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Sechstes  Hauptstüek. 

Augapfel-Operationen. 


Allgemeines  über  die  Angapfel-Operationen- 

über  die  Vorbereitungen,  die  mit  dem  Kranken  nnd  sonst  noch  zu 
treffen  sind,  über  die  aseptischen  Maßnahmen,  die  Lagerung  des  Kranken 
bei  der  Operation,  seine  Bekleidung,  über  die  Stellung  des  Operationsbettes 
(-tisches),  des  Operateurs  und  seiner  Gehilfen  während  der  Operation, 
über  die  Beleuchtung,  über  die  Aufstellung  der  Gebrauchsgegenstände,  die 
Betäubung,  teilweise  über  die  Blutstillung  und  Nachbehandlung  war  schon 
im  II.  und  III.  Hauptstück  die  Rede.  Es  erübrigt  nur  noch  über  einige 
Punkte  zu  sprechen,  die  sich  insonderheit  auf  die  Augapfel-Operationen 
beziehen.  Sie  betreffen  einesteils  das  Festhalten  der  Lider  und  des  Augapfels 
und  die  Blutstillung  bei  Augapfel-Operationen,  anderenteils  die  allgemeinen 
Grundsätze,  die  bei  allen  den  Augapfel  eröfihenden  Schnitten  zu  beobachten 
sind,  und  die  Verhältnisse  der  Wundheilung,  endlich  die  Nachbehandlung. 

Vorher  sei  noch  folgendes  hervorgehoben:  Da  der  Kranke  bei  Aug- 
apfel-Operationen meist  nicht  betäubt  wird  und  bei  vielen  Eingriffen  auf 
seine  Mitwirkung  gerechnet  wird,  so  muß  bei  solchen  Operationen  insbe- 
sondere vollständige  Ruhe  und  geräuschloses  Zusammenwirken  aller  bei 
der  Operation  tätigen  Personen  herrschen,  die  alle  ihre  Aufgabe  gut  kennen 
und  ohne  Störung  verrichten  müssen.  Die  Leitung  der  Operation  muß  streng 
und  auch  in  allen  Einzelheiten  vom  Operateur  allein  geführt  werden. 
Niemand  hat  während  der  Operation  mit  dem  Kranken  zu  sprechen,  alle 
Anordnungen  trifft  der  Operateur  allein.  Es  kommt  sonst  leicht  zu  den 
Kranken  verwirrenden  Widersprüchen  in  den  ihm  erteilten  Anordnungen, 
die  auch  einen  Operationsakt  stören  können.  Jeder  von  den  Gehilfen  hat 
nur  der  ihm  obliegenden  Aufgabe  seine  Aufmerksamkeit  zu  schenken  und 
nicht  anderweitig  helfend  eingreifen  zu  wollen.  So  ist  z.  B.  der  den  Kopf 
haltende  Gehilfe  leicht  versucht,  bei  der  Operation  selbst  irgendwie  mit- 
helfen zu  wollen,  z.  B.  das  Lid  zu  heben  u.  dgl.  Das  muß  strengstens  hint- 
angehalten werden. 
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Ebenso  muß  aber  auch  der  Kranke  darüber  belehrt  sein,  daß  er  keine 
Erwiderungen  auf  erteilte  Anordnungen  geben  darf,  daß  er  überhaupt  nur 
auf  direkte  Frage  hin  zu  sprechen  hat. 

Damit  der  Kranke  bei  der  Operation  nicht  den  Atem  anhält  und 
dann  die  Lider  zusammenpreßt  oder  alle  Gesichts-  und  Nackenmuskcln 
krampfhaft  anspannt,  läßt  man  ihn  den  Mund  etwas  öflfrien  und  so  atmen. 

1.  Festhaltung  der  Lider. 

Die  Lider  werden  mit  den  Fingern  oder  mit  Instrumenten  (;,Lid- 
haltern")  geöflfriet  erhalten. 

a)  Die  schonendste  und  für  den  Kranken  am  wenigsten  belästigende 
Art  ist  das  Festhalten  mit  den  Fingern.  Es  hat  auch  den  Vorteil,  daß  man 
jederzeit  während  der  Operation  rasch  die  Lider  schließen  kann,  z.  B.  wenn 
der  Operateur  von  einem  Akt  zum  anderen  übergeht,  wenn  irgend  eine 
Gefährdung  des  Operationsverlaufes  durch  starkes  Pressen  des  Kranken 
eintritt.  Der  wiederholte  Lidschluß  während  der  Operation  verhindert  auch, 
wenn  diese  etwas  länger  dauert,  das  Eintrocknen  der  Hornhaut,  was  be- 
sonders bei  kokainisierten  Augen  leicht  eintritt. 

Es  erfordert  aber  dies  Verfahren  einen  geschickten  Gehilfen,  der  die 
nötige  Übung  hat.  Es  dürfen  ihm  die  Lider  nicht  entgleiten  und  er  darf 
keinen  Druck  auf  den  Augapfel  ausüben. 

Unbequem  ist  es  nur,  wenn  ein  Auge  sehr  tief  liegt,  weil  dann  das 
obere  Lid  nicht  für  alle  Fälle  genügend  hinaufgezogen  werden  kann,  da 
die  äußere  Lidbrücke  sehr  stark  vorspringt  und  den  Operateur  der  Finger 
des  Assistenten,  der  noch  über  den  Augenhöhlenrand  ein  Stück  nach  hinten 
gelegt  ist,  behindert,  besonders  bei  jenen  Akten,  wo  Instrumente  von  oben 
in  lotrechter  Richtung  herabgeschoben  werden  müssen  (Lanze,  Iris,  Kapsel- 
pinzettc).  Ein  weiterer  Nachteil  liegt  darin,  daß  der  Gehilfe,  der  die  Lider 
hält,  keine  andere  Hilfeleistung  vollführen  kann.  Man  braucht  also  noch 
einen,  der  aber  doch  durch  den  die  Lider  haltenden  etwas  behindert  wird. 

Diese  Art  des  Festhaltens  der  Lider  eignet  sich  also  besonders  für 
jene  Fälle  von  Augapfel-Operationen,  die  kurz  dauern  und  wo  der  Gehilfe 
nur  sehr  wenig  oder  gar  nicht  in  die  Operation  einzugreifen  hat,  aber 
andererseits  die  Möglichkeit,  das  Auge  recht  rasch  jederzeit  schließen  zu 
können,  er\vünscht  ist.  Das  triift  alles  bei  der  Extraktion  des  grauen  Stares 
und  noch  einigen  Operationen  zu. 

Es  wird  dieses  Verfahren  auch  bei  derselben  Operation  mit  einem 
anderen  kombiniert,  indem  z.  B.  die  Führung  des  Schnittes  unter  Festhal- 
tung der  Lider  mit  dem  Sperrelevateur  verrichtet,  dann  aber  der  Lid- 
halter entfernt  und  flir  die  weiteren  Akte  das  Halten  mit  den  Fingern 
besorgt  wird. 


Um  die  Lider  mit  den  Fingern  festzuhalten,  gehe  man  folgender- 
maßen vor : 

Der  Kranke  schließt  die  Lidspalte  wie  zum  Schlafen  leicht.  Der 
Gehilfe  benutzt,  wenn  er  zur  linken  Seite  des  Kranken  steht,  zum  Halten 
des  oberen  Lides  den  Daumen  oder  Zeigefinger  der  rechten  Hand.  Die 
zum  Halten  der  Lider  benutzten  Finger  werden  vorher  am  dritten  Gliede 
mit  einem  Stückchen  Gaze  umwickelt.  Dadurch  kann  das  Entgleiten  der 
Lider  ganz  verhindert  werden,  das  während  eines  Operationsaktes  leicht 
verhängnisvoll  werden  könnte. 

Wären  Fingerballen  und  Lidhaut  immer  völlig  trocken,  dann  wäre 
diese  Vorsicht  unnötig.  Allein  entweder  die  Hände  des  Gehilfen  sind  oder 
werden  naß,  oder  die  Lider  sind  es,  und  zwar  von  den  Spülflüssigkeiten, 
von  den  Tränen,  vom  Schweiß,  oder  sie  sind  fettig. 

Der  Gehilfe  legt  nun  den  Finger,  womit  er  ein  Lid  emporziehen  will, 
so  in  der  Mitte  des  Lides  auf,  daß  der  Fingerballen  auf  der  Lidspalte,  die 
Spitze  also  auf  dem  anderen  Lid  liegt.  Indem  er  nun  den  Finger  langsam 
gegen  die  Peripherie  zurückzieht,  übt  er  mit  dem  zweiten  Gliede  des  Fin- 
gers einen  sanften  Druck  gegen  den  Augenhöhlenrand  und  läßt  dabei  den 
Finger  so  weit  auf  der  Lidfläche  zurückgleiten,  daß,  sobald  der  Lidrand 
zum  Augenhöhlenrande  gelangt  ist,  der  Rand  seiner  Fingerspitze  den  Lid- 
rand kaum  überragt. 

Dort  drückt  er  dann  mit  dem  Ballen  das  Lid  gegen  den  Augen- 
höhlenrand (niemals  gegen  den  Augapfel!). 

Man  nimmt  gewöhnlich,  weil  es  bequemer  ist,  zuerst  das  obere  und 
dann  das  untere  Lid.  Wenn  aber  ein  längerer,  die  Kammer  eröffnender 
Schnitt  im  oberen  Teile  der  Hornhaut  oder  des  Lederhautbordes  liegt, 
dann  muß  stets  zuerst  das  untere  Lid  abgezogen  werden,  ehe  man  das 
obere  hinaufzieht,  weil  sonst  die  Wunde  aufklafit  und  innere  Teile  vor- 
fallen können.  Es  gilt  das  vornehmlich  flir  die  Staroperation  mit  großem 
Lappenschnitt. 

b)  Dem  Halten  mit  den  Fingern  kommt  am  nächsten  das  mit  den 
Lidhaltem  von  Desmarrcs  (Fig.  50,  L  Bd.,  S.  28).  Man  benutzt  dazu 
breitere  und  schmälere.  Handelt  es  sich  um  Operationen  an  der  Hornhaut 
und  im  Lederhautbord,  dann  sind  schmälere  angenehmer. 

Die  Lidhalter  von  Desmarrcs  haben  den  Vorteil,  daß  ihre  Platte 
den  Lidrand  mit  den  Wimpern  ganz  bedeckt.  Andererseits  sind  sie  aber 
bei  der  Handhabung  der  Fixationspinzette  und  beim  vertikalen  Einführen 
von  Instrumenten  in  die  vordere  Kammer  etwas  hinderlich  (besonders  für 
die  Lanze),  wenn  der  Kranke  nicht  sehr  ausgiebige  Bewegungen  mit  seinem 
Auge  macht.  Bei  sehr  tiefliegenden  Augen  sind  sie,  besonders  am  oberen 
Lide,  kaum  zu  gebrauchen,  weil  man  die  Griife  viel  zu  steil  halten  muß. 
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Um  einen  Lidhalter  von  Des  mar  res  einzulegen,  zieht  man  das  Lid 
mit  dem  Fin*»:er  etwas  vom  Angapfel  ali,  legt  den  uiogebogenen  Teil  der 
Platte  hinter  den  Lidrand  nnd  zieht  dann  das  Lid  in  der  Richtung  nach 
der  Peripherie  und  vorn  kräftig  ab.  Dabei  hat  man  auf  zwei  Punkte 
zu  achten.  Erstens  darf  man  den  Griti'  nicht  zu  steil  halten,  weil  man  sieh 
sonst  hei  starkem  Andrängen  gegen  die  Peripherie  am  Augenhiihlenrande 
fängt  und  dann  trotz  starken  ,  den  Kranken  schmerzhaften  Zuges  die  Lid- 
spalte nicht  genügend  weit  aufbringt.  Zweitens  darf  der  iJrift"  nicht  zu 
tiaeh  gehalten,  insbesondere  nicht  so  gehandhabt  werden,  daß  !?ein  Stiel 
sich  des  Augenhöhlenrandes  als  Hypomochlion  bedient.  Dadurch  hel)t  sich 
nämlich  die  Platte  zu  stark  nach  vorn  ab  und  das  Lid  gleitet  von  der  zu 
schief  liegenden  Platte  ab. 

Sowohl  heim  Halten  der  Lider  mit  den  Fingern  als  bei  dem  mit  den 
Lidhaltern  von  Desmarres  sind  bei  richtiger  Handhabung  die  Lider  vom 
Angapfel  völlig  abgehoben.  Es  wird  somit  kein  Druck  von  den  Lidern  auf 
den  Augapfel,  auch  bei  kräftigen  Zusammenziehungen  ihres  Kreismuskels 
ausgetibt,  und  zwar  auch  nicht  mit  den  peripheren  Teilen  der  Lider, 

c)  Die  Sperrlidhalter  ersetzen  einen  Gehilfen.  Doch  haben  sieden 
Nachteil,  daß  sie  nur  die  Lidspalte  iVftnen,  aber  die  Lider  nicht  vom  Aug« 
apfel  abheben,  folglich  den  Druck  des  Kreismuskels  aufs  Auge,  den  er  mit 
seinen  peripheren  Anteilen  ausüben  kann,  nicht  ausschalten.  Schließlich 
wirkt  noch  ihr  eigenes  Gewicht  als  Verniehrung  dieses  Druckes.  Man  kann 
eich  von  diesen  Umständen  leicht  überzeugen,  wenn  man  bei  einem  Auge, 
das  nach  dem  Starsehnitt  seine  normale  Wölbung  behalten  hat,  den  Sperrlid- 
halter fViüt  und  eraporzieht.  Bei  vielen  Augen  sinkt  sofort  die  Hornhaut  ein. 

Insbesondere  wirken  bei  etwas  mehr  vorstehenden  Augen  die  peri- 
pheren Anteile  des  Kreismuskels  —  zum  Nachteil  der  Operation  ~  kräftig 
auf  den  Augapfel  ein.  Viel  geringer  ist  diese  Einwirkung  l)ei  tiefliegenden 
Augen.  Man  kann  sich  dort,  wo  der  Liddruek  den  Verlauf  der  Operation 
stören  künnte,  dadurch  helfen,  daß  der  Oehiltc  den  Sperrlidhalter  an  seinem 
Verbindungsstücke  faßt  und  nach  vom  hebt.  Dadurch  hebt  er  mit  ihm  die 
Lider  v^om  Augapfel  ab. 

Die  Sperrlidhälter  sind  dort,  wo  das  Augapfelinnere  crütfnet  wird, 
am  besten  anzuwenden,  wenn  die  Augltpfel  klein  und  tietliegend  sind. 

Sperrelevateure  haben  aber  noch  einen  anderen,  sehr  wichtigen  Nach- 
teil. Wie  immer  ihre  Bauart  ist  —  und  sei  sie  noch  so  einfach  — ,  es 
kann  an  dem  Mechanismus  eine  Stfirung  eintreten,  so  daß  in  dem  Augen- 
blick, wo  wir  den  Lidhalter  möglichst  rasch  entfernen  möchten,  die  Ein- 
richtung versagt  und  der  Liclhalter  nicht  herauszubringen  ist.  Es>  gibt  nichts 
Peinlicheres  flir  den  Operateur  nnd  Gefährlicheres  für  den  Kranken ,  als 
dieses  Ereignis. 


Iris-,  Linsen-  und  Glaskörpervorfall  kann  auf  diese  Weise  zustande 
kommen. 

Der  Sperrelevateur  wird  in  folgender  Weise  angelegt :  Man  zieht  mit 
dem  Finger  der  einen  Hand  das  obere  Lid  etwas  empor,  während  man 
den  Kranken  anweist,  hinabzublicken.  Sobald  der  Lidrand  vom  Augapfel 
abgehoben  ist,  schiebt  man  die  Zähne  (oder  Drahtschlinge  oder  Platte)  des 
oberen  Armendes  des  Lidhalters,  dessen  Arme  geschlossen  gehalten  wer- 
den, darunter  und  läßt  das  Lid  mit  dem  Finger  los.  Nun  fordert  man 
den  Kranken  auf,  hinaufzublicken,  zieht  das  untere  Lid  mit  dem  Finger 
etwas  ab  und  legt  hier  die  Zähne  ein.  Man  läßt  das  untere  Lid  los,  die 
Lidspalte  ist  geschlossen,  der  Lidhalter  liegt  aber  bereits  richtig.  Nun 
fordert  man  den  Kranken  auf,  die  Lidspalte  zu  öfihen.  Die  federnden  Arm- 
enden rücken  mit  den  Lidern  auseinander  und  man  schließt,  wenn  die 
Lidspalte  genügend  weit  oflFen  ist,  die  Sperre.  öflFnet  der  Kranke  nicht 
genügend  weit,  dann  spreizt  man  die  Arme  des  Lidhalters  mit  den  Fingern 
mehr  auseinander  und  sperrt  sodann. 

Die  besten  Lidhalter,  die  ich  kenne,  sind  die  von  Melliuger*)  angegebenen, 
urenn  eine  kleine  Abänderung  an  ihnen  angebracht  wird. 

Sie  haben  eine  geradezu  genial  einfache  Konstruktion ;  kein  Schloß,  keine  Schraube 
als  Spemrorrichtung,  sondern  automatische  Sperre  durch  den  Dnick  des  Lidschhisses. 
Alles  glatt,  leicht  zerlegbar,  also  hervorragend  aseptisch.  Sie  sind  ungemein  leicht  rein 
zu  halten.  Sehr  angenehm  für  den  Kranken  sind  auch  die  platten  Haken. 

Aber  sie  haben  einen  großen  Fehler,  der  sich  allerdings  leicht  beseitigen  läßt. 
Wenn  der  Lidhalter  offen  ist  und  wird  an  seinen  Lidenden  zusammengedrückt  —  also 
wenn  der  Kranke  stark  preßt,  dann  ist  man  nicht  imstande,  ihn  zu  schließen.  So  ist  es 
mir  einige  Male  geschehen,  daß  ich  bei  Staroperationen  den  Lidhalter  bei  drohendem 
Glaskörpervorfall  nicht  herausnehmen  konnte,  weil  er  durchaus  nicht  zuging. 

Die  Schuld  daran  trägt  die  Form  der  Zähnchen  an  der  Zahnstange.  Ihre  kurze 
Seite  fällt  senkrecht  (wie  bei  einer  Säge)  ab.  Diese  Zähne  bewirken  die  Sperrung.  Will 
man  nun  den  beweglichen  Arm  niederdrücken,  dann  stemmt  sich  die  kurze  Seite  des 
Zahnes  gegen  die  kurze  Platte,  durch  die  die  Zahnstange  durchtritt,  und  kann  nicht 
zurückgedrückt  werden.  Das  geht  aber  sehr  leicht,  wenn  diese  kurze  Seite  der  Zähne 
abgemndet  wird,  so  daß  die  Zähne  nicht  diese  ^\,  sondern  diese  y^^^^  Gestalt  haben. 
Wenn  man  ihnen  solche  Form  gibt,  dann  kann  man  die  Lidenden  bei  geöffnetem  Lid- 
hälter  mit  der  einen  Hand  (mit  den  Lidern)  noch  so  sehr  zusammendrücken,  man  kann 
trotzdem  den  Lidhalter  ganz  leicht  mit  der  anderen  Hand  schließen.  Die  automatische 
Sperrung  leisten  aber  diese  abgerundeten  Zähne  geradeso  wie  die  steilen. 

Der  Lidhalter  kann  übrigens  ohne  die  Spiralfeder  und  ohne  die  Schluß- 
schraube an  der  glatten  Führstange  auch  benutzt  werden,  so  daß  er  eigentlich  offen 
ist  und  im  äußersten  Notfalle   durch  völliges  Auseinauderziehen    entfernt  werden  kann. 

Ich  benutze  ihn  jetzt  meist  so,  nämlich  ohne  Sclilußschraube ,  aber  seit  der  Ab- 
änderung der  Zähnchen  nur  mehr  deshalb,  weil  es  für  den  Instrumentengehilfen  viel 
bequemer  ist,  wenn  er  ihn  nicht  immer  zusammenschrauben  muß. 


>)  Siehe  S.  27  und  Fig.  53,  S.  29,  L  Bd. 
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2.  Festhalfen  des  Äugapfels, 


Zum  Festliiilteii  df^s  Augapfels  hediont  man  sioli  heutij^en  Titgoß  wohl 
allgemein  der  Faüpinzetten.  Für  gewuhulieh  solcher^  die  mehrere  Zahnchen 
au  jedem  Anwende  tragen  (Blömers  riiizette);  doch  tut  es  jede  gewöhn- 
liche chirurgische  Faßpinzette  auelh  Die  Zähnchen  sollen  jedoch  nicht  scharf 
sein»  weil  sie  sonst  die  so  zarte  Augiipfelhindehaut  xerreißen. 

|Idi  halte  ilk^  iu  Fig. 68,  S.  32,  L  BiL  nbgelnldPti^  Fix^itionspiuziHtCt  welche  au  eiaem 
Arm  eiaen,  jim  aiidereii  Kwei  imtm  cionui  Winkel  vfui  45**  an^resetzte  Zähne  besitzt,  für 
besoaders  empfehlenswert.  Werden  die  Zähne  in  einem  Abstand  vi>n  etwa  2  mm  vouein- 
aiider  auf  die  Bindehaut  uabe  dem  Homhautrande  auf^resetzt^  die  Pinzette  zuerst  ange- 
drUclct  und  dann  t'nst  geschlossen,  «u  faßt  dieseUie  nirht  nur  ilie  zerreiÜHche  Biialehaut, 
»onderri  aneh  ilie  Episklera  und  fixiert  daher  den  Au|?apfel  absolut  sicher.] 

In  den  meisten  Fällen  setzt  man  die  Pinzette  dicht  am  Hornhaut- 
rande an,  weil  dort  die  Bindehaut  nicht  so  .sehr  beweglich  ist.  Keiüt 
einem  die  Bindehaut  aus,  dann  kann  man  auch  die  Sehne  eines  geraden 
Augenmuskels  durch  die  Bindehaut  hindurch  fassen,  was  aber  doch  etwas 
schmerzhaft  ist  und,  wenn  das  Auge  nach  oben  theht,  nicht  so  gut  das 
Herabziehen  crmf)glicht. 

In  der  Kegel  wird  das  Auge  am  unteren  Ende  des  lotrechten  Horn- 
hautmeridians getaut.  Davon  int  natürlich  abzugehen ,  wenn  der  Schnitt 
unten  angelegt  werden  soll  oder  wenn  der  Operateur  nicht  vor  dem  Kranken, 
sondern  hinter  seinem  Kopfe  oder  zu  seiner  Seite  steht,  oder  wenn  dem 
Augapfel  eine  Drehung  nach  einer  Seite  verliehen  werden  soU, 

fim  allgemeinen  soll  die  Pinzette  dem  Einstichpunkte  des  schneiden- 
den Instrumentes  diametral  gegenüber  angesetzt  werden.] 

Die  Pinzette  muß  so  gehandhaht  werden,  daß  sie  weder  einen  Druck, 
noch  einen  Zug  auf  den  Augapfel  nach  vorn  ausübt. 

Sie  soll  den  Augapfel  in  der  Stellung,  die  er  auf  die  Aufforderung 
des  «Operateurs  einnimmt,  bloß  festhalten.  Nur  w^enn  der  Kranke  die 
Stellung  nicht  selbst  einschlägt,  muli  das  Auge  mit  der  Pinzette  dahin- 
gerollt  werden. 

Faüpinzetten  mit  Sperrvorrichtung  sind  ganz  unnOtig,  ja  können  unter 
Umständen  gelahrlich  werden ,  wenn  die  Sperrvorrichtung  in  einem  ent- 
scheidenden Augenblieke,  wo  man  schnell  auslassen  soll,  versagt. 

Unter  Umständen  kann  es  vorteilhaft  erscheinen,  um  jede  Bewegung 
des  Augaptels  unmöglich  zu  machen,  ihn  mit  zwei  Pinzetten  durch  einen 
Gehilfen  halten  zu  lassen.  Sie  werden  an  beiden  Enden  desselben  Horn- 
hautmeridians, z.  B.  des  w^igrechten,  am  Hornhautrande  angesetzt.  Man  tut 
«las  z.  B.  bei  der  Trepanation  der  Hornhaut. 

Wenn  es  wünschenswert  ist,  keine  auch  noch  so  kleine  Wunde  in 
der  Bindehaut  zu  machen,  dann  Ijcdient  man  sich  solcher  Faßpinzetten,  die 


breite,  aber  zahnlose  Armenden  haben,  die  dazu  noch  mit  Elfenbein-  oder 
Hartgummistreifen  gefüttert  sein  können.  Man  benutzt  solche  Knzetten  z.  B. 
bei  der  Hornhauttätowage. 

Es  gibt  aber  Fülle,  wo  der  Augapfel  in  sehr  stark  gedrehter  Stellung 
erhalten  werden  soll  (z.  B.  bei  Entfernung  eines  Eisensplitters  oder  eines 
Blasenwurmes  aus  dem  Glaskörper  u.  dgl.).  Hierbei  würden  Faßpinzetten 
meist  ausreißen  und  unbe(iuem  zu  handhaben  sein.  Man  bedient  sich  des- 
halb eines  durch  die  Bindehaut  gezogenen  Fadens  zum  Halten  und  Lenken 
des  Augapfels,  einer  sog.  Kutschiemaht.  Man  versieht  eine  gewöhnliche, 
große  und  recht  flache  Heftnadel  mit  einem  starken  Seidenfaden  von  30  cm 
Länge.  Die  Nadel  wird  dicht  am  Homhautrande  durch  eine  Bindehaut- 
falte gestoßen,  und  zwar  so,  daß  sie  eine  1  cm  breite  Bindehautbrücke  und 
noch  das  episklerale  Gewebe  mitnimmt.  Die  Nadel  wird  dann  vom  Faden 
abgezogen,  dieser  so  weit  durchgezogen,  daß  er  an  der  Durchstoßstelle  mit 
seiner  Mitte  liegt.  Der  Gehilfe  nimmt  dann  beide  Fadenenden  zusammen 
und  lenkt  mit  ihnen  das  Auge. 

3,  Blutstillung, 

Wie  schon  S.  93,  L  Bd.  erwähnt,  besorgt  das  Kokain  in  gewissem  Grade, 
noch  viel  mehr  das  Adrenalin  eine  Blutstillung  durch  Zusammenziehung  der 
BlutgefUße  der  Bindehaut  und  Lederhaut.  Im  übrigen,  insbesondere  bei 
rigiden  Blutgefäßen,  muß  die  Blutung  durch  Auftupfen  bekämpft  werden. 
Sehr  vorteilhaft  sind  hierzu  auf  Eis  gekühlte  Tupfer.  Um  sie  aseptisch  zu 
erhalten,  benutzt  man  ein  Kesselchen  aus  Kupferblech,  das  einen  Deckel 
hat  und  auf  drei  kurzen  Füßen  steht ,  zur  Aufnahme  der  feuchten  Koch- 
salztupfer, nachdem  es  durch  Auskochen  sterilisiert  ist.  Man  stellt  es  in 
ein  weites  Porzellangefäß,  das  mit  Eis  gefüllt  ist. 

Diese  auf  Eis  gekühlten  Tupfer  dienen  sowohl  direkt  zum  Auftupfen 
des  Blutes  an  der  Augapfelwunde,  als  zum  Auflegen  auf  die  Lider  während 
der  Operationspausen,  was  dem  Kranken  sehr  angenehm  ist. 

4.  Über  eröffnende  Schnitte  im  Bereiche  der  vorderen  Kammer  (korneale 
und  korneosklerale  Schnitte).  ^) 

Die  vordere  Fläche  der  Hornhaut  ist  kreisfi'jrmig  oder  querelliptisch 
begrenzt.  Ihr  wagrechter  (querer)  Durchmesser  schwankt  zwischen  11*9 
bis  12*6  miw,  beträgt  im  Mittel  12*24  mm;  ihr  lotrechter  Durchmesser  be- 
trägt 9*5  bis  12*5  mm,  also  im  Mittel  11  mm.  Die  hintere  Fläche  ist  meist 


0  Ich  lehne  mich  im  folgenden  den  Untersuchungen  und  der  Darstellung  v.  Stell- 
wags  an,  die  er  in  seinen  ^Neuen  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der  praktischen  Augen- 
heilkimde'',  Wien  1886,  veröffentlicht  und  worin  er  diesen  Stoff  sehr  erschöpfend  behan- 
delt Kai. 


kreisförmig,  ilir  Durchmesser  beträgt  lOö  bis  12*25  mw,  also  im  Mittel 
11  muL  Ihr  inittlerer  Krtiiiiioungshalbmesser  ward  voo  E.  Jäger  auf  6'7 mm 
bestimm  L 

Fiir  praktische  Zwecke  kann  die  Hornhaut  als  überall  gleich  dicke 
Kngeli?chale  betrachtet  werden.  Die  Grenze  der  vorderen  Hornbautfläche 
bildet  der  Rand  der  Ho \vm ansehen  Membran,  der  mit  dem  Limbus  con- 
junctivae ÄUsammcnlUllt  — vordere  Korneoskleralgr  enze. 

Eine  durch  sie  gelegte  FIbene.  die  senkrecht  auf  der  Hornhautachsc 
steht,  heißt  vordere  Kornealbasis. 

Die  Grenze  der  hinteren  Kornealflilehe  wird  vom  Bande  der  M.  Des- 
cemeti  gebildet,  t^lt  also  mit  dem  vorderen  Rande  des  Ligamentum  pecti- 
natum  (Trabeculum  corneosclerale)  zusammen  —  hintere  Korneo- 
skleralgrenze.  Eine  durch  sie  gelegte  Ebene,  die  öenkrecht  auf  der 
Hornhautacbse  steht  und  parallel  zur  vorderen  Komealbasis  liegt,  heißt 
hintere  Koniealba>:is. 

Die  Grenze  des  Homhantgewebes  gegen  die  Lederhaut  in  der  ganzen 
Dicke  des  Randes  bildet  entweder  einen  nach  hinten  konvexen  Bogen  oder 
sie  läuft  ujehr  geradlinig  vom  Rande  der  Bowmanschen  zum  Rande  der 
Descemet  sehen  Haut. 

Eine  durch  das  vordere  Ende  des  sog.  8kleralspornes  (Skleralbandes) 
gelegte  Ebene,  die  parallel  zur  hinteren  und  vorderen  Kornealbasis  liegt, 
ist  A'on  einer  den  Pol  tangierenden  F^bene  durchschnittlich  3*5  mm  entfernt 
und  durchschneidet  die  Lederhau tobertläche  im  Mittel  1*5  wwi  von  der  vor- 
deren Komcoskleralgrenze  entfernt- 

Da  der  frontale  Durchmesser  der  Linse  1V5  bis  10  mm  bctrHgt,  so 
kommt  die  Linse,  wenn  die  Kammer  aufgehoben  ist  und  die  Iris  fehlend 
gedacht  wird^  so  an  die  hintere  llornhauttlache  zu  liegen,  daß  die  hintere 
Korneoskicralgrenze  ringsum  noch  ein  Stückchen  von»  Linsenibjuator  ent- 
lernt  ist  und  daO  die  Üurchsebnittslinie  der  vorderen  Korneoskleralgrenze 
mit  der  hinteren  Komealfläche  fast  genau  dort  liegt,  wo  sich  der  Linsen- 
ä*iuator  bftindet  ^X  t^igcntlich  noch  etwas  nach  hinten  davon. 

Die  Entfernung  der  Irisvvurzel  von  dieser  Linie  beträgt  ungefähr  ein 
Drittel  der  Irisbreite  bei  enger  Pupille. 

Die  Hchnitte,  mit  denen  wir  die  vordere  Augenkammer  err>lfnen, 
werden  mit  ebenen  Messern  verrichtet  (mit  der  Lanze  oder  mit  dem 
iSchinalmesser  von  v.  Oraefe.  *) 


*)  ¥.  Arlt,  Zur  Anatonde  des  Augei.  Aicli.  f.  Oplitluilra..   Ill,  Abt.  2,  S.  97. 

*)  Es  sind  aach  der  Fläche  nach  geboßene  Messw  benutzt  worden  (Bohnanzen,  Hohl- 
tne!*>er).  Öic  haben  %ieg«ii  dtr  *Scbwieri|^keit  der  Handhabung  uietimls  weitere  Verbreitung 
linden  kijnnen.  Für  den  Erfolg  besteben  keine  nenneiLswerten  Unterschiede  gegenüber  dro 
ebenen  Messern. 
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Sie  werden  entweder  ganz  unverrtickt  in  einer  einzigen  Ebene  ge- 
führt, einfache  Schnitte;  oder  das  Messer  wird  um  eine  Achse  gedreht, 
80  daß  die  Schnittebene  geändert  wird,  kombinierte  Schnitte. 

Im  ersten  Falle  wird  der  Druck  (Lanze)  oder  Zug  (Schmalmesser) 
bloß  in  der  Fläche  der  Klinge  auf  die  Spitze  oder  Schneide  ge- 
übt, oder  es  wird  gleichzeitig  ein  Druck  auf  eine  Klingenfläche 
wirken  gelassen. 

Im  zweiten  Falle  ist  die  Drehungsachse  des  Messers  bei  der  Lanze 
ihre  Querachse,  beim  Schmalmesser  die  Längsachse.  Der  Übergang  aus 
der  Anfangsstellung  kann  allmählich  oder  plötzlich  erfolgen.  Die  kom- 
binierten Schnitte  und  jene  mit  Druck  auf  eine  Klingenfläche  sind  von 
Schulek  einer  eingehenden  Studie  gewürdigt  worden.  \) 

An  jedem  die  Augapfelwand  durchsetzenden  Schnitte  unterscheidet 
man  die  äußere  Wundöffnung  mit  ihren  beiden  Winkeln  und  Lippen, 
die  innere  Wundöffnung  mit  ihren  beiden  Lippen  und  Winkeln  und 
den  Wundkanal  mit  seinen  beiden  Wundflächen. 

A.  Was  die  Richtung  betriff't,  die  die  Ebene  der  einfachen 
Schnitte  im  Hornhaut-  oder  Lederhautgewebe  einnimmt,  so  unterscheidet 
man  zwischen  linearen  und  Bogenschnitten  (Lappenschnitten). 

Ein  Linearschnitt  entsteht  in  einer  Kugelschale  nur,  wenn  er  in 
der  Ebene  eines  größten  Kugelkreises  liegt.  Es  müssen  also  vordere  und 
hintere  WundöflFnung  und  die  Wundflächen  in  einer  Ebene  liegen,  die 
durch  den  Krümmungsmittelpunkt  der  Hornhaut  oder  Lederhaut  geht.  Bei 
einem  solchen  Schnitte  ist  der  Winkel,  den  die  Schnittebene  mit  der  Tan- 
gentialebene der  äußeren  Wundöflnung  bildet,  ein  rechter. 

Dieser  Schnitt  hat  die  größte  denkbare  Steilheit  —  er  ist  ein  abso- 
luter Steilschnitt. 

Es  gibt  natürlich  noch  andere  absolute  Steilscbnitte  an  einer  Kugelschale,  als  den 
sog.  linearen  Schnitt.  Auch  ein  durch  eine  Kegelfläche  erzeugter  Schnitt,  z.  B.  deren 
Spitze  im  Krümmimgsmittelpunkt  der  Kugelschalo  liegt,  ist  ein  absoluter  Steilschnitt. 
Solche  Schnitte  (imd  ihnen  nahestehende)  erhält  man  durch  Druck  auf  die  Klingeufläche, 
wenn  das  Messer  sonst  so  gezogen  wird,  als  wollte  man  einen  Linearschnitt  verrichten. 

Alle  anderen  durch  Ebenen  erzeugten  Schnitte  nennen  wir  Bogen- 
schnitte  (Lappenschnitte).  Nach  der  Neigung  ihrer  Ebene  zu  der  Ebene 
des  größten  Kugelkreises,  der  durch  den  Mittelpunkt  ihrer  äußeren  Wund- 
öfiuung  gelegt  werden  kann,  gibt  es  steile,  schiefe  und  flache  Bogen- 
schnitte,  die  ohne  scharfe  Grenze  ineinander  übergehen. 

Während  beim  absoluten  Steilschnitt  die  Ebene  des  Schnittes  mit  der 
Tangentialebene  der   äußeren  Wundöifnung   einen  Winkel   von    90°   ein- 


*)  Schnlek,    Versuche    über    den    Uornhautschnitt.    Orvosi    Iletilap    ,,Szemeszet" 
1894,  Nr.  6. 
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schließt,  steht  sie  hier  schiel'  auf  dieser  El>ene,  so  ilalS  jeder  Wundüppe 
ein  verschiedener  Winkel  zur  Tangentiateljene  zukoimtit,  der  einen  ein 
spitzer,  der  anderen  ein  stumpfer.  lii-idr  \\'inkel  zusammen  müssen  natür- 
lich 180**  ergeben.  Tati?Jichlich  liabcn  die  Wundlippen  wegen  einer  noch 
zu  liesprechenden  Erscheinung  nicht  genau  diese  Winkel,  doch  ist  an  allen 
mehr  schief  oder  flach  liegenden  Schnitten  die  Zusehärfting  der  einen  Lippe 
der  äußeren  Wundr^ftnung  gut  zu  erkennen.  Znr  Bezeichnung  der  Neigung 
der  Sehnittehene  will  ich  lieber  statt  des  Winkels,  den  diese  mit  der  Ebene 
des  größten  Kugclkreises  einschließt,  aus  praktischen  tlrdnden  den  Winkel 
wählen ,  den  jene  Wundlippe  mit  der  Tangentialebene  einschließt  ^  deren 
Winkel  kleiner  ist  als  ein  rechter  Diesen  Winkel  nenne  ich  den  Lippen- 
winkel. Er  ist  um  so  spitzer,  je  flacher  der  Schnitt  geführt  ist.  Man  kann 
nun  alle  Schnittlagen,  deren  Lippenwinkel  45"^  und  weniger  beträgt,  als 
Haehe  bezeichnen  (1^'lachsehnitte).  Jene  von  90  bis  4b^  (exkl.)  sind  die 
steilen  und  schiefen  Schnitte  („schief"  nicht  im  Sinne  v.  Stell wags^), 
und  zwar  kann  man  ihre  Cxrenze  ungefähr  bei  20"  annehmen. 

Betrachtet  man  die  Hornhaot  von  vorn  und  projiziert  die  äußere 
Wundütl'nung  von  Schnittwunden  vertikal  auf  die  Ei>ene  der  Hornhaut- 
basis,  so  ergeben  manche  Wunden  eine  gerade  Linie,  manche  einen  Bogen 
ab  Projektion,  manche  eine  winkelig  geknickte  Linie.  Man  kann  sie  da- 
nach  als  geradlinige,  gekrümmte  und  gebrochene  Schnitte  unter- 
scheiden. Doch  muß  man  sich  hüten,  diese  geradlinigen  Schnitte  mit 
^linearen ^  zu  verwechseln. 

So  erliält  man  z.  ß.  einen  geradlinigen  Schnitt,  werua  man  mit  dem  8chmalmesser 
4  mw  aber  dem  horizfuitalen  Meridian  einen  Schnitt  fiihrt  nach  der  Regel,  wie  sie 
Saemisch  für  seine  Spiiltung  der  Hornhaut  angibt.  Ein  solcher  Sehnitt  ist  alier  ein 
Ijiippen  schnitt  mit  ziemlich  spitzem  Lippen  winket,  da  er  In  einem  horizontalen  Parallel- 
kreise  lieg^t. 

Ebenso  sind  gevisBe  (kombiniert«)  Lanzenschnitte  bei  der  sog.  einfaclieu  „Li- 
nea r'^-Extraktion  g e r a d li n i ^ e,  al*er  k e i n e  L i n e a r s c h n i 1 1 e ;  sie  sind  nümlich  Flach- 
schnitte, höchstens*  in  der  Mitte  steil  Meist  sini!  sie  jedoch  auch  so^rar  in  der  Mittel- 
linie ihres  Wtuidkanales  schief. 

Anderei-seits  ^Iht  ein  Linearachnitt  in  der  oberen  oder  nrUeren  Hälfte  der  Horn- 
hant  eine  Bogeidinie  als  Projektion,  mni  also  von  diesem  Gesichtspunkte  als  ge  k  r  (i  ni  m  t  e  r 
Schnitt  bezeichnet  werden. 

Wir  hahen  uns  nun  noch  etwas  näher  mit  den  Linear-  und  Flaeh- 
schnitten  zu  beschäftigen  und  ihr  Verhalten  in  Beziehung  auf  die  Klaf- 
fungöverhiiltnisse  der  m  gesetzten  Wunden  zu  untersuclieu. 

Wenn  im  Augapfel  ein  Binnendruck  Itesteht,  dann  bleibt  bei  wirk- 
lieh linearen  Schnitten  jeder  Teil  der  Wnndränder  an  der  Spnnnung  der 
Augapfel  kapsei  beteiligt,  und  man  sollte  deshalb  erwarten,  dali  die  Wund- 


*)  V,  Steilwagf»  a.  a»  0. 
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flächen  eines  solchen  Schnittes  ihrer  ganzen  Breite  nach  genau  aneinander 
lägen. 

Doch  tritt  infolge  der  elastischen  Zusammenziehung  des  Gewebes, 
die  in  den  verschiedenen  Schichten  der  Hornhaut  verschieden  groß  ist, 
stets  ein  Anseinanderweichen  der  Wundränder  innerhalb  der  Kugelfläche 
ein,  das  jedoch  mit  keiner  Hebung  der  Ränder  verbunden  ist. 

Da  die  vorderste  und  hinterste  Schichte  der  Hornhaut  die  größte 
Elastizität  besitzen  (Membrana  Bowmani  und  Descemeti),  so  ziehen  sich 
die  vorderen  und  hinteren  Schichten  stärker  zurück  als  die  mittleren. 

Schon  beim  kleinsten  Linearschnitt  und  bei  einem  Binnendrucke  von 
5  mm  Quecksilber  zeigt  sich  das  Auseinander  weichen  der  Wundlippen,  das 
natürlich  in  der  Mitte  der  Wunde  am  stärksten  ist.  Der  Wundkanal  ge- 
winnt dadurch  im  Querschnitte  eine  sanduhrfbrmige  Gestalt  und  die  Wund- 
flächen berühren  einander  nur  in  einem  sehr  schmalen  Saume,  entsprechend 
den  mittleren  Schichten  der  Wand. 

Bei  Schichten  unter  8  mm  Länge  bleiben  nach  Weber  i)  die  Säume 
bis  zu  einem  Drucke  von  40 — 50  mm  in  Berührung,  während  die  äußeren 
Wundlippen  auf  1  mm  klaffen.  Dartiber  hinaus  weichen  auch  jene  aus- 
einander, es  öffnet  sich  also  die  Wunde. 

Es  ist  klar,  daß  bei  längeren  Wunden  schon  ein  niedrigerer  Druck 
genügt,  um  die  sich  berührenden  Säume  zum  Auseinanderweichen  zu 
bringen. 

V.  Stellwag  sagt  deshalb'):  „Es  liegt  auf  der  Hand,  daß  das  keil- 
förmige Auseinanderweichen  der  Wundflächen,  welches  schon  bei  ganz 
geringem  Glaskörperdrucke  sehr  auffällig  ist,  die  bleibende  Wiedervereini- 
gung der  Schnittränder  wesentlich  erschwert  oder  wenigstens  verzögert, 
und  daß  mittlerweile  sowohl  die  Einwirkung  von  Ansteckungsstoffen  als 
wiederholte  Wundsprengungen  die  günstigste  Gelegenheit  finden." 

Eine  solche  sanduhrförmige  Gestalt  zeigen  nicht  bloß  streng  Uneare, 
sondern  alle  steilen  Schnitte. 

Dieses  Auseinanderweichen  der  Ränder  steiler  Wunden  erfolgt  in  der 
Fläche  und  kann  eben  wegen  dieses  Umstandes  durch  äußere  Druck- 
kräfte nicht  nur  nicht  verhindert,  sondern  wegen  der  dadurch  eintretenden 
Spannungszunahme  im  Innern  nur  gesteigert  werden  (Druck verband).  Steile 
Wunden  setzen  somit  für  eine  rasche,  feste  Verklebung,  wie  hier  voraus- 
geschickt werden  muß,  sehr  ungünstige  Verhältnisse,  und  zwar  um 
so  mehr,  je  länger  sie  sind.  Ihre  Neigung  zum  Klaffen  ist  eben  sehr  groß, 
wenn  ihnen   auch  die  Fähigkeit  weit  aufzuklaffen  fehlt.    Aber  der  letzt- 


*)  Weber,    Die  normale  Linsenentbindung  usw.    Arch.  f.  Ophthalm.,   XIII,  1.  Abt., 
S.  187. 

*)  V.  Stellwag,  Neue  Abhandlungen  usw.  Wien  1886,  S.  151. 
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genannte  L'nistand  verhindert  nicht,  daO  die  Übeln  Folgen  des  Aufgehens 
einer  Aug;apfehvimde  hei  ihnen  leicht  eintreten:  Vorfall  innerer  bewej^licher 
Teile  und  von  auLien  kommende  Infektion ,  weil  ja  ein  geringes  Klaffen 
hierfür  ^enüf!:t. 

Die  Flaebsehnitte  durchsetzen  die  Augapfelwand  sehr  sschief.  Wegen 
ihrer  bogenfürmigen  Gestalt  tritt  der  vordere  Wundrand  über  die  Ebene 
des  grtißten  Kugelkreises,  den  nmn  sich  durch  die  Hnßeren  Wundwinkel 
gelegt  denken  kann ,  hinaus ,  Öie  beide  Wiindwinkel  verbindende  Sehne 
umgrenzt  einen  Lappen. 

Der  Wnndkanal  ist  wegen  der  Neigung  der  Schnittebene  iinuier  länger 
ali^  bei  linearen  Wunden,  der  freie  Rand  der  zugeschlirften  hinteren  Wund- 
lippe '}$t  konkav  gestaltet. 

Wie  V.  Htelhvag  hervorhebt ,  nimmt  der  Lappen  (und  zwar  nur 
jener  Teil,  der  zwischen  der  Hnßeren  Wundöffnung  und  der  äußeren  Bogen- 
sehne liegt)  an  der  gleiehmiißigen  Spannung  der  Augapfehvand  nicht  teil 
und  wird  in  seiner  Lage  erhalten,  erstens  durch  seine  Steihgkeit,  zweitens 
durch  den  auf  seiner  vorderen  und  liinteren  Flache  lastenden  Druck.  Die 
Steitigkeit  gnißercr  Hornhautlappen  ist  jedoch  nicht  sehr  groß. 

Der  Lappen  kann  durch  überwiegenden  üußeren  Druck  einged rockt 
und  durch  überwiegenden  inneren  Druck  emporgehoben  werden.  In 
diesem  Falle  klafft  die  Wunde  auf. 

Je  grüßer  die  dein  Binnendrucke  ausgesetzte  Flüche  des  Lappens  ist, 
desto  gri^ßer  ist  die  Hinwirkung  des  Druckes  auf  den  Lappen.  Die  Gniße 
dieser  Fläche  hängt  von  der  Höhe  des  Bogens, 
den  der  Lappen  bildet,  und  von  der  Länge  des 
Wundkanales  ab.  Ein  Teil  der  hinteren  Lappen- 
fläehe,  nämlich  die  Wundfläche,  wird  durch  die 
hintere,  zugeschärfte  Wundlippe  gedeckt.  Diese  ver- 
mag jedoch,  da  sie  konkav  ist,  sehr  hohen)  Binnen- 
drucke das  Gleichgewicht  zu  halten. 

Ein  anderer  Teil  des  ganzen  Lappens  kann 
aber  überhaupt  nicht  emporgehoben  werden,  weil 
er  an  der  Spannung  der  Augapfehvand  teilnimmt. 
Es  ist  das  jener  Gevvebsstreifen ,  der  (in  der  Tro- 
jektion  auf  die  Kornealbasis)  zwischen  der  vorderen 
und  hinteren  Bogensehne  gelegen  ist  (Fig.  1  «a,  iii). 

Es  kann  also  der  Binnendnick  nur  auf  jenen  Teil  der  Kaninierflache 
des  Lappens  hebend  wirken,  der  dadurch  zu  umgrenzen  ist,  daß  man 
auf  der  IVojektion  der  inneren  und  äußeren  Wundoffnung  auf  die  Korneal- 
[)iisis  die  Sehne  der  äußeren  Wundüffnung  zieht  (Fig.  l ,  schraftierte 
Fläche  3ca). 


Fig,  1. 
I>Ar»t4^UQiiff  der  Lappciieotiis 
dit^  Tom  iDtrhoIcutüirim  Druck« 
tiicbt    umporgebobt*!!    wurden 

kiüii  {(ttr^  ii^h 
MTV  A  ffi    &ulS«rti,.    arc  fi}    in- 
tl«TV  ^  QiidOJTutiug  ;    *»«)    an 
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Das  erklärt  uns,  warum  trotz  ziemlicher  Lappenbreite  kurze  Schnitte 
in  den  Parallelkreisebenen  z.  B.  gar  nicht  durch  Hebung  klaflFen  (sie  müssen 
dazu  eine  gewisse  Länge  haben,  die  8twm  beträgt,  wie  Weber  gefunden 
hat)  und  warum  der  Halbbogenschnitt  so  stark  klaift,  da  bei  ihm  die  bei- 
den Bogensehnen  in  der  Projektion  zusammenfallen. 

Die  Quote  des  Binnendruckes,  die  auf  dem  Lappen  lastet,  ist  gleich 
dem  Flächeninhalte  der  erwähnten  Lappenfläche,  geteilt  durch  den 
Flächeninhalt  der  gesamten  inneren  Augapfelwand.  Je  flacher  der  Bogen 
bei  sonst  gleicher  Länge  ist,  desto  geringer  ist  die  auf  ihm  lastende 
Quote  des  Binnendrucks  und  desto  geringer  die  Neigung  des  Lappens  zum 
Klaflfen. 

Das  Klaffungsvermögen  eines  Lappens  ist  durch  das  Verhältnis 
von  Bogenhöhe  und  Bogensehne  ausdrückbar  und  bei  höheren  Lappen  ge- 
wiß sehr  groß.  Die  Klaflung  erfolgt  jedoch  hier  ganz  anders  als  bei 
Linearschnitten:  es  ist  eine  Klaffung  durch  Hebung  des  Lappens, 
also  des  einen  Wundrandes,  der  sich  um  die  äußere  Bogensehne  wie  ein 
Deckel  um  ein  Scharnier  dreht. 

Wegen  der  höheren  Elastizität  der  vorderen  und  hinteren  Hornhaut- 
schichten muß  auch  hier  an  ihnen  eine  Zurückziehung  eintreten.  Der 
schiefen  Richtung  wegen  ist  aber  trotzdem  das  Stück  der  Wundflächen, 
wo  sie  einander  berühren,  viel  breiter  als  bei  gleich  langem  Linearschnitt 
unter  gleichem  Binnendrucke.  Der  Umstand,  daß  der  Lappen  an  seiner 
Basis  teilnimmt  an  der  Spannung  der  Wand,  senkrecht  hierzu  aber  nicht, 
be^virkt  eine  leichte  Abflachung  an  ihm,  die  sich  durch  eine  kleine  Ver- 
schiebung der  zugeschärften  vorderen  Wundlippe  gegen  die  Peripherie  hin 
geltend  macht.  Es  ist  das  an  allen  Schnitten  durch  verheilte  Flachschnitte 
nachzuweisen. 

Eine  Klaflung  nach  der  Fläche  kann  aus  den  bekannten  Gründen 
bei  wirklichen  Flachschnitten,  auch  bei  den  längsten,  nicht  zustande 
kommen. 

Je  steiler  aber  ein  Bogenschnitt  ist,  desto  mehr  nähert  er  sich  in 
allen  Verhältnissen  dem  steilsten  Schnitte,  dem  Linearschnitte. 

Man  muß  also,  wie  sich  aus  dieser  Darstellung  ergibt,  zwei  Arten 
von  KlafiFung  an  Homhautschnitten  unterscheiden  :  l.dieKlaffung  durch 
elastische  Zurückziehung  der  Wundränder;  2.  die  Klaffung 
durch  Hebung  eines  Wundrandes. 

Lineare  Schnitte  besitzen  nur  die  erste  Art,  sehr  flache  Schnitte  nur 
die  zweite. 

Webers  schon  erwähnte  Versuche  lehren  uns  folgendes: 

Bogenschnitte  von  geringer  Höhe,  die  in  einem  Parallelkreise  der  Hornhaut  ge- 
führt  werden,   zeigen,    wenn  sie  unter  einem  Viertel   des  Hornhautumfanges   betragen 
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(äußere  Bogensehne  8'485  mm  lang) ,  selbst  bei  einem  den  normalen  um  das  Doppelte 
übersteigenden  Drucke  keine  Spur  von  Klaff ung,  beim  allerhöchsten  Drucke  verschiebt 
sich  nur  der  Lappen  ganz  wenig  auf  dem  peripheren  Wundrande,  aber  die  Wunde 
bleibt  geschlossen. 

Bei  Schnitten  von  einem  Viertel  an,  aber  noch  unter  einem  Drittel  des  Hom- 
hautumfanges ,  tritt  eine  solche  Verschiebung  schon  bei  einem  dem  normalen  gleichen 
Drucke  ein,  aber  selbst  bei  höchstem  Drucke  keine  Klaffung. 

Bei  Schnitten  von  einem  Drittel  des  Homhautumfanges  und  darüber  tritt  schon 
bei  einem  niedrigeren  als  dem  normalen  Drucke  eine  Verschiebung  ein  und  bei  nor- 
malem Binnendnicke  eine  Hebung  des  Lappens,  also  Klaffung  der  Wunde. 

Beim  Ilalbbogenschnitte  zeigt  sich  schon  bei  ganz  niederem  Binnendruck  eine 
Verschiebung  des  Lappens,  bei  10mm  Hg  tritt  schon  Hebung  des  Lappens  ein.  Doch  ist 
es  nach  meinem  Dafürhalten  unrichtig,  zu  glauben,  daß  die  Verschiebung  der  Wund- 
ränder ein  für  den  raschen  Wundverschluß  schädigendes  Moment  sei,  vergleichbar  mit 
der  sanduhrförmigen  Klaffung  linearer  Schnitte.  Die  Berührungsstrecke  der  W^undflächen 
ist  trotzdem  recht  breit  und  nur  die  Klaffung  durch  die  Hebung  kann  die  Wundränder 
auseinander  bringen. 

Man  könnte  nun  meinen,  daß  Flachschnitte  von  großer  Bogenhöhe  und 
Länge  wegen  dieser  Neigung  zur  Klaffung  durch  Hebung  des  Lappens 
bei  Steigerung  des  Binnendrucks  sehr  ungünstige  Verhältnisse  für  die  Hei- 
lung von  Wunden  setzen.  Dem  ist  aber  nicht  so. 

Es  hat  dies  schon  die  gute  Heilung  des  alten  Lappenschnittes  und  von 
Bogenschnitten  genau  in  der  vorderen  Korneoskleralgrenze  gelehrt,  wie  sie 
von  V.Wecker  und  v.  Stell  wag  bei  der  Extraktion  des  Altersstares 
schon  vor  der  Aseptik  geübt  wurden.  Neuerdings  hat  die  Rückkehr  zum 
großen  Lappenschnitte,  der  fast  den  halben  Umfang  der  Hornhaut  um- 
schneidet, wieder  gezeigt,  daß  solche  Wunden  sehr  rasch  und  gut  ver- 
kleben, daß  Wundsprengungen  bei  ihnen  seltener  sind  als  bei  den  peri- 
pheren Linearschnitten,  und  daß,  was  Wundinfektion  betriflft,  überhaupt 
kein  Unterschied  in  der  Heilung  der  regelmäßigen  Schnittwunden  besteht, 
welche  Gestalt  sie  nmi  auch  immer  haben  mögen. 

Die  Erklärung  für  den  raschen  und  festen  Wundverschluß  gibt  die 
breite  Fläche,  mit  der  die  Wundränder  sofort  verkleben.  Was  nun  die 
Möglichkeit  anlangt,  daß  die  Wunde  aufklafft,  so  ist  zu  bedenken,  daß 
hierfür  am  lebenden,  von  den  Lidern  bedeckten  Auge  andere  Verhält- 
nisse bestehen  als  an  einem  herausgenommenen  unbedeckten  Auge. 

Während  die  linearen  Wunden,  auch  vom  Lide  bedeckt,  gerade 
s  0  wie  unbedeckt  bei  zunehmender  Spannung  klaffen  werden,  weil  es  sich 
hier  um  Flächenklaflfung  handelt,  liegt  die  Sache  anders  bei  den  Flach- 
schnitten. 

Eine  Klatiung  kommt  bei  ihnen  nur  durch  Hebung  des  Lappens 
zustande,  der  der  Druck  des  Lides  entgegenwirkt.  Damit  sich 
der  Lappen   emporheben   könne,   muß  außer  der  Verklebung  der  Wunde 
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die  elastische  Spannung  des  Lides  überwunden  werden  und  es  ge- 
hört somit  unter  solchen  Verhältnissen  eine  viel  größere  Spannungs- 
zunahme im  Augapfel  dazu  als  bei  den  KlaflFungsversuchen,  wie  sie  Weber 
angestellt  hat,  und  als  bei  Linearwunden,  um  sie  zum  Klaffen  zu  bringen. 

Wir  kommen  auf  diese  Verhältnisse  bei  der  Besprechung  der  Wund- 
sprengung und  der  Wundheilung  noch  zurück. 

B.  Kombinierte  Schnitte  entstehen,  wenn  die  Richtung  der  Schnitt- 
ebene während  der  Schnittführung  wechselt. 

Geschieht  dies  ganz  allmählich,  so  geht  die  Wunde  aus  einer  flachen 
in  eine  immer  steilere  oder  umgekehrt  aus  einer  steileren  in  eine  immer 
flachere  über. 

Die  Gestalt  solcher  Schnittflächen  läßt  sich  theoretisch  konstruieren. 
Doch  wird  sie  tatsächlich  anders,  weil  ja  das  Gewebe  der  Messerklinge 
je  nach  ihrer  Breite  verschieden  starken  Widerstand  bei  ihrer  Wendung 
entgegensetzt  und  somit  ein  Flächendruck  während  der  Schnittflihrung 
stattfindet,  der  zur  Verziehung  der  Hornhaut  und  Abplattung  führt  und  so 
die  Gestalt  des  Schnittes  abändert.  Wir  können  uns  hier  auf  diese  ver- 
wickelten Verhältnisse  nicht  weiter  einlassen. 

Wird  die  Richtung  der  Schnittebene  plötzlich  geändert,  so  entstehen 
winkelig  geknickte  Schnittflächen,  was  auch  an  der  doppelt  winkeligen 
Knickung  oder  in  der  geradlinigen  Gestalt  der  äußeren  Wundöffhung  zu 
erkennen  ist. 

Ein  Beispiel  fllr  einen  solchen  kombinierten  Schnitt  bildet  der  von 
Schule k  geübte  Starschnitt  mit  konkav  gestutztem  Lappen.^) 

Es  erübrigt  noch  nach  diesen  allgemeinen  Erörterungen,  kurz  über 
die  bei  den  Schnitten  mit  der  Lanze  und  dem  Schmalmesser  von  v.  Graefe 
gebräuchlichen  Arten  ihrer  Ausführung  und  über  ihre  Lage  zu  sprechen, 
wie  sie  den  topographischen  Verhältnissen  des  Auges  und  anderen  Rück- 
sichten entsprechend  tatsächlich  gewählt  werden  sollen. 

L  Wir  betrachten  zuerst  die  Schnitte  mit  der  Lanze. 

Bei  ihr  entfällt  der  Ausstich;  die  Länge  der  äußeren  und  inneren 
Wundöfl'nung  hängt  von  der  Tiefe  ab,  bis  zu  welcher  die  Klinge  vorge- 
stoßen wird,  von  der  Breite  der  Lanze,  und  die  zweite  auch  von  der  Neigung 
der  Klinge. 

Die  innere  Wundöflhung  muß  immer  kürzer  sein  als  die  äußere,  und 
zwar  um  so  mehr,  je  länger  der  Wundkanal  ist. 

Das  könnte  nur  dadurch  vermieden  werden,  daß  die  beiden  schneidenden  Kanten 
der  Lanze  in  einer  gewissen  Entfernung  von  der  Spitze  parallel  würden.  Diese  (iestalt 
ward  den  Lanzen  auch  von  einzelnen  Operateuren  gegeben. 


*)  Schalek,    Staraustreibung    mit    konkav    gestutztem  Lappenschnitt  und  rund  er- 
haltener Papille.  Orvosi  Hetilap  „Szemeszet",  1895,  Nr.  1  und  2. 


Doch  hulitn  solclie  LariJtt'n  keioe  weitere  Verbreitung  in  der  Fraxis  erzielt. 
Soll  uiimlich  die  iöner©  Wuminffnirnj?  laug  seiu,  dann  feklt  es  in  der  Kiininier  iinbe- 
diiit^  iiti  Tli'fe,  um  eine  pro nflgend  spitze,  derartige  Lanzeiiklioge  ifeun^'  weit  vorscliiebcti 
zn  köiiiieu. 

Für  kiirzc^  iiiiiero  Wiiudi^ffniingeD  laaseii  t^ich  solche  Klingen  ullerdings  leicht 
herstelleu.  doch  sitjd  sie  hierfflr  nieder  ganz  unnötig,  weil  mati  die  gewftusehte  karze 
itjuere  Öffunn^  auch  mit  der  dreieckigeu  Ltitize  leicht  herstelleri  kann  und  gar  nichts 
darau  liegt,  daß  die  äußere  WimdoffTUiiig  um  ho  und  so  viel  läujfer  ist. 

Bei  der  Führung  der  Lanze,  die,  was  Haitang  des  (iritf'es  usw.  anlangt, 
schon  ira  I.  Bd.,  S.  9  und  10  besprochen  ward,  mnß  ihr  QuerdiirchnirKser 
stets  senkrecht  auf  der  Ebene  des  Einstiehsnierldians  stehen  und  parallel 
zu  sich  seihst  weitergeführt  werden,  so  dati  keine  Drehung  der  Klinge 
um  ihre  LänLcenachse  erfolgt. 


a)  Einfache  Schnitte. 

Ein  linearer  Schnitt  entsteht  natürlich  nur,  wenn  die  Lanze  in  der 
Ebene  eines  gn)ßtcn  Hornhautkreises  vorgestoßen  wird.  Prakfisch  ist  das 
nur  hei  sehr  seichtem  Einstoß  mOglich,  und  zwar  gegen  die  Hornhautniitte 
zti,  weil  am  Hände  die  Tiefenverhältnisse  der  Kamiuer  ein  sofortiges  Zu- 
sannncntreften  mit  der  Iris  herbeiführen  würden. 

Bei  solchem  Schnitte  sind  äußere  und  innere  Wundöttnung  verhält- 
nismäßig am  wenigsten  verschieden  lang  und  einander  parallel. 

Wird  die  Lanzx*  in  der  Ebene  eines  Parallel- 
kreises vorgeschoben,  so  ist  die  Krümmung  der 
äußeren  und  inneren  Wundöffnung  um  so  stärker, 
je  näher  am  Pole  dies  geschieht,  und  der  Wund- 
kana!  dabei  um  so  länger,  weil  die  Flachheit  des 
Schnittes  zunimmt. 

Erfolgt  der  Vorstoß  der  Lanze  nicht  in  der 
Ebene  eines  l'arallelkreiscs,  sondern  mit  einer 
Neigung  der  Klinge  nach  hinten,  so  daß  also 
die  Längsachse  der  Klinge  mit  dem  zum  Einstichs- 
punkte gezogenen  Radius  einen  kleineren,  naeb  hinten 
oflenen  Winkel  bildet,  als  die  Parallelkreiseliene 
(negative  Neigung,  Senkung),  dann  wird  der 
W^mdkanal  länger,  die  innere  Wundr^t^nung  vom 
Homhautrande  entfernter,  ihre  Krümmung  \iel 
stärker,  so  daß  ihre  Bogensehne  kleiner,  ihre  Bogen- 
höhe  größer  wird  (Fig,  2). 

Erfolgt  der  \  orstoß  der  Lanze  in  einer  gegen  die  Parallelkreisebene 
des  Einstichspnnktes  vorwärts  geneigten  Stellung  der  Klingenflilehe,  so 
daß  also  der  Radius  des  Einstichspunktes  mit  der  Längenachse  der  Klinge 


Beis^oicbiiang'  der  NiiigiiDK  t^cr 

PP]     Par%n«lkre'iP«>bftie    des 
£iiL0tlchpiiiikt««,    nacli    links 

Neig^ani^a  der  LBnseafl^h«. 
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einen  größeren,  nach  hinten  offenen  Winkel  einschließt,  als  mit  der 
Parallelkreisebene  (positive  Neigung,  Hebung),  dann  wird  der  Wund- 
kanal kürzer  als  beim  Parallelkreisschnitt,  die  Wundwinkel  liegen  näher 
am  Homhautrande,  ihre  Bogensehne  ist  größer,  die  Ejrümmung  der  hinteren 
Wundöflfnung  ist  kleiner. 

Bei  genügend  starker  positiver  Neigung  wird  der  Schnitt  linear; 
dann  ist  die  Bogensehne  am  größten,  die  Wundwinkel  dem  Homhautrande 
noch  näher.  Bei  stark  peripherer  Schnittlage  würden  sie  leicht  schon  in 
die  Lederhaut  kommen. 

b)  Kombinierte  Schnitte. 

Wird  die  Neigung  der  Klingenachse  zum  Radius  geändert  —  und 
zwar  geschieht  das  gewöhnlich  nach  dem  Eindringen  der  Klingenspitze  in 
die  Kammer  — ,  so  gehört  jede  seitliche  Hälfte  der  inneren  Wundöflfnung 
so  viel  verschiedenen  Kreisebenen  an,  als  Neigungswechsel  der  Klinge 
stattfanden.  Aus  dem  früheren  ergibt  sich :  nimmt  die  Neigung  der  Klinge 
nach  hinten  zu,  dann  rücken  die  Wundwinkel  immer  weiter  vom  Hom- 
hautrande ab,  die  Krümmung  nimmt  zu,  die  Bogensehne  wird  viel  kürzer, 
als  sie  bei  unveränderter  Richtung  geblieben  wäre. 

Nimmt  die  Neigung  der  Klinge  nach  vom  zu,  dann  tritt  der  ent- 
gegengesetzte Erfolg  ein.  Die  Wundwinkel  nahem  sich  immer  mehr  der 
Homhautgrenze,  der  Wundkanal  wird  kürzer,  die  Bogensehne  länger. 
Daraus  erklärt  sich,  daß  bei  solcher  Neigung  der  Klinge  während  der 
Schnittfühmng  geradlinig  aussehende  WundöflFhungen  entstehen  können. 

Zu  berücksichtigen  ist  die  an  den  Wundwinkeln  bei  starken  Wen- 
dungen herrschende  Druck-  und  Zugwirkung  aufs  Gewebe,  wodurch  die 
Hornhaut  abgeplattet  wird.  Dann  aber  wirkt  die  Lanze  nicht  mehr  auf 
einer  Kugelfläche,  sondem  auf  einer  ebenen,  ja  konkaven  Fläche,  so  daß 
ganz  unberechenbare  Wundformen  herauskommen  können. 

Welche  anatomischen  Bedingungen  finden  nun  die  Lanzenschnitte  in 
der  vorderen  Kammer?  Zur  Erläuterang  dessen  mögen  die  folgenden  vier 
Figuren  dienen,  die  nach  v.  St  eil  wag  gezeichnet  sind,  dessen  Darstellung 
die  hier  gegebene  größtenteils  entlehnt  ist. 

Die  Art  der  Ausführung  eines  Schnittes,  was  den  Ort  des  Einstichs- 
punktes, die  Neigung  und  allfällige  Wendung  der  Klinge  betrifft,  muß  sich 
nach  dem  Bestreben  richten,  einerseits  Verletzungen  der  Iris  und  Linse  zu 
vermeiden,  andererseits  je  nach  dem  Zwecke,  einen  möglichst  steilen  oder 
einen  flachen  Wundkanal  zu  erhalten,  diesen  nicht  gar  zu  lang  zu  be- 
kommen und,  wenn  Wendungen  der  Klinge  nötig  sind,  diese  so  gering  als 
möglich  machen  zu  müssen. 

Csermak,  Die  angenärEtlichen  Opentionea.  2.  Anfl.  II.  2 
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lu  den  folgenden  schematischen  Figuren  bedeutet  X X^  die  Homhautachse,  PPj 
die  Ebene  des  Parallelkreises  des  Einstichspunktes,  L  L^  die  Ebene  des  größten  Horu- 
hautkrcises  ( Linearschnitt). 

Wir  betrachten  die  Verhältnisse  bei  vier  Einstichspunkten,  die  wichtig  sind, 
nämlich  :  1  mm  hinter  der  vorderen  Korneoskleralgrenze,  in  dieser  in  der  Mitte  zwischen 
Honihautrand  und  Hornhautpol,  und  in  der  Mitte  zwischen  den  beiden  zuletzt  genannten 
Stellen. 

1.  Einstichspunkt  (aj,  zirka  1  mvi  hinter  der  vorderen  Korneoskleralgrenze 
(Fig.  3). 

Würde  die  Lanze  in  der  Richtung  S  S^  vorgeschoben ,  würde  sie  die  Hornhaut 
spalten  und  ihre  hintere  Fläche  bloß  tangieren.  P  P^  ist  die  hinterste  zulässige  Richtung 


Fig.  3. 

Lage  des  Einstichiponkteif  (a)  hinter  der  vorderen  Korneosklerftlgrense. 

JTJC^  opticicho  AchB« ;  PP\  l'arallelkreiiieb(*ne ;  L  L|  größte  KreiHobene  (Linearscbnitt) ;  SS^  vordere 
Grenze  der  FlachBchnittebenen ;  aT  Tangentialebene  der  Einstichspankte.   <Xa  Grenxwinkel. 


des  Vorstoßes  der  Lanze.  Es  ist  die  Ebene  dos  in  a  liegenden  Parallelkreises.  2(.ol  ist 
der  Grenzwinkel  für  alle  Achsenneiffungeu  der  Klinge  bei  ihrer  Vorwärtsbewegung  in 
der  Kammer.  Er  beträgt  ungefähr  20^ 

In  einer  zwischen  L  L^  und  P  P,  liegenden  Riclitung  vorstoßend,  würde  man  sofort 
in  die  Iris  kommen  oder  man  müßte,  sobald  die  Lanzenspitzo  in  die  Kammer  gelangt, 
eine  ungemein  starke  negative  Neigung  mit  der  Klinge  ausführen,  um  in  die  Richtung 
PP,  oder  eine  zwischen  P  P^  und  S  S^  zu  kommen.  Das  wäre  bei  seichten  Kammern  sehr 
schwer  und  mit  starker  (Quetschung  und  Zerrung  der  Wunde  verbunden. 

Bei  seichter  Kammer  kann  auch  die  Richtung  P  P^  nicht  eingehalten  werden, 
sondern  es  muß  von  vornherein  die  Lanze  mit  einer  leichten  negativen  Neigung  ange- 
setzt werden.  Der  Wuudkanal  N\ird  freilich  hierdurch  schon  ziemlich  lang. 

2.  Einstichspunkt  (b)  im  vorderen  Korneosklerallimbus  (Fig.  4). 

Hier  ist  ß  der  (irenzwinkel.  Kr  liegt  zwischen  einer  auf  die  Piipillenmitte  zielenden 
Richtung  C  C^  und  einer,  die  die  hintere  Hornbautfläche  nur  mehr  tangiert.  Die  negative 
Neigung,  lun  aus  der  Parallelkreisebene  nach  6'*V,  zu  kommen,  beträgt  nur  10"  (^1  r). 
Die  positive  Neigung,  die  der  Klinge  gegen  die  Parallelkreisebene  zu  geben  ist,  um  gegen 
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die  Pupillenmitte  zu  stoßen,  ist  zirka  18®.  Diese  Richtung  ist  leicht  zu  treffen.  Doch 
muß,  wenn  der  Schnitt  länger  inerden  soll,  die  Richtung  so  ge&ndert  werden,  daß  die 
Klingenspitze  gegen  den  jenseitigen  Kammerwinkel  vorrückt  (Richtung  FF^).  Die  Klinge 
muß  also  um  zirka  8®  (4^?)  gesenkt  werden. 

Die  Parallelkreisebene  geht  ungefähr  Ibmm  vor  der  PupiUarebene  vorbei.  Der 
Wundkanal  ist  sehr  breit  (fast  1*8  mm). 

Es  kann  hier  auch  steil  eingestochen  werden,  weil  hier  die  Kammer  schon  tiefer 
ist,    doch  muß  auch   hier  noch  nach  dem  Eindringen  der  Lanzenspitze  eine  ausgiebige 


Fig.  4. 
Lage  def  Einstiehsponktei  (bj  der  Lause  in  der  yorderen  KomeofkleralgrenEe. 
XX^  optische  Achse;  PPj  Parallelkreisebene;  LLj  gröAte  Kreisebene  (Linearschnitt);  CCi  Schnitt- 
ebene,  deren  Bichtnng  aoJb  Pupillenxentmm  geht;  SSi  Schnittebene,  die  die  hintere  Komealfläche 
tangiert,  «wischen  ihnen  <Xß  Grenxwinkel;  J<^J<^i  Schnittebene,  gegen  den  Jenseitigen  Karamerfals 
gerichtet;  <^  Winkel  swisehen  PP|  nnd  CCi;  <9)  Winkel  «wischen  CC*  und  FF^;  <v  Winkel 
«wischen  PP^  nnd  SS^;  <a)  Winkel  «wischen  LLj  und  CC^. 


negative  Neigung  der  Lanzenklingo  verrichtet  werden,  wodurch  die  Krümmung  und 
Unregelmäßigkeit  der  inneren  Wunde  steigt  und  starke  Quetschung  des  Gewebes 
erfolgt. 

3.  Einstichpunkt  (c)  in  der  Mitte  zwischen  Homhautrand  und  haibor  Hornhaut- 
breite.  Grenzwinkel  ist  y  (30®)  (Fig.  5). 

Um  keinen  zu  breiten  Wundkanal  zu  bekommen,  sticht  man  in  der  Richtung 
CCi  aufs  Pupillenzentrum  ein,  muß  aber,  wenn  längerer  Schnitt  erforderlich  ist,  die 
Klinge  senken,  allenfalls  bis  FFi  (um  15*^.  Die  Parallelkreisebene  eröffnet  gerade  noch 
die  vordere  Kammer. 
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Steiler  einzugehen  als  in  der  Richtung  C  C^  empfiehlt  sich  auch  hier  nicht,  weil 
die  Wendung  noch  sehr  ausgiebig  sein  muB. 

4.  Einstichspunkt  (d)  genau  in  der  Mitte  zwischen  Homhautpol  und  Rand. 

Die  Parallelkreisebene  PP^  liegt  ganz  im  Homhautgewebe.  S  5^  tangiert  die  hintere 
Homhautfläche,  ist  um  ijla  (zirka  10®)  gegen  PP'  geneigt  (Fig.  6). 

Grenzwinkel  für  längere  Schnitte  d  (zirka  30®).  Die  Richtung  JfJf^  geht  auf  die 
Mitte  der  Irisbreite  auf  der  anderen  Seite  (Pupillarrand  einer  durch  Atropin  erweiterten 
Pupille). 


Fig.  6. 

Lage  de«  Einstichsponktei  der  Lanse  (e)  in   der  Mitte   zwischen  Homhantrand  nnd  halber  Hom- 
haatbruite  (nngefUhr  1*6  Millimeter)   yor  der  yorderen  Komeoskleralgrenxe. 

XX^  optische  Achse;    PP|  Parallelkreisebene;    LL,  Linearschnitt;    OCi  Schnitt  anfs    Pnpillen- 

sentmm;    FF,  Schnitt    in  den  jenseitigen    Karamerfala   gerichtet;    </  Ewisehen    CC^  nnd  PP^ 

Orenswinkel;    <(u  Winkel    swischen    LLi  nnd  FF.;   <a)  Winkel  swischen  CCjnnd  FF^\  <^ 

Winkel  zwischen  FFi  und  PPj. 


Bei  negativer  Neigung  um  8®  kommt  die  Lanze  dann  in  die  Richtung  FF^  gegen 
den  jenseitigen  Kammcrwiukel. 

Steilere  Schnitte  als  MM^  sind  hier  wegen  Tiefe  der  Kammer,  wenn  sie  nur  kurz 
sein  sollen,  möglich  (zwischen  LL^  und  M M^). 

Aus  dem  Dargelegten  wird  es  erklärlich,  daß  beim  Einstich  und  Vor- 
stoß der  Lanze  sehr  viele  Neigungen  und  Neigungswechsel  vorgenonmien 
werden  können.  Das  hat  zur  Folge,  daß  in  der  Länge,  Lage  und  Krümmung 
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der  inneren  und  äußeren  Wundöflfhung  und  des  Wundkanales  große  Ver- 
schiedenheiten bestehen. 

Im  allgemeinen  liegen  bei  den  Lanzenschnitten  die  inneren  Wund- 
öffiiungen  ziemlich  weit  zentralwärts  und  sind  wesentlich  kürzer  als  die 
äußere  Wundöfifhung.  Bei  mehrfacher  Neigung  der  Klingenfläche  kommen 
oft  geradlinige  Wunden  zustande. 


Fig.  6. 

Lage  des  EinstiehBpanktef  der  Luise  (d)   in  der  Mitte  zwischen  Homhantpol  and  Band. 

JTX,  Optische  Achse;  PPi  Parallelkreisebene;  LLj  Linear^cbnittebene ;  SS^  Schnittebene,  die 
die  hintere  Homhantflftohe  tangiert;  FFi  Schnittebene  gegen  den  jenseitigen  Kammerfals;  MM 
Sehnittebene  gegen  die  Irismitte  gerichtet;  <<)  Grenxwinkel  für  längere  Schnitte;  <co  Winkel 
■wischen  LL,  nnd  MM,;  <9»  Winkel  zwischen  MM^  and  FF*;  <0  Winkel  zwischen  FF,  nnd 
5fS,;  <a  Winkel  zwischen  SS^  und  PPj. 


Steile  Einschnitte  in  die  Peripherie  sind  weniger  vorteilhaft  als  mehr 
flache,  weil  sie  wegen  der  Enge  des  Kammerwinkels  hernach  sehr  starke 
Wendungen  der  Spitze  nach  vorne  erfordern,  was  bewirkt,  daß  die  Winkel 
der  inneren  Wundöfihung  vom  Rande  des  Ligamentum  pectinatum  weit 
zentralwärts  abrücken. 

Die  Stelle  der  inneren  Wundöfihung  ist,  wenn  sie  in  der  durchsich- 
tigen Hornhaut  liegt,  leicht  während  des  Schnittes  zu  erkennen,  weil  der 
in  und  außer  der  Kammer  liegende  Klingenteil  vollständig  blank  spiegelt, 
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während  der  im  Gewebe  liegende  Abschnitt  wie  von  einem  zarten  Hauch 
bedeckt  anssieht. 

II.  Von  den  Starmessern  im  engeren  Sinne  gibt  es  zweierlei: 
breite,  dreieckige,  deren  Typus  durch  das  Messer  von  Beer,  und  schmale, 
deren  Typ^s  durch  das  Messer  von  v.  Graefe  dargestellt  wird. 

Diese  Messer  werden  im  Bereiche  der  Kammer  ein-  und  dann  wieder 
ausgestochen,  wonach  erst  der  Schnitt  vollendet  wird. 

Für  den  Ein-  und  Ausstichskanal  verhalten  sie  sich  wie  der  Achse 
nach  halbierte  Lanzen :  diese  Kanäle  verhalten  sich  demnach  wie  die  seit- 
lichen Hälften  des  Einstichskanales  der  Lanzen.^) 

Das  Schmalmesser  von  v.  Graefe  kann  allerdings  auch  noch  so  gebraucht  werden» 
daß  nur  der  Einstich  und  kein  Ausstich  gemacht  wird.  Der  Schnitt  wird  dann  dadurch 
vergrößert,  daß  man  mit  der  Schneide  mit  kurzen  Zügen  hin-  und  hergeht  und  so  den 
Schnitt  nach  dieser  Seite  hin  erweitert.  ■)  Die  Spitze  darf  nur  ganz  wenig  in  die  Kammer 
vorgeschoben  werden. 

Von  den  breiten,  dreieckigen  Starmessem  soll  hier  nicht  weiter  die 
Rede  sein.  Sie  sind  seit  der  Erfindung  des  Schmalmessers  ziemlich  auf- 
gegeben worden  und  wenn  auch  von  einzelnen  Operateuren  neuerdings,  der 
Rückkehr  zum  alten  Lappenschnitt  zuliebe,  der  Versuch  gemacht  worden 
ist,  sie,  wenn  auch  mit  geringerer  Breite,  wieder  einzuführen,  so  haben 
sie  sich  bisher  doch  nicht  allgemein  eingebürgert  und  werden  es  wohl 
auch  in  Zukunft  nicht.  Das  Schmalmesser  gestattet  eine  viel  feinere  und 
mannigfachere  Handhabung. 

Der  Hauptnachteil  der  breiten,  dreieckigen  Klingen  besteht  nämlich  darin,  daß 
es  unmöglich  ist.  nach  dem  Einstiche  die  der  Klingonachse  gegebene  Neigung  in 
irgendwie  nennenswertem  Grade  zu  ändern,  da,  abgesehen  von  der  Quetschung  des 
Gewebes,  hierdurch  das  Kammensasser  wenigstens  teilweise  zum  Abflüsse  gebracht  und 
auf  diese  Weise  die  Reinheit  der  folgenden  Akte  gefährdet  wird. 

Ebenso  ist  eine  Änderung  der  Neigung  der  Klingenfläche  nur  in  geringem 
Maße  möglich.  Sie  erfordern  also  eine  höchst  genaue  Führung  und  trotzdem  fallen  die 
Schnitte,  besonders  was  Länge  des  Wundkanales  und  Länge  und  Krümmung  der  inneren 
Wundöffnung  anlangt,  auch  bei  sehr  geübten  Operateuren  ungemein  verschieden  aus, 
wie  die  von  v.  Stellwag  (a.  a.  0.)  mitgeteilten  Befunde  überzeugend  dartun. 

Wie  bei  den  Lanzen,  so  gilt  es  auch  bei  den  Schmalmessem ,  zu 
denen  wir  nun  übergehen,  als  Regel,  Ein-  und  Ausstichspunkt  so  zu  legen, 
daß  sie  in  demselben  Parallelkreise  liegen,  also  ihre  Verbindungslinie  nicht 
schrHg  steht. 

Schrägstellungen  der  Lappengrundlinie  beeinflussen  nämlich  den  Aus- 
tritt des  Stares  ungünstig,  indem  sich  der  Starkem  an  dem  der  Hornhaut- 
mitte  näheren  Schenkel  anstemmt.   Sie  führen   also  zu  einer  Erschwerung 


»)  V.  stellwag,  a.a.O.  S.  236. 

')  Dehenne,  De  quelques  modifications  apportees  k  la  pratique  de  riridectomie  etc. 
Ann.  d'ocul.,  T.  C  (1888),  pag.  120. 
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des  Staraustrittes,  die  leicht  einen  Glaskörpervorfall  durch  ungleichmäßige 
Anspannung  der  Zonula  und  Hyaloidea  bei  Erhöhung  des  Druckes  veran- 
lassen kann.  Auch  wenn  der  Schnitt  zu  anderen  Zwecken  gemacht  wird, 
z.  B.  bei  einer  Iridektomie,  ergeben  sich  Ungleichmäßigkeiten  in  der  Ge- 
stalt des  Colobomes  usw. 

Mit  den  Schmalmessern  lassen  sich,  je  nachdem  sie  in  einem  Parallel- 
kreis oder  unter  einer  bestimmten  Neigung  dazu  von  vornherein  geführt 
werden,  alle  Arten  von  Linear-,  Steil-,  Schief-  und  Flachschnitten  aus- 
fiihren,  femer  der  Schnittebene  während  des  Vordringens  allmählich  oder 
rasch  eine  andere  Neigung  geben,  die  bis  zu  90^  von  der  ursprünglichen 
Lage  verschieden  sein  kann. 

Die  Schnitte  liegen  mit  ihrer  vorderen  Wundöffnung  entweder  im 
Skleralborde  (korneosklerale  Schnitte)  oder  in  der  vorderen  Komeoskleral- 
grenze  oder  endlich  ganz  in  der  durchsichtigen  Hornhaut. 

Für  den  Ein-  und  Ausstich  gilt  dasselbe  wie  fiir  Lanzen  wunden.  Je 
mehr  die  Klinge  beim  Einstich  so  geneigt  wird,  daß  ihre  Spitze  nach  vom 
gewendet  ist  (nach  hinten  beim  Ausstich),  desto  länger  ist  der  Wund- 
kanal, desto  weiter  ab  vom  Horahautrande  liegt  die  innere  Wundöffnung, 
die  sich  infolgedessen  stark  verkleinert.  Wird  die  Klingenspitze  stark  nach 
hinten  gewendet,  dann  liegt  die  innere  Wundöfthung  des  Einstiches  freilich 
stark  peripher,  aber  das  Messer  muß  beim  Durchführen  durch  die  Kammer 
stark  nach  vom  gewendet  werden,  um  an  der  Konvexität  der  Iris  vorbei- 
zukommen. Soll  nun  nicht  ein  starker  Druck  auf  Iris  und  Linse  ausgeübt 
werden,  was  schon  wegen  des  Weiterschneidens  untunlich  ist,  da  sonst 
die  Iris  vors  Messer  fällt,  so  muß  an  einem  ganz  unsymmetrischen  Punkte 
ausgestochen  werden,  wodurch  die  innere  Wundöffnung  schräg  wird. 

Liegt  der  Schnitt  in  der  Ebene  eines  größten  Hornhautkreises,  ist 
also  linear,  dann  ist  der  Unterschied  zwischen  der  inneren  und  äußeren 
Wundöffhung  aufs  kleinste  gebracht ,  doch  nicht  ganz  aufgehoben ,  weil, 
wenn  auch  der  Einstich  in  senkrechter  Richtung  gemacht  wurde,  doch  der 
Ausstich  in  flacher  Richtung  erfolgen  muß.  Für  Linearschnitte,  deren  innere 
Wundöflhung  wenigstens  9'5  mm  Länge  haben  soll ,  ist  schon  in  einem 
Abstände  von  4  mm  vom  Zentrum  der  Hornhaut  kein  Platz  mehr  im  Horn- 
hautgewebe. 1)  Eis  könnten  streng  lineare  Schnitte  von  solcher  Länge  noch 
weiter  in  der  Peripherie  nur  dadurch  erreicht  werden,  daß  die  Wundwinkel 
der  inneren  W^undöffnung  bereits  in  der  Lederhaut  lägen,  was  nicht  statt- 
haft erscheint.  Der  Schnitt  darf  über  den  Ansatzpunkt  des  Trabeculum 
coraeosclerale  am  Skleralsporn  nicht  herausgeführt  werden. 


>)  Vgl.  V.  stellwag,  a.  a.  0.  S.  202. 
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Alle  die  sog.  Linearschnitte  in  der  Hornhautperipherie  und  im  Skle- 
ralbande,  deren  innere  Wundöflfnung  der  genannten  Größe  mehr  weniger 
gleichkommt,  sind  in  der  Tat  nichts  als  mehr  weniger  steile  Lappen- 
schnitte mit  geringer  Bogenhöhe. 

Liegt  die  Schnittebene  in  einem  Parallelkreise,  so  werden  die  Kreis- 
bögen, in  denen  die  äußere  und  innere  Wundöflfnung  liegen  (Fig.  7),  immer 
größer,  je  peripherer  der  Schnitt  gelegt  wird.  Dabei  nimmt  auch  die  Flach- 
heit der  Schnitte  immer  mehr  ab.  Inmierhin  haben  die  Schnitte  in  den 
Parallelkreisen  der  vorderen  und  hinteren  Komeoskleralgrenze  noch  unge- 
fähr 45  bis  55®  Lippenwinkel. 


Pi   Pe   Ps 

Fig.  7. 

Parallelkreliebenen  als  Sehnittebenen   des  Schmalmessers  hinter,    in  nnd  yor  der 

Komeotkleralgrense  P,Pj,  PiP»,  P3P3. 

aßy  Lippen  Winkel. 

Flachschnitte,  die  in  der  Parallelkreisebene  der  hinteren  Komeo- 
skleralgrenze liegen,  bereiten,  wenn  sie  länger  sein  sollen,  bereits 
Schwierigkeiten,  weil  das  Messer,  das  nicht  weit  von  der  Pupille  die 
Kammer  passieren  muß,  mit  der  Iriskuppe  zusammenstößt,  auch  bei  nor- 
maler Kammertiefe.  Bei  kürzeren  Schnitten  kommt  dieser  Umstand  aller- 
dings nicht  in  Betracht  (vgl.  Fig.  7). 

Völlig  anstandslos  gelingen  Flachschnitte  in  der  Parallelkreisebene 
der  vorderen  Komeoskleralgrenze,  sogar  bei  etwas  seichten  Kammem.  Sie 
sind  technisch  leicht  auszuführen,  weil  der  Limbus  conjunctivae  als  Leit- 
marke dient.  Solche  Schnitte  pflegen  deshalb  am  regelmäßigsten  auszu- 
fallen. 

Ist  die  Kammer  sehr  eng,  dann  ist  für  große  Flachschnitte  schon  in 
der  vorderen  Komeoskleralgrenze  eine  gewisse  Schwierigkeit  gegeben,  die 
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Ausführung  solcher  in  der  hinteren  Komeoskleralgrenze  (Einstich  1  bis 
1*5  f»m  vom  Hornhantrande  entfernt  in  dem  Lederhautborde)  auch  bei 
großer  Kürze  fast  unmöglich. 

In  solchen  Fällen  muß  der  Einstich  mit  Vorwärtsneigung  der  Klin- 
genspitze verrichtet  werden,  ebenso  der  Ausstich  mit  starker  Rückdrängung 
der  Spitze.  Dadurch  wird  aber,  wie  schon  erwähnt,  die  innere  Wund- 
offnung  viel  zentraler,  kürzer  und  leicht  unregelmäßig. 

Wird  nach  beliebigem  Ein-  und  Ausstiche  während  der  Schnittfllhrung 
die  Messerklinge  nach  hinten  gewendet,  dann  entsteht  ein  immer  stärkerer 
Flachschnitt  (v.  Stellwags  Schiefschnitt).  Es  nimmt  dabei  Höhe  und  Länge 
der  inneren  Wundöflfnung  zu,  der  Kreishalbmesser  des  Wundbogens  aber  ab. 

Wird  umgekehrt  die  Klinge  nach  vom  gewendet,  dann  entsteht  ein 
immer  steilerer  Schnitt,  der  schließlich  linear  werden  kann.  Wundbogen 
und  Höhe  nehmen  dabei  ab,  der  Kreishalbmesser  zu. 

Ja,  es  kanu,  wenn  hier  in  der  Wendung  zu  weit  gegangen  wird,  ein  entgegen- 
gesetzter Lappen  entstehen,  der  recht  ungünstig  für  einen  Staraustritt  oder  eine  Iris- 
ansschneidung  ist. 

Wenn  diese  Wendungen  der  Klinge  rasch  vorgenommen  werden,  dann  bekommt 
die  Wunde  an  beiden  Enden  eine  winkelig  geknickte  Gestalt. 

Wird  nach  der  Wendung  des  Messers  aus  der  Parallel  kreisebene,  die  der  Kor- 
nealbasis  parallel  ist,  in  eine  solche,  die  dem  horizontalen  Meridian  der  Hornhaut 
parallel  ist,  beim  Weiterziehen  des  Messers  ein  Druck  auf  die  zentrale  Messerfläche 
geübt,  dann  wird  das  mittlere  Stück  der  Wunde  bogenförmig  gegen  das  Hornhaut- 
zentrum, und  so  entsteht  jener  eigentümliche  Schnitt,  den  Schule k  als  „konkav  ge- 
stutzten Lappenschnitt^  bezeichnet^)  und  für  die  Starausziehung  ohne  Irisausschnitt 
empfiehlt. 

V.  Stellwags  Untersuchungen  haben  ergeben,  daß  sich  bei  allen 
Steilschnitten  in  der  Peripherie  der  Hornhaut  die  innere  Wundöflfnung  sehr 
verschieden  gestaltet,  ganz  unabhängig  von  der  Gestaltung  der  äußeren 
Wundöflfnung,  und  daß  sie  sehr  häufig  aufTallend  klein  ausfällt,  so  daß  sie 
manchem  Zwecke  schlecht  dient  (Staraustritt). 

Der  Grund  liegt  darin,  daß  man  bei  der  Führung  dieser  Schnitte 
ganz  aufs  Augenmaß  und  das  Gefühl  in  der  Hand  angewiesen  ist,  daß 
der  Schnitt  teilweise  oder  ganz  in  undurchsichtigem  Gewebe  liegt  und  daß 
die  Achsendrehung  des  Messers  je  nach  ihrer  Winkelgröße,  ihrer  Schnellig- 
keit und  dem  Zeitpunkte,  wann  sie  ausgefiihrt  wird,  die  Gestaltung  der 
inneren  Wundöfl&iung  und  des  Wundkanales  in  schwer  berechenbarer  Weise 
beeinflußt. 

Viel  günstiger  liegen  die  Verhältnisse  für  periphere  Flachschnitte 
auch  von  großer  Länge.  Äußere  und  innere  Wundöflftiung  bilden  kon- 
zentrische Bögen,  es  ist  aber  die  Breite  des  Wundkanales  nicht  allzu  groß. 

*)  Schnlek,  Staraustreibung  mit  konkav  gestutztem  Liappenschnitt  und  rund  er- 
haltener PapUle.  Orvosi  Hetilap  „Szemeszef,  1895,  Nr.  1  u.  2. 
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Mit  Leichtigkeit  lassen  sich  innere  Wundöffnungen  von  9*5  mm  Länge 
und  darüber  herstellen.  Allerdings  wird  we^en  Zunahme  der  Bogenhöhe 
das  Klaffungsvermögen  solcher  Schnitte  bedeutend  erhöht,  aber  es  war 
schon  früher  davon  die  Kede,  daß  das  in  praxi  keinerlei  schädlichen  Ein- 
fluß auf  die  Wundheilung  habe ;  solche  Wunden  heilen  mindestens  ebenso 
gut  wie  steile  oder  gar  lineare. 

Außer  mit  den  Lanzen  und  Schmalmesseru  werden  Schnitte  in  der  Hornhaut  auch 
mit  kroisfönnigen  Messern,  Trepanen,  gesetzt.  Diese  Wunden  sind  sehr  steil.  Über 
die  Art  ihrer  Ausführung  ist  das  Nähere  in  dem  Abschnitte  über  Hornhautpfropfung  zu 
finden. 

o.  Lederhautschnitte. 

Es  sind  hier  Schnitte  durch  die  Augapfelwand  gemeint,  die  bis  auf 
gewisse  Fälle  mindestens  6  mm  hinter  der  vorderen  Korneoskleralgrenze 
liegen.  In  der  Zone  unmittelbar  um  die  vordere  Kammer  sind  Skleral- 
schnitte  mit  besonderer  Vorsicht  zu  führen,  wenn  es  sich  um  eine  Ope- 
ration mit  Erhaltung  des  Auges  handelt,  weil  hier  der  Ziliarkörper  liegt. 

Die  Schnitte  in  der  Lederhaut  werden  mit  der  Lanze,  dem  Schmal- 
messer und  dem  bauchigen  Skalpell  gettlhrt.  Häufig  werden  sie  mit  der 
Schere  verlängert. 

Soll  nur  die  Lederhaut  allein  durchtrennt  werden,  ohne  die  ihr  innen 
anliegenden  Häute  zu  verletzen,  dann  schneidet  man  am  besten  mit  einem 
kleinen,  bauchigen  Skalpell  senkrecht  (oder  flach)  ein  und  trennt  die 
Lederhaut  langsam  und  schichtweise.  Sobald  sich  im  Grunde  der  Wunde 
das  dunkle  Gewebe  der  Uvea  einstellt,  wird  der  Schnitt  nur  noch  so  weit 
vorsichtig  mit  dem  Messer  verlängert,  bis  man  das  Blatt  einer  feinen  Schere, 
deren  Spitzen  abgerundet  sind,  einführen  kann.  Dazu  werden  die  Wund- 
ränder der  Lederhaut  mit  feinen  Doppelhäkchen  oder  Pinzetten  ausein- 
andergezogen, das  eine  Scherenblatt  flach  eingeführt,  dann  so  aufgestellt, 
daß  die  Klingenfläche  senkrecht  auf  der  Sklera  und  mit  ihrer  Achse  in 
der  Verlängerung  der  Wunde  steht  und  hierauf  der  eine  Wundwinkel 
durchtrennt,  soweit,  als  es  wünschenswert  ist.  Genügt  hierzu  ein  Scheren- 
schlag nicht,  dann  schiebt  man  das  Scherenblatt  wieder  flach  unter  dem 
Wundwinkel  vor,  stellt  neuerlich  auf,  schneidet,  und  so  fort,  bis  die  ge- 
wünschte Wundlänge  erreicht  ist.  Soll  der  Schnitt  geradlinig  sein,  so  nimmt 
man  eine  gerade ,  soll  er  gebogen  sein ,  eine  nach  der  Fläche  gebogene 
Schere.  Die  so  erzeugten  Schnitte  durchtrennen  die  Wand  senkrecht. 

Auf  diese  Weise  wird  z.  B.  \m  der  Zyklodialyse  nach  Heine,  bei  der 
Exenteration  des  Augapfels  u.  a.  vorgegangen. 

Kürzere  Schnitte,  wo  alle  Augenhäute,  soweit  sie  dicht  aneinander 
liegen,  durchtrennt  werden  sollen  (bei  subretinalem  Zystizerkus,  bei  Fremd- 
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körpern  oder  Parasiten  im  Glaskörperraum),  verrichtet  man  entweder  auch 
mit  dem  banchigen  Skalpell ,  oder ,  wo  es  nicht  auf  ein  so  vorsichtiges, 
langsames  Dnrchtrennen  der  Schichten  ankommt,  mit  der  Lanze  oder  dem 
Messer  von  v.  Graefe. 

Man  stößt  die  Lanze  so  in  die  Lederhaut  ein,  daß  die  Klinge  senk- 
recht oder  flach  eindringt  und  auf  diese  Weise  den  Glaskörperraura  oder 
bei  Abhebungen  der  Netzhaut  den  subretinalen  Raum  eröffnet. 

In  ähnlicher  Weise  wird  das  Messer  von  v.  Graefe  senkrecht  ein- 
gestoßen, gewöhnlich  auf  1  cm  Tiefe.  Der  Schnitt  wird  dann  durch  kurze, 
sägende  Züge  verlängert. 

Alle  solchen  Schnitte  sollen  in  meridionaler  Richtung  geführt  werden, 
weil  sie  dann  nicht  weit  aufklaffen. 

Man  kann  die  Schnitte  am  vorderen  Abschnitte  so  ausführen,  daß 
das  Messer  gleich  auch  durch  die  Bindehaut  gestoßen  wird.  Das  tut  man 
aber  nur  bei  ganz  kurzen  Schnitten  (Punktionen).  Sobald  die  Schnitte 
länger  sein  sollen,  ist  es  gut,  die  Bindehaut  über  der  Einschnittstelle  ab- 
zulösen. 

Man  bildet  hierzu  einen  dreieckigen  Bindehautlappen,  dessen  Spitze 
an  der  Hornhaut  liegt.  Mit  ihm  wird  auch  gleich  die  Tenonsche  Kapsel 
eröffiiet,  so  daß  man  nach  Ablösung  des  Lappens  die  nackte  Lederhaut 
vor  sich  hat.  Man  wählt  dazu  am  liebsten  Stellen ,  wo  kein  Muskel  liegt. 
Müßte  man  gerade  an  einer  solchen  Stelle  eingehen,  dann  müßte  vorher 
auch  der  betreffende  Muskel  vorläufig  abgelöst  werden.  Er  wird  dann  nach 
Vollendung  der  Operation  wieder  an  seinen  Ansatz  angenäht. 

Einfacher  und  doch  dem  Zwecke,  den  Skleralschnitt  von  intakter 
Bindehaut  bedeckt  zu  lassen,  in  gleicher  Weise  dienend,  ist  folgendes  Ver- 
fahren. Man  legt  mit  der  Schere  in  der  Bindehaut  einen  meridionalen 
Schnitt  an,  der  etwa  3 — 4  mm  von  der  Stelle  des  beabsichtigten  Skleral- 
schnittes  entfernt  und  etwas  länger  ist  als  dieser.  In  gleicher  Richtung 
wird  die  Tenonsche  Kapsel  eingeschnitten  und  dann  samt  der  Bindehaut 
mit  zweizinkigen  Häkchen  so  zur  Seite  gezogen  resp.  von  der  Sklera  mit 
kurzen  Scherenschlägen  abgelöst,  daß  die  zum  Skleralschnitt  gewählte 
Stelle  freiliegt.  Nach  Vollendung  der  letzteren  wird  die  Tenonsche  Kapsel 
und  Bindehaut  wieder  über  die  Sklera  gelegt  und  mit  Seidenheften  vernäht. 
Bei  Schnitten  in  der  Sklera  hinter  der  Glcicherebene  müssen  wohl  immer 
ein,  ja  zuweilen  zwei  Augenmuskel  vorläufig  abgetrennt  werden,  um  den 
Augapfel  genügend  weit  umdrehen  zu  können. 

Bei  Schnitten  sehr  weit  hinten,  am  hinteren  Pole  des  Augapfels  oder 
zwischen  diesem  und  der  Eintrittsstelle  der  Sehnerven  ist  die  temporäre 
Resektion  des  äußeren  Augenhöhlenrandes  in  Betracht  zu  ziehen.  (V«r:l.  I.  Bd., 
S.  399.)  Dann  kann  man  gegebenen  Falles  die  Durchtrennung  eines  Augen- 
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muskels  unterlassen.    Ist  sie  nötig,   so    wird   sie  hinter  seinem  Durehtritt 
durcli  die  Tenonsehe  Kapsel  im  iMuskelfleiscIi,  verrichtet. 

Das  hat  den  Vorteil,  daß  nicht,  wie  bei  vorderer  Durchtrennung,  eine 
weit  ausgedehnte  AWösimg  der  Tenonsehen  Kapse!  gerade  am  Urafassungs- 
bogen  der  Muskel  gesetzt  wird^  die  breite  Flächenverklebungeu  der  Kapsel 
mit  der  Lederhaut  und  Verkürzimgen  der  Kapsel  und  dadurch  SteUungs- 
änderangen  und  BeweglichkeitsbeBchränkungen  des  Augapfels  zur  Folge 
haben  kann. 

6,  Zufälle j  dk  bei  den  die  Kamniür  eröffnenden  Schnitten  vorkommen. 
l,  Hornhaut kollaps. 

Es  kommt  besonders  nach  längeren  Schnitten  und  zumal  bei  alten, 
niarastisehen  Personen  vor,  daß  sich  nach  Abfluß  des  Kammenvassers  die 
Hornhaut  faltet  und  abplattet,  ja  tnehterfiirmig  einsinkt.  Dieses  Ereignis, 
dem  man  früherer  Zeit  eine  üble  Vorbedeutung  zusprach,  hat  keine  solche 
und  verhindert  nicht  einmal  den  guten  Zusammeuschluli  der  Wundränder, 
sobald  sich  die  Kammer  wieder  geftillt  hat. 

Diese  Erscheinung  erklärt  sich  folgendennaßen :  Wenn  das  Kammer- 
wasser abfließt,  so  rückt  Iris,  Linse  und  Glaskörper  nach  und  der  Kaum, 
der  durch  den  Abfluß  des  Kannnerwassers  entstanden  ist,  muß  ausgetllllt 
werden.  Da  die  Hulbuswand  ela.stisch  ist  und  unter  dem  Drucke  der  IJder 
und  der  Muskel  steht,  so  geschieht  dies  durch  Verkleinerung  der  Bulbus- 
kapsek  Ist  aber  die  Augapfelwand  rigid  geworden,  dann  zieht  sie  sich 
nicht  mehr  zusamiuen  und  es  wird  infolgedessen  die  Hornhaut  durch  den 
äußeren  Luftdruck  eingedrückt.  Begünstigt  wird  das  durch  tiefe  Lage  des 
Augapfels,  weil  hierbei  Lider  und  Muskel  wenig  Druckwirkung  auf  den 
Augapfel  haben,  ferner  durch  die  geringe  Dicke  der  Greisenbornhaut  und 
durch  starke  Kokainisierung,  die  die  Elastizität  der  Hornhaut  herabsetzen 
soll.  Gewiß  kommt  auch  die  schw^ache  Glaskiirperspannung  solcher  seniler 
Augen  hinzu. 

Geringe  Grade  von  Kollaps  verschwinden,  wenn  die  Sperrelevateare 
entfernt  werden  und  sicli  die  Lider  an  den  Augapfel  anlegen. 

Fenier  tritt  Hgriiljautkollaps  ein,  wenn  das  von  der  Iris  und  der 
Linse  gebildete  Diaphragma  nicht  nachgiebig  ist,  wie  das  infolge  von 
festen,  zyklitisehen  Schwarten  der  Fall  ist.  In  diesem  Falle  hat  der  Horn- 
hautkollaps  eine  ül»le  Bedeutung,  weil  er  eben  die  Anwesenheit  solcher 
derber  Entxündungsprodukte  hinter  der  Iris  ankündigt. 

2.  Eintritt  von  Luft  in  die  Kammer. 

Sie  stellt  sich  als  eine  oder  mehrere  größere  oder  kleinere  Blasen 
dar,  die  man  in  der  Kammer  herumschieben  kann.   Meist   kann   man  sie 
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leicht  durch  sanften  Druck  auf  die  Hornhaut  entleeren.  Bleibt  eine  kleine 
Luftblase  in  der  Kammer  zmück,  so  hat  das  übrigens  nichts  zu  bedeuten. 
Sie  verschwindet  bald  durch  Absorption. 

[In  jüngster  Zeit  hat  man  übrigens  sogar  zu  therapeutischen  Zwecken 
(bei  Iritis  tuberculosa)  absichtlich  Luft  in  die  Vorderkammer  eingeblasen. 
Siehe  IL  Bd.,  S.  93.] 

Dieser  Eintritt  von  Luft  ereignet  sich,  wenn  bei  leicht  koUabierter 
Hornhaut  die  Wunde  gelüftet  wird,  indem  hierbei  eine  Saugwirkung  statt- 
findet. Das  tritt  bei  gut  elastischen  und  unter  kräftiger  Lid-  und  Muskel- 
wirkung stehenden  Augäpfeln  nie  ein. 

3.  Blutung. 

Liegt  der  die  Kammer  eröffnende  Schnitt  im  Lederhantborde,  dann 
tritt  aus  den  durchschnittenen  Geftlßen  der  Bindehaut  und  Lederhant  Blu- 
tung ein,  die  sich  nach  außen,  unter  die  Bindehaut  und  bei  Wunden,  die 
nach  obenzu  liegen,  auch  in  die  Kammer  ergießt,  sobald  die  Wundlippe 
gelüftet  wird.  Im  Falle,  als  etwas  negativer  Druck  im  Auge  herrscht,  also 
Homhautkollaps  eintritt,  kann  auch  das  Blut  ans  der  Wundfläche  in  die 
Kanmier  gesaugt  werden. 

Nach  der  Durchschneidung  einer  normalen  Iris  entleert  sich  niemals 
ein  Tropfen  Blut,  denn  ihre  Gefäße  schließen  sich  sofort  durch  Zusammen- 
ziehung ihrer  Wandungen.  Ist  also  ein  komealer  Schnitt  gemacht  worden, 
dann  arbeitet  man  in  einem  ganz  blutlosen  Gebiete. 

Anders  liegt  die  Sache,  wenn  die  Iris  vorher  erkrankt  war,  wenn 
man  an  Augen  operiert,  die  an  Iritis,  Iridozyklitis,  an  Glaukom  gelitten 
haben  oder  leiden. 

In  solchen  Irides  sind  auch  die  Geftlße  entartet  und  bluten  oft  sehr 
stark.  Eine  solche  Blutung  wird  durch  negativen  Druck  in  der  Kammer 
begünstigt,  wenn  z.  B.  nach  Iridozyklitis  ein  festes  Diaphragma  besteht 
und  eine  Iridotomie  versucht  wird. 

[Die  Einträuflung  von  Adrenalin  vor  Beginn  der  Operation  hat  auf 
diese  Blutungen  natürlich  keinen  Einfluß.  Etwas  besser  wirkt,  vor  der 
Durchschneidung  der  Iris,  die  Aufträuflung  von  Adrenalin  auf  die  durch  Auf- 
klappen des  Homhautlappens  freigelegte  Iris.] 

Die  Blutung  stört  die  weiteren  Akte  der  betreffenden  Operation. 
Weitere  Nachteile  hat  sie  an  gesunden  Augen  nicht.  Das  Blut  wird  in 
einigen  Tagen  aufgesaugt. 

Bei  Augen  mit  erkrankter  Iris  usw.  dauert  es  oft  sehr  lange,  bis 
sich  das  Blut  aufsaugt. 

Es  kann  auch  ein  dickes  Blutgerinnsel  im  Kolobom  oder  in  einer 
Iridotomielücke   den  Anlaß  zur  Bildung  einer  Okklusivmembran  abgeben. 
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Ferner  tritt  starke  Blutung  auch  aus  einer  gesunden  Iris  ein,  wenn 
sie  irgendwie  eingerissen  wird,  z.  B.  eine  Iridodialysis  beim  Herausziehen 
der  Iris  zum  Abschneiden  dadurch  entsteht,  daß  das  Auge  eine  Flucht- 
bewegung macht. 

Auch  im  hinteren  Augenraume  können  nach  Schnitten,  die  den  Aug- 
apfel er()ffnen,  Blutungen  auftreten.  Ihre  Veranlassung  ist  die  plötzliche 
Verminderung  des  Binnendruckes.  Sie  treten  um  so  leichter  auf,  wenn  die 
Gefäße  des  Auges  durch  einen  örtlichen  oder  allgemeinen  Prozeß  erkrankt 
sind,  wenn  die  Druckverminderung  eine  sehr  bedeutende  war,  wie  z.  B. 
bei  Glaukomen. 

Daher  gehören  kleine  Blutaustritte  in  die  Netzhaut  beim  Glaukom 
fast  zur  Regel.  In  Fällen,  wo  unmittelbar  nach  der  Iridektomie  Steinhärte 
des  Augapfels  auftritt,  handelt  es  sich  um  einen  massenhaften  Bluterguß 
in  den  Glaskörper. 

Selten  sind  die  Fälle,  wo  die  ganzen  Eingeweide  des  Augapfels, 
Glaskörper,  Netzhaut  und  Aderhaut  durch  eine  stürmische  Blutung  aus 
der  Wunde  herausgetrieben  werden  [expulsive  Blutung].  Ein  großer 
Glaskörpervorfall  kann  den  Anlaß  dazu  geben. 

4.  Eintritt  der  Iris  in  die  Wunde. 

Die  Iris  tritt  entweder  von  selbst  unmittelbar  nach  der  Schnittftihrung 
oder  noch  während  dieser  in  die  Wunde,  oder  zu  irgend  einem  späteren 
Augenblicke.  Wird  die  Iris  aus  der  Wunde  hervorgeholt  und  abgetragen, 
so  können  die  Kolobomschenkel  in  der  Wunde  liegen  bleiben. 

Daß  Iristeile  in  der  Wunde  eingeklemmt  sind,  erkennt  man  erstens 
an  vor  der  Wunde  liegenden  Iristeilen,  die  sich  als  gelblicher  oder  dunkler 
Wulst  oder  Hügel,  der  in  der  Mitte  der  Wunde,  in  einer  oder  in  beiden 
Wundecken  liegt,  darstellen;  zweitens  ist  das  Irisgewebe  auch  nicht  vor 
die  Wunde  getreten,  sondern  nur  in  die  Wunde  eingeklemmt,  an  der  Ver- 
ziehung der  Pupille  gegen  die  Wunde  hin,  wenn  keine  Iris  ausgeschnitten 
ward,  ain  Höherstehen  der  Sphinkterecken ,   wenn  dies  stattgefunden  hat. 

Wird  die  Iris  bis  zur  Pupille  ausgeschnitten,  so  bildet  sich  dort,  wo 
der  Pupillarrand  mit  dem  Kande  des  Ausschnittes  zusammentrifft,  eine 
Ecke,  die  man  als  Sphinkterecke  bezeichnet.  Beide  Ecken  müssen  gleich 
hoch  und  in  jener  Kreislinie  liegen,  die  der  Pupillarrand  ohne  den  Aus- 
schnitt bilden  würde.  Steht  eine  Ecke  peripherer,  dann  ist  der  entsprechende 
Iristeil  in  die  Wunde  getreten.  Ist  die  ergänzt  gedachte  Pupille  oval,  dann 
sind  beide  Kolobomschenkel  teilweise  in  der  Wunde. 

Man  muß  sich  jedoch  vor  einem  Irrtum  bewahn^n.  wenn  schon  vor- 
her durch  Atrophie  ovale  Pupille  bestand,  indem  man  sieh  die  Form  solcher 
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Papillen  eigens  merkt.  Die  Ecken  sind  dann  häufig  verschieden  weit  vom 
Hornhautrande,  ohne  daß  Einklemmung  bestünde. 

Liegt  die  Schnittwunde  ganz  in  der  durchsichtigen  Hornhaut,  dann 
ist  eine  bloße  Einklemmung  der  Iris  in  die  hintere  Wundöffhung  an  einer 
eigentümlichen  leistenartigen  Linie  zu  erkennen,  die  man  auf  der  Iris  un- 
gefähr parallel  zur  äußeren  Wundöflfnung  verlaufen  sieht.  Dabei  ist  die 
Pupille  kaum  merklich  entrundet. 

Da  der  Irisvorfall  und  die  Iriseinklemmung  zu  Reizzuständen  bei 
der  Wundheilung,  Verzögerung  dieser,  zu  Iritis,  zu  sofortiger  eitriger  In- 
fektion des  Augapfels  (selten)  Anlaß  geben,  weiterhin  oft  zur  Bildung  einer 
unregelmäßigen,  weniger  festen  Narbe,  zu  Ektasie  der  Narbe  (zystoide 
Narbe,  Staphylom),  zu  Drucksteigerung,  ja  zu  sympathischer  Ophthalmie, 
späterhin  zur  Infektion  des  Auges  durch  die  mangelhafte  Narbe  hindurch 
führen  können,  so  muß  die  Iris  unbedingt  aus  der  Wunde  entfernt  werden- 

Es  kommt  zwar  eine  selbständige  Zurückziehung  der  Iris  zuweilen 
vor,  doch  ist  darauf,  auch  unter  Mitwirkung  eines  Miotikums,  nie  zu 
rechnen. 

Wurde  die  Iris  ohnedies  ausgeschnitten  und  sind  nur  die  Schenkel 
eingeklemmt,  so  müssen  diese,  und  zwar  sofort  nach  der  Ausschneidung, 
mit  einer  feinen  Spatel  zurückgebracht  werden.  Gelingt  dies  nicht,  dann 
versucht  man,  den  eingeklemmten  Teil  auszuschneiden.  Doch  geht  das 
nicht  immer. 

War  eine  Ausschneidung  der  Iris  nicht  beabsichtigt  und  tritt  Iris  in 
die  Wunde  oder  vor  diese,  dann  darf  eine  Rücklagerung  der  Iris  nur  ver- 
sucht werden,  wenn  die  Wunde  eine  Beschaffenheit  hat,  die  wenig  zum 
Irisvorfalle  geeignet  ist,  also  bei  flachen,  kleinen  Lanzenschnitten,  die  wenig 
peripher  sind. 

Wenn  dies  nicht  gut  gelingt  oder  bei  größeren  Wunden,  die  nicht 
sehr  flach  und  dabei  peripher  sind,  nmß  die  Iris  sofort  ausgeschnitten 
werden.  Die  Technik  dieser  Eingriffe  wird  bei  den  betreflenden  Opera- 
tionen besprochen  werden. 

Hervorgehoben  sei  hier  nur,  daß  man  aus  den  genannten  Gründen 
bei  jeder  Operation,  wobei  die  vordere  Kammer  durch  einen  Schnitt  (und 
sei  er  auch  klein)  eröfinet  wird,  alle  Instrumente  zu  einer  Irisaus- 
schneidung  bereit  halten  muß. 

Über  die  Mechanik  der  Iriseinklenmiung  und  des  Vorfalles  wird  noch 
bei  den  üblen  Zufällen  während  der  Wundheilung  die  Rede  sein. 

5.  Glaskörpervorfall. 

Steigerung  des  Binnendruckes  durch  umschriebenen  Druck  aufs  Au«!:e 
kann  zum  Andrängen  des  Glaskörpers  gegen  die  Wunde,  starker  Anspan- 
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nuii^'  der  Hyaloidea  und  Zonula   und   srhließlicli    zum  Platzen  dieser  und 
zum  Vorfall  des  Glaskörpers  dureli  die  Wunde  Anlaß  {J!:elien. 

Solch  nnisehrieliener  Druek  kann  dnreh  allzukniftige  Kontraktion 
äußerer  Angenmuskel,  durch  die  periphere  LidjM:>rtion  des  Orbikuhiriß  bei 
offen  gehaltener  Liilspalte  oder  durch  das  eine  Lid,  wenn  das  andere  ge- 
hoben wird,  durch  zu  i>tarken  Druck  auf  den  Augapfel  mit  dem  Finger 
oder  Instrumenten  ausgeübt  werden.  Er  führt  um  so  leichter  zum  GlaskOrper- 
vorfall,  wenn  die  Iris  ausgeschnitten  ist,  wenn  die  Wunde  sehr  peri]dier 
liegt,  wenn  die  Zonula  und  Ilyaloidea  atrophisch  sind  oder  bereits  mangel- 
haft waren  (Linsensubluxationcn ,  nach  Diszissionen,  Verletzungen),  wenn 
der  Glaskörper  veriliissigt  ist. 

Besonders  geneigt  zum  Glasknrjiervorfall  sind  stark  vorstehende 
Angen,  z,  li.  bei  Myopen ,  l)ei  Ektasien  des  Augapfels  (Hydrophthahnus), 
bei  Ft^ttleibigen ,  \vegen  der  starken  Einwirkung  der  Lider  auf  solche 
Augen. 

Was  den  Glaskörpervorfall  bei  der  Operation  anlangt,  so  müssen  wir 
gerade  in  dieser  Hinsicht  die  Entdeckung  des  Kokains  als  besonders 
segensreich  bezeichnen.  Die  meisten  Vorfälle  des  Glaskörpers  werden  nicht 
durch  den  Oi>crateur,  sondern  durch  den  Kranken  veranlaßt,  indem  er 
durch  den  Scbmerz,  die  Aufregung  zum  Kneifen  und  zu  jähen  Augenbe- 
wegungen veranlaßt  wird»  Das  wird  durch  die  örtliche  Anästhesie  außer- 
ordentlicli  gemildert,  so  daß  jetzt  solche  auch  bei  Operationen,  wo  sie 
früher  reelit  häufig  waren,  also  bei  der  Staroperation,  sehr  selten  ge- 
worden sind.  Allerdings  trägt  die  weniger  periphere  Lage  des  Schnittes 
mit  dazu  bei. 

[Es  ist  darauf  auimerksarn  zu  machen,  daß  bei  Schnitten  in  der 
oberen  Zirkuniferenz  der  Hornhaut  insbesondere  der  Druck  des  unteren 
Lides  zum  Aufklaffen  der  Wunde  und  zu  (Uaskürpcrv^orfall  Anlaß  gibt. 
Beobivchtet  man  —  sowohl  während  der  Operation  als,  wie  hier  henor- 
geholien  werden  muß,  auch  beim  Verbandw^eehsel  —  die  Vorsicht,  das 
üiitere  Lid  immer  zuerst  abzuziehen  und  zuletzt  frei  zn  geben,  so  ver- 
meidet man  oft  tTlaskiirpervorfall  und  \Vunds[irengung.] 

Ist  der  Glaskörper  dünnflüssig,  dann  rinnt  em  Teil  bei  der  Wunde 
heraus,  der  Augapfel  fällt  mehr  weniger  zusammen,  die  Wunde  schließt 
sich.  Sobald  aber  das  Auge  bewegt  wird,  rinnt  wieder  ein  Teil  ab. 

In  solclien  Fällen  hat  der  GJaskörrter Vorfall  meist  nicht  viel  zu  be- 
deuten.   Die  Wunde  schließt  sich  gut  und  der  Augapfel  füllt  sich  wieder. 

Ist  der  Glask(ir|jer  konsistenter,  eiweißartig,  fadenziehend,  dann  rinnt 
ein  Teil  ab,  ein  Teil  bleibt  in  der  Wunde  eingeklemmt.  Auch  solche  Fälle 
können  noch  gut  ausgehen. 
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Manchmal  zieht  sich  der  Glaskörper  nachträglich  von  selbst  zurück. 
Meist  bleibt  er  aber  in  der  Wunde  liegen,  verzögert  die  Heilung  und  kann 
Anlaß  zu  ektatischer  Narbe  geben.  Unter  Umständen  kommt  es  zur  In- 
fektion und  Vereiterung.  Oft  trttbt  sich  der  eingeheilte  Teil  stark,  so  daß 
die  Pupille  oder  das  Kolobom  durch  undurchsichtige  Massen  eingenommen 
werden.  Auch  Iridozyklitis  kann  folgen. 

Ich  versuche  es  stets  in  solchen  Fällen,  wenn  der  Kranke  vernünftig 
ist  und  sich  ruhig  verhält,  den  aus  der  Wunde  hervorhängenden  Teil  ab- 
zutragen. Das  hat  oft  sehr  guten  Erfolg  für  die  Verheilung  der  Wunde. 
Nur  die  richtige  Lagerung  der  Iris  gelingt  gewöhnlich  nicht  mehr  gut, 
wenn  sie  in  die  Wundwinkel  eingetreten  ist. 

Am  ungtlnstigsten  verhält  sich  die  Sache,  wenn  der  ganz  normale 
Glaskörper  vorfällt.  Er  stürzt  in  Gestalt  einer  großen  Blase  vor,  die  die 
Wundlippen  weit  auseinanderdrängt,  häufig  den  Homhautlappen  umknickt. 
Platzt  sie,  so  fließt  ein  Teil  der  ziemlich  konsistenten  Masse  ab,  aber  in  der 
Wunde  bleibt  ein  großer  Pfropf  liegen.  Da  ein  Vorfall  bei  normalem  Glas- 
körper fast  nur  bei  sehr  unvernünftigem  Verhalten  des  Kranken  vorkommt, 
so  bietet  auch  die  Abtragung  des  vorliegenden  Teiles  schlechte  Aussichten, 
da  der  Kranke  dabei  gewöhnlich  preßt  und  neue  Massen  heraustreibt,  so 
daß  unter  Umständen  ein  großer  Teil  des  Glaskörpers  verloren  ginge.  Man 
tut  am  besten,  das  Auge  rasch  zu  schließen.  Auf  Zurückschieben  der  Iris 
muß  verzichtet  werden. 

Die  weiteren  Folgen  sind  dieselben,  wie  sie  eben  geschildert  wurden, 
nur  sind  die  üblen  Ausgänge  hier  viel  häufiger. 

Im  weiteren  Verlaufe  kommt  es  nach  Glaskörpervorfällen  häufig  zur 
Netzhautabhebung  und  Atrophie  des  Auges. 

Unter  gewissen  Umständen  tritt  der  Glaskörper  nach  Platzen  der 
Hyaloidea  bloß  in  die  vordere  Kammer,  ohne  auszufließen.  Man  sieht  das 
bei  verhältnismäßig  kurzen  Schnitten ,  z.  B.  bei  Lanzenextraktionen  oder 
Punktionen  wegen  quellender  Linsemnassen.  Plötzlich  wird  die  Pupille 
weiter  und  die  Kammer  tief.  Man  muß  dann  die  Operation  beendigen,  um 
keinen  Austritt  von  Glaskörper  durch  die  Wunde  zu  bekommen. 

Meist  beobachtet  man  bei  Glaskörpervorfall,  daß,  wenn  ein  Kolobom 
angelegt  war,  dieses  weit  aufklaflt,  die  Irisränder  nach  hinten  umge- 
schlagen werden.  Auch  wenn  die  Narbe  gut  verheilt  und  der  Glaskörper, 
der  mit  der  Wunde  verbunden  ist,  durchsichtig  bleibt,  so  verengt  sich  ein 
solches  Kolobom  nicht  mehr,  sondern  bleibt  auseinander  gedrängt. 

War  die  Iris  nicht  ausgeschnitten,  so  tritt  sie  mit  dem  Glaskörper 
in  die  Wunde  und  heilt  dort  ein  oder,  was  häufiger  geschieht,  sie 
klappt  auch  nach  hinten  um.  Im  ersteren  Falle  muß  sie  bei  Abtragung 
des  Glaskörpervorfalles  auch  mit  abgetragen  werden. 

Csermak,  Die  augenäntlichen  Operationen.  3.  Anfl.  II.  3 
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Über  die  bei  Üpcrationeii  mit  Krüffuimg  *ler  Kaimucr  vi:»rkommeudcn  VcrletEung"pn 
der  Iris,  der  IJusenkapsel  sowie  Verschiebungen  der  Linse  soll  erst  im  besonderen  Teile 
dieses  Abschnittes  bei  Gelegenheit  der  DarKtelltioif  der  einzelnen  Operationen  die  Red«* 
sein,  lia  i»ie  eine  Schilderujig  der  Ausffdinmg  der  Ein^rrit'fe  voraussetzen. 

Z  Regelmufii(ie  WtmdhtHunij, 

Je  nach  der  Gröüe  und  Gestalt  der  Wunde  siehen  wir  die  Kammer 
ecbon  kurze  Zeit  oder  erst  nach  einigen  Stunden  nach  der  Operation  wie- 
der hergestellt.  Entsprechend  der  äußeren  WundOtFnung  verläuft  eine 
seichte  Kinne,  die  Bieh  in  den  ersten  Stnndei»  etwiis  vertieft,  dann  aber 
wieder  seichter  und  spiegelnd  wird.  Bei  Flaehs^chnitten  ra^^t  die  znge- 
sehilrfte  Wundlippe  etwaig  weiter  vor.  An  den  kornealen  Wundriindern  be- 
merkt  man  sehr  bald  eine  zarte,  hauchartige  Trübung,  die  sich  in  den 
folgenden  Stunden  auch  in  ilire  Uiugebnng  etwas  ausbreitet  und  eine  etwas 
mattere  Oljfjrtiache  zeigt.  Vom  vierten  Tage  alj  wird  die  Trübung  an  den 
Rändern  dichter. 

Fast  regelmäßig  findet  man  neben  dieser  ditfiisen  Trübung  graue 
Streifen,  die  Äcnkreeht  auf  der  Wnndlinie  stehen  und  sieh  oft  \m  in  die 
Nähe  des  Ilornhautrandes  erstrecken  (Streifenkeratitis).  Hess  hat  den 
Nachweis  erbracht,  daö  diese  Streifen  nichts  mit  der  diffiisen  Trübung  zn 
tun  haben,  sondern  auf  Faltungen  der  hinteren  Homhautlamellen  und  der 
Membrana  Descemcti  bernheu. 

Die  ditfuse  Trübung  rührt  her: 

L  Von  starker  FlUssigkeitsansammlnng  in  den  Gewehsspaltcn  der 
Hornhaut  um  die  Wnndfläche,  die  ihre  Ilauptursaehe  in  Imbibition  mit 
Kammerwasser  hat.  Sie  ist  naeh  Quetsehungen  der  Wundränder  durch  die 
Instnmiente  oder  einen  schwer  austretenden  »Starkem  nach  Abscheuerung 
des  Endothels  der  iJeseemeti  am  stärksten. 

2.  Vom  vierten  Tage  ab  vom  Auftreten  zahlreicher  Bildungszellen  in 
der  Umgebung  der  Wundtlächen. 

Unter  diesen  Erscheinungen  tritt  Ziliarinjektion  auf,  besonders  an 
jenem  Absehnitt  des  Umfanges,  in  desHen  Nähe  die  Wunde  liegt. 

Liegt  die  äuLiere  Wundötfninig  in  der  Lederhaut^  dann  erscheint  sie 
als  ein  schmaler  (kanm  Vi  w*^'' hreiter)  dunkler  Striclu  Eine  rinnentoninge 
Vertiefung  der  äußeren  Wundi3t!hung  ist  nur  zu  sehen,  wenn  kein  Rinde- 
huutlappen  vorhanden  ist.  Die  Injektion  betriffifc  hier  natiirlieh  vor  allem 
die  WundrUnder  nelbsf. 

Bei  linearen  Wunden,  die  weit  in  dem  Lederbauthorde  liegen  und 
einen  Bindehautlappen  haben,  beobachtet  man  oft  eine  ödeniatOse  Schwellung 
der  Augapfelbindehaut  unten  und  zu  beiden  Seiten  von  der  Hornhaul.  Die 
r»dematose  Bindehaut   ist   durchscheinend   und   nicht   diftus  injiziert.    Man 
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nennt  die  Erscheinung  Filtrationsödem.  Sie  rührt  daher,  daß  sich  ans 
der  Wnnde  absickerndes  Kammerwasser  unter  der  Bindehaut  ausbreitet 
und  der  Schwere  nach  nach  unten  sinkt.  Von  entztlndlichem  ödem  unter- 
scheidet sich  das  Filtrationsödem  durch  den  Mangel  der  diffusen  entzünd- 
lichen Injektion. 

Liegt  eine  komeale  Narbe  der  Homhautgrenze  sehr  nahe,  dann  ent- 
wickeln sich  stets  GefiUJe  zu  ihr,  die  sich  späterhin  wieder  zurückbilden. 
Man  beobachtet  oft  lange  Zeit  einen  Oefäßkranz,  der  die  Wunde  entlang 
verläuft. 

Allmählich  geht  die  Rötung  und  Trübung  zurück,  das  Auge  gewinnt 
ein  vollständig  blasses,  normales  Aussehen.  Das  ist  bei  unkompliziertem 
Verlauf  nach  glatter  Operation  schon  nach  8  bis  10  Tagen  der  Fall.  Die 
stärkere  Gefäßfüllung  unmittelbar  an  der  Narbe  braucht  meist  14  Tage 
und  darüber,  bis  sie  abgeblaßt  ist. 

Ä.  Komeale  und  korneoskleraie  Wunden.*) 

Wird  eine  Schnittwunde  der  Hornhaut  in  einer  Ebene  gesetzt,  die  die  ganze 
Dicke  der  Hornhaut  durchsetzt,  so  gestaltet  sich  der  Wundkanal  folgendermaßen.  Da 
die  vorderen  und  hinteren  Schichten  viel  elastischer  sind  als  die  mittleren,  und  zwar 
zunehmend  gegen  die  Oberfläche  hin,  wo  die  am  meisten  elastischen  Schichten,  die  Mem- 
brana Bowmani  und  Descemeti,  liegen,  so  ziehen  sich  diese  so  zurück,  daß  der  Wund- 
kanal im  Querschnitt  eine  sanduhrförmige  Gestalt  bekommt.  Nur  die  mittelsten  Schichten 
bleiben  mit  ihren  durchtrennten  Flächen  in  Berührung,  in  den  vorderen  und  hinteren 
Schichten  entsteht  ein  sog.  vorderer  und  hinterer  Wundtrichter,  eigentlich  eine  vordere 
und  hintere  Wundrinne. 

Die  Tiefe  dieser  Wundrinne  übertrifft  in  der  Regel  etwa  ein  Drittel  der  Horn- 
hautdicke. Meist  ist  die  vordere  Wundrinne  schmäler  und  etwas  tiefer,  die  hintere  breiter 
und  etwas  seichter. 

Bei  einem  frischen  Schnitte  setzt  das  Epithel  scharf  am  Wundrande  ab,  die 
Enden  der  Bowman sehen  und  Descemetschen  Haut  stehen  weit  voneinander  ab  und 
sind  bei  schonender  Anlegung  der  Wunde  nicht  eingerollt. 

Was  findet  nun  zuerst  in  einer  solchen  W^unde  statt? 

Sofort  stellt  sich  eine  Aufquellung  der  freien  Enden  der  Homhautlamellen  ein, 
die  durch  das  durchströmende  Kammerwasser  hervorgerufen  wird. 

Die  mittleren  Schichten,  die  in  unmittelbarer  Berührung  miteinander  stehen, 
greifen  zahnartig  ineinander,  sie  falzen  sich  ineinander  und  verkleben  durch 


*)  Über  die  histologischen  Vorgänge  bei  der  Verheilung  ebener  Hornhautwunden  ver- 
gleiche man: 

Güterbock,  Stadien  über  die  feineren  Vorgänge  bei  der  AVundheilung  per  primam 
intentionem  an  der  Kornea.  Virchows  Archiv  f.  path.  Anat.  u.  Phvs.  u.  f.  klin.  Med.,  Bd.L, 
H.  5,  S.  465. 

Gnsssenbauer,  Archiv  f.  klin.  Chir.,  Bd.  XII,  S.  791. 

Neese,  Über  das  Verhalten  des  Epithels  bei  Heilung  von  Linear- und  Lanzenmesser- 
wunden  in  der  Hornhaut.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1887,  XXXIII,  1  S.  1. 

Wyss,  Über  Wondheilung  der  Hornhaut.  Virchows  Archiv,  Bd.  69,  524. 

Weinstein,  Experimentelle  Untersuchungen  über  den  Heilungsprozeß  perforierender 
Schnittwunden  der  Hornhaut.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1903,  78.  Bd.,  S.  1. 
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Yorqoellendeii  Gewebssaft.    Jm  liiiiterc^n  Wirndtrichter  bildet  sich  ein  Gerionungs- 
pfröpfcheo  aiits  Filmii,  das  skh  den  Wiindfliicheu  iiiilegt. 

DiPSf!  unmittHbarr  Verklebuug  der  mittleren  Schiebten  miteiiia-iidor  hihlet  don 
ersten  Wundverschhiß»  der  solange  allein  ftmktionieren  muß,  his  sich  rine  epitheliale 
Vereinigung  der  Wunde  hergestellt  hat,  was  erat  nach  unffefilhr  30  Standen  der  Fall 
ist.  Bis  dahin  ist  also  die  Feistigkeit  des  Yerscblußses  allein  abhän^fig  von 
der  Breite  der  BerQhrangsfläehen  im  Wundkanal.  (1.  Stadium  des  Wundver- 
gchlnssesO 

Klafft  die  Wunde  (weil  ein  fremdes  Gebilde  in  sie  eingetreten  ist,  neben  diesem 
oder  bei  steilen  Wunden,  wenn  sich  der  Druck  im  Au^e  wieder  herstellt),  dann  bildet 
da«  Fibringerinnsel  in  der  hinteren  Wnndrinno  den  Abschluß^  indem  es  sich,  sobald  in- 
folge des  mch  wieder  einstellenden  Dnickes  die  Wundriinder  auseinander  zu  weichen 
beginnen»  in  die  Spalte  zwischen  die  mittleren  Schichten  eindj'itngt.  Je  weiter  die  mitt- 
leren Schiebten  durch  die  Flacbenspannung  aiii^einander  gehen,  desto  mehr  wird  es 
hrficken artig  zwischen  den  Wnndritndeni  auf?gej?pannt 

Es  ist  begreiflich,  daß  das  ein  sehr  schwacher  WuudTcrschlnß  ist,  und  daß  eine 
»ehr  geringe  Steigerung  des  Druckes  genügt,  um  das  Gerinnsel  zu  zerreißen,  besonders 
wenn  die  Steigerung  rasch  erfolgte. 

Wie  bildet  sich  nun  der  voriüufige,  epitheliale  Wundverschlufl  ? 
Nach  Tier  Stunden  umgreift  bereit»  das  Epithel,  in  dem  sich  zahlreiche  Mitoscni 
einstellen,  die  Wundkantc  und  beginnt  an  den  beiden  Fhicbcn  des  Wundtriebters  hinab 
zu  wachsen  [ja  es  scheint,  daß  die  den  Wundrarid  bildenden  Zellen  mechaiuscb  durch  die 
nachdrängenden  benachbarten  Zellen  in  die  Wunde  vorgeschoben  werden  oder  vielleicht 
selbst&iidig  dahin  wandern].  In  der  15.  Stunde  hat  das  Epithel  die  tiefste  Stelle  der 
vorderen  Wundrinne  erreicht  und  beginnt  sie  zu  nberhrückeu.  In  den  nun  folgenden 
24  Stunden  füllt  sich  die  ganze  Wuodrinne  mit  Epithel  von  unten  nach  oben  und  in 
30—48  Stunden  nach  der  Verletzung  ht  die  ganze  Wundrinne  so  ausgefüllt,  daß  tlberaJl  das 
Niveau  der  vorderen  Ibirnbautflärhe  erreicht  wird.  {2.  Stadium  des  Wundverschlusses.) 
Wilbrend  dessen  spielen  sich  in  dem  Gewebe  der  Hornbaiitwundründer  nur  sehr 
IUI  bedeutende  ^'erilndermjgen  ah.  Es  treten  ntir  ganz  vereinzelte  Rundzellen  auf,  einer- 
seits im  Gewebe,  andererseits  in  den  allfülligen  Lücken  zwischen  den  verklebten  Lamellen- 
flächen  des  engsten  Teiles  des  Wundkanales  und  m  dem  Fibringerinnsel  in  der  hinteren 
Wundrinne. 

Itieses  Bild  ündert  sich  vom  Ende  des  8,  Tages  ab,  indem  mit  dem  4,  das  Bild 
eines  reaktiven  Vorganges  in  dem  Gewebe  der  Wundränder  eintritt,  der  zum  endgültigen 
Verschlusse  des  Wundkanals  durch  Narbengewebe  führt.  (3.  Staiüum  des  Wundver* 
Bchlasscs.)  Auf  die  Einzelheiten  dieses  Vorganges  einzugehen,  hätte  hier  keinen  Zwecke 
Es  genügt  anzufilhren,  daß  in  den  erweiterten  Lücken  des  Gewebes  zahlreiche  Rund- 
und  Spindelzellen  auftreten  [durch  Proliferation  der  fixen  Homhautkorperchen  und 
wahrscheinlich  auch  der  Wanderzellen],  die  auch  in  den  Wundkanal  etodringeu  und  ihn 
allmählich  ausfüllen.  Dadurch  wird  die  Epilhelleiste  in  der  vorderen  Wtuidrinne  immer 
mehr  emporgednlngt.  Seine  obersten  Lager  degenerieren  und  schließlich  übergeht  das 
Epithel  der  Narbe  in  gleiche  Dicke  und  Beschaffenheit  wie  an  den  Ohrigen  Abschnitten 
der  Flombaut. 

Am  8.  Tage  ist  die  Epithelleiste  von  degenerierten  Zellen  ganz  befreit,  ihre  tiefsten 
Zellen  haben  gestreckte  Gestalt  angenommen;  sie  ist  wesentUch  kürzer  gewonlen.  Das 
sie  umgehende  junge  Narbengewebe  nimmt  bereits  ausgesprochen  faserige  Beschaffenheit 
an.  Auch  in  der  unteren  Wundrinne  beginnt  die  Umwaiidluntj  und  Zusammenziebung 
des  jungen  Bändegewebes. 
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Am  14.  Tage  ist  das  Epithel  bereits  mit  seiner  tiefsten  Schichte  im  Niveau  der 
übrigen  Basalschichte.  Der  ganze  obere  Wundtrichter  ist  von  jungem  Bindegewebe  er- 
füllt, das  zahlreiche  Zellen  und  Kerne  und  feine  Fasern  enthält.  Auch  der  zentrale  Teil 
des  Wundkanales  tritt  durch  reichlichere  Anhäufung  von  Zellen  von  seiner  Nachbar- 
schaft hervor;  die  hintere  Wundrinne  füllt  ein  wirres  Faserwerk. 

Schon  am  23.  Tage  läßt  sich  der  Verlauf  der  Narbe  im  Gewebe  etwas  schwierig 
erkennen,  am  30.  Tage  erkennt  man  sie  nur  mehr  an  der  Unterbrechung  der  Bowman- 
schen  Membran,  dem  etwas  gewellteren  Verlaufe  der  Lamellen  und  der  schiefen  Rich- 
tung einzelner  ZeUen,  femer  der  etwas  schrägen  Richtung  der  Lamellen  entsprechend 
dem  unteren  Wundtrichter  und  der  Unterbrechung  der  Descemet  sehen  Membran. 

Die  £ndothelzellen  der  hinteren  Homhautfläche  überziehen  in  einfacher  Lage  die 
hintere  Fläche  der  Narbe.  Früher  glaubte  man,  daß  es  niemals  zu  einer  Wiedervereinigung 
der  Descemetschen  Membran  komme.  Indem  Sinne,  daß  die  durch  trennten  Enden  der 
Descemet  sehen  Haut  nicht  mehr  direkt  in  Verbindung  treten,  sondern  durch  eine  mehr 
weniger  breite  Narbenschichte  getrennt  bleiben,  ist  das  allerdings  richtig.  Aber  Wage n- 
mann^)  und  Gepner')  haben  neuerdings  nachgewiesen,  daß  den  Endothelzellen  die 
Fähigkeit  zukommt,  gegen  ihre  Basis  hin  glashäutige  Substanz  abzuscheiden,  und  so 
konnten  sie  denn  an  Narben  nach  Extraktions-  und  Iridektomieschnitten  die  Neubildung 
einer  Glashaut  an  der  hinteren  Narbenfläche  nachweisen,  die  sich,  die  beiden  Ränder 
der  durchtrennten  Descemetschen  Membran  von  hinten  überlagernd  und  sie  so  verbin- 
dend, eine  Strecke  weit  von  der  Narbe  an  der  hinteren  Fläche  der  Descemeti  hin  ver- 
folgen ließ.  Sie  war  hinten  mit  der  einfachen  Lage  von  Endothelzellen  überzogen,  die 
sie  abgeschieden  hatten  und  ununterbrochen  in  die  Endothellage  der  Descemeti  über- 
gingen. Doch  hat  es  den  Anschein,  daß  eine  sehr  lange  Zeit  nötig  ist,  bis  es  zur 
Bildung  dieser  Glashaut  kommt.  An  Narben,  die  wenige  Monate  nach  der  Verletzung 
zur  Untersuchung  kamen,  hat  man  sie  noch  nicht  gefunden,  und  das  erklärt,  wainim  sie 
den  früheren  Untersuchern  über  die  Wundheilung  der  Hornhaut  stets  entgangen  war. 

Bei  der  Heilung  von  Homhautwunden  sind  demnach  folgende  Stadien  zu  unter- 
scheiden : 

1.  Das  Stadium  der  einfachen  Verklebung  bis  zum  Ende  der  ersten  24  Stunden; 

2.  das  Stadium  des  provisorischen  Wundverschlusses  durch  den  Epithelzapfen  bis 
zum  Ende  des  dritten  Tages; 

3.  das  Stadium  der  definitiven  Narbenbilduug. 

Im  ersten  Stadium  ist  der  Verschluß  sehr  wenig  fest  und  wird  daher  durch  ge- 
ringe Gewalt  gesprengt  werden  können,  insbesondere  bei  steilen  Wunden,  weil  hier  die 
Berührungsstelle  der  Wundflächen  außerordentlich  schmal  ist  und  größere  solche  Wunden 
ein  recht  bedeutendes  Klaffungsvermögen  nach  der  Fläche  besitzen.  Viel  günstiger  ver- 
halten sich  schräge  Wunden,  bei  denen  die  Berührungsfläche  der  Wundflächen  um  so 
größer  ist,  je  schräger  sie  die  Wand  durchsetzen  und  die  deshalb  gar  keine  Flächen- 
klaffung  besitzen.  Die  Ineinanderfalzung  ist  bei  ihnen  viel  inniger  und  ausgedehnter. 

Aber  auch  während  des  Stadiums  des  provisorischen  Wundvcrschlusses  durch  den 
Epithelzapfen  ist  die  Festigkeit  des  Verschlusses  natürlich  dort  größer,  wo  eine  breitere 
Verklebung  und  Ineinanderfalzung  neben  dem  Epithelzapfcn  besteht,  der  allerdings  nun 
den  widerstandsfähigeren  Teil  des  Verschlusses  darstellt. 


^)  Wagenmann,    Zar  Anatomie  des   dünnhäatigen  Nachstares,   nebst  Bemerkungen 
über  die  Heilang    von  Wanden    der  Descemetschen  Membran.   Arch.  f.  Ophthalm.,  1891, 

XXX vn,  2,  S.  2L 

*)  Gepner,  Beitrag  zur  Kenntnis  der  glashäutigen  Neubildungen  auf  der  Linsenkapsel 
und  der  Descemetschen  Membran.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1890,  XXXVI,  4,  S.  260 ff. 
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Den  gr^sehilderteü  Verhtlltiiisaeii  eutspriclit  es  auch,  daü  die  Winnie  imjerliulU  der 
ersten  24  Stunden  leicht  aufgellt,  aus  uekhom  firiiiide  der  I  Hsvorf  all  bin  Openitirm  des 
Stares  ohne  Iridektomie  am  häufigsten  innerhalb  dieser  Frist  pefuuden  wird.  Tnd  dabei 
ist  während  ilie»es$  Zeitraumes  oft  keine  besanders  heftig  wirkende  Ursache  naehweis- 
bar.  Späterhiü  muß  schon  eine  solche  eintreten  (starke?  Niesen,  Husten,  Erbrechen,  Stoß 
gegen  das  Äuge  u.  dg]}^  um  oin  Aufgeben  der  Wunde  zu  bewirken.  Man  kann  dagegen 
nicht  einwenden^  dali  jene  Wundsprengungen,  die  wir  nach  den  Extraktionen  mit  Iris- 
ausschneitiinigen  klinisch  beobachten,  eigentlich  alle  iu  die  Zeit  nach  dein  L  Stadium 
des  Wundverscblusses  fallen«  Das  ist  richtig,  beweist  aber  nichts  gegen  die  Hüufigkeit 
des  Aufgehens  der  Wunde  im  L  Stadium.  Das  Aufgehen  der  Wunde  macht  nfnnlich, 
wenn  es  nicht  durch  sehr  rohe  Gewalt  erfolgt,  nach  dem  Verfahren  mit  Iridektomie  in 
den  ersteu  24  Stunden  gar  keine  andere  Erscheinung^  al?^  daß  vorühergeheud  für  ganz 
kmze  Zeit  die  Kammer  aufgehoben  ist.  die  sich  rasch  wieder  herstellt,  so  daß  wir  für 
(bis  früher  vorhandene  Aufgehobensein  der  Kammer  nach  der  Wiederherstellung  gar 
kein  Zeichen  finden  können. 

Spaterliiu  tritt  dabei  (l)ei  akleraler  Scbnittlage)  Blutung  aus  der  Bindehaut  und 
daher  Suffusion  dieser  Blutung  aus  dem  jungen  Xarbeugewebe  in  die  Kammer  (Hyidiaema) 
ein,  also  Erscheinungen^  aus  denen  wir  die  erfolj^te  Sprengung  erkennen,  auch  wenn  die 
Kammer  wieder  hergestellt  ist. 

Finden  wir  aber  innerhalb  der  ersten  24  Stunden  eine  aufgeliohene  Kammer,  so 
pflegen  wir  nicht  auf  ein  Aufgegangenset n  der  Wunde  zu  schließe« »  sondern  meinen, 
die  Kammer  habe  sich  aus  irgend  einem  Grunde  noch  nicht  her^festellt,  was  ja  wohl 
vorkommeu  kann.  Trotzdem  scheint  es  uns,  daß  in  sehr  vielen  solcher  Fülle  ein  Wieder- 
aufgehen der  Kammer  vorliegt.  Man  kann  sich  niLmlich  überzeugen,  daß  sich  die  Kammer 
für  gewöhnlich  fast  immer  schon  nach  recht  kurseer  Zeit  hergestellt  bat.  sicher  in  einigen 
Stunden. 

Wie  aus  dem  Erörterten  bervi>rgeht,  fallen  also  zweifellos  die  meisten  Wund- 
Sprengungen  in  die  ersten  2A  Stunden  der  Wuudheilung^  alsi>  in  die  Zeit  der 
reinen  Verklebung  der  Wuude^  und  deslialb  treten  die  meisten  Irisvorfnlle  bei  der  Ope- 
ration nhne  Iridektomie  in  dieser  Zeit  auf. 

Von  da  ab  vermindert  sich  wegen  zunehmender  Festigkeit  des  Wundverschlusses 
die  Häufigkeit  der  Wundsprengung  ffir  jeden  weiteren  Tag  bedeutend,  so  daß  man,  wenn 
die  Iris  nach  48  Stunden  noch  gut  liegt^  eine  sehr  hohe  Wahrscheinlichkeit  hat,  daß 
kein  Irisvorfall  eintreten  werde,  und  daß  ilies  Ereignis  nur  durch  \eraulassungen  gröberer 
Natur  (heftiges  Niesen,  Erbrechen,  Husten  oder  direkten  Stoß  aufs  Auge)  erfolgen  werde, 
während  vordem  ein  einfaches  Kneifen  mit  den  Subtarsalpartien  genfigen  kann,  um  die 
Wunde  aufzusprengen. 

Die  Vorgänge  der  Verheilung  verlaufen  etwa»  anders,  weun  die  Wunde  zum 
Teile  schon  im  Lederhautgew  ehe  verliluft,  Ea  muß  das  hier  besprochen  werden,  weil 
die  W*unden  der  wiehtig^teo  Augapfel  Operationen  häufig  iu  der  Korneoskleralgreuze 
liegen. 

In  der  Lcderhant  besteht  in  der  Elastizität  zwischen  den  vorderen  und  hinteren 
Schiebten  gegenüber  den  mittleren  kein  so  großer  Unterschied  als  in  der  lloruhaut, 
wo  eben  die  Wirkung  der  beiden  elastischen  Grenzhiinte  zur  Geltung  kommt.  Nichta- 
destoweniger  ziehen  sich  auch  hier  die  oberflächlichen  und  tiefen  Ltvgeu  etwas  zurUck, 
so  daß  auch  hier  eine  allerdings  seichte  vordere  und  hintere  Wuntl rinne  entsteht.  Bei 
jenen  Lederhatitwunden  jedoch,  die  sehr  nahe  am  Hornhautrande  liegen,  macht  sich 
natllrlic herweise  der  Zug  der  elastischen  Grenzhüute  an  der  kornealen  Wundlippe  gel- 
tend und  es  wird  diese  geradeso  wie  bei  Ilornhautwundeu  an  ihren  vrirdereu  und  hinteren 
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Schichten  eine  starke  Zurückziehung  zeigen,  um  so  mehr,  je  nälier  sie  am  Hornhaut- 
rande liegt. 

Die  hinteren  Wundränder  liegen  übrigens  fast  bei  allen  randständigen  Wunden 
noch  innerhalb  der  eigentlichen  Hornhaut,  durchtrennen  also  die  Descemeti ;  im  äußersten 
Falle  ti*effen  sie  gerade  nur  mehr  ihren  Rand. 

In  der  ersten  Verklebung  zeigen  solche  Wunden  daher  dieselben  Erscheinungen 
wie  reine  Homhautwunden.  Ein  Unterschied  zeigt  sich  bei  ihnen  nur  insofeme,  als  da- 
neben ein  Bindehautlappen  besteht  oder  nicht. 

Besteht  kein  Bindehautlappen,  das  heißt  ist  diese  so  durch  trennt,  daß  die  Wunden 
genau  korrespondieren,  dann  zieht  sich  die  Bindehaut  etwas  von  den  skleralen  Wund- 
kanten zurück,  die  Verklcbung  erfolgt  zwischen  diesen,  soweit  sie  sich  berühren.  Es 
tritt  dann  in  der  vorderen  Wundrinne  die  Ausfüllung  durchs  Epithel  ein,  das  von  dem 
Bindehautepithel  hineinwuchert.  ^)  Die  Wundrinno  reicht  durch  die  Bindehaut  und  die 
episkleralen  Schichten  noch  bis  zu  einer  gewissen  Tiefe  in  die  Sklera  (Kornea).  Auch 
der  weitere  Verlauf  entspricht  dann  vollständig  dem  der  reinen  Kornealwunden.  Aus- 
stoßung des  Epithelzapfens,  Vereinigung  der  Wundränder  in  den  Bindehaut-,  Lederhaut- 
und  Kornealschichton  durch  Narbengewebe,  das  die  Ränder  ganz  aneinander  zieht. 

Anders  wird  die  Sache,  wenn  ein  sog.  Bindehautlappen  besteht,  d.  h.  wenn  die 
Bindehaut  auf  eine  Strecke  weit  von  der  Korn eoskleral wunde  nach  hinten  abgelöst  und 
dann  erst  durchtrennt  wurde.  Es  hängt  dann  an  der  honihautseitigen  vorderen  Wund- 
lippe ein  mehr  weniger  breiter  Lappen  von  Bindehaut. 

Dieser  Lappen,  nach  der  Operation  ausgebreitet,  spannt  sich  über  die  vordere 
Wundrinne  der  Lederhaut  hinweg  und  verklebt  mit  seiner  hinteren  wunden  Fläche  mit 
der  vorderen  Wundfläche  der  Lederhaut.  Die  Bindehautspalte  liegt  also  viel  weiter  hinten 
als  die  Wundspalte  der  Hornhaut-Lederhaut. 

Es  ist  somit  klar,  daß  der  Epithelzapfcn  nur  in  der  weiter  hinten  liegenden  Binde- 
hautspalte entsteht  und  daß  somit  in  der  Korneoskleralwunde  der  vorläufige  Verschluß 
durch  den  Epithelzapfen  nicht  gebildet  wird,  sondern  kein  anderer  Verschluß  dieser 
Wunde  als  durch  Verklebung,  bis  das  sich  vom  4.  Tage  an  bildende  Narbengewebe 
entsteht. 

Wenn  wir  solche  Wunden  in  den  ersten  Tagen  betrachten,  so  sehen  wir,  daß, 
zumal  bei  steiler  Richtung  der  Schnittebene,  diese  Verklebung  der  Hornhaut-Ledcrhaut- 
spaltc  gar  nicht  oder  nur  sehr  unvollkommen  zustande  kommt. 

Der  Lappen  der  Bindehaut  erscheint  „geschwellt",  unter  ihm  sieht  man  die  Wunde 
in  der  Lederhaut  als  einen  dunkeln  Spalt,  der  bei  langen  Schnitten  bis  zu  einem  Milli- 
meter Breite  (in  der  Mitte)  hat.  Die  „Schwellung**  des  Lappens  ist  nur  scheinbar. 
Sein  Rand  ist  mit  der  Unterlage  verklebt,  nach  24  Stunden  auch  schon  durch  einen, 
allerdings  sehr  kurzen  Epithelzapfen  mit  dem  anderen  Wundrande  verbunden,  allein 
der  Lappen  ist  durch  Flüssigkeit  emporgehoben  und  die  Korneoskleral- 
wunde unter  ihm  klafft.  Es  dringt  also  das  Kammerwasser  durch  die  klaffende 
Homhaut-Lederhautwunde  unter  den  Bindehautlappen  und  sucht  ihn  abzuheben.  Der 
ganze  Wimdverschluß  wird  bloß  durch  die  Randverklcbung  dieses  Lappens  geliefert,  und 
zwar  so  lange,  bis  die  klaffende  Korneoskleralwunde  durch  Narbengewebe,  das  sie  über- 
brückt, geschlossen  und  wieder  zusammengezogen  ist.  Dieser  Vorgang  beginnt  aber  erst 
vom  4.  Tage  ab. 


')  Vgl.  Fig.  1,   Tafel  XXX,   in  Beckers   Atlas   der    pathologischen  Topographie  des 
Auges,  Wien  1878,  Lfg.  IH. 
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Es  erkliirt  das  die  Tatsache,  daß  \m  steilen  KomeosklenilwundeD  mit  Bindohaat- 
lapi>eti  WiindspreuiGrungeii  auch  noch  einisrc  Tage  nach  der  Openition  iiiigoinein  hiiufi^' 
sind  üüd  nhne  jeglichen  hetjouderen  Aidaß  vorkommen,  wüliicnd  sie  Im  flacheu  Wuiideij 
olme  Bindehautlappen  in  dieser  Zeit,  be?;ondera  ohne  gröberen  Anlait,  viel  seltener 
auftreten. 

Man  kann  sieh  leicht  erklären,  wieso  es  bei  isolchen  steilen  Wunden  mit 
Bindebautlappcn  zu  dieser  Klaff iing  kommt.  Wahrend  mim  vielleiclit  von  Tornherein 
vermuten  möchte,  daß  hier  durch  die  hintere  Fläche  ik'S  Binddiaatlappeas  eine  viel 
breitere  Verkleb ungs fläche  bestehen  und  daß  deshalb  der  erste  WuudversdibitJ  viel  fester 
«ein  mlißte  als  bei  schrägen  Wunden  ohne  Bindehautlappen,  verhält  sich  die  Sache 
offenbar  so  : 

Während  die  schräge  Lappenwnnde  keine  Flücbeukbiffung  hat,  lachdem  sieb  der 
Binnendruck  infolge  der  Verklehung  der  Wunde  luid  der  Behinderung  weiteren  Abflusses 
des  Kammerwassers  hergestellt  hat,  klafft  die  steile»  nur  an  ganz  schmaler  Zone  ver- 
klebte Wunde  leieht  auf,  wenn  dies  jffcschieht,  da  sie  ja  Fläehenklaffnnjr  besitzt,  Das 
anstrctende  Kammerwasscr  (gelaugt  so  unter  den  ßindebautluppen,  den  es  emporzuheben 
versucht.  Da  es  also  nicht  abfließt  und  der  Binnendruck  gleich  bleibt,  so  klafft  die 
Korneoskleralw linde  dauernd.  Nur  wenn  es  gelingt,  die  liuadverklebung  des  Lappen?«  zu 
losen,  dann  entleert  sich  die  Flüssigkeit  und  <lie  Wunde  verklebt  von  neuem,  bis  das* 
seihe  wie  fr»1her  eintritt. 

Bei  einer  steilen  Wnnde,  aber  ohne  Bindebautlappen,  wird  es  auch  zur  Lösimg 
der  Verklehnng  dureb  die  Fliichenklaffnng  kommen  können.  Da  aber  hier  das  Kammer- 
wasser ganz  abfließt,  ^o  legen  steh  tbe  Wniulränder  sofort  wieder  aneinander.  Es  kann 
sich  ja  auch  hier  dasselbe  Spiel  wiederholen,  doch  klafft  die  \Ynnde  stets  nur  ssehr 
wenig,  außer  bei  Sprengung  durch  rohe  Gewalt  und  nur  für  einen  ganz  kurzen  Augen- 
iilick  auf,  so  daß  sicli  die  Kpitlitdeinsenknng  in  24  Stunden  in  ganz  normaler  Weise 
bilden  kunn  und  daß  nach  dieser  Zeit  der  festere  WundverschltdJ  des  2.  Stadiums  er- 
reicht wird. 

Im  anderen  Falle  muß  es  aber  zum  weiteren  Aufklappen  der  Korneoskleral wunde 
kommen  und  der  epitheliale  Verschluß  entsteht  zwischen  den  skleraleu  Wundrändern 
ilberhaupt  nicht  Es  ist  also  eine  steile  Wunde  im  Korneoskleralborde  mit  Bindehaut- 
lappen, was  die  Fcsti|fkeit  des  Wundverschlnsses  im  ersten  und  jswettet]  Stadium  be- 
trifft, entschieden  im  Nachteile  gegenüber  einer  steilen  Wunde  ohue  Lappen  und  noch 
mehr  gegenüber  schräg  verlaufenden  Wunden  ohne  Lappen. 

Aber  auch  im  dritten  Stadium  dauert  es  weit  länger,  bia  das  Narbenge  webe  in 
genügender  Menge  gebildet  ist,  denn  es  hat  auch  im  engsten  Teile  des  Wundkimales 
eine  klaffende  Spalte  zu  Überbrücken,  es  wird  somit  Idierall  eine  cingesscbaltete  Itreitere 
Narbenmasse  gebildet,  während  ^ie  bei  nicht  der  Fläche  nach  klaffenden  Wundk,inälen 
in  der  Mitte  bloß  die  sich  berilhrenden  Schichtenköpfe  zu  verliinden  bat. 

Somit  wird  es  wohl  xu  erwarten  sein,  daß  srdebe  Narben »  auch  ohne  daß  ein 
fremdartiges  Gewehe  irgendwo  zwischen  den  Wundlippen  eingeklemmt  ist  und  st»  den 
übrigen  Teil  der  Wunde  zum  Klaffen  bringt,  viel  leichter  ausgedehnt  werden  und  viel 
länger  brauchen,  bis  sich  die  Wnndränder  vereinigen .  oder  <lall  sie  dies  zuweilen  gar 
nicht  zustande  bringen  (dauernd  verhreitt^i-te,  etwas  vorgehauchte  Narben). 

Bei  anderen  Wunden  ist  so  etwas  wohl  nur  hei  Wirkung  erhöhten  Binnen- 
druckes (V.  Weckers  FiltnitionsnarbenJ  zu  sehen. 

[Nichtsdestoweniger  ist  unter  allen  Umstünden  eine  von  Bindehaut  gedeckte  Wunde 
einer  völlig  freien  vorzuziehen,   weil  die  Wumle  sofort  und  dauernd  abgeschlossen  und 
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somit  ihre  Infektion  durch  im  Bindehautsacke  befindliche  Mikroorganismen  unmöglich 
gemacht  ist.  Übrigens  findet  bei  regelmäßigen  Wunden  im  Komeoskleralrande,  welche 
von  einem  Bindehautlappen  gedeckt  sind,  auch  sehr  häufig  ein  sofortiger  und  dauernder 
Verschluß  der  inneren  Wunde  durch  Flächenverklebung  der  durchtrennten  Gewebe  oder 
Zwischenlegung  von  Fibrin  statt.] 

Das  Kokain  verändert  unter  Umständen  die  Vorgänge  der  Wundheilung.  Mel- 
linger^)  hat  an  Kaninchen  durch  Versuche  nachgewiesen,  daß  das  Kokain  in  1-,  2-imd 
by^igtü  Lösungen  die  erste  feste  Vereinigung  der  Homhautwunden  störe,  und  zwar  in 
direktem  Verhältnisse  zur  Stärke  der  Lösung  und  zur  verbrauchten  Menge.  Die  Störung 
beruht  auf  der  Behinderung  des  primären  lamellären  Wundverschlusses  und  der  Er- 
schwerung der  Bildung  eines  Gerinnungspfropfes  im  parenchymatösen  Teile  der  Hom- 
hautwunde.  Die  Ursache  der  Störung  sieht  er  in  einer  die  Hornhautelastizität  beein- 
trächtigenden Wirkung  des  Kokains  und  in  der  LA-mpharmut  des  Gewebes. 

Die  Folge  sei  eine  rein  epitheliale,  sehr  wenig  widerstandsfähige  Vereinigung, 
die  den  ersten  Verschluß  bildet. 

Am  Menschen  beobachtete  er  nach  starker  Kokainwirkung  sehr  starken  Hom- 
hautkoUaps,  langes  Auf  gehobensein  der  vorderen  Kammer,  ja  wiederholtes  Umklappen 
des  Lappens,  Verheilung  durch  starke  Vaskularisation  erst  nach  tagelangem  Klaffen 
der  Wunde;  während  dieser  Zeit  Ausbleiben  der  Schwellung  des  Lappenrandes,  der 
wie  frisch  geschnitten  aussieht.  Auch  Pfltigcr*)  hat  eine  Beobachtung  dieser  Art 
gemacht. 

Es  soll  also  weder  zu  lange,  noch  mit  zu  starken  Lösungen  kokainisiert  werden. 

Die  Trübungen  und  Erosionen,  die  man  nach  Kokain  beobachtete,  beruhen  teils 
auf  unvorsichtigem  Vorgehen  bei  der  Kokainisionmg ,  indem  Eintrocknung  stattfindet, 
teils  auf  Wirkung  von  zugesetztem  Sublimat'),  und  nur  zum  kleinen  Teile  auf  direkter 
Giftwirkung  des  Kokains  für  das  Homhautgewebe  (s.  S.  91). 

B.  Rein  sklerale  Wunden. 

Die  aseptische  Verheilung  von  Lederhautwunden  erfolgt  in  verschiedener  Weise, 
je  nachdem  die  Wundränder  der  Lederhaut  aneinanderliegen  oder  eine  Klaff ung 
der  Wunde  besteht. 

Im  ersten  Falle  erfolgt  die  Heilung  durch  erste  Vereinigung,  indem  die  Leder- 
hautränder, nachdem  sie  durch  eine  dünne  Fibrinschichte  verklebt  sind,  unmittelbar 
durch  Bildung  eines  äußerst  geringfügigen  Narbengewebes,  das  sich  aus  ihnen  entwickelt 
(Infiltrationsskleritis,  Alt),  geradeso  verwachsen,  wie  Homhautwunden.  Das  episklerale 
Gewebe  bildet  dabei  ebenso  wie  die  uvealen  Teile  eine  auf  der  Oberfläche  liegende 
Granulationsschichte,  die  jedoch  nicht  in  den  Wundkanal  eindringt.  Durch  diese  entsteht 
die  Vereinigung  einerseits  der  Episklera,  andererseits  der  Uvea. 


*)  Mellinger,  Schädlicher  Einfluß  des  rocainum  muriaticam  auf  die  erste  Ver- 
einigung von  Hornhaut  wanden.  Beiträge  zur  Augenheilkunde,  herausg.  von  Helling  er, 
Basel  1893. 

*)  Pflüger,  Pathologische  und  physiologische  Wirkungen  des  Kokains  usw.  Klin. 
Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1886,  S.  173. 

')  Mellinger,  Experimentelle  Untersuchungen  über  die  Entstehung  der  in  letzter 
Zeit  bekannt  gewordenen  Trübungen  der  Hornhaut  nach  Starextraktionen.  Arch.  f.  Ophthalm., 
XXXVII,  4,  S.  159. 
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Ülier  die  VerhpikinK'  von  Wimtlen  ikr  Lrdfrhant.  (kn-ii  Run  dp  r  kla^ffcii,  iiiiiil 
üRixerdinp  Tititersu  dm  tiefen  aii|<est<*llt  wordon'),  dlv  dfu  sclion  durch  die  Arheitpn  vuri 
Lübiiisky')  festigest  eilt  (Ml  Vor^iiiiij  im   wcsoutHcbcm  bpstüti^^t  lialHni. 

Die  Bindehaut  Bclüießt  sich  über  einer  solchen  Wunde  ungemein  ritsch.  Die  Narbo 
wird  hanpt^liehlich  ron  dem  e  p  i  s k  1  e  r a  1  p  n  (1j  u  b  i  d  s  k y  mgt  irrtflmli eh  vom  konj unk- 
tivalen)  und  ehorifiidealen  (Jewebe  ^adiefert.  Sie  bildet  ein  interkaliertes  StiU'k» 
da»  sieh  ulso  zwisebeii  dio  beiden  Lederhiiutwnndraoder  einaehiebt, 

Der  Biiu  der  von  dtT  Episklera  t'f lieferten  Anteile  und  der  von  der  Tvea  prt*- 
lief erteil  nnterscbeidet  sich  etwas  voneinander, 

Die  Lederhaut  beteiligt  sich  nur  in  geringem  (irade  au  der  Bildung  der  Narbe 
durch  Fibrillen,  die  sich  aus  ihr  in  diese  erstrecken. 

Weder  die  Netzhaut  noch  der  Glaskörper  heteilijfen  sich  aktiv  an  dem  Verhei- 
luuja^vori^'ange.  Die  Netzhaut  verwachst  am  Rande  der  Wunde  mit  der  Aderhaut^  ihr© 
Schnittwunde  %ird  diircli  das  von  jener  gelief crtu  Narliongewobe  ausgefüllt»  das  sich 
noch  eine  Strecke  weit  auf  ihre  Innenfläche  und  in  den  Glaskörper  hinein  ausbreitet. 

Dieses  Gewebe  ist  es,  das  durch  seine  spätere  Schrumpfunjir  zur  Ablösuni?  der 
Netzhaut  führen  kann. 

Das  eingeschobene  Narhengewebe  liringt  die  Gefahr  mit  sieb,  daÜ  es  sich  schon 
während  seiner  Bildung  oder  nachträglirb  infolge  seiner  geringeren  Widerstandskmft  bei 
normalem  oder  gar  gesteigertem  Drucke  aushaucht. 

Dadurch  wird  die  Zerrung  der  mit  der  Narbe  verwachsenen  Aderhatit,  der  Netz- 
baut und  des  iilaskörpers  noch  gesteigert. 

Liegen  zwischen  den  Wundrundern  der  Lederhaut  fremde  (lewebe  (Aderhaut, 
Glask<*rper)  fest  eing€*keilt  und  sind  die  Rander  gar  verschoben  oder  in  einem  Winkel 
zueinandergestelh  (Im  Berstungen)^  so  föhrt  das  zu  noch  massigeren  Narben,  die  nicht 
bloß  Zerrung  und  Abhelnrug  der  Aderhaut  und  Netzhaut,  sondern  Einziehung  der  Narbe 
tind  Atrophie  des  Augapfeli^  im  fiefolge  haben. 

Wenn  wir  diese  Verhältnisse  der  Wundheilung  berllcksichtigen,  so  folgt  ^laraus 
fttr  die  operativt*  Praxis,  daß  wir  die  Skleral wunden  so  setzen  sollen,  ilaß  sie  möglichst 
wenig  oder  gar  nicht  durch  Auseinander  weichen  ihrer  Runder  kbffen ,  und  da?«  ist  er* 
fahnuigsgemaß  bei  meridionalen  Schnitten  der  Fall,  nnd  daß,  wenn  zufällig  entstandene 
Lederhantwunden  klaffen,  wir  eine  unmittelbare  Vereinigung  der  Wundriiiider  anstreben 
sollen.  iJas  einzige  Mittel  dazu  ist  alier  die  Naht  der  Wunde. 

S.  Unregelmiißige  Vernarhtmg, 

a)  Ektasie  clor  Karbe.  I^i  Wunden  im  Korneoskleralborde  heoh- 
acbtet  mau  ÄUwdIen,  daß  sich  dio  Narbe,  die  bereits  gesehlossen  schien, 
ausdehnt.   Zwischen  den  deutlieh  wieder   auseinander  weichenden  Wund- 


^\  Alt,  Kompendium  der  nf»rmalen  und  pathologischen  Hii$tol^g:ie  des  Auges.  Wies- 
baden IKHUt  S.  54- —  Ttjplj  aschi  n,  Zur  Kenntnis  der  histologischen  VtTande.ruu):fn  der 
Netzhaut  nach  ex |>erira enteilen  Verwundungen.  Arcb.  f,  Augenheilk.,  XXVI 11  (1894),  S.  4Ul>. 
iTepljnschin  gibt  ausdrücklich  an,  daS  die  AVundfii  durch  Auseina odergehen  ihrer  Rän- 
der offtjn  waren  und  daß  der  Raum  durch  herausgefallene  Teile  dt?s  Olaskürpei-s  und  der 
Membrana  hyabidea  jingefiiUt  warj  —  Francke^  Llie  histologiacheu  Varpiinge  bei  der  Hei* 
luDg  perforierender  Skleral  wunden.  Transact.  of  tho  VI  IL  int«ro.  Ophth.  Tongr.  Edinburgh» 
pa^.  7L  —  Buffing,  Untersuchung  eiaes  Augea  mit  doppelter  Perfcimtion  durch  ome  Stich- 
säg«.  Arch.  f.  <ipbth?ilm.,  XL  tl894).  S.  135, 

*)  Labinsky,  Cber  die  den  Atigapfvl  |^netri<*rendpn  Wunden,  nach  an  Kaninchen 
ausgefährteD  Erperimenteü.  Arch.  t.  üphlhalm.,  XUl  (18G7),  2,  i5.  377. 
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rändern  erscheint  eine  wegen  ihrer  Verdünnung  dunkel  durchscheinende 
Narbenmasse,  die  von  einzelnen  derberen  Strängen  durchzogen  ist.  Diese 
Verdünnung  betrifft  die  ganze  oder  nur  einzelne  Abschnitte  der  Narbe,  die 
dunklen  Partien  wölben  sich  auch  blasenartig  vor.  In  vielen  Fällen  kommt 
es  von  selbst  wieder  zur  Zurückbildnng  der  Ektasie,  in  anderen  vergrößert 
sich  die  Vorwölbung,  bildet  eine  ganz  deutliche,  mit  Flüssigkeit  geftUlte 
Blase,  deren  hintere  Wand  eine  dunkle  Stelle  enthält.  Es  scheint  auch 
vorzukommen,  daß  die  unter  der  Bindehaut  gelegene  Blase  platzt  und  daß 
sich  dann  Kammerwasser  unter  die  Bindehaut  des  Augapfels  entteert.  Bei 
höhergradigen  Fällen  besteht  oft  Drucksteigerung.  Man  benennt  diese  ab- 
norme Narbenbildung  zystoide  Narbe.  Man  sieht  oft  die  Iris  oder  die 
Linsenkapsel  zu  einer  solchen  Narbe  hinziehen. 

Bei  den  niedrigsten  Graden  dieser  Veränderung  erscheint  die  Narbe 
bloß  verbreitert  ohne  deutliche  Vorwölbung,  in  ihr  befinden  sich  einzelne 
dunklere  Stellen ;  die  Bindehaut  darüber  ist  oft  etwas  ödematös.  Die  Span- 
nung des  Auges  ist  dabei  herabgesetzt.  Es  sind  das  die  von  v.  Wecker 
so  genannten  Filtrationsnarben,  v.  Wecker  wehrt  sich  zwar  dagegen, 
daß  die  Filtrationsnarbe  mit  der  zystoiden  Narbe  zusammengeworfen  werde, 
rechnet  sie  aber  selbst  zu  den  Ektasien  der  Narbe. 

„Je  soutiens  encore  aujourd'hui  que  les  cicatrices  des  yeux  iridectomises, 
dans  des  conditions  de  forte  pression  glaucomateuse,  deviennent 
toutes  plus  ou  moins  ectatiques  (sans  pour  cela,  bien  entendu,  6trc  cysto'ides)." 

Sie  sind  eben  nichts  anderes  als  ein  niederer  Grad  von  zystoiden  Narben. 

Das  Wesen  all  dieser  Narben  besteht  darin ,  daß  beide  Wundränder 
durch  eine  aus  dem  episkleralen Gewebe  hervorgehende  breitere  Narbenschichte 
verbunden  sind,  die  sich  unter  dem  Drucke  des  Kammerwassers  ausbaucht. 

Den  Anlaß  hierzu  scheint  einerseits  die  Einwirkung  erhöhten  Binnen- 
druckes zu  geben,  andererseits  Einklemmung  von  Iris  oder  Linsenkapsel  in 
die  inneren  Wundlippen.  Unter  solchen  Umständen  lagern  sich  die  Wund- 
ränder nicht  gut  aneinander,  eine  Fibrinschichte  bildet  den  vorläufigen 
Wundverschluß,  das  episklerale  Bindegewebe  liefert  rasch  eine  Schichte 
Narbengewebes ,  das  sie  ersetzend  den  Zwischenraum  ausfüllt,  aber  wegen 
seiner  Nachgiebigkeit  leicht' aasgebaucht  wird. 

Daß  sich  bei  Einklemmung  von  Iris  oder  Linsenkapsel  die  Wund- 
ränder neben  dem  eingeklemmten  Gewebe  nicht  aneinander  legen  können, 
ist  begreiflich.  Warum  es  aber  bei  Drucksteigerung  der  Fall  sein  soll,  ist 
nicht  sofort  einzusehen.  Denn  wenn  die  Wunde  klafft,  muß  ja  das  Kammer- 
wasser abfließen,  und  dann  ist  wieder  keine  Drucksteigerung  da.  Es  muß 
also  ein  Umstand  bestehen,  daß  trotz  Aufklaffens  der  Wunde  in  der 
Augapfelwand  das  Kammerwasser  nicht  abfließt.  Dann  besteht  der 
erhöhte   Druck   fort    und   es   wird   eine    Wunde,    besonders    eine   steile, 
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dauernd  aufklaffen.  Dieser  Umstand  kann  meines  Erachtons  nur  in  einem 
Bindeliautlap[>en  f^esucht  werden^  der  sich  ja  aueh  bei  skleralen  Lanzen- 
sclinitteu  leicht  hildet.  Der  Lappen  verklebt,  wie  schon  geschildert,  sehr 
rasch  mit  der  peripheren  wunden  Skleralfläche,  hemmt  den  Abflnü  des 
Kaumierv^assers,  das  sieh  unter  ihm  sammelt,  und  der  sieh  damit  ein- 
stellende Druck  macht  die  Wtmde  klaffen.  Das  Fibrinj^erinnsel ,  das  stets 
in  ihr  entsteht,  findet  an  dem  ßindehautlappen  eine  Stütze.  Nun  entwiekelt 
sich  von  deni  episkleralen  Gewebe  ans  eine  Narbenschiehte ,  die  sieh  als 
breiter  Streif,  oi't  als  gewölbte  Kuppe  zwischen  den  Wundrändeni  unter 
der  Bindehaut  ausspannt.  Ihre  Narbenkontraktion  bringt  die  Wundrander 
aneinander,  wobei  sie  sich  selbst  abiiaeht,  wenn  nicht  ein  Hindernis  da 
ist.  Ein  solches  HinderriiB  liegt  im  eingeklemmten  Gewebe  oder  in  er- 
höhtem Drucke  von  innen  her  (bei  Ghiiüvonien). 

Deshalb  sehen  wir,  daß  sieh  die  Ektasien  hei  lunklemniungen  oft 
nicht  wieder  von  selbst  zurUekbildeni  soiideni  groß  werden,  während  dies 
hei  Glaukomen  öfters  gesell ieht.  Sie  schwanken  hierbei  in  ihrer  Größe, 
last^cn  Kammerwasser  absickern  (Filtrationsnarbe)  und  ziehen  sich  endlich 
nach  Aufhören  der  Drueksteigerung  doch  noch  zusammen^  so  daß  sicli  die 
Narhe  späterhin  meist  fest  schließt. 

Der  Bindehautla])pen  sj>ielt  auch  bei  den  Fällen  von  zystoider  Narbe 
mit  Einklenimung  von  Iris  oder  Kapsel  eine  Koile.  Würde  er  fehlen,  käme 
trotz  der  Einklemmung  häufig  die  feste  Vereinigung  zustande.  Durch  seine 
rasche  Verklebung  hetTtrdert  er  aber  die  Bildung  des  oberflächlichen  Narben- 
gewebes aus  der  Episklera  (wie  wir  dies  von  der  Wundheilung  der  Sklera 
her  wissen)  und  somit  die  Bildung  einer  Ansammlung  von  Kammerwasser 
vor  den  äußeren  Wiindlippen.  Besteht  nun  ein  Hindernis  für  das  Aneiu- 
aitderlagern  der  Wundflilehen,  wie  es  eben  jede  Einklemmung  ist,  das  ganz 
unbehehbar  ist ,  dann  w  ird  die  Narbe  auch  durch  normalen  Dnick  sehr 
stark  ausgebaucht. 

So  erklärt  es  sich ,  daß  bei  Glaukomen  gewiihnlich  nur  eine  Fil- 
trationsnarbe, bei  Einkli-mmung  leichter  zystoide  Narben  entstehen.  Denn 
bei  Ghiukomen  dehnt  zwar  der  steigende  Druck  die  Narbe,  aber  mit  seiner 
Zunahme  filtriert  Kammerwasser  ab,  damit  sinkt  eben  der  Druck  und  die 
Wundränder  nähern  sich  einander,  weil  ja  nur  die  Drucksteigerung  die 
Ursache  der  subknnjunktivalen  Wundklatfung  war. 

Damit  zieht  sieh  die  Narbe  zusammen,  die  Filtration  wird  ersehweit  Jetzt 
steigt  der  Druck  wieder.  Dadurch  tiltriert  aber  wieder  mehr  ab  —  kurz  es  be- 
steht ein  fortwährendes  Spiel  zwischen  Druekzunahrae  und  Ausdehnung  der 
Narbe  einerseits  und  Abfiltrieren  des  Kammerwassers,  Druckabnabme  und 
Zusammensinken  der  Narbe  andererseits;  darmn  wird  die  Ektasie  nicht  so 
groß,  sondern  es  entsteht  nur  eine  verbreiterte,  verdünnt  aussehende  Narbe. 
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[Als  ein  entscheidendes  Moment  in  der  Entstehung  mancher  zystoider 
Narben  halte  ich  auch  das  Einwachsen  von  Endothel  in  den  inneren  Wund- 
kanal. Größere  zystoide  Narben,  die  mitunter  infolge  ihrer  Größe  als  echte 
Zysten  imponieren  können  i),  deren  Natur  aber  aus  der  Persistenz  der  Kom- 
munikation der  „Zyste"  mit  der  Vorderkammer  leicht  erkannt  werden 
kann,  sind  immer  mit  Endothel  bekleidet,  das  mit  dem  der  Descemet- 
schen  Membran  in  Kontinuität  steht  (ausgenommen  die  Fälle  von  Zysten- 
bildungen infolge  Epithel  Wucherung,  s.  u.  S.  46).] 

b)  Iriseinheilung.  Der  eingeheilte  Iristeil  ist  bei  Operationen,  wo 
die  Iris  nicht  ausgeschnitten  wird,  der  der  Wunde  entsprechende  Abschnitt ; 
bei  solchen,  wo  die  Iris  ausgeschnitten  ward,  der  Irisstumpf  längs  der 
Wunde  oder  die  Kolobomschenkel.  Der  eingeheilte  Iristeil  reicht  verschieden 
weit  in  den  Wundkanal.  Tritt  er  bis  vor  die  äußeren  Wundlippen,  dann 
reden  wir  von  einem  verheilten  Irisvorfall.  Die  eingeheilte  Iris  bildet  ent- 
weder eine  Tasche,  deren  Blätter  aneinander  liegen  oder  trichterförmig 
voneinander  abstehen ,  oder  es  tritt  ein  abgesetzter  Rand  der  Iris  in  die 
Narbe  (Pupillarrand,  oder  ein  durch  die  Verwundung  erzeugter  Rand, 
Stumpfrand). 

Dementsprechend  ist  das  klinische  Bild  der  Iriseinheilung  verschieden. 
Immer  muß,  wenn  keine  Ausschneidung  der  Iris  stattfand  oder  wenn  die 
Einheilung  einen  oder  beide  Kolobomschenkel  betrifft,  eine  Veränderung  in 
der  Gestalt  der  I^pille  vorhanden  sein.  Nur  bei  Einheilungen  des  Stumpfes 
fehlt  diese,  ja  es  kann  eine  solche  durch  gar  keine  Zeichen  erkenn- 
bar sein. 

Tritt  die  Iris  bis  zu  den  vorderen  Wundlippen  vor,  dann  sehen  wir 
an  der  betreffenden  Stelle  einen  dunklen  Punkt  oder,  wenn  die  Iris  aus- 
gebaucht ist,  ein  dunkles  Knöpfchen,  ja  eine  dunkle  oder  gelbgraue  blasen- 
förmige  Vorwölbung.  Dabei  liegen  die  Wundränder  selbst  entweder  so 
ziemlich  in  normalem  Niveau  (besonders  im  Skleralbord)  oder  sie  sind  in 
die  Ausbauchung  einbezogen  (besonders  bei  rein  komealen  Narben). 

Es  war  schon  bei  den  zystoiden  Narben  davon  die  Rede,  in  welchem 
Zusammenhange  sie  mit  Iriseinklemmungen  stehen.  Bei  ihnen  ist  die  Iris 
jedoch  nicht  ein  Teil  der  Ektasie.  Wird  die  übemarbte  Iris  selbst  ausge- 
baucht, dann  haben  wir  es  mit  sog.  (traumatischen)  Staphylomen  zu  tun, 
die  in  seltenen  Fällen  bis  zur  Größe  einer  Kirsche  sich  entwickeln  können. 

Zu  solchen  Staphylomen  kann  sich  wie  zu  den  zystoiden  Narben 
später  Drucksteigerung  hinzugesellen.  Es  tritt  in  ihnen  ferner  durch  Epi- 
theldefekte leicht  eine  Infektion  ein,  die  zu  eitriger  Narbenkeratitis  und 
sehr  rasch  zu  eitriger  Iridochorioiditis  oder  Glaskörperabszeß  liihrt.  Solche 

»)  H.  Lauber,  Über  Skleralzysten.  Arch.  f.  Ophtbalm.,  1904,  LVIII,  S.  220. 
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Narben  enthalteö  meist  lakunilre  Räiiine,  Fistelgänge,  und  so  erklärt  .^ieh 
ihre  Neigung  xu  diesem  Vorkommnis  (Waudemarben  Wagen maiins). 

Die  Ursache  einer  Iris-  ebenso  einer  Kapseleinheilung  liegt  erstens 
in  man  gel  hall  er  Wund  Säuberung.  Doch  ist  nicht  immer  der  Opera- 
teur an  einer  solchen  scimkl,  weil  es  zuweilen  bei  aller  Sorgfalt  nicht  ge- 
lingt, die  eingeklemmten  Teile  frei  zumachen;  bei  der  Kapsel  spielt  auch 
ihre  schwierige  Sichtbarkeit  mit. 

Zweitens  in»  Wiederaufgehen  der  Wunde  im  Verlaufe  der  Wund- 
heüung. 

Ebenso  wie  Iriseinheilung  kann  auch  Einheilung  des  Glaskörpers 
bestehen,  wu^nn  er  bei  der  Operation  oder  nachträiglich    vorgetreten  war. 

Davon  war  schon  früher  die  Kede. 

[Eine  nicht  in  seltene  Ursache  der  Entwicklung  zystoider  Narben  ist 
auch  das  Flin  wachsen  von  Epithel.  Wie  oben  ausgeführt  wurde,  erfolgt 
der  primäre  Wund  Verschluß  unter  Einwachsen  des  Hornhautepilbels  in  den 
Wundkanal.  Das  vordringende,  von  den  fixen  Hornbautzellen  abstammende 
Bindegewebe  drängt  beim  definitiven  W^undverschluß  das  Epithel  xurtick. 
In  manchen  Fällen,  wohl  meist  nur  dann,  wenn  durch  in  die  Wunde  ein- 
gelagerte Iris  oder  Linsenkapsel  »»der  zufolge  großer  UnregelnKißigkeit  der 
Wunde  die  Wundheilung  verzögert  ist,  persistiert  das  neugebildete  Epithel 
im  Wimdkanal,  wuchert  sogar  in  die  Vorderkammer  ein  und  kann  diese 
in  allen  ihren  Wandteilen ^  ja  sogar  die  Wände  der  hinteren  Kammer 
(Iris-Ziliarkörper-Linsenkapsen  ilberkleiden.  Je  nach  der  Intensität  der 
Wucherung  des  Epithels  und  dem  Zeitpmakte  der  eventuellen  Abschnürung 
kommen  die  verschiedenen  Varianten  abnormer  Wundheilung  —  von  Epithel- 
einschlüssen im  Wundkanal  bis  zu  Vorder-IIinterkammcrzystcn  -  -  zustande.] 

9.  Üble  Zufälle  während  der  Wundketlung. 
I,  Verzögerung  des  Wundverschlueses. 

Die  Kammer  bleibt  tagelang  vollständig  aufgehoben.  Dabei  kann  die 
Wunde  klatlen  oiler  sie  kann  anscheinend  geschlossen  sein.  I>er  Augapfel 
ist  abnorm  weich  oder  abnorm  hart. 

Die  l  rsache  liegt  entweder  in  der  Einklemmung  eines  Geweltsteiles 
zwischen  den  Wundflächen  (Irisstumpf,  Kapselzipfel,  ?Starrcste,  Bindehaut- 
zipfel), die  dadurch  das  Kammerwasser  immerfort  absickern  lassen,  oder 
in  einer  abnormen  Spannung  des  Glaskörpers  bei  sogenannten  malignen 
(ilaukomen. 

IL  Wiederaufgehen  der  bereits  verklebten  Wunde. 
Ein  solches  findet  statt  entweder  ganz  sanft  unter  dem  Einflüsse  der 
Flächenklafiung  an  langen,  steilen  Wunden,  wenn  die  Binnenspannung  in- 
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folge  der  Verklebnng  zunimmt,  so  daß  das  Kammerwasser  langsam  ab- 
sickert, oder  plötzlich,  durch  rasches  Ansteigen  der  Binnenspannung,  wo- 
durch die  verklebte  oder  schon  fester  geschlossene  Wunde  teilweise  oder 
ganz  aufgeht.  Eigentlich  kann  man  nur  in  dem  zweiten  Falle  von  einer 
Wundsprengung  reden. i) 

Eine  solche  Wundsprengung  kommt  um  so  leichter  zustande,  je 
weniger  fest  der  Wundverschluß  ist.  Es  genügt  oft  ein  ganz  mäßiges,  aber 
rasches  Ansteigen  des  Binnendruckes,  um  die  Verbindung  der  Wundränder 
zu  lösen.  In  anderen  Fällen  muß  die  Drucksteigerung  hohe  Grade  er- 
reichen. 

Wodurch  kommt  nun  jenes  rasche  Ansteigen  des  Binnendruckes 
zustande,  das  zu  einer  Sprengung  der  verlöteten  Wunde  führen  kann? 

Ursachen,  die  im  Innern  des  Auges  ihren  Sitz  haben,  sind  rasche 
Quellung  einer  verletzten  Linse  oder  zurückgelassener  Linsentrtimmer, 
heftige  Blutung  im  Innern  des  Auges.  Ob  auch  Stauungen  im  Venensystem 
dazu  imstande  sind,  ist  fraglich,  obgleich  von  vielen  Autoren  Stauungen 
im  Gebiete  der  oberen  Hohlvene  als  Ursachen  beschuldigt  werden. 

Im  allgemeinen  sind  es  doch  äußere  Druckkräfte,  die  zur  Erklärung 
herbeigezogen  werden  müssen. 

Es  sind  dies  ofiFenbar  Wirkungen  von  Muskeln,  die  zum  Augapfel 
gehören,  und  ganz  von  außen  her  wirkende  Kräfte:  Stoß,  Schlag,  Fall 
aufs  Auge. 

Die  Muskelkräfte,  die  am  Sehorgan  selbst  in  Betracht  kommen,  sind 
der  Druck  des  Lides  und  der  Druck  der  das  Auge  bewegenden  Muskel. 

Von  einer  gleichzeitigen  Zusammenziehung  aller  den  Augapfel  be- 
wegenden Muskel,  wie  dies  von  v.  St  eil  wag  anzunehmen  scheint,  kann 
wohl  kaum  die  Rede  sein.  Wann  sollte  wohl  eine  solche  Innervation  er- 
lernt worden  sein? 

Sind  beide  Lider  vollständig  vom  Augapfel  abgezogen,  dann  sehen 
wir  ein  Aufklaffen  einer  frisch  gesetzten  größeren  Wunde,  z.  B.  am  Hom- 
hautrand,  bei  kräftigen  Bewegungen  des  Augapfels:  also  wenn  sich  ein 
Muskel  zusammenzieht  und  sein  Antagonist  gespannt  wird. 

Es  entsteht  dadurch  eine  schnürende  Wirkung  im  ganzen  Uraspan- 
nungsbogen  der  beiden  Muskel,  dadurch  steigt  der  Glaskörperdruck  und 
es  entsteht  Klaffung  in  der  Fläche  bei  steilen,  Hebung  des  Lappens  bei 
flachen  Schnitten.  Dazu  kommt,  daß  die  Einschnürung  selbst  eine  Wir- 
kung auf  die  Wunde  haben  muß.  Denken  wir  uns  eine  Wunde  am  oberen 
Homhautrand,  so  wird  bei  Eünschntirung  des  Augapfels  im  wagrechten 
Meridian   ein   lotrechter  Zug   auf  die  Wunde   entstehen   müssen,   der  bei 


^)  S.  unten,  Glaukom  nach  Staroperation. 
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linearen  Wunden  die  Flächenklatfung  vermehrt,  bei  Lappenwunden  eine 
Aufstellung  des  Lappens  hervorruft.  Eine  solche  Einschnürung  entsteht 
hei  Zug  des  inneren  oder  äußeren  geraden  Augenmuskels,  also  bcmi  Blicke 
nach  rechts  und  links, 

Ehenso  muß  aber  natürlich  eine  Einsclmtining  in  lotrechter  Richtung 
wirken,  also  bei  Hebung  oder  Senkung  des  Blickes.  Hier  liegt  ja  die 
Wunde  quer  xur  Richtung  des  Zuges  im  Uraspannungsbogen. 

Bei  den  gewöhnlichen,  mäßigen  Exkursionen  des  Augapfels  sind  diese 
Druck-  und  Zugwirk ungen  sehr  geringfitgig.  Anders  bei  starken,  besonders 
ruckweise  erfolgenden  Ausschlägen.  Davon  kann  man  sich  leicht  während  der 
Operation  überzeugen,  wo  dieses  Moment  für  unerwünschtes  Aufklaffen  der 
Wunde  neben  dem  Liddrueke  eine  größere  Rolle  spielt,  w^eil  hier  aus 
Angst,  Verwirrung  oder  Schmerz  kräftige  Innervationen  ausgelöst  werden. 

Sind  die  Lider  geschlossen,  dann  w^erden  rasche  und  kräftige  Be- 
wegungen der  Augenmuskel  überhaupt  nicht  gemacht.  Schließt  man  die 
Augen  und  versucht  etwas  exkursivere  Bewegungen  mit  den  Augen  zu 
machen,  so  fühlt  man  eine  Hemmung,  die  bei  offenen  Lidern  nicht  vor- 
handen ist,  wenn  ebenso  große  Bewegungen  gemacht  werden  sollen. 

Sind  übrigens,  auch  bei  offener  Lidspalte,  die  Augen  vom  Sehen 
ausgeschlossen,  so  erfolgen  auch  fast  gar  keine  Bewegungen  des  Augapiels. 

Die  wichtigste  Rolle  für  Steigeningen  des  Binnendruckes  spielt  aber 
der  Liddruck.  Er  ist  es  ja.  der  auch  bei  Huhezustand  des  Sehließnmskels 
als  elastische  Spannung  der  Lider  auf  die  Oberflilche  des  Augapfels  wirkt. 
Hat  man  an  einem  Auge  das  Kammerwasser  durch  eine  durchsetzende 
Wunde  der  Hornhaut  abgelassen,  dann  liefert  der  Liddruck  den  grnLiten 
Teil  der  vorhandenen  Augapfelspannung.  Man  überzeugt  sich  davon  am 
besten  bei  Fällen  von  Horuhautkolhips.  Er  besteht  meist  nur  bei  abge- 
zogenen Lidern.  Liegen  die  Lider  dem  Augapfel  auf  (nach  Entfernung 
des  Elevateurs),  dann  versehwindet  er  meist,  auch  bei  otiencr  Lidspalte. 

Liegt  eine  große  Lappenwunde  im  Gebiete  der  Lidspalte,  so  kann 
sie  schon  durch  diesen  Druck  allein  bei  offener  Lidspalte  etwas  aufklaffen. 

Bedecken  die  Lider  den  Augaptel  bei  geschlossener  Lidspalte  ganz, 
und  steigt  der  von  ihnen  ausgeübte  Druck  gleichmäßig  in  ihrer  gan- 
zen Flächenausdehnung,  dann  nimmt  der  Glaskörperdruck  entsprechend 
zu.  Eine  steile  Wunde  würde  unter  solchen  Umständen  infolge  Zunahme 
des  Gla^köq)erdruckes  aufklaffen,  eine  Lappenwunde  aber  nicht,  weil  ja 
Liddruek  un*l  Binnendruck  einander  das  Gleichgewicht  halten  und  somit 
eine  Hebung  des  Lappens  nicht  zustande  kommen  kann. 

Einen  solchen  gleichmiißigen  Druck  könnte,  wenigstens  theoretiseh, 
ein  Druckverband  ausüben  und  eine  allmählich  steigende  Kontraktion  des 
Orbikularis  in  allen  seinen  Portionen. 
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Treten  jedoch,  wie  das  gewöhnlich  geschieht,  rasche,  zuckende  Zu- 
sammenziehnngen  in  der  Lidrand-  und  Tarsalportion  des  Muskels  auf, 
dann  schnüren  diese  den  Augapfel  unter  dem  wagrechten  Meridian  plötz- 
lich und  kräftig  ein,  weil  sich  die  Bündel  gegen  die  Lidspalte  zusammen- 
schoppen,  und  eine  am  oberen  Homhautrande  liegende  Lappenwunde  kann 
leicht  aufklaffen,  weil  der  Hebung  des  Lappens  bei  der  plötzlichen  Stei- 
gerung des  Binnendruckes  nicht  ein  gleich  starker  Druck  von  außen  ent- 
gegenwirkt. Hß  braucht  also  der  Binnendruck  nur  so  weit  zu  steigen,  daß 
die  elastische  Spannung  des  Lides  überwunden  wird  —  dann  klafft  die 
Wunde  auf. 

Das  verhindert  auch  ein  Druckverband  nicht,  weil  er  nie  so  stark 
sein  kann,  um  ein  Kneifen  mit  der  Tarsalportion  des  Orbikularis  zu  ver- 
hindern —  ja  er  löst  ein  solches  sogar  durch  die  Belästigung  selbst  aus, 
die  er  dem  Kranken  verursacht. 

Bei  offener  Lidspalte  entsteht  ein  ungleichmäßiger  Druck  auf  den 
Augapfel  durch  die  Lider,  wenn  der  Schluß  der  Lidspalte '  gehindert  ist, 
z.  B.  durch  die  Lidhalter,  und  die  peripheren  Lidteile  dem  Augapfel  an- 
liegen. Wird  nun  gepreßt,  dann  drücken  die  Orbikularisbündel  den  Aug- 
apfel in  der  Peripherie  zusammen,  indem  sie  sich  zwischen  Elevateur  und 
Augenhöhlenrand  zusanmienziehen  und  das  Lid  dort  anpressen;  der  Glas- 
körper sucht  nach  der  Lispalte  hin  auszuweichen.  Eine  dort  befindliche 
Lappenwunde  klafft  leicht  auf. 

Dasselbe  sieht  man,  wenn  bei  einer  Operation,  beim  Verbandwechsel, 
bloß  das  obere  Lid  abgehoben  wird,  während  das  untere  anliegt,  durch 
den  Zug  in  den  Kommissuren  mit  gehoben  wird  oder  sich  gar  zusammen- 
zieht. Eine  nach  oben  liegende  Lappenwunde  klafft  hierbei  stark  auf. 

Alle  diese  Wirkungen  sind  um  so  stärker,  je  mehr  das  Auge  aus  der 
Lidspalte  hervorragt,  weil  ihm  dann  die  Lider  mit  größeren  Flächen  bis  in 
die  Äquatorgegend  hin  anliegen. 

Bei  kräftigen  Kontraktionen  der  zentralen  Partien  des  Kreismuskels 
wird  bei  geschlossener  Lidspalte  das  Zustandekommen  der  Klaffnng  von 
Lappenwunden  wieder  durch  schlaffe  Beschaffenheit  der  Lider,  wie  sie  bei 
alten  Leuten  vorkommt,  begünstigt,  weil  der  Hebung  des  Lappens  nur 
eine  sehr  geringe  elastische  Lidspannung  entgegenwirkt. 

Solche  plötzliche  Kontraktionen  des  Orbikularis  in  seinen  Lidrand- 
bündeln  tritt  ein  beim  Niesen,  Husten,  Erbrechen,  Stuhlpressen,  dann 
reflektorisch  bei  Schmerz,  Brennen,  Stechen  im  Auge,  endlich  unter  einem 
stark  drückenden  Verbände. 

Daß  ungleichmäßiger  Druck  eines  Verbandes,  dann  Schlag,  Stoß  aufs 
Auge  durch  äußere  Gewalten  (Stoß  mit  der  Hand,  den  Fingern  u.  dgl.) 

Csvraak,  Di«  »ngenftrstliehen  Operationen.  2.  Aufl.  II.  4 
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eine  solche  Wirkung  auf  die  Wuude  htxhm  müsse,  brauclit  iiaeh  dem  Er- 
örterten nicht  noch  besonders  auseiuanderfrcsetzt  zu  werden. 

Die  Folgen,  die  ein  solches  gewaltsames  Wiederaufgehen  der  Wunde 
hahen  kann,  sind  Blutungen.  Vorfall  innerer  Teile  und  Infektion  des 
Anga|dels. 

1.  Llhitungen.  Ist  bei  peripheren  Wunden  bereits  Bildno^  von  Oe- 
fäDehen  erfolgt,  was  besonders  rasch  im  episkleralen  Gewebe  gescliieht, 
dann  tritt  liei  einem  Aufsprengen  der  Wunde  Blutung  aus  den  zerrissenen 
Get'äüchen  ein,  man  sieht  Blutunterlaufung  der  Bindehaut  längs  der  Wimde 
und  Blut  in  der  Kanuner.  das  in  sie  hinciniiiuft. 

Ifh  Imlie  ÄU weilen  während  der  Visite  bei  iinniki«'eii  Kraiikeii,  die  preßten  imd 
mit  den  Lidern  kneiften,  naeli  peripherer  Lappi'iicxtraktion  iius  der  ireKcidossencn 
Wunde j  was  aus  dem  VorhiiudenKeiti  der  Kammer  zu  erweisen  wjir.  Blutunjtj  in  die 
Kammer  unter  meinen  Augen  eintreten  sehen.  Wie  ein  ddaner  roter  Faden  rann  das 
Blut  an  einer  Stelle  der  Katnmer  hiüab  und  sammelte  sich  unter  den  Au^eu  des  Be- 
idiaehters  zu  einem  Hyphacma.  Öffenhar  handelt  e»  sich  um  umschriebenfs  Auseiuauder- 
weichen  der  jungen  Narbe  in  den  inneren  Öehiditen,  das  nicht  bis  mit  vfiUaländigeu 
Sprengung  gedieh,  Dabei  war  keine  Stiffti^iion  der  üußeren  Wundlippen  viuhandeu. 

Ein  Hyphacma,  das  man  hei  der  Visite  vnrfindet,  ohne  daÖ  die  Kammer  Auf- 
gehoben istt  beweist  also  nieht  imhedingt,  daü  wirkliche  KammerKpr engung  da  war, 
sondern  wobl  nur  dann,  venn  auch  Suffusion  der  Augapfelhindehaut  danrlien  da  ist. 
Meist  wird  es  allerdings  auf  eine  vollständige  Sprengung  vor  einiger  Zeit  zurüekziiführen 
sein,  nach  der  sich  dit'  Kammer  wieder  hert:estdlt  hat 

Außer  dieser  Blutung  aus  zerrissenen  Narbengefttßen  kann  aber  auch 
infolge  der  plötzlichen  Herabsetzung  des  Binnendruckes  nach  der  Wund- 
Sprengung  Blutung  aus  den  Binnen*j[efäßen  des  Auges,  also  der  Iris,  des 
Ziliarktirfiers,  der  Aderliant  oder  der  Netzhaut  erfolgen.  Hie  kann  so  stür- 
misch sein,  daß  sie  den  Glaskürper^  die  Netzhaut  und  auch  die  Aderhaut 
aus  dem  Augapfel  durch  die  Wunde  heraustreibt. 

j,Es  seheint,"  sa^  v.  Stellwag ^),  „daß  der  mit  ihnen  (den  Wand- 
sprengungen) verbundene  plützliehe  Anprall  des  Blutes  die  durch  die  vor- 
ausgUngige  Cberlüllung  geschwächten  Binnengefäße  schwerer  trifft,  als 
dies  bei  der  ersten  operativen  En'^ftnnng  des  Augapfeliunern  der  Fall  ist. 

2.  F^intritt  innerer  Teile  in  die  Wunde.  Am  hituligsten  beobach- 
tet man  Eintritt  von  Iris  in  die  wiederaulgegangene  Wunde. 

Bei  sehr  gewaltsamer  Sprengung  kommt  es  auch  zum  Voriallc  von 
Glasköqier. 

Die  Iris  wird  entweder   bloß  in   den  Wundkanal   eingeklemmt  oder 

sie  tritt  aus  der  äußeren  Wundütt'nung  hervor  —  Irisvoriall. 

Fach*')  schildert  die  Entstehimsf  des  Irisvorfulles  in  fcdgender  Weise:  Sohatd 
die  Wunde  Äufgelit,  strömt  das   Katnmenva.sser  von   allen  Seiten   nach  der  Lücke  hin. 


*)  V.  Stell  wag,  Nene  Alihandlan^en,  S.  149, 
*)  Fuchs,  Uhrbuch,  3.  Aull  1893,  S.  759. 
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weil  hier  der  Augeodruck  auf  Null  herabgesunken  ist.  Das  Wasser  der  vorderen  Kammer 
kann  ohne  Hindernisse  der  Öffnung  zufließen;  das  Wasser  der  hinteren  Kammer  muß 
aber  erst  durch  die  Pupille  in  die  vordere  Kammer  treten,  um  zur  Öffnung  zu  gelan- 
gen, wenn  die  Öffnung  beispielsweise  peripher  liegt.  Für  das  Wasser,  das  hinter  jener 
Irispartie  liegt,  die  der  Öffnung  gegenüberliegt,  bedeutet  aber  der  Weg  durch  die  Pu- 
pille einen  Umweg,  der  um  so  größer  ist,  je  weiter  die  Öffnung  nach  der  Peripherie  hin 
liegt.  Das  Kammerwasser  wird  daher  auf  dem  kürzesten  Wege  gerade  nach  vorne,  die 
Iris  vor  sich  herschiebend,  auf  die  Öffnung  zuzustürzen  trachten.  Physikalisch  gespro- 
chen steht  die  hintere  Fläche  der  Iris  unter  dem  Drucke  des  noch  nicht  entleerten 
Kammerwassers;  an  der  vorderen  Seite  der  Iris  dagegen  ist  der  Druck  Null  geworden 
nnd  die  Iris  wird  daher  zur  Öffnung  und  in  diese  hineingedrängt. 

Dem  Irisvorfalle  kann  vorgebeugt  werden,  indem  man  am  Orte  der  Wunde  die 
hintere  Kammer  in  direkte  Kommunikation  mit  der  Wunde  setzt,  so  daß  das  wieder- 
angesammelte Wasser  im  Momente  der  Wundsprengung  unmittelbar  zur  Wunde  strömen 
kann,  ohne  die  Iris  nach  vorne  zu  drängen.  Dazu  genügt  eine  kleine  Öffnung  (schmales 
Kolobom)  und  es  ist  nicht  nötig,  die  Iris  in  der  ganzen  Breite  der  Wunde  auszu- 
schneiden. 

Wenn  sich  der  Irisvorfall  auf  die  von  Fuchs  dargelegte  Weise  bildet,  dann  muß 
der  Vorfall  den  weiteren  Abfluß  des  Kammerwassers  stopfen  und  sich  unmittelbar  da- 
nach eine  seichte,  aber  doch  nicht  ganz  aufgehobene  Kammer  finden.  Wir  sehen  das 
zuweilen  bei  Iridektomien,  wo  die  Iris  unmittelbar  hinter  der  Lanze  herausstürzt. 

Allein  diese  Erklärung  reicht  nicht  für  alle  Umstände  aus,  unter  denen  wir  Iris- 
vorfall auftreten  sehen. 

q>  Bei  offener  Wunde  und  vollständig  aufgehobener  und  entleerter  Kammer 
sehen  wir  oft  unter  unseren  Augen  einen  Irisvorfall  mit  größter  Leichtigkeit  ent- 
stehen. 

Man  hat  den  Star  ohne  Iridektomie  entbunden,  die  Iris  liegt  tadellos.  Mau  öffnet 
die  Lidspalte,  indem  man  das  obere  Lid  abzieht,  der  Subtarsalmuskcl  des  unteren 
Lides  macht  eine  kräftige,  zuckende  Bewegung  und  die  Iris  liegt  vor  der  Wunde. 
Oder  man  will  unter  gleichen  Umständen  einen  Linsenrest  aus  der  Kammer  streifen. 
Sowie  man  auf  den  unteren  Hornhautrand  drückt,  schiebt  sich  der  obere  Iristeil  gegen 
die  Wunde,  und  wie  man  weiter  drückt  und  etwas  schiebt,  springt  die  Iris  aus  der 
Wunde  hervor. 

Es  sind  das  Umstände,  durch  die  gleichzeitig  eine  Druckzunahme  im  Glaskörper 
und  ein  Aufklaffen  der  Wunde  erzeugt  wird. 

Durch  alle  solchen  Umstände,  besonders  wenn  sie  ruck-  oder  stoßweise  erfolgen 
und  wenn  nicht  starker  Kollaps  besteht,  kann  bei  völlig  fehlender  Kammer  Irisvorfall 
oder  Einklemmung  erzeugt  werden. 

Schneidet  man  in  solch  einem  Falle  die  vorgefalleue  Iris  sofort  weg,  so  über- 
zeugt man  sich,  daß  der  beuteiförmige  Vorfall  ganz  leer  ist.  Die  Kraft,  die  unter  solchen 
Umständen  die  Iris  heraustreibt,  ist  der  Glaskörperdruck ,  dessen  Resultierende  senk- 
recht auf  der  W^unde  steht.*)  Diese  läßt  sich  bei  Lappenwuuden  in  zwei  Komponenten 
zerlegen,  von  denen  die  eine  in  der  Richtung  des  Wundkanales  wirkt,  die  andere  senk- 
recht darauf.  Die  zweite  hebt,  wenn  der  Dnick  genügend  gestiegen  ist  und  von  außen 
kein  Gegendruck  herrscht,  den  Lappen  in  die  Höhe,  die  erste  treibt  die  Iris  in  die 
Wunde.  Dieselbe  Kraft  treibt  ja  die  Linse  und  Liuseuscholleu  aus  der  Wunde,  ebenso 


*)  V.  Stellwag,  a.a.O. 
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auch  die  Ina.  Je  mehr  die  DrucksteijreniniEr  im  Glaskörper  riirkweise  erfalg-t,  desto 
weiter  schießt  di*^  Iris  hervor. 

Bei  linearen  Wiuideo  tritt  durch  die  SpauiiUD^zuiiabnie  FlüebenkLiffunpf  ein  niiii 
die  Resiiltiereuile  des  Glaskörperdriiekes,  die  in  der  Richtno)^  des  Wundkauals  wirkt, 
treibt  die  Iris  in  die  Öffnung  hioein. 

Die  In??  ist  zwischen  hinterer  Ilornhautflüche  und  vorderer  Glaskörper-  oder 
Liüsenfliiche  eingeklemmt  und  wird  deshalb  bei  Aufgehen  eintn'  Offimo)^  m  diese  hinein- 
irequetsi^bt,  vsif^,  um  einen  tririalen  Vergleich  zu  gebrauchen»  ein  Kirschkern  davonschnelltt 
den  mau  zwischen  zwei  Fiugerballeu  Quetscht. 

b)  Trotz  eines  angelegten  Kcdobonis  neben  wir  nach  Wund  Sprengungen  die  Kolobom- 
Schenkel  /n weilen  in  die  Wundwinkel  getrieben,  gerade  so  wie  wir  sie  bei  der  Operation 
unter  dem  Aiif^sIreifi'U  der  Rt-ftte  m  die  Wunde  treiben  können.  Und  es  geschieht  das 
nicht  bh)ß  bei  sebm.deni  Kolobom*  sondern  atii'b  wemi  die  Iris  sn  breit  als  die  Wujide 
ausgetschnitteu  ist,  Tnter  diesen  Umstünden  kiuin  nii-ht  der  Druck  des  Kammerwassera 
in  der  hinteren  Kammer  gegenüber  der  Ausflußöffnuiig  die  Iris  vor  sieb  liertreiben; 
denn  der  Druck  in  der  hinteren  Kammer  sinkt  hier  ebenso  rasdi  wie  in  der  vorderen^ 
da.  da«  Kammerwasser  aus  benieu  Kanimeru  gleichzeitig  abrinnt.  Es  ist  also  auch  hier 
der  gesteigerte  tTlaskorperdnick»  der,  wenn  er  nach  Entleerung  der  Kammer  uoeb  fort- 
wirkt, die  Iris  in  die  Wunde  treibt. 

cj  Auch  in  jenen  F'ülleu,  wo  eioe  Wunde  mit  ihrer  inneren  Öffnung  nahe  am 
Pupilia^rrande  und  ihm  ungefähr  pai-allel  liegt  und  wo  nur  Einklemmungen  des  Randes 
zwischen  den  Wundf lachen  entstehen,  ist  wohl  nur  der  Glaskcirp erdruck  als  Ursache 
des  Eingetriebenvverdcns  d^r  Iris  aufzufassen,  das  erst  eintritt,  nachdem  sich  das 
Kammerwasser  entleert  bat  Man  sieht  das  oft  genug  bei  Lanzenextraktiiuien  während 
der  Opei-ation  entstehen.  Auch  wenn  man  das  Kanimerwasser  schnell  ablaufen  läflt^  fallt 
die  Iris  gewöhnlich  nicht  in  die  \Vnnde.  Wird  dann  durch  Dnu^k  auf  die  periphere 
Wtmdlippe  die  Wunde  klaffen  gemacht  aud  der  Druck  gesteigert^  um  die  Linsenmassen 
bentnsznbefördern,  da  siebt  man  erst  die  Iris  mit  ihrem  Rande  umklappen  und  m  den 
\\  n  II  dkanal  e  i  n  t  r et  t*  n . 

Wie  immer  sich  übrigens  der  Mechanismus  des  IrisvorfaUes  abspielt  Jedesfalls  hat  die 
die  Iris  in  die  Wumle  treibende  Kraft  die  elastische  und  kontraktile  Spannung?  der  Iris  zu 
Qberwinden.  Es  ist  somit  klar,  da^  alles ,  wat  diese  Spannung  vermindert  (Schwache, 
Ijihmung  des  Sphinkters)»  das  Znstandekommen  von  Vorfällen  begünstigt »  während 
alles,  was  diese  Spannung  erhtdit  {kräftige  Aktion.  Krampf  des  Sphinkters),  ihr  ent- 
gegenwirkt- 

;^.  Infektion  des  Augapfele.  Dadarch^  daß  die  Wunde  aufgeht, 
und  ihre  Ränder  wieder  völlig  frisch  werden,  kann  es,  wenn  infektiöse 
Stoffe  im  Bindehautsacke  (ans  ihm  selbst.,  von  den  Lidrändern  oder  vom 
Tränensäcke  stammend)  vorhanden  sind,  zur  Infektion  der  Wundrönder 
und  dadurch  zur  Wundeiterung  mit  ihren  Folgen  kommen ;  doch  ist  dieses 
Ereignis  verhältnismäßig  selten. 

Femer  kann  auch  unmittelbar  eine  Infektion  des  Augapfelinnem  er- 
folgen, das  zu  leichterer  oder  schwerer  Iridokyklitis  führt.  In  dem  Augen- 
blicke, wo  der  Liddruck  aufhört,  der  Olaskörperdruck  rasch  sinkt,  ent- 
steht eine  Haugwirkung  durch  die  Wunde  hindurch  auf  den  Inhalt  des 
Bindehautsackes  in  die  Kammer  hinein.  Befinden  sich  nun  Schleim- 
flöckchen  mit  lafektionstriigeni  im  Bindehautsacke,  m  ist  erklärlich,  dafi 
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man  nach  Wundsprengongen  öfter   das  Auftreten  von  Iridokyklitis  beob- 
achtet. 

Die  Seltenheit  von  Wundinfektion  nach  Wundsprengung  im  Vergleiche  zur  Irido- 
kyklitis darnach  und  der  Umstand,  daß  diese  meist  adhäsiver  und  nicht  eitriger  Natur 
ist,  erklären  sich  wohl  folgendermaßen.  Ist  schwer  virulentes  Sekret  in  größerer  Menge 
im  Bindehautsacke,  dann  kommt  es  gewöhnlich  kurz  nach  der  Operation  zur  eitrigen 
Wundinfektion  auch  ohne  Sprengung.  Bei  wenig  virulenten  Keimen,  die  an  einzelnen 
Schleimflöckchen  haften,  kommt  es  aber  nicht  so  leicht  zur  Infektion  der  Wundränder, 
auch  wenn  sie  noch  nicht  durch  einen  Epithelüberzug  vor  der  Einwirkung  infektiöser 
Stoffe  geschützt  sind,  also  auch  nicht  nach  Sprengung  der  Wunde.  Wohl  aber  ent- 
wickeln sich  diese  Keime,  wenn  ein  solches  Flöckchen  in  die  Kammer  gelangt,  natür- 
lich ebenso,  wenn  dies  während  der  Operation  geschieht,  als  wenn  etwa  eine  Wund- 
sprengung dazu  Anlaß  gibt.  Es  entstehen  dann  gewöhnlich  keine  stürmischen  und  hoch- 
gradigen, sondern  mehr  leichte  Entzündungen. 

Tritt  Wundsprengung  ein,  wenn  schwer  virulentes  Sekret  im  Bindehautsackc  ist, 
das  nach  der  Operation  bei  raschem  Wundverschlusse  und  Überdeckung  der  Wund- 
ränder mit  Epithel  zufällig  keine  Wirkung  ausübte,  und  wird  es  in  die  Kammer  aspiriert, 
dann  muß  es  Iridokyklitis  suppurativa  erzeugen;  gewöhnlich  wird  aber  daneben  auch 
Wundeiterung  entstehen,  da  so  schwer  virulente  Stoffe  eben  auch  an  den  wieder  ange- 
frischten Wundrändem  leicht  Infektion  erregen. 

III.  Wundeiterung. 

Schwellung  des  oberen  Lides,  wenigstens  am  Rande,  eitriges  Sekret 
zwischen  den  Wimpern  verrät  diesen  Zustand  schon  von  außen.  öflFnet  man 
die  Lider,  so  schwimmen  meist  eitrige  Flocken  im  Bindehautsacke,  die 
Bindehaut  des  Augapfels  ist  düster  gerötet  und  wallartig  geschwellt.  Auf 
den  Wundrändem  zeigt  sich  ein  gelblicher  Belag,  anfangs  in  Gestalt  eines 
ganz  schmalen  Saumes ;  später  ist  die  Infiltration  besonders  des  komealen 
Randes  sehr  deutlich,  die  Wundlippe  geschwellt.  In  der  vorderen  Kammer 
sieht  man  anfangs  Trübung  des  Kammerwassers,  später  ein  gelatinöses  Ge- 
rinnsel, untermischt  mit  eitrigen  Flocken  oder  gleich  eitrige  Flocken,  die 
sich  vom  Wundrande  in  die  Kammer  erstrecken,  bald  auch  Hypopyon. 
Binnen  kurzem,  in  zwei  bis  drei,  selten  in  mehr  Tagen,  entwickelt  sich 
das  Bild  der  Panophthalmie,  in  der  Hornhaut  gewöhnlich  das  Bild  eines 
großen  Ringabszesses.  Auf  die  Einzelheiten  des  Verlaufes  ist  hier  nicht  ein- 
zugehen. Der  Ausgang  ist  Phthisis  bulbi. 

Die  Infektion  zeigt  sich  entweder  schon  am  zweiten  bis  dritten  Tage 
nach  der  Operation  und  dann  ist  meist  unmittelbare  Infektion  bei  der 
Operation  anzunehmen  oder  später.  Je  später  sie  auftritt,  desto  wahrschein- 
licher wird  die  Annahme  einer  sekundären  Wundinfektion.  Die  Infektion 
erfolgt  von  selten  der  mit  der  Wunde  in  Berührung  gebrachten  Instrumente 
oder  Tupfer  bei  der  Operation  oder  vom  Bindehautsacke  aus. 

Bei  beginnender  Wundeiterung  versucht  man  sofort  eine  sehr  ener- 
gische Kauterisation  der  Wunde  und  läßt  warme  Überschläge  machen.  Zu- 
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weilen  gelingt,  es,  den  Fortschritt  der  Eiteruoi?  zu  hemmen.  Meist  sind  aber 
die  Augen  trotzdem  verloren , 

IV.  Tridokyklitis. 

Sie  ist^  meist  leichter  Natur,  so  daß  sie  mit  Hinterlassung  einzelner 
hinteren  Synechien  abheilt.  Führt  sie  zu  einer  Oeelusio  |>u|>illae^  dann  wird 
eine  Xachoperation  ni^tig.  In  schweren  FäUen  I>ilden  sich  dicke  retro- 
iridische  Schwarten,  i^o  daß  dann  meist  Atrophia  1*ull>i  den  Ausgang  dar- 
stellt. Dann  besteht  auch  noch  die  Getahr  sympathischer  Ophthalmie.  Die 
Iridokyklitis  tritt  bald  nach  der  Operation  oder  erst  sjiaterhin,  oft  erst  nach 
acht  bis  zehn  Tagen  und  später  auf. 

Ihre  Ursaelie  ist,  wo  eine  ganz  gesunde  Fvea  vorhanden  war,  zweite!- 
los  Infektion,  die  entweder  während  dvr  Operation  oder  erst  naehträglich 
bei  Gelegenheit  von  Wundsprengungen  eintritt,  wie  schon  erörtert  ward. 
Wo  schon  Iridokyklitis  u.  dgl.  bestanden  hatte,  kann  es  sich  auch  um 
Wiederan fachung  des  Prozej^ses  durch  die  \>rletzung  handeln.  Oder  endlich 
die  Infektion  ist  endogener  Natur,  Ein  epätes  Auftreten  der  Entzündung 
beweist  übrigens  nicht,  daß  die  Infektion  nicht  schon  bei  der  Operation 
stattgefunden  habe. 

Die  klinischen  Erscheinungen,  unter  denen  die  Iridokyklitis  eintritt, 
sind  DruekgefUht  und  Sehmerz  im  Auge,  Tränenfluß,  Lidrandrütung,  allen- 
falls-Schwellung,  Schwellung  der  Augapfelbindehaut,  Ziliarinjektion.  Mattig- 
keit der  Hornhaut,  leichte  Kamnierwassertrtibung  bis  zum  Auftreten  von 
gelatinösem  Exsudat,  das  die  Kamnter  füllt,  oder  eitrig-tilu-inösen  Flocken, 
ja  Hypopyon;  die  Iris  ist  verfUrbt  und  geschwellt. 

Man  träufelt  Atropin  ein  und  läßt  fleißig  feuchtwanne  Ilrasehläge 
autlegen.  Damit  hat  man  in  den  leichteren  und  mittel  schweren  Fällen  meist  Er- 
folg. In  schweren  F'äUen  ist  häutig  der  Ausgang  in  Atrophia  bulbi  nicht 
aufzuhalten.  Auf  die  Tlierapie  werden  wir  bei  der  Nachbehandlung  nach 
den  einzelnen  Openitionen  ausführlieher  eingehen. 

[V.  Glaukom. 

Nach  verschiedenen,  die  Vorderkammer  eröffnenden  Schnitttm  der 
Hornhaut-Lederhaut  kommt  es  mitunter  zu  Drucksteigerung,  die  entweder 
nur  eine  passagere  ist  oder  andauert  und  so  zu  Erblindung  führen  kann. 
Die  Ursachen  sind  mannigfaltige,  zum  Teil  auch  noch  nicht  völlig  auf- 
geklärt. 

Es  ist  vorerst  wohl  zu  unterscheiden  zwischen  Drucksteigerung,  die 
durch  nachweisimre  anatomische  Komplikationen  der  Wundheihing,  wie 
Epithelauskleidung  der  Vorderkammer  resj).  Iriszysten,  (|uellende  Linsen- 
massen u.  dgl.,  Iridokyklitis  und  ihre  Folgen   —   Pupillarabschhiß  —  be* 
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dingt  ist  und  solcher,  die  ohne  sichtbare  Veranlassung  entsteht.  Wir 
werden  auf  die  verschiedenen  Ursachen  der  letzteren  Fälle  bei  den  ein- 
zelnen Operationen,  welche  zu  Drucksteigerung  führen  —  am  häufigsten 
Diszission  des  Nachstares,  am  seltensten  Extraktion  des  Altersstares  — , 
zurückkommen.  (S.  Nachkrankheiten  der  Staroperation.)) 

10.  Nachbehandlung. 

Die  Nachbehandlung  nach  Operationen  am  Augapfel  muß  für  die 
erforderliche  körperliche  Ruhe  des  Kranken  sorgen,  alles,  was  zu  üblen 
Zufällen  Anlaß  geben  könnte,  abzuhalten  und  zu  vermeiden  trachten. 

I.  Bettruhe.  Um  alle  körperliche  Anstrengung  zu  vermeiden,  läßt 
man  den  Kranken  im  Bette  liegen.  Er  hat  ruhige  Rückenlage  einzu- 
nehmen, darf  sich  nicht  herumdrehen,  nicht  aufsetzen  oder  gar  im  Bette 
mit  den  Füßen  anstemmen  und  emporschieben.  Um  Erschütterungen  und 
Versuche  des  Kranken  mitzuhelfen  zu  vermeiden,  unterläßt  man  es  in 
der  ersten  Zeit,  ihn  während  des  Tages  mit  dem  Oberkör{)er  hoch  zu 
lagern. 

Er  soll  nicht  sprechen,  außer  um  etwas  zu  verlangen.  Besuche  und 
Aufregungen,  Lärm  und  Unruhe  sind  von  ihm  fernzuhalten.  Im  übrigen 
verweise  ich  auf  das  schon  in  Bd.  I,  S.  98  Erörterte. 

Natürlich  gilt  eine  so  strenge  Einhaltung  der  Ruhe  nur  für  Opera- 
tionen mit  großem  Schnitt,  zumal  wenn  die  Gefahr  eines  Irisvorfalles  groß 
ist,  und  bei  stark  gespannten  Augen. 

Je  kleiner  die  Wunde  und  je  weniger  die  Gefahr  eines  Vortretens 
innerer  Teile  vorhanden  ist,  desto  mehr  kann  von  den  strengen  Vorschriften 
abgewichen  werden.  Es  wird  Bei  den  einzelnen  Operationen  das  in  dieser 
Hinsicht  Nötige  angegeben  werden.  Allerdings  geht  man  heutigen  Tages 
vielfach,  was  die  Freiheit  in  der  Nachbehandlung  betrifft,  zu  weit.  Ich  kann 
das  Vertrauen  mancher  Operateure  nicht  teilen,  die  Leute,  an  denen  die 
Staroperation  mit  großem  Lappenschnitt  und  Erhaltung  der  runden  Pupille 
vorgenommen  ward,  mit  einem  mit  Pflaster  verklebten  Auge  umherlaufen, 
ja  ihren  Geschäften  nachgehen  lassen.  Daß  viele  Augen  so  auch  heilen, 
ist  zweifellos,  aber  ebenso  zweifellos  ist,  daß  eine  Anzahl  übler  Zufälle 
nur  durch  diese  große  Freiheit  in  der  Nachbehandlung  verschuldet  wird, 
die  bei  ruhigem  Verhalten  vermieden  worden  wären.  Die  Verantwortung 
dafür  trifft  aber  dann  lediglich  den  Operateur. 

II.  Verband.  [Über  den  Verband  nach  Augenoperationen  wurde  schon 
in  Bd.I,  S.  93u.ff.  ausführlicher  gesprochen.  Soweit  die  Nachbehandlung  bei 
penetrierenden  Augapfeloperationen  besondere  Abänderungen  erheischt,  soll 
sie  hier  näher  ausgeführt  und  hierbei  insbesondere  auf  die  „offene  Wund- 
behandlung^ Rücksicht  genommen  werden. 
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Schon  im  Jahre  1827  wurde  zuerst  von  Zeusner')  vorgeschlagen, 
jeden  Verband  nach  solchen  Operationen  wegzulassen.  Aus  dem  Jahre  1859 
lieg^t  eine  einschlägige  Abhandlung  von  Schonhcjder-)  über  Versuche 
vor^  die  ein  gutes  Resultat  ergaben,  während  anderen  Versuchen  (Sn eilen, 
Chisolm  u.  a,  1)  keine  besondere  Aufmerksamkeit  zuteil  wurde.  Im  Jahre 
1895  hat  Czermak  mit  der  alten  Verbandraethode  gebrochen,  im  Jahre 
1894  zuerst  über  seine  Beobachtungen  berichtet')  und  1896  in  seiner 
y, Operationslehre''  ausilihrlich  seine  Erfahrungen  niedergelegt,  welche  er 
an  Über  2600  operierten  Augen  gesammelt  hatte,  *)  Erst  im  Mai  1897  hat 
Hjorf*)  über  141  Fälle  berichtet,  angefangen  vom  2L  Oktober  1895,  in 
denen  er  aus  ungefähr  gleichen  Gründen  wie  Czermak  die  offene  Wund- 
behandlung durchgeführt  hatte,  und  im  Februar  1898  veröffentlichte  er  an 
gleicher  Htelle  die  Statistik  über  das  erste  Hundert  Staroperationen  mit 
offener  Wundbehandlung.  Nun  mehrten  sich  rasch  die  Mitteilungen  über 
Erfahrungen  und  \'ersuche  mit  der  neuen  Art  der  Wundbehandlung  und 
1900  konnte  Sattler  bereits  über  eine  größere  Statistik,  Über  ausgezeich- 
nete Resultate  am  Ophthalmologenkongreß  in  Heidelberg  berichten. 

Im  Vordergründe  der  Diskussion  stand  nun  die  Frage,  ob  die  Augen 
nach  der  Operation  vullig  frei  gegeben  werden  sollen,  wie  dies  Hjort  u,  a. «) 
durchgeführt,  oder  durch  einen  die  Lider  nicht  berührenden  Schutz,  am  Augen- 
böhlenrande  angeklebte  Gazestreifen  oder  Seidenpapiere  ( „Hohlverband '^ 
Wolffberg;  Wicherkiewicz;  de  Wecker),  Zelluloidmuscheln  (Fröh- 
lich), Aluminiuraniuscheln ,  das  Fuchssche  Schutzgitter  ohne  Überzug 
(Sattler,  Hess)  oder  mit  Flanell  bedeckt  (CJzermak,  Praun)  vor  Be- 
rührung mit  den  Händen,  vor  Luft-  und  Liehtzutritt  bewahrt  werden  sollen. 
Mit  Kecht  hat  Czermak  dagegen  Verwahrung  eingelegt,  daß  die  erstge- 
nannten Verfahren  „offene  Wundbehandlung^  genannt  werden,  und  für  sie 
die  Bezeichnung  ,, Wundbehandlung  ohne  Lidverband '^  oder  „Wundbehand- 
lung ohne  auf  den  Lidern  liegenden  Verband"  angegeben.  Czermaks 
Verfahren  ist  dieser  Art  zuzurechnen.  Die  Diskussion  ist  noch  nicht  abge- 
schlossen, jedenfalls  hat  sie  aber  schon  große  Verbesserungen,  fast  durch- 
aus Erleichterungen  des  alten  Verbandregimes  gezeitigt, 

*)  Nach  Hess,  Pathologie  and  Therapie  de»  Linseosystems,  Graefe-SaemiBoh, 
Handb.  d.  ges.  Aui^nhdlk,,  II   Aufl.,  S.  237. 

*)  8.  Lundsgaard,  Klio.  MooatsbL  f,  AngenheUk.,  XLV.  Jahrg.,  1907,  O,  S,  258. 

■)  Cxermak,  Wissenschaft l.  Äntftgesellsch.  in  Innsbruck,  Ref.  Wiener  klin.  WcMjhen- 
«chrift,  1894.  Nr.  27. 

*)  [Ich  flihrfl  dies  im  Interesse  historiacher  Treue  deshalb  so  aosfiihrUch  an,  weil 
atlgemetn  die  Bedeuttitig  Cuemiaks  in  dieser  Fmge  unterachülÄt  rider  sogar  viUlig  ver- 
«ehwiegea  wird.  So  nennt  Hess  in  seinem  Werke  über  die  Linsenerkranknngen  (a.  a.  0.) 
Czerinak  überhaupt  tiieht!] 

*)  Hjort,  Offene  Wundbehandlung  bei  Augenoperationen,  ZentralbL  f.  praktische 
Augenheilk.,  18il7,  Mai-Heft. 

*)  Kolstad  (Nordische  r^phthalmologen Versammlung,  Ref.  Klio.  Monatsbl  f.  Augen- 
heilkunde, II,  S.  281)  bindet  die  Hände  der  Kranken  aio  Bette  an! 
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Was  für  die  offene  Wundbehandlung  spricht,  ist  in  überzeugender 
Weise  in  der  I.  Auflage  dieser  Operationslehre  von  Czermak  selbst  zu- 
sammengestellt worden  und  soll  daher  in  extenso  wieder  abgedruckt 
werden.  E.] 

Nach  Staroperationen,  Iridektomien  u.  dgl.  verwende  ich  nur  unter 
ganz  bestimmten  Anzeigen  einen  auf  den  Lidern  liegenden  oder  gar 
drückenden  Verband  und  begnüge  mich  unter  normalen  Verhältnissen  da- 
mit, nur  das  Schutzgitter  von  Fuchs  anzulegen.  Dazu  benutze  ich  ein 
doppeltes  Gitter,  das  also  beide  Augen  bedeckt,  und  lasse  es  an  der  vor- 
deren Seite  mit  schwarzem,  dickem  Flanell  überziehen,  so  daß  die  Augen 
des  Kranken  im  Dunklen  sind. 

Der  Grund  hierfür  ist  folgender: 

Überall,  wo  die  Gefahr  einer  Wundsprengung  besteht,  ist  der  Druck- 
verband zu  vermeiden. 

Er  hat  zwar  bei  geschlossenem  Augapfel  zweifellos  die  Wirkung, 
nach  längerem  Liegen  den  Binnendruck  herabzusetzen.  Das  wäre  ja  auch 
bei  der  Wundheilung  recht  erwünscht.  Allein  er  veranlaßt  anfänglich  über- 
haupt eine  Druckerhöhung  und  weiterhin  vorübergehende  Drucksteigerungen 
durch  Kneifen  mit  den  Lidern,  das  durch  die  Ansammlung  der  Tränen 
und  das  hierdurch  entstehende  drückende  oder  stechende  Gefühl  ausge- 
lost wird. 

Schon  V.  Arlt  gibt  an^,  daß  Unruhe  und  Schmerzen  in  manchen 
Fällen  nach  Abnahme  des  Verbandes  durch  das  Abfließen  der  Tränen  ver- 
schwindet. 

Und  auch  v.  Graefe*),  der  so  sehr  für  den  Druckverband  eintrat, 
war  genötigt,  in  Fällen,  wo  stärkeres  Tränen  bestand,  alle  2  bis  3  Stunden 
den  Verband  zu  lüften  und  die  Lider  mit  kühlen  Kompressen  zu  erfrischen. 
Das  sind  aber  etwas  gefährliche  Handhabungen,  wenn  bei  allfölliger  Wund- 
sprengung Irisvorfall  droht. 

Ist  ein  Druckverband  stärker  angezogen,  dann  wird  er  nie  auf  die 
Dauer  vertragen  und  gibt  durch  das  Gefühl  von  schmerzhaftem  Druck  An- 
laß zum  Kneifen  mit  den  Lidern. 

Aber  auch  ein  bloßer  Schlußverband  hemmt  den  Abfluß  der  Tränen 
und  führt  so  zur  Stauung  dieser  im  Bindehautsacke.  Eine  vermehrte  Ab- 
sonderung besteht  ja  in  den  ersten  Stunden  unter  dem  Einfluß  des  Wund- 
reizes inMner. 

Schon  seinerzeit,  als  ich  noch  Assistent  an  der  Wiener  Klinik  war, 
machte  Fuchs  die  Erfahrung,  daß  bei  Rollbindenverbänden  die  Zahl  der 


*)  V.  Arlt,  Operationslehre,  S.  281. 

«j  V.  Graefe,  Über  den  Druckverband.  Arcb.  f.  Opbtbalm.,  IX,  2,  S.lll. 
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Wiindsprengruo^jpen  nach  Staropenitirmen  wehr  ;^^mÜ  S4*i.  Fuchs  wandte  da- 
her  spater  nur  mehr  einen  SchluLUerlfand  an.  Dieser  he?*taiid  in  einem  auf 
die  geschlossenen  Lider  aufgeleckten  Wattehausch,  der  mit  einem  Arlt sehen 
l'flasterstreifen  fei^tgehahen  ward.  Dartiber  kam  da^^  von  Fuchs  erfundene 
Schutzgitter, 

Daraufhin  nalini  die  Zahl  der  Wundspren  jungen  ganz  hedeutend  ab. 

Ich  wandte  diesen  Verband  ebenfalls  Längere  Zeit  an  meiner  Klinik 
an.  Doch  war  es  klar,  daß  dieser  Verband  nicht  nur  kein  Drnck verband.^ 
sondern  eigentlich  auch  kein  Schhiii verband  war.  Da  der  Leinwandstreifen 
nicht  elastisch  ist,  so  wird  das  Ganze  binnen  kurzem  meist  so  locker,  daß 
der  Kranke  die  Augen  unter  dem  Wattebausch  öfliien  kann.  Sehr  oft  fand 
ich  des  Morgens  den  Wattebausch  so  verschoben,  obwohl  der  Streifen 
seine  richtige  Lage  hatte,  dall  er  ganz  am  äußeren  Winkel  lag.  Trotzdem 
war  gewöhnlieh  keine  Wundsprengung  entstanden.  Man  beobachtete  solche 
last  nur  nach  Zufällen,  wo  sie  auch  unter  Druckverband  und  unter 
unver^üchobenem  Sehhiliverband  häutig  ist,  nach  Kiesen,  Husten,  Er- 
brechen usw. 

Ich  mußte  mich  also  fragen,  w^ozu  ist  denn  dann  der  ganze,  auf  den 
Lidern  liegende  Verband?  Man  mußte  sogar  daran  denken,  daß  ein  solcher 
verschobener  Bausch,  wenn  die  Lidspaltc  geöflinet  wird,  gelegentlich  auch 
schaden  kann. 

Man  lasse  ihn  also  besser  ganz  weg  und  jene  weitere  Aufgabe,  die 
der  Selilußverband  hat,  das  Licht  und  von  außen  mit  dem  Staub  usw.  in 
die  Lidspalte  gelangende  Infektionskeime  abzuhalten,  weise  man  dem  Schutz- 
gitter zu.  Das  erreicht  man,  wenn  man  es  an  den  Rändern  dick  auspol- 
stert, fiir  jedes  Gesicht  genau  zureclit  biegt,  damit  es  gut  anschheßt,  und 
indem  man  es  an  seiner  ganzen  Außentläche  mit  dickem  FlanellstotT 
iibernäht, 

leb  wende  nun  diesen  N'erband,  wenn  man  ihn  so  nennen  w^ilL  seit 
mehr  als  zwei  Jahren  an.  Nie  hat  sich  ein  f'belstand  herausgf^stellt,  der 
dem  Mangel  des  auf  den  Lidern  liegenden  Verbandes  zuzusehreiben  ge- 
wesen wäre.  Die  Wundheilungen  naclj  den  Staroperationen  erfolgten  min- 
destens ebensogut,  ja  mit  noch  weniger  Störungen  wie  unter  dem  früheren 
Verbände. 

Wundsprengungen  ohne  eine  jener  gewaltsam  wirkenden  Ursachen : 
Husten,  Niesen,  sehr  unveniünftigi^s  Retragen  des  Kranken  (z,  B.  Weg- 
schieben des  Gitters  und  Reiben  des  Auges  mit  dem  Finger  u.  dgl.)  sehe 
ich  jetzt  sehr  selten,  während  sie  unter  dem  Kollbindenverbande  verhält- 
nismäßig häufig  waren,  auch  wenn  er  niclit  sehr  fest  angezogen  war. 

Da  die  Heilungen  nach  der  Staroperation  so  gut  verliefen,  so  war 
kein  Grund  vorhanden,  nach  Iridektomien,  nach  Lanzenextraktionen,  Di»- 
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zissionen,  Punktionen  anders  zu  verfahren.  Es  zeigte  sieh  auch,  daß  die 
Sache  unter  normalen  Verhältnissen  ganz  gut  ging. 

Für  den  Kranken  hat  aber  diese  Art  des  Verbandes  große  Annehm- 
lichkeiten, die  man  gar  nicht  weitläufig  auseinanderzusetzen  braucht.  Auch 
die  Handhabungen  beim  Verbandwechsel,  wo  nicht  ein  angetrockneter 
Bausch  von  den  Lidern  abgelöst  werden  muß,  sondern  nur  das  Sekret  von 
ihnen  abzuwischen  ist,  sind  sehr  vereinfacht  und  ungefährlich. 

Man  kann  dagegen  vielleicht  einwenden, 

1.  daß  ein  solcher  Mangel  von  Verband  den  Grundsätzen  einer  anti- 
und  aseptischen  Wundbehandlung  widerspreche; 

2.  daß  die  Bewegungen  der  Lider  den  Wundverschluß  mechanisch 
stören  müßten. 

Was  nun  den  ersten  Punkt  anlangt,  so  ist  das  gerade  Gegenteil 
richtig.  Von  einem  aseptischen  oder  antiseptischen  Wund  verbände  im 
eigentlichen  Sinne  des  Wortes  kann  ja  bei  Augapfelwunden  überhaupt 
keine  Rede  sein.  Den  wirklichen  Verband,  d.  h.  die  nächste  Bedeckung  der 
Wunde,  bilden  ja  die  Lider  mit  ihrer  Schleimhautfläche,  die  wohl  asep- 
tisch sein  kann,  aber  die  wir,  wenn  sie  es  nicht  ist,  durch  kein  Mittel 
sicher  steril  machen  können. 

Das,  was  außen  auf  den  Lidern  an  Verbandstoffen  liegt,  kann  höch- 
stens von  außen,  durch  die  Luft  hereinfliegende  Keime  abhalten.  Dazu 
dient  aber  ein  gut  ausgepolstertes  Schutzgitter,  dessen  Vorderfläche  über- 
näht ist,  ebenso. 

Die  Anstauung  von  Bindehautsekret  in  der  Bindehauttasche  durch 
Schluß-  oder  Druckverband  ist  aber  in  hohem  Grade  als  der  Aseptik 
zuwiderlaufend  zu  betrachten.  Unter  den  im  Bindehautsacke  gegebenen 
Verhältnissen  ist  ein  Fortbestehen  des  Lidschlages  das  einzige  Mittel, 
den  Forderungen  möglichster  Aseptik  zu  genügen.  Der  Lidschlag  ist  näm- 
lich für  die  natürliche  antiseptische  Irrigation  des  Auges  durch  den  Tränen- 
strom wichtig.  Von  Bernheim  i)  ist  eine  bakterien tötende  Eigenschaft 
der  Tränen  nachgewiesen  und  von  Marthen^)  und  Bach  3)  bestätigt 
worden.  Andererseits  haben  Marthen  und  Bach  gezeigt,  daß  der  Keim- 
gehalt der  Lidränder  und  des  Bindehautsackes  unter  dem  Verbände 
ganz  bedeutend  (um  das  Tausendfache!)  steigt.  Nur  der  bei  erhal- 
tenem Lidschlage  fortdauernde  Tränenstrom   ist  imstande,   den  Keim- 


^)  Bern  heim,  Über  Antisepsis  des  Bindehaatsackes.  Deutschmanns  Beiträge  zur 
Aa^nheUk.,  1893,  H.  8. 

')  Marthen,  Antisepsis  bei  Augennperationen.  Deatschmanns  Beitr.  z.  Angenheilk., 
1893,  H.  12. 

•)  Bach,  Über  den  Keimgehalt  des  Bindehautsackes.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1894,  XL, 
3,  S.  130. 
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gehalt  des  Bindehautsackes  teils  mechanisch  als  natürliche  Irrigation*), 
teils  durch  die  hakterien feindliche  Wirkung  der  sich  stets  erneuernden 
Flflssi^keit  zu  vermindern. 

Marthen  sagt  am  Schlüsse  seiner  Arbeit:  „Der  Verband  wirkt 
schädlich,  indem  er  die  Keime  im  Konjunktivalsack  und  am 
Lidrand  begünstigt,  ist  aber  notwendig,  um  das  Auge  ruhigzustellen, 
vor  Insulten  und  cktogener  Infektion  zu  schlitzen/ 

DalÄ  der  Verband  im  eigentlichen  Sinne  dazu  nicht  notwendig  ist, 
haben  mich  meine  Versuche,  den  Aerband  wegzulassen,  schon  vor  dem 
Erscheinen  der  Arl>cit  Marthens  gelehrt  und  bestätigen  meine  danjit  ge- 
machten Erfahrungen  seit  Mitte  des  JahrcB  1893.  In  dem  Dunkel  unter 
dem  Schutzgitter  ist  das  Aage  völlig  ndiig,  vor  Insulten  und  ektogetier 
Infektion  ist  es  ebenfalls  geschützt.  Dabei  besteht  aber  der  so  wichtige 
Trüncnstrom  durch  den  erhaltenen  Lidschlag  fort,  und  zwar  von  der  Ope- 
ration an  f^o  lange,  als  die  Infektionsgefahr  am  grötiten  ist,  weil  die 
Wundränder  noch  nicht  von  Ejuthel  Überzogen  sind.  Wir  wissen,  daß  das 
Epithel  schon  in  der  15.  Stande  den  Orund  der  vorderen  Wundrinne  er- 
reicht hat.  Damit  besteht  dann,  auch  wenn  der  Epithelzapfen  noch  nicht 
fertig  ist,  ein  Schutz  der  Wunde  gegen  Infektion.  Hurt  also  dann  der 
Lidschlag  auch  auf,  wie  das  im  Schlaie  der  Fall  ist,  so  schadet  die  nun 
folgende  Keim  Vermehrung  weniger.  Man  soll  deshalb  des  Morgens  um 
7  oder  8  Uhr  operieren  (was  auch  aus  anderen  Gründen  vorteilbaft  ist). 
Die  15,  Stunde  nach  der  Operation  ist  dann  je  nachdem  9  oder  10  Uhr 
Abends.  Schläft  dann  der  Kranke  und  verkleben  die  Lider  im  Schlafe,  so 
ist  die  kritischeste  Zeit  für  die  Infektion  überwunden. 

Am  nächsten  Tage  werden  die  Lider  gereinigt  und  der  tagsüber 
bestehende  Lidschlag  vermindert  wieder  den  Keimgehalt,  was  wegen  all- 
Mligcr  Wundsprengungen  wichtig  ist. 

W^as  den  zweiten  Punkt  anlangt,  so  kann  eine  Störung  der  Wunde 
durch  die  sich  bewegenden  Lider  unter  normalen  \'erhältni8sen  nur  bei 
wagrechten  Wunden  in  dem  unteren  Abschnitte  der  Hornhaut  statttinden, 
über  die  der  Rand  des  unteren  Lides  l>eim  Auf-  und  Zugehen  hin-  und 
hergleitet,  so  daß  er  imstande  ist,  wenn  die  zentrale  Wundlippe  etwas 
vorstünde,  sie  emporzuheben. 

Lotrecht  stehende  Wunden  oder  solche,  die  in  dem  oberen  Drittel 
der  Hornhaut  wagrc<*ht  verlaufen,  werden  gar  nicht  durch  den  Lidschlag 
irgendwie  gestört.  Denn  die  BindehautÜäche  gleitet  auch  bei  Bewegungen 
des  Lides  glatt  über  sie  hinweg,  ohne  daß  der  Lidrand  die  Wundlippen 
heben  könnte.  Das  ist  bei  lotrechten  Wunden  selbstverständlich,  aber  auch 

*)  Blieb,  II.  a.  0.  Vtn  Genderen  Stört,  Vhov  die  mechanische  B«deutan^  der  tiatür- 
liehen  Irrig-jitidti  des  Auges.  Arch.  f.  Hyg.,  189L 
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bei  wagrechten  im  oberen  Drittel  der  Fall,  weil  ja  der  Lidrand  gar  nicht 
über  die  Wunde  gehoben  wird.  Man  kann  das  nach  der  Operation  oft  be- 
obachten. Von  einem  Aafheben  oder  Umklappen  der  Homhautlappen,  auch 
bei  Staroperierten,  ist,  wenn  er  oben  liegt,  gar  keine  Rede.  Nnr  bei 
Leuten,  die  die  Lidspalte  sehr  weit  aufreißen,  kann  so  etwas  vorkommen. 
Dann  ist  auch  ein  Schlußverband  nötig. 

Tatsächlich  werden  die  Lider  nach  der  Operation  nur  wenig  bewegt.  Es 
geschieht  bloß,  wenn  sich  Tränen  ansammeln  und  besteht  in  leichtem  Blinzeln. 
Die  Augen  selbst  werden,  da  nichts  gesehen  werden  kann,  nicht  bewegt. 

Einen  Verschluß  der  Lidspalte  ohne  jeden  Druck,  also  einen 
Sdilnßverband,  bringe  ich  unter  folgenden  Umständen  an : 

1.  Bei  Leuten,  die  die  Lidspalte  sehr  weit  aufreißen,  so  daß  der 
obere  Lidrand  über  die  oben  liegende  Wunde  tritt. 

2.  Bei  Lage  der  Wunde  am  unteren  Rande  der  Hornhaut  oder  im 
unteren  Lederhautbord. 

3.  Nach  Glaskörpervorfall  Verband  unmittelbar  nach  der  Operation, 
weil  hier  Neigung  des  Lappens  zum  Umknicken  besteht.  Ein  Druck  aufs 
Auge  wäre  wohl  gerade  hier  nicht  angezeigt. 

Ich  verwende  zum  Schluß  der  Lidspalte  einen  2  cm  langen ,  1  cm 
breiten  Streifen  von  gut  klebendem,  farblosem,  englischem  Pflaster,  den 
ich  lotrecht  in  der  Mitte  der  Lidspalte  auf  beide  Lider  klebe,  so  daß  seine 
Mitte  der  Lidspalte  entspricht.  Das  genügt  vollständig,  um  Bewegungen 
der  Lider  unmöglich  zu  machen.  Es  läßt  sich  beim  Verbandwechsel  sehr 
leicht  nach  Befeuchtung  abziehen. 

Einen  Verband  mit  Rollbinde  lege  ich  unter  mäßigem  oder  stärkerem 
Drucke  an: 

Bei  offenen  Lochwunden  des  Augapfels,  z.  B.  nach  Exzision  eines 
Partialstaphjloms  oder  eines  Irisvorfalles,  damit  das  Narbengewebe  einen 
Gregendruck  findet; 

nach  Iridektomie,   die  zur  Abflachung  einer  Ektasie  gemacht  ward; 

bei  vernähten  Augapfelwunden; 

wenn  bei  der  Operation  starke  Blutung  aus  den  Binnengefäßen  in 
die  Kammer  erfolgte,  um  diese  zu  beschränken  (der  Verband  kann  in 
diesen  Fällen  schon  nach  einigen  Stunden  entfernt  werden); 

bei  Augen,  wo  nach  das  Innere  eröffnenden  Operationen  die  Ge- 
fahr einer  intraokulären  Hämorrhagie  erfahrungsgemäß  sehr  groß  ist 
(Glaukome) ; 

nach  Operationen,  wo  das  Augapfelinnere  nicht  eröffnet  ward,  aber 
größere,  epithelberaubte  Flächen  vorhanden  sind; 

im  weiteren  Verlaufe  der  Nachbehandlung,  wenn  die  jungen  Narben 
Zeichen  beginnender  Ektasie  erkennen  lassen; 


endlieh  wenn  Glaskörper  Vorfall  eingetreten  war,  nach  einigen 
Tagen,  wenn  sich  die  Kaninier  wieder  hergestellt  hat  und  der  Glaskör- 
pervorfaU  mit  der  Wunde  verklebt  ist,  zur  Abflaehung  und  rascheren  Re- 
traktion des  Vorfalles. 

[Weder  durch  theoretische,  noch  durch  praktische  Bedenken  halie  ich 
mich  bis  jetzt  veranlaßt  gesehen,  die  offene  Wundbehandlung  zu  akzep- 
tieren. Das  hauptsiicblichste  theoretische  Bedenken  gegen  den  Verband  nach 
(»perationen,  die  Zunahme  des  Kcimgehaltes  des  Bindehaulsackes,  ist  nielit 
Bticiihältig.  Es  ist  bii^  jetzt  noch  nicht  erforscht,  wie  die  pathogeuen  Mikro- 
organismen, insliesondere  rueumo-  und  Streptokokken,  sich  unter  dem  Ver- 
bände beziiglich  Vermehrung  und  Virulenz  verhalten,  and  NappO  hat  auf 
Grund  der  Ertahrungen  an  v,  Michels  Klinik  mit  Recht  darauf  hinge- 
wiesen, daß  die  nachweisbare  Zunahme  der  Mikroorganismen  in  keiner 
Weise  die  Wundheilung  beeinträchtigt.  Es  ist  auch  durchaus  nicht  richtig, 
dali  unter  einem  gut  anliegenden^  nicht  drückenden  Verbände  die  Sekretion 
der  Bindehaut  zunimmt,  LInerlaßhch  ist  es  natürlich,  die  Bindehaut  vor 
der  Operation  möglichst  der  Norm  nahe  zu  bringen,  jedenfalls  so  weit,  daß 
pathogene,  virulente  ^likroorganismen  im  Bindeli autsacke  nicht  mehr  nach- 
zuweisen sind.  Die  darauf  verwendete  Zeit  wird  reichlich  durch  AbküiTUog 
der  Heilungsdauer  und  Besserung  der  Operationsresultate  aufgewogen.  Wir 
werden  hierauf  bei  der  Vorbereitung  des  Kranken  zur  Lajjpenextraktion 
noch  ausführlicher  zuriiekkomnien  müssen.  In  nmnchen  Fällen  nur  nimmt 
nach  und  durch  den  operativen  Eingriff  die  Bindehautsekretion  stark  zu, 
alHT  in  genau  gleicher  Häiitigkeit  bei  offener  Wundbehandlung  wie  bei 
Verband.  Eine  Ansammlung  der  Tränen  unter  den  geschlossenen  Lidern 
findet  man  gleichfalls  selten  und  nur  in  den  ersten  24  Stunden  post 
operationem,  aber  anch  wieder  eher  häutiger  hei  offener  W' nndbehandlung. 
Ist  ein  Auge  besonders  empfindlich,  reagiert  es  ungewrihnlich  heftig  auf 
den  normal  verlaufenen  operativen  Eingriff,  so  hat  der  Sehutzverbaud 
nach  meiner  Erfahrung  keine  Steigerung  dieses  Reizzustandes,  sondern 
eine  Milderung  desselben  im  Gefolge.  Aus  diesen  Gründen  tritt  unter  dem 
\  erbande  nicht  häufiger  Ekzem  der  Lider  auf;  aus  diesen  Gründen  kneifen 
ungebärdige  Patienten  auch  bei  offener  Wundbebandlung  die  Augenhder 
zu  und  sprengen  die  Wunde  eher  öfter  als  unter  Verband. 

Ein  unleugbarer  Nachteil  der  oflenen  Wundbehandlung  ist  darin  ge- 
geben, wenn  man  zu  ihrer  Durchführung  eine  2 — ^Uagige  Bückenlage 
fordert  und  lieide  Augen  für  diese  Zeit  oder  sogar  noch  länger  unter 
Lichtnhschluß  hält.  So  bin  ich.  nachdem  ich  nach  Übernahme  der  Präger 


*)  Napp  0.,  Unterfiachangen  über  den  Bakteriengelialt  der  BindehautsÄcke  von 
t^tanipcrierten  bei  Anwendung  aseptischer  Verbäüde*  Zeitschr.  f.  Auj^enheükande,  1907, 
XVm,  S.  198. 
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Klinik  bei  zirka  100  Bulbusoperationen  (zirka  50  Lappenextraktionen)  die 
offene  Wundbehandlung  nachCzerraak  angewendet,  wieder  zum  Verband 
zurückgekehrt.  Aber  die  wertvollen  Lehren,  die  wir  aus  der  offenen  Wund- 
behandlung gewonnen,  haben  die  Nachbehandlung  nach  Augenoperationen 
doch  ganz  wesentlich  beeinflußt,  so  daß  auch  jene  Operateure,  welche 
nicht  dem  neuen  Regime  sich  angeschlossen,  bedeutende  Vereinfachungen 
akzeptiert  haben. 

Ich  halte  demnach  folgende  Art  der  Nachbehandlung  nach  pene- 
trierenden Augapfeloperationen  für  angezeigt.  Unmittelbar  nach  der  Ope- 
ration wird  an  beiden  Augen  ein  feuchtes  (in  Quecksilberoxycyanatlösung 
1:5000  getauchtes)  Gazeläppchen  auf  die  geschlossenen  Lider  aufgelegt, 
darüber  ein  lockerer  Wattebausch,  der  mit  einem  Heftpflasterstreifen  (Para- 
plast  von  Beiersdorff)  befestigt  wird.  Ein  offenes  Fuchssches  Schutz- 
gitter bewahrt  den  Verband  und  das  Auge  vor  Insulten.  5 — 6  Stunden 
post  operationera  wird  der  Verband  gewechselt  und  einige  Tropfen  Oxy- 
cyanatlösung  1 :  5000  in  den  Bindehautsack  eingeflößt.  Am  nächsten  Tage 
wird  der  Kranke  jedenfalls  aus  dem  Bette  genommen  und,  wenn  nur  ein 
Auge  operiert  wurde,  das  zweite  offen  gelassen,  das  operierte  jedoch  durch 
3  —4  Tage  in  gleicher  Weise  verbunden ;  am  4.  Tage  wird  auch  das 
operierte  Auge  unter  dem  offenen  Schutzgitter  freigelassen.  Das  Kranken- 
zimmer muß  halbdunkel  gehalten  werden;  dies  ist  nach  Staroperationen 
schon  aus  dem  theoretischen  Grunde  empfehlenswert,  weil  die  Kristall- 
linse, die  die  ultravioletten  (chemischen)  Lichtstrahlen  absorbiert,  ja  fehlt, 
das  Auge  überhaupt  erst  ans  Licht  gewöhnt  werden  muß.  Sobald  der 
Kranke,  etwa  am  8. — 10.  Tag,  ins  helle  Krankenzimmer  kommt,  wird  ihm 
eine  Schutzbrille  gegeben.  Tritt  Iritis  auf,  so  wird  ein  Verband  angelegt  und 
beeinflußt  den  Verlauf  sehr  günstig;  ebenso  in  den  seltenen  Fällen  von 
Ektasierung  der  Wunde  resp.  jungen  Narbe.  Die  Abhebung  des  Bindehaut- 
lappens nach  Lappenschnittextraktion  dagegen  (infolge  verspätetem  Ver- 
schluß der  inneren  Wunde)  ist  kein  Grund,  das  Auge  nicht  offen  zu  lassen. 

Dies  ist  das  Regime  nach  Lappenschnittextraktionen;  nach  allen 
anderen,  den  Bulbus  eröffnenden  Verfahren  wird  es  je  nach  der  Größe 
des  Eingriffes  entsprechend  gemildert ;  nur  nach  Glaukomoperationen  wird 
durch  5 — 6  Tage  am  operierten  Auge  ein  KoUbindenverband  angelegt,  so- 
wie eventuell  bei  ungebärdigen  Kindern.  E.] 


Operationen  an  der  Hornhaut. 

Hornhautstich  und  Hornbautschnitt  (Paracentesis  corneae, 
Punctio  corneae  und  Keratotomia). 

Der  Horahautstich  wird  mit  der  Lanze  oder  der  Paracentesennadel 
von  Desmarres,  der  Hornhautschnitt  mit  der  Lanze  oder  mit  dem  geraden 
Starmesser  von  v.  Graefe  verrichtet.  Man  benützte  früher  auch  das  drei- 
eckige Messer  von  Beer  dazu,  ebenso  Nadehi  oder  Skalpelle. 

Der  Stich  oder  Schnitt  erfolgt  entweder  durch  Homhautgewebe  oder 
dieses  ersetzendes  Narbengewebe,  das  häufig  aus  der  Iris  hervorgegangen 
ist.  Somit  wird  entweder  die  vordere  Kammer  oder  die  hintere  Kammer 
eröffnet.  Der  Unterschied  zwischen  Homhautstich  und  Hornbautschnitt  ist 
lediglich  ein  gradueller  und  durch  den  Zweck  des  EingriflFes  bestimmt. 

Schon  seit  Galen*)  wird  die  Eröffnung  der  Kammer  zur  Entleerung  von  blutigen 
und  entzündlichen  Ergüssen  geübt. 

Natürlich  rechnet  man  zu  diesen  Operationen  nicht  jene  Homhautschnitte  und 
Hornhautstiche,  deren  Zweck  ein  Eingriff  an  einem  Binnenorgane  des  Augapfels  ist.  In 
diesen  Fällen  ist  ja  der  Hornhautschnitt  nur  Teilakt  einer  größeren  Operation. 

Ausffihrung  des  Hornhautstiehes   und  des  Homhaatschnittes  mit 

der  Lanze. 

Eingehen  mit  der  Lanze  in  einem  Parallelkreise  in  der 
vorderen  Korneoskleralgrenze  oder  1  mm  polwärts  davon;  nach 
dem  Ausziehen  der  Lanze  Niederdrücken  der  peripheren  Wund- 
lefze zur  Entleerung  flüssigen  und  breiigen  Inhaltes  oder  Ein- 
gehen mit  Zugwerkzeugen  bei  häutigen  oder  festen  Gebilden. 

Der  Kranke  liegt,  das  Auge  ist  kokainisiert,  in  gewissen  Fällen 
atropinisiert  oder  eserinisiert.  Es  wird  der  Sperrlidhalter  eingelegt  oder 
die  Lider  vom  Gehilfen  mit  den  Fingern  auseinandergehalten. 

Die  Ausführung  der  Operation  in  ihren  Einzelheiten  richtet  sich  nach 
ihrem  Zwecke. 


7  Galen  US,  De  methodo  medendi  LXIV,  Cap.  28. 
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Die  Größe  des  Einstiches  wechselt,  je  nachdem  blo6  das  Kammer- 
wasser abzulassen  ist  oder  konsistentere  Massen  (Eiter  mit  geronnenem 
Fibrin  gemischt,  Blntgerinnsel,  geblähte  Starmassen)  oder  gar  ein  harter 
Körper  entfernt  werden  soll.  Im  ersten  Falle  genügt  ein  sehr  kleiner  Ein- 
stich, dessen  innere  Wnndöffnmig  nur  1  mm  lang  zu  sein  braucht,  andern- 
falls muß  die  innere  Wundöffhung  2  mm^  3  mm  und  darüber  lang  sein. 

Der  Ort  des  Einstiches  ist  entweder  gleichgültig  für  den  Zweck 
der  Operation;  dann  wählt  man  einen  Punkt  im  lotrechten  Meridian  der 
Hornhaut  oben,  wenn  der  Schnitt  etwas  länger  sein  muß,  jedoch  im  wag- 
rechten Meridian  außen,  wenn  der  Schnitt  sehr  kurz  sein  kann;  oder  es 
wird  durch  den  Zweck  der  Operation  eine  andere  Lage  des  Einstiches  be- 
stimmt. Bei  Besprechung  der  Anzeigen  werden  diese  Fälle  noch  besonders 
hervoi^hoben  werden. 

Jedenfalls  muß  die  Lanze  so  geführt  werden,  daß  die  äußere  Wund- 
öfifhung  senkrecht  auf  dem  Meridian  des  Einstichspunktes  steht.  Im  all- 
gemeinen sticht  man  1  mm  vom  Lederhautrande  entfernt  flach  in  der 
durchsichtigen  Hornhaut  ein  und  schiebt  die  Lanze  in  einer  Parallelkreis- 
ebene vor.  [Ich  bevorzuge  bei  allen  einschlägigen  Operationen  die  Ein- 
stichstelle Vi — 1  ^^  außerhalb  des  Lederhautrandes  der  Hornhaut,  so 
daß  der  Schnitt  also  ins  Bereich  des  Skleralbandes  zu  liegen  kommt.  Der- 
artige Wunden  heilen  viel  rascher  und  sicherer,  sind  daher  Infektionen 
nur  äußerst  selten  unterworfen.]  Hat  der  Schnitt  die  gewünschte  Länge, 
was  man  am  Rande  des  blanken  Klingenteiles  in  der  Kammer,  wie  schon 
in  der  Einleitung  zu  diesem  Hauptstücke  erwähnt,  leicht  erkennt,  dann 
zieht  man  die  Lanze  ohne  jede  Drehung  um  ihre  Achse  rasch  zurück. 
Dabei  ist,  wenn  die  Lanzenspitze  vor  die  Pupille  zu  liegen  kam,  der  Griff 
der  Lanze  so  lange  etwas  zu  senken,  bis  die  Spitze  vor  der  Iris  liegt. 
Gewöhnlich  dringt  aber  bei  der  Punktion  die  Spitze  gar  nicht  so  weit 
vor,  wenn  die  Pupille  nicht  erweitert  ist,  und  es  kann  dann  die  Lanze 
ohne  Senkung  des  Griffes  herausgezogen  werden. 

Es  entleert  sich  hierbei  wegen  der  Kürze  der  Wunde  und  der  Länge 
des  Wundkanales  bei  vorsichtiger  Handhabung  gar  nichts  vom  Kammer- 
wasser. 

Nach  der  Verrichtung  des  Schnittes  wird  jedenfalls  der  Lidhalter 
entfernt. 

Zur  Entleerung  des  Kammerwassers  legt  man  nun  die  Spitze  einer 
Spatel  oder  des  Löffels  von  Da  viel  flach  an  die  periphere  Wundlefze, 
wobei  die  Achse  des  Instrumentes  in  der  Ebene  des  Einstichs-Meridians 
liegt,  und  drückt  dann  mit  ihr  sanft  auf  jene.  Der  Abfluß  des  Kammer- 
wassers soll  langsam  und  absatzweise  erfolgen,  weshalb  man  den  Druck 
auf  den  Wundrand  einige  Male  unterbricht.  Es  ist  gut,  wenn  man  nicht 

Csermak,  Die  angenAntUehen  Operationen.  2.  Aufl.  n.  r; 


66 

alles  Kamiiierwasser  entleeren  muß,  weü  die  Gefahr  einer  Einkleninmng 
der  Iris  best^itigt  wird,  die  allerdings  bei  sehr  kurzer  und  flacher  Wunde 
äußerst  gerin*^  ist. 

Zur  Entleerung  konsißtenterer  Massen  muß  so  vorgegangen  werden, 
wie  dies  bei  der  Extraktion  mit  dem  Lanaenraesser  angegeben  ist. 

Wurde  nur  fUlss^iger  Inhalt  entleert,  dann  streift  man  zum  Hchlusse 
mit  dem  Rücken  dee  Lr»ffels  oder  der  Fläche  der  Spatel  über  die  äußere 
Wiindiiffimng  hin  und  der  Eingritf  ist  beendet.  Wurden  Gerinnsel  oder 
Linsentrümmer  entleert,  dann  gleitet  man  vorher  noch  mit  der  Spitze  der 
Spatel  tiuer  durch  die  äußere  Wundöftnung,  um  eingeklemmte  Teilchen 
herauszustreifen, 

Ist  trotz  aller  Vorsicht  die  Iris  in  die  Wunde  eingetreten,  dann  muß 
der  eingeklemmte  Teil  bis  zum  l^upillurrande  ausgeschnitten  werden,  was 
nach  den  Regeln,  die  bei  der  Iridektomie  (Sphinkterektomie)  angegeben 
sind,  zu  geschehen  hat. 

Hierauf  werden  die  Lider  geschlossen  und  das  Schutzgitter  oder  der 
Verband  angelegt.  Der  Kranke  bleibt  den  Tag,  an  dem  operiert  ward,  im  Bette 
liegen,  kann  aber  schon  am  nächsten  Tage  außer  Bett  gebracht  werden. 
Am  dritten  Tage  nach  der  Operation  kann  er  bereits  im  Zimmer  umher- 
gehen. 

Sperino*),  der  in  einem  29  Bogen  starken  Werke  Über  die  Punktion 
der  Vorderkammer  seine  Erfahrungen  über  diese  Operation  niedergelegt 
hat  und  sie  bei  GlaukonK  ('horioiditis,  Hemeralopie,  Retinitis,  Netzhaut- 
ablij8ung,  Glaskürpertr Übungen,  Iritis,  Hy|>opyün,  Geschwüren  der  Uom- 
haut,  Keratitis  punctata,  interlamellaris,  Wundinfektion,  Pannus,  Stapliy- 
lomen  und  Katarakten  anwendet,  bediente  sich  eines  zweischneidigen, 
etwas  nach  der  Fläche  gelegenen  Messers,  das  o  mm  lireit  war.  Er  stach 
im  vorderen  Korneoskleralsaum  oder  noch  im  Lederhautborde  ein  und 
öffnete  die  Wunde  ein*  bis  mehrere  Male  im  Tag©  mit  einem  geknöpf- 
ten Stilett. 

Dehenne-)  punktiert  mit  einem  Messer  von  v.  Graefe,  indem  er 
es  im  Lederhautborde  in  radiärer  Richtung  einsticht.  Der  Schnitt  kann 
dann  durch  Vor-  und  Zurückziehen  des  Messers  noch  erweitert  werden. 
Am  besten  mnchte  sich  dazu  wohl  ein  auch  am  Rilcken  geschliffenes 
Messer  von  v.  Graefe  eignen. 

Bei  der  Spaltung  der  Hornhaut  mit  dem  Schmalmesser  (oder  mit 
Beer»  Messer)  werden  längere  Schnitte  getnacht,  die  entweder  in  streng 
linearer  Richtung  geführt  werden    oder   einen  Lappen  abtrennen.    Es  soll 


*)  Sperico,    Etucle**   cliDiqaes   nur  l'evacQatioD   r^petee    de    rbumeur   aqueaa«  dans 
les  mflladies  de  Vw\L  Turin  1862. 

*)  Vgl.  siiäter  bei  der  Sklorotomie. 


67 

gesondert  nur  die  Spaltung  der  Hornhaut  nach  Sae misch  besprochen 
werden,  während  die  anderen  Fälle  bei  Erörterung  der  Anzeigen  kurz 
werden  angeführt  werden. 

AasfBhnmg  der  Spaltung  der  Homhaat  bei  Ulcus  serpens  nach 

Saemisch.  ^) 

Das  Messer  wird  mit  dem  Rücken  nach  hinten  durch  die  Kammer 
geführt,  und  zwar  so,  daß  Ein-  und  Ausstich  im  durchsichtigen  Gewebe 
liegen  und  der  Schnitt  das  Geschwür  in  zwei  Hälften  spaltet. 

Kur  bei  ungebärdigen  Kranken  ist  Narkose  nötig. 

Die  Lider  werden  vom  Gehilfen  mit  den  Fingern  oder  den  Lidhältem  von  Des- 
marres  gehalten.  Der  Operateur  faßt  den  Augapfel  dicht  am  unteren  Homhautrande 
an  der  Bindehaut  mit  der  Fixationspinzette.  Er  führt  mit  dem  Messer  von  v.  Graefe 
einen  streng  linearen  Schnitt,  indem  er  das  Messer  außerhalb  d^s  Geschwüres  in  der 
äußeren  Homhauthälfte,  mit  der  Schneide  sich  zugewendet,  einsticht,  sodann  das  Messer 
langsam  durch  die  Kammer  führt  und  den  Ausstich  wieder  jenseits  vom  nasenwärts 
liegenden  Geschwürsrande  aussticht.  Der  Schnitt  wird  mit  langsamen  Zügen,  ohne  Dre- 
hung des  Messers  um  seine  Achse  vollendet,  um  ein  rasches  Hervorstürzen  des  Kammer- 
inhaltes zu  vermeiden. 

Der  Schnitt  soll  den  gelbinfiltrierten  Teil  des  Geschwüres  halbieren  und  nicht 
sparsam  bemessen  sein.  Meist  kann  er  wagrecht  oder  nur  wenig  gegen  diese  Richtung 
gedreht  geführt  werden. 

Schon  Bergmeister  legt  in  seiner  Mitteilung  aus  v.  Arlts  Klinik  vom  Jahre 
1876  großes  Gewicht  auf  eine   ausgiebige  Spaltung  und  Eröffnung  der  Abszeßhöhle.*) 

Bei  tiefliegenden  Augen  hat  man  Schwierigkeit,  den  Schnitt  mit  dem  Messer 
V.  Graefes  in  lotrechter  oder  einer  ihr  nahen  Richtung  zu  führen,  auch  wenn  man  unten 
einsticht.  Es  sind  deshalb  von  einzelnen  Operateuren  nach  der  Schneide,  also  sichel- 
förmig gebogene  oder  am  Stiel  rechtwinkelig  abgebogene  Messer  hierzu  in  Gebrauch  ge- 
zogen worden. 

Meist  fließt  beim  Ausschneiden  das  Hypopyon  ab  oder  es  tritt  wenigstens  bei 
klumpiger  Beschaffenheit  der  Eiterpfropf  in  die  Wunde,  aus  der  er  dann  mit  einer 
Pinzette  leicht  hervorgezogen  werden  kann. 

Außerdem  entfernt  man  mit  der  Pinzette  auch  alles  nekrotische  Gewebe,  das  sich 
auf  der  Geschwürsfläche  befindet. 

Die  Lider  werden,  nachdem  man  noch  das  Geschwür  mit  einer  antiseptischen 
Lösung  abgespült  und  mit  Jodoform  bestreut  hat,  was  von  vielen  empfohlen  wird,  ge- 
schlossen und  die  feuchtwarmen  Überschläge  fortgesetzt.  Der  Kranke  muß  im  Bette 
liegen  bleiben. 


^)  Saemisch,  über  Ulc.  com.  serpens.  1869.  Übrigens  soll  Heu  ermann  schon  1765 
die  Spaltung  der  Homhaat  bei  Geschwüren  gemacht  haben.  Vgl.  Gordon  Norrie,  Georg 
Henermann,  seine  deutsche  Beschreibung  der  Starausziehnng  (1756)  und  der  Operation 
von  Saemisch  (1765),  Zentralbl.  f.  Augenheilkunde,  1890,  S.  26i.  Salomon  Vose  (Section 
of  the  comea  in  certain  diseases  of  tbe  eye  of  inflaramatory  origin.  etc.,  Brit.  med.  journ., 
1876,Marcb,  18.)  gibt  an,  daß  auch  Guthrie  schon  die  Durchschneidung  der  Hornhaut 
bei  Hypopyonkeratitis  übte  and  desgleichen  Hewetson  (Incision  of  the  Cornea  in  acute 
supporative  inflammation,  Lancet,  Januar  1877)  von  Pridgon  Teale,  der  die  (^aere  und 
kreuzweise  Durchschneidung  bei  verschiedenen  eitrigen  Homhaat-  und  Irisprozessen  empfahl. 

*)  Bergmeister,  Klinische  Beobachtung  und  Statistik  der  Homhautabsze.sse.  Aus 
Arlts  Klinik  in  Wien.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1874,  S.  78— 87. 
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Nachbehandlung.  Saemisch  Bcliroiht  uhq  vor,  die  Wtinde  tilfltrh  eintnal  zu 
öffnen,  imd  zwar  so  lanjH"eT  bis  das  Fortschreiten  des  Gcschwftres  aufgelitirt  und  sich  die 
gelbe  lufiltratioB  der  Ränder  oder  des  Grundes  verloreu  hat, 

Miifl  legt  dazu  die  Spitze  des  Davielscben  Löffels  in  der  Wuudmitie  auf  die 
untere  Wundlippe,  drückt  sanft  iiuf,  bis  Kammerwasser  bervor<iuilll,  und  Ulftet  gndaim 
die  Wunde  noch  jEregen  die  Ecken  hin. 

Die  Wiedereroffnunjor  ist  ein*  bis  achtmal  nötig,  die  ganze  Belianitlnng  dauert 
meist  einige  Wnchen.  Hirschberg')  hält  das  oftmalige  Aufsprengen  der  Wunde  für 
tUjerflQsiAJg, 

Üble  Zufalle«  Schon  bei  der  Operation  kommt  es  zuweilen  bei  längerem  Schnitte 
zu  einer  Eiuklemninng  der  Iris  in  einen  Wundwinkei  oder  in  beide.  Häufiger  geschieht 
d&ä  l»ei  der  Nacbbebantilnng  infolge  Eröffnens  der  Wunde. 

Wird  die  Iris  hei  der  Operation  Ln  die  Wunde  eingeklemmt,  so  darf  man  ja  keino 
Aüsschneidung  versuchen.  Es  ist  noch  immer  möglich,  das  nachträglich  zu  tun,  wenn 
das  Geschwür  rückgängig  geworden  ist.  Dann  ist  die  Ausschneidung  migefährUch. 

Ilasselbe  gilt,  wenn  die  Iris  bei  der  Nacbbehandlung  vortritt.  Erst  wenn  das  Ge- 
schwür gereinigt  ist,  ist  die  Ansschneiduttif  tacb  den  hierfür  bestehondeu  Regelu  zu 
machen.^)  Ist  die  Iris  bloß  in  die  hinteren  Wundlippen  am  Winkel  eingeklemmt,  dann 
ist  die  Aüsschneidung  unmöglich.  Leider  bleiben  auch  bei  der  Ausschneidunp  weiter 
vorgetretener  Iri*?  leicbt  zipfelfönnige  Anbeftungen  bestehen»  weil  die  lineare  Beschaffen- 
heit der  Wunde  und  ihre  radiäre  Richtung  zum  Irisumfang  einem  vollständigen  Frei- 
machen der  eingeklemmten  Iris  im  AVuudwinkel  selbst  sehr  ungünstig  ist. 

Vordere  Synechien  sind  daher  ein  sehr  häufiger  Ausgang,  die  oft  böse  Folgen 
haben,  nämlicli  Drucksteigerung  und  damit  Ektasie  der  Narbe,  die  weitere  Eingiiffe 
nötig  machen.  Die  Gefahr  der  Iriseinheilung  besteht  trotz  dem,  was  Saemi ach*)  gegen 
die  dem  Verfahren  gemachten  Vorwürfe  einwendet. 

Preüt  der  Knmke  während  der  Schnittführung  sehr,  dann  kann  bei  längerem 
Schnitte,  wie  er  oft  nötig  ist,  Austritt  der  Linse  imd  auch  Vorfall  des  Glaskörpers  er- 
folgen. Das  stellt  eine  höchst  gefährliche  Komplikation  dar,  weil  es  dann  leicht  dadnrcii^ 
daß  der  Glaskörper  in  Berühmug  mit  den  infiltrierten  Wundrändem  tritt,  zu  einer  In- 
fektion des  (Uaskorpers  kommt,  die  zur  Panophthalmte  führt. 

Anzeigen  zur  EröfTnung  der  vorderen  Kammer  durch  Hornhautstich  oder 

-Schnitt. 

1,  Zur  HerauRlassting  von  in  die  Kammer  ergossenem  Blut 
oder  Eiter.  Das  bei  Verletzan|?en  ergossene  Blut  saugt  sich  meist  rasch 

von  selbst  auf;  bei  spontanen  Bhiterfriissen  infolge  von  Entzündnng«*n  und 
Drncksteigemng  besteht  die  Gefahr,  daü  nach  Herabsetzung  des  Binnen- 
dmckes  ein  neuer,  vielleicht  noch  stärkerer  Bluterguß  eintritt.  Deshalb 
kommt  die  Punktion  der  Hornhaut  l>ei  Blutergiissen ,  lediglich  zu  dem 
Zwecke,  das  Blut  zu  entfernen,  nur  dort  in  Betracht,  wo  nach  Verletzun- 
gen die  Möglichkeit  oder  der  l>estinimtc  Verdacht  vorhanden  ist,  daJi  sich 


*)  Hirsohherg,  Beitrige  zur  praktischen  AnigeDheiJkunde,  Berlbi  1874. 
*)  Vgl.  sfiliter  b*i  der  Operation  des   Iris  Vorfalles. 

*)  Saemiheh,  Über  VerletTJingen  de«  Aiigpsi.  Beobnehtungen  aus  der  Augenklinik  in 
Bonn.  Klin.  Jahrb.,  herausgt^gpb.  vtjn  Guttstiidt,   J889,  5,   188. 
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in  der  Kammer  ein  Fremdkörper  befinde,  der  durch  den  Bluterguß  ver- 
hüllt wird.  Darüber  kann  man  sich  durch  Entfernung  des  Blutes  oft  rasch 
Gewißheit  verschaffen. 

Das  wird  z.B.  durch  einen  Fall  beleuchtet,  den  Gotti  mitteilt. \)  Nach  einem 
Schrotschufi  bestand  ein  Hyphaema,  das  allmählich  bis  auf  einen  kleinen  Rest  schwand. 
Nach  einem  Jahre  ward  darin  der  Fremdkörper  erkannt.  Hätte  man  sofort  das  Blut 
durch  eine  Punktion  abgelassen,  so  würde  der  Fremdkörper  wohl  sofort  entdeckt 
worden  sein. 

Aus  demselben  Grunde  kann  man  auch  veranlaßt  sein,  nach  perforierenden  Aug- 
apfelwunden durch  kleine  Splitter  Eiter  aus  der  Kammer  abzulassen,  wenn  keine  Iris- 
oder Linsenverletzung  vorhanden  ist. 

Imre*)  stellt  folgende  Anzeigen  für  die  Punktion  der  vorderen  Kammer  zum 
Zwecke  der  Entleerung  von  Blutergüssen  nach  Operationen  usw.  auf: 

Sie  ist  sogleich  vorzunehmen,  wenn  die  Spannung  des  Auges  zunimmt  und  Schmerzen 
auftreten. 

Sie  kann  vorgenommen  werden,  wenn  das  Blut  nach  5  bis  6  Tagen  nicht  aufge- 
saugt wird,  und  ist  unvermeidlich,  wenn  daneben  eine  Entzündung  besteht.  Nur  wenn 
WundeiteruDg  in  der  Hornhaut  oder  eitrige  Iridokyklitis  bestehen,  ist  sie  zu  vermeiden. 

Bei  eitrigen  Entzündungsprozessen  in  der  Hornhaut  hat  die  Eröfihung 
der  Kammer  nicht  den  Zweck,  den  allenfalls  angesanunelten  Eiter  abzu- 
lassen, was  ja  daneben  allerdings  geschieht,  sondern  einen  anderen ,  von 
dem  noch  die  Kede  sein  soll;  das  Hypopyon  würde  sich  ja  beim  Rück- 
gange des  Geschwüres  von  selbst  verlieren  oder  bei  einem  Durchbruche 
ohnedies  entleeren  —  einen  Schaden  bringt  es  an  sich  nicht.  Es  ist  ja, 
wenn  kein  Durchbruch  erfolgt  ist,  aseptischer  Eiter,  der  sich  durch  chemo- 
taktische Vorgänge  in  der  Kammer  ansammelt.  Er  erfordert  daher  auch  an 
und  für  sich  keinen  Eingriff. 

2.  Bei  Zustanden,  die  mit  Drucksteigerungverbunden  sind, 
und  zwar: 

a)  bei  akuten  Glaukomanfftllen,  wo  infolge  Unzulässigkeit  einer 
Narkose  und  sehr  arger  Schmerzhaftigkeit  oder  wo  infolge  sehr  starker 
Chemosis  die  Iridektomie  sehr  schwer  ausführbar  wäre,  oder  endlich,  wo 
sie  wegen  Enge  der  Kammer  unausführbar  ist.  Dadurch  wird  der  Druck 
vorübergehend  herabgesetzt,  die  Kammer  tiefer;  die  Iridektomie  kann  in 
1  bis  2  Tagen  nachgeschickt  werden. 

b)  Bei  Hydrophthalmus  congenitus  mit  starker  Drucksteigerung 
als  Vorakt  der  Iridektomie.  Man  entleert  das  erstemal  nur  einen  Teil  des 
Kammerwassers,  um  den  Druck  etwas  herabzusetzen,  wiederholt  in  den 
nächsten  Tagen  die  Punktion  oder  öifnet  nach  Sperino  die  Wunde  wieder, 
entleert  hierbei  mehr  und  fährt  so  fort,  bis  das  Auge  weicher  ist  und  sich 

*)  Gotti,  Due  casi  importanti  di  traomatismo  oculare.  Boll.  di  ocuJ.,  XIV,  6. 
*)  Imre,  Über  die  Behandlung  der  Blutergüsse  in  der  vorderen  Angenkammer.  Ber- 
liner klin.  Wochenschr.,  1878,  Nr.  40  u.  41. 
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allüiithlich  an  die  Herabsetzung  des  Druckes  gewöhnt  hat.  Dann  kann  man 

an  die  Iridektoiniij  gehen. 

c)  Bei  einfachem  (Tlaukom  als  prognostischem  Mittel,  wie  v.  Graefe 
anemptiehlt.  ^) 

^Die  Punktion ,  welehe  keine  bkiboBden  Erfolge  aufzuweisen  hat, 
könnte  lieini  Olaueonia  simplex  einen  gewii^sen  prognostischen  Wert  er- 
halten. Wenn  man  nach  AbHuß  des  Kammerwassers  eine  völlig  ausreichende 
Reduktion  des  Augendruekes  konstatiert,  so  kann  man  auch  i^ieher  sein, 
daß  man  durch  die  Iridektomic  eine  dauernde  Spannungsverniinderung  er- 
reicht und  <laß  der  Fall  nicht  zu  einem  malignen  \'er laufe  oder  doch  zu 
einem  unzureichenden  Resultate  disponiert.  Zeigt  sich  dagegen  noch  eine 
relativ  starke  Härte  (relativ  zu  gesunden  punktierten  Augen),  so  wird  man 
darauf  getaut  sein  müssen,  daß  dann  langsame  Wiederbildung  der  Kammer 
stattfindet  und  daß  sieh  violleicht  auch  ein  mahgner,  wenigstens  drohender 
Verlauf  einstellt.  Vielleieht  wird  auch  zu  emiitteln  sein,  ob  durch  metho- 
disch wiederholte  Punktionen  ein  niedrigerer  unmittelbarer  ^^pannüngsgrad 
erreicht  und  m  der  I^*den  für  die  Iridektomie  geebnet  werden  kann.^ 

Cuij^net*)  empfiehlt  wiederhültc  l'iirtiK<*iitiisen  der  Vortlerkammer  Lipi  altpu,  ver- 
3!weifelt€ii  Fulleu  von  obiie  Erfülg  operiertem  Gbiukom,  vou  tridochorioiditis,  ktmipH- 
ziertem  Nachstar  usw.  lu  allen  «olcben  Fälle«  ist  jedoch  gewöhalich  die  Eoukleatioii 
aagej5<ngt. 

d)  Bei  vorübergehender  Drucksteigerung. 

Wenn  nach  Verletzungen  der  Linse,  sei  es  durch  Zufall,  sei  es  durch 
0|»eration  (Diszission)  eine  starke  QueÜung  der  LinsensehoUen  und  sodann 
Drucksteigerung  auftritt,  die  angewandten  KisütxTschläge  usw.  sie  nicht 
beseitigen,  dann  zi»gere  man  nicht  lange  und  nehme  eine  Punktion  der 
Kammer  vor.  Sie  ist  gegebenen  Falles  zu  wiederholen.  Befinden  sich  viele 
quellende  Flocken  in  der  Kannuer.  dann  macht  man  den  Schnitt  etwas 
gröiier  und  nach  oben,  um  einen  Teil  der  Schollen,  unter  Umstanden  gleich 
alles  herauszulassen.  Die  Punktion  verwandelt  sich  damit  in  eine  einfache 
Extraktion. 

Ist  mehr  die  ganze  Linse  anigeblriht,  dann  läßt  mau  nur  das  Kammer- 
wasser dnrch  eine  kleine  Öffnung  so  oft  ab,  als  sieh  Drücksteigerung  be- 
merkbar macht  und  der  gewöhnlichen  Behandlung  nicht  binnen  24  iStunden 
weicht, 

Jlan  beobachtet  auch  nach  Diszissionen ,  wenn  das  Stadium  der 
Qnellung  und  Aufblähung  lange  vorüber  ist,  die  LinscntrUmmer  fast  ganz 
resorbiert   oder  dureli    einen  Lanzensehnitt   heransbefi*rdert   worden    sind, 


'>  \%  G  ra  e  f  e ,  Beiträge  zur  Pathülogie  und  Therapie  des  Glaukoms.  Ärch. f,  Opbthalm.^ 
XV,  3,  S.  21L 

'\  CuigTEel,  Des  panirenteses  de  la  com^  et  des  evacaations  <l'hiinienr  m|Qease. 
Rw,  d^ipbthalra.,  1Ö8Ö,  Aout,  Nr.  8. 


71 

zuweilen  noch  späterhin  Drucksteigerung.  Meist  läßt  sich  diese  Druck- 
steigerung durch  Eserin  beseitigen.  Wenn  das  nicht  gelingt,  so  versucht 
man  es  ebenfalls  mit  der  Punktion.  Wiederholte  Öffnung  der  Wunde  oder 
eine  Irisausschneidung  wäre  nur  dann  zu  machen,  wenn  sich  die  Druck- 
steigerung schon  wenige  Tage  nach  der  Wiederherstellung  der  Kammer 
wieder  einstellen  sollte. 

Auch  bei  Iridokyklitis  kommt  Drucksteigerung  meist  bald  vor- 
übergehend vor.  Läßt  sie  nicht  bald  nach,  dann  punktiert  man  mit  der 
Lanze. 

3.  Bei  Hornhautgeschwfiren,  die  sich  trotz  der  entsprechenden 
Behandlung  nach  der  Fläche  und  Tiefe  unaufhaltsam  vergrößern  und  so- 
mit entweder  durchzubrechen  oder  ohne  Durchbruch  große  Abschnitte  zu 
zerstören  drohen. 

Die  Eröffnung  der  Kammer  wird  in  solchen  Fällen  entweder  außer- 
halb des  Gteschwüres  gemacht  oder  sie  erfolgt  am  Orte  des  Geschwüres 
selbst,  und  zwar  wieder  verschieden ,  je  nachdem  entweder  bloß  der  Ge- 
schwürsgrund durch  einen  kleinen  Einstich  durchbohrt  (Punktion)  oder  das 
ganze  infiltrierte  Gebiet  ausgiebig  gespalten  wird  (Keratotomie). 

Es  werden  durch  die  einfache  Punktion  der  Kammer  die  Verhältnisse 
der  Lymphzirkulation  in  der  Hornhaut  geändert,  indem  sie  vom  intraoku- 
lären Drucke  entlastet  wird.  Daß  das  auf  den  Verlauf  von  Geschwüren 
einen  günstigen  Einfluß  nimmt,  ergibt  die  alte  Beobachtung,  daß  progres- 
sive Geschwüre  regressiv  werden,  sobald  der  Durchbruch  erfolgt  ist. 

Aus  diesem  Grunde  suchen  manche  nach  der  Punktion  den  raschen 
Wiederverschluß  der  Wunde  zu  verz(*)gem,  z.  B.  P'ano^),  der  die  Wunde 
mit  einem  fein  gespitzten  Lapisstifte  ätzt,  Saemisch,  der  nach  seiner  Ope- 
ration die  Wunde  durch  einige  Tage  wieder  eröffnet. 

Wo  eine  Punktion  im  Geschwürsgrunde  gemacht  wird,  kommt  man 
dem  spontanen  Durchbruche  zuvor,  der  bei  plötzlichem  Eintritte  zu  großem 
Irisvorfalle,  Austritt  der  Linse,  wenn  das  Geschwür  nicht  zu  klein  ist,  und 
zu  PanOphthalmie  führen  kann.  Durch  die  Punktion  kann  der  Vorfall  ganz 
vermieden  oder  doch  erreicht  werden,  daß  nur  ein  kleiner  Vorfall  zustande 
konmit. 

Insbesondere  bei  randständigen,  rasch  fortschreitenden,  sichelfünnigen 
Geschwüren ,  wie  z.  B.  bei  der  Blennorrhoe  der  Bindehaut  ^) ,  dann  bei 
kleinen  trichterförmigen  Geschwüren  bei  Hornhautekzem,  bei  sichelförmigen 
Geschwüren  beim  Bindehautkatarrh,  wenn  sie  sehr  tief  gehen  oder  wenn 
die  sich  bereits  einstellende  Vorbauehung  des  Grundes   (Keratokele)   den 


»)  Fano,  Traitemcnt  de  l'hypopyon.  Compt.  rend.,  1877,  LXXXIV,  Nr.  21. 
*)  Patrik  Mac  Gregor  (1812  nach  Mackenzie),  wie  v.  Arlt  in  seiner  Operations- 
lehre angibt 
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Durchbrach  besorg:en  läßt,  ist  ein  solcher  Einstich  im  Geschwörs*^rundc  mit 
dvT  fjinize  zu  empfehlen. 

V,  Weeker  hält  die  Tunktion  bei  allen  Formen  von  Intiltraten  bei 
Kindern  fllr  sehr  wirksam,  ^) 

Beim  Ulcus  serpens  (Pneumokokkengeschwür)  machen  noch  immer 
manche  Augenärzte  die  Kröffnnng  durch  quere  Spaltung  nach  dt^iu  Ver- 
fahren von  Saemisch,  [Die  frühzeitige,  eventuell  bei  Fortschreiten  des 
Oeschwüres  sofort  wiederholte  Kauterisation  gibt  m  ausgezeichnete  Re- 
sultate, wenn  sie  richtig  ausge fühlt  wird,  daß  jede  andere  Therapie  über- 
flüssig  ist.  InKbcHondere  die  Spaltung  nach  Öae misch  ist  wegen  der  fast 
immer  eriblgenden  Irieeinheilung *)  zu  unterlassen.  Nur  dann,  wenn  ein 
dicker  Eitcrjifropf  in  der  Vorderkninmer  sieh  findet,  soll  er  durch  Punktion 
der  Vorderkaumier  (Einstich  mit  der  Lanze  am  unteren  Hornhautraude  im 
Limbus)  entfernt  werden.  Bei  den  selteneren  Streptokokkengesehwüren  ist 
in  ähnlicher  Weise  vorzugehen,  die  Diplobazillengcsehwtire  sind  niedika- 
inentös  zu  behandeln. 

Absolut  zu  verwerfen  ist  die  Drainage  der  Vorderkammer  mittelftt  eiaes  durch  die 
Vorderkainmer  iiurcbgeführten  Roßhaares  (Rollet*).] 

Alfred  Graefe  »paltete  nicbt  daa  Geschwür  selbst,  i^oiideni  führte  tangential  zum 
Riiridbogen  noch  im  GcBunden  einen  Schnitt,  der  d&s  Weitergreifen  der  Infiltration  hin- 
dern soll. 

Williams*)  zieht  e»  wieder  vor,  vertikal  vom  unteren  Rande  der  Hornhaut  hh 
zum  unteren  Pnpillenrande  so  zu  spalten,  weil  sieh  so  das  Hjpopyon  besser  ent* 
leer<*u  könne, 

[Wie  schon  angeführt,  ist  die  Punktion  am  unteren  Uornhautrande  weitaus  vor- 
zuziehen.] 

4.  liei  hartnäckigen  Entzündungen  der  Hornhaut  nicht  eitriger 
Natur,  der  Iris  und  des  Ziliarkörpers,  bei  Glaskörpertrübungen, 

um  eine  Andernng  im  StoftVechsel  des  Auges  dureh  die  x\ndening  in  den 
zirkulatorischen  Verhältnissen  zu  bewirken, 

Ahiidie^)  giht  folgende  Anzeigen  für  die  Parazentese,  der  HurniiÄUt  bei  Horn- 
haut- und  Iriserkraukungeii  an,  wenn  die  Spannung  des  Auges  wegen  Schmerzhaftigkeit 
nicht  geprüft  werden  kann: 

1.  Miß  Verhältnis  zwischen  der  Sohstornng  und  den  nachweisKaren  optischen  Hin- 
dernissen. 

2.  Vennehrung  der  Tiefe  der  vortieren  Kammer. 


1)  V.  Weckrr,  Chir.  ocul.,  1879,  pagj.  1G7, 

')  S.  diei^bezitglich  anch  Saeh^a liier,  Beitrag  zur  AjKttloilllfl  den  mens  sarpens« 
Dentschmanns  Beitr.  z.  prakt.  Äug^nheilk.,  1896,  H,  XXII,  8.88. 

*)  Rollet,  Hypopvonbehandlnng  durch  Drainage  der  Vürderkammer.  The  QpMhml- 
mowopp.  1907,  Nr.  3. 

*)  Williams,  On  the  treatment  of  spreading  nlcer  uf  the  comea  with  hypopyoo. 
Laneet,   11^92,  Januury  2. 

^1  Abadie,  Des  quelques  symptomes  |ioiivant  servir  ä  rindicaiion  d©  la  paraeenteiie 
de  la  chambre  anterienr«  de  Toeih  Üaz.  des  hop,,  1874,  pag.  219» 
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3.  Abnonner  Widerstand  der  Papille  gegen  die  pupillenerweitemden  Mittel. 

4.  Neuralgien,  die  durch  Narkotika  nicht  zu  beseitigen  sind. 

Auch  Puech^)  empfiehlt  bei  akuter  Iritis,  wo  Drucksteigerung  zu  befürchten  und 
eine  genügende  Erweiterung  der  Pupille  durch  Atropin  nicht  zu  erzielen  ist,  ein-  bis 
dreimalige  Punktion  der  Kammer.  Sie  soll  nicht  auf  der  Höhe  der  Entzündung  und 
langsam  gemacht  werden. 

[Ich  halte  die  Eröffnung  der  Vorderkammer  bei  allen  Formen  von  Iritis  (aufier 
der  papulösen  syphilitischen)  für  angezeigt,  wenn  starke  Exsudation  in  der  vorderen 
Kammer  besteht,  die  auf  medikamentöse  Behandlung,  heifie  Umschläge  u.  dgl.  nicht 
zurückgeht.*) 

In  jüngster  Zeit  hat  man  die  Eröflfhung  der  Vorderkammer  bei  Tuber- 
knlose  der  Iris  nnd  der  Kornea  empfohlen,  am  Lnft  einblasen  zn  können 
(Felix*).  Das  Verfahren  ist  noch  im  Versachsstadiam.  Auch  als  Vorakt 
zur  Aassptilnng  der  Vorderkammer  mit  antiseptischen  Lösungen  (Collargol 
!•/#)  bei  infektiöser  Iridokyklitis  wird  znerst  eine  Punktion  der  Vorder- 
kanmier  mit  einem  schmalen  Messer  ausgeführt  und  durch  die  Wunde 
die  Nadel  einer  Pravazschen  Spritze  eingeftihrt.] 

5.  Bei  Ektasien  der  Hornhaut. 

Bei  Keratokonus  hat  sich  die  Punktion  oder  Spaltung  als  wirkungs- 
los erwiesen,  auch  wenn  sie  öfters  wiederholt  ward ,  wie  schon  v.  A  r  1 1 
(a.  a.  0.)  angibt. 

Sie  ist  trotzdem  später  noch  von  verschiedener  Seite  wieder  als  wirksam  hin- 
gestellt worden,  so  von  Cowell*),  Mac  Hardy,  Schläfli')  [Bossalino-Rcy- 
mond*)]  n.  a.,  wohl  ohne  Berechtigung.^ 

Wohl  aber  ist  eine  Spaltung  mit  dem  Linearmesser  oft  wirksam  bei 
IrisYorfällen,  die  schon  zu  alt  sind,  um  bei  der  Abtragung  gründlich 
ausgelöst  werden  zu  können,  und  bei  ihnen  noch  nahestehenden  Staphy- 
lomen,  um  eine  flache  Narbe  zu  erhalten.») 


^)  Paech,  De  quelques  indications  de  la  paracentöse  dans  le  traitement  de  Tiritis 
aigae.  Bec.  d*ophthalm.,  1891,  pag.  1. 

*)  Vgl.  auch  zur  Nedden,  Über  den  therapeutischen  und  diagnostischen  Wert  der 
Punktion  der  Yorderkammer  bei  Iritis.  Ber.  d.  Versamml.  d.  ophthalm.  Gesellsch.,  Heidelberg 
1906,  S.  295,  mit  Diskussion. 

•)  C.  H.  Felix,  Über  Luftinsufflationen  in  die  vordere  Angenkammer  etc.  Zeitschr. 
f.  AugenheUk.,  1902,  \1II,  S.624. 

*)  Co  well,  Treatment  of  conical  comea.  Ophthalm.  Review,  1887,  pag.  55. 

')  Schläfli,  Fünf  Fälle  von  Keratokonus  jagendlicher  Individuen.  Inaug.-Dlssert., 
Berlin  1895. 

')  Bos.salino,  La  cnra  chirorgica  del  cheratocono  medicante  il  taglio  periferico  della 
oomea.  Giomale  d.  R.  Acc.  di  med.  di  Torino,  LX;  Ref.  Jahresber.  f.  Ophthalm.,  1897,  S.427. 

^)  Schiess-Gemuseus  hat  freilich  neuerdings  Fälle  beschrieben,  wo  Spaltung  des 
verdünnten  Teiles  des  Keratokonus  und  nachherige  Eserinkur  einen  guten  Erfolg  gab. 
27.  Jahresber.  d.  Heilanstalt  in  Basel  für  das  Jahr  1890.  28.  .lahresber.  d.  Augenheilanstalt 
in  Basel  1892. 

*)  Küchle r  (Neue  operative  Heilmethode,  Braunschweig  1853)  hat  die  einfache 
Spaltung  der  Totalstaphylome ,  welcher  Art  immer  in  der  oberen  oder  unteren  Hälfte  mit 
Heranalassung  der  Linse  empfohlen.  —  Derselbe,  Zur  Statistik  der  Heilung  der  Hornhaut- 
sUphylome.  Memorab.,  1870,  XV,  5. 


Man  bildet  diirdi  schräge  Messerführiing  einen  kleinen  Lajipen  und 
lo^rf  danach  einen  Druckverbainl  im.  Wiederholung^  der  Spaltung  soll  sehr 
gut  wirken,  *)   Meist  ist   aber   eine  Aussehneiduo^^   von  sieherer  Wirkung, 

6.  Nach  Diszission  der  Linsenkapsel,  wenn  nur  wenig  Quel- 
hing  eintritt,  die  Aufkiugiing  bald  zum  Stillstande  kommt  und  sieh  die 
Kapsehvunde  zu  schließen  beginnt,  -)  v,  Arlt  sagt  darüber  folgendes  (Upe- 
rationslehre ,  S.  32o):  ^ Durch  eine  höehstens  3  mw  lange  Wunde,  2  mm 
innerhalb  des  Limbus,  wird  das  Kainmerwasser  sukzessive  unter  Beihilfe 
des  Da  vielsehen  lüffels  entleert,  doeh  nichts  von  der  Linse»  Das  Vor- 
wHrtsrücken  der  Linse  erweitert  oder  sprengt  die  frtlher  gesetzte  Kapsel- 
t^ftiiung,  bewirkt  bisweilen  selbst  eine  Lücke  in  der  bereits  zerklüfteten 
Linse.  Die  Resorption  erfolgt  dann  rascher,  wahrscheinlich,  weil  das  mit 
Linsenelementen  gesättigte  Kammerwasser  entleert  und  durch  frisehes  er- 
setzt wird.  Diese  Prozedur  ist  gefahrlos  und  kann  eher  wiederholt  werden 
als  eine  förmliche  Diszission/ 

[Rationeller  ist  es  natürlich ,  mit  der  Eröffnung  der  Vorderkananer 
gleich  eine  wenigstens  partirdle  Entleerung  von  Linsentnasse  oder  wenig- 
stens instrumenteile  Erweiterung  der  Kapselwunde  zu  verbinden,] 

7.  Zur  Kntfernung  von  Fremdkörpern  oder  Parasiten  aos 
der  Vorderkaniraer.  (Vgl.  si)üter  im  Abschnitte  über  die  Dperationen  an  der 
Kegen  bogen  haut.) 

8.  Versuchsweise  bei  Embolie  der  Zentral arterie  oder  ihrer 
Äste  in  der  Netzbaut,  um  durch  die  Herabsetzung  des  Druckes  den  auf 
den  Embolus  von  rü(;kvvärts  andrängenden  Blutstrom  zu  verstarken  und  so 
eine  Zerschellnng  des  Embolus  lierl>eizufiibren.  Dies  Verfahren  wird  auch 
in  Verbindung  mit  nachtblgender  Massage  geübt. 

Die  Ausschneidung  (Exzision),   Ausbohrung  (Trepanation)  und 
Abtragung  (Ablation)  der  Hornhaut  und  der  Hornhautnarben. 

Die  Auöschneidung  eines  Stückes  aus  der  Hornhaut  oder 
aus  einem  sie  ersetzenden  Narbengewebe  sowie  die  Abtragung 
eines  ganzen  narbigen  Hornhautabschnittes  werden  mit  ilesser  und 
Schere  oder  mit  tre])anartigen  Bohrern  (Trephine  Howmans,  Trepan 
Weckers  und  Hippels,  Fig.  10,  S.  H,  BdJ)  verriebtet.  Da  die  Herstellung 
verdünnter  Stellen  in  dichten  Narben  wegen  ihrer  Nutzlosigkeit  und  die  von 
oflen  zu  haltenden  Fisteln  wegen  ihrer  Geföhrliehkeit  aufgegeben  sind  und 
da  dort,   wo  sieh  die  gesetzte  Lücke  schließen  soll,   am  besten  die  Naht 


')  Issigonis,  Staphvlom  der  Ho mhaat  von  un gewöhnlicher  Funu,  Z**iitr!ilbL  f.  })iiiki. 
Angenheilk,,  188«5,  8,333.* 

-)  Wer  neck,  ::?alzbiirg:er  med,  Zdtschr,   IS23,   I,  S.  124. 
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angelegt  wird,  filr  die  jedoch  ovale  Lücken  viel  günstiger  sind  als  kreis- 
runde, so  ist  die  Ausbohrung  von  Hornhautteilen,  sei  es  aus  der  ganzen 
Dicke  oder  nur  aus  den  vorderen  Schichten  nur  mehr  als  Teilakt  jener 
EjngriflFe  in  Übung,  die  einen  Ersatz  des  entfernten  Stückes  durch  ein  an- 
deres zum  Ziele  haben,  das  durch  größere  (vollkommene)  Durchsichtigkeit 
oder  durch  größere  Festigkeit  dem  Auge  Wiederherstellung  seiner  Funktion 
oder  festen  Abschluß  einer  zu  nachgiebigen  Stelle  gewähren  soll,  also  als 
Teilakt  der  sog.  Hornhautpfropfung. 

[Eine  Ausnahme  bildet  nur  die  Ausbohrung  eines  Hornhautstückes  in 
ganzer  Dicke  und  Behebung  einer  vorderen  Synechie  mit  Reimplantation  des 
ausgebohrten  Stückes  nach  M.  Sachs,  s.„ Irido- und  Sphinkteroly sis  anterior" .] 

I.  Die  Ausschneidung,  Exzision,  bei  Staphylomen  schon  von 
Celsus  und  Scarpa  geübt,  besteht  in  der  Entfernung  eines  querellipti- 
schen, ovalen  oder  myrthenblattförmigen  Stückes  aus  der  durchsichtigen 
Hornhaut  oder  aus  einer  vorgebauchten  Narbe.  Sie  wird  mit  Messer  und 
Schere  verrichtet. 

Bei  ruhigen,  verständigen  Kranken  kann  ein  solcher  Engriif  unter 
bloßer  Kokainanästhesie ,  bei  unruhigen ,  unvernünftigen ,  sehr  nervösen 
Leuten  und  Kindern  soll  er  in  der  Narkose  verrichtet  werden.  Die  Lider 
werden  am  besten  bloß  mit  den  Fingern  oder  den  Lidhältern  von  Des- 
marres  gehalten. 

Der  Operateur  hält  den  Augapfel  mit  der  Faßpinzette  fest  und  kann 
die  Ausschneidung  auf  zwei  Weisen  verrichten: 

1.  Es  wird  durch  die  Mitte  des  auszuschneidenden  Abschnittes  ein 
linearer  Schnitt  geftthrt,  indem  das  Schmalmesser,  ähnlich  wie  bei  der 
Spaltung  der  Hornhaut,  mit  der  Schneide  nach  vom  am  Rande  des  aus- 
zuschneidenden Abschnittes  ein-  und  am  entgegengesetzten  Rande  ausge- 
stochen wird.  Der  Schnitt  wird  dann  langsam  vollendet.  Sodann  faßt  man 
den  einen  Wundrand  in  der  Mitte  mit  einer  feinen  Pinzette  und  trägt  ihn 
von  einem  Wundwinkel  bis  zum  anderen  in  der  gewünschten  Breite  mit 
einer  feinen,  krummen  Schere  (von  Louis)  ab.  Das  gleiche  wird  danach 
mit  dem  zweiten  Wundrande  vorgenommen. 

Oder  2.  es  wird  zuerst  mit  dem  Messer  ein  bogenförmiger  Schnitt 
durch  den  Abschnitt  nach  unten  geftihrt,  dessen  Sehne  der  Halbierungs- 
ebene des  auszuschneidenden  Abschnittes  entspricht,  dann  wird  der  so  ge- 
bildete Lappen  an  der  Mitte  seines  Randes  mit  der  feinen  Pinzette  gefaßt 
und  mit  einem  bogenförmigen,  dem  ersten  symmetrischen  Schnitte  abgetragen. 

Man  erhält  auf  beide  Weisen  eine  ovale  oder  myrthenblattförmigc 
Lücke. 

Sodann  wird  gegebenen  Falles  die  Kapsel  der  Linse  geritzt  und  diese 
austreten  gelassen.  Das  macht  man  bei  Totalstaphylomen  immer,  bei  um- 
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schriebenen  nur  dann,  wenn  die  Linse  getriilit  oder  subluxiert  ist  oder 
wenn  l*ei  der  Kxzision  eine  Verletzung  der  Kapsel  entstanden  ist.  Das  ^e- 
öchieht  stets,  wenn  bei  Staphylomen  eine  Phakokele  *)  besteht. 

Die  liüeke  kann  nun  entweder  otfen  der  Verheilüng  überlassen  werden, 
wenn  sie  schmal  ist  und  die  Känder  weieh  und  dtinn  sind,  oder  sie  kann, 
wenn  ihre  KUnder  eine  gewisse  Steifi^^^keit  und  Dicke  besitzen,  durch  teine 
Seidennähte  geschlossen  werden. 

Die  Anzeige  zur  Exzision  er^bt: 

L  Der  K  e  r  a  t  o  k  o  n  u  s.  Nach  Bader-)  ist  ein  o v ales  Stöekehen  ( H  bis 
5  mm  hingj  aus  der  Spitze  des  Keratokonus  auszuschneiden,  mit  oder  ohne 
Vereinignn*^  der  Wunde  durch  Naht.  Später  ist  dann  eine  Iridektoraie  zu 
machen. 

[Stauffer*)  hat  die  Exzision  dadureh  erleichtert,  daü  er  zuerst 
außerhalb  des  auszuschneidenden  Lappens  zwei  Xadebi  einführte,  wie  bei 
der  Staphylomabtragung  von  Critchett,  dann  den  Lappen  exzidierte,  die 
Nadeln  durehzofr  und  die  Fäden  knüpfte.  Dadurch  kann  Irisvorfall  leichter 
hintangehalten  werden.  Aber  die  Infektionsgefahr  ist  bei  KorneaUuturen 
sehr  groß. 

Zur  Vermeidung  der  Infektionsgefahr  hat  Stoewer*)  nach  der  Ex- 
zision  der  Kegelspitze  den  Defekt  durch  einen  doppeltgestielten  Bindehaut- 
hippen gedeckt,  der  nach  Heilung  der  Wunde  zu  beiden  Seiten  der  Hörn* 
hantnarbe  durchtrennt  wurde. 

Die  Resultate,  welche  Morton"^)  mit  der  Exzision  der  Kegelspitze 
erhalten,  sind  so  schlecht,  daß  sie  der  3lethode  das  Urteil  sprechen.  An 
20  Fällen  hat  er  imal  kauterisiert ,  26  Ausschneidungen  (an  H  Augen  je 
2nial)  gemacht  und  danach  ;3nial  Iritis  mit  Hviiopyon,  3mal  Drucksteige- 
mng  erhalten,  hat  aber  änial  wegen  Druck  st  t^igerung  iridektomiert ,  2mal 
Taracentesis  corneae,  2nial  Losung  der  vorderen  Synechien  ausfuhren  müssen.  | 

Galezowski  hat  empfohlen,  den  Ausschnitt  in  die  obere  Hälfte  der 
Hornhaut  zu  verlegen,  damit  die  Narbe  nicht  vor  der  Pupille  liege. 

[Noiszewski'')  Imt  oadi  einer  btn  Kpratokonus  aiisfrefübrtpii  Staroperation  eine 
Yerschiebungr  der  koniealen  Wnudriiuiier  über  den  aklemleD  erhalten;  durch  Abtragiing 
der  eratercö  in  citier  Breite  von  \]^  Im  IV',  mm  wurde  der  Keratokonug  beseitigt.] 

»)  Birnbacher,  Über  Pbakokele.  Ar<?h.  f.  Öphthalm.,  XXX,  4.  8.103. 

')  Bader,  Treatrneut  ©f  oonicäl  Cornea  bv  removal  of  the  top  of  the  Cornea.  Laacet, 
1872,  I.  png.  73. 

*)  A^Stauffer,  Söccessfui  o]>eratioD  for  conical  Cornea.  The  Ophthalmie  Record, 
1906,  XV,  5. 

'')Stoewvr«  Ein  ncties  Operations  verfahren  bd  Kemtokonus.  Kltn.  Monats  bt  f. 
Aogenbeilk,  \mb,  XLUl,  Bdebeg.  I,  8.474. 

*)  Morton,  Brit,  med.  As»oc.,  1903.  Ber.  Klin.  MonatsbL  f.  Äugenheil.,  1903.  Beilaf?:©- 
heft  S.  587. 

•)  Noiszewski.  Ein  Fall  von  radikaler  Heilanis:  des  Ki?ratokonus  auf  {iperativem 
Weg«.  Äeotralbh  l  prakt.  AugenbeiJk.,   VJi}2,  Februar. 
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Bowman^)  bat  schon  1869  die  Entfernung  der  Spitze  des  Kegels  durch  Trepa- 
nation angegeben.  Später  hat  er  dann  nur  bis  nahe  zur  M.  Descemeti  trepaniert,  das 
Scheibchen  mit  dem  lanzenförmigen  Messer  abgelöst  und  dann  den  dttnnen  Grund  in 
Zwischenräumen  von  3  bis  4  Tagen  durch  2  bis  3  Wochen  punktiert  Dies  Verfahren  ist 
nur  in  frischeren  Fällen  anwendbar,  wo  noch  keine  starke  Verdünnung  an  der  Spitze 
des  Kegels  besteht. 

Auch  Wecker*)  und  Warlomont  haben  Trepane  angewandt. 

Die  Gefahr  dieser  Exzisionen  besteht  darin,  daß  öfters  Iriseinheilang 
entsteht.  Allerdings  sind  auch  sehr  befriedigende  Erfolge  in  der  Literatur 
mitgeteilt  worden. 

2.  Das  Partialstaphylom. 

Die  Hauptoperation  bei  diesem  Znstande  bildet  die  Iridektomie  (vgl. 
dort).  Hat  sich  aber  keine  Abflachung  gebildet  oder  war  sie  nur  vorüber- 
gehend, dann  ist,  wenn  keine  Drucksteigernng  besteht,  die  Ausschneidung 
an  der  ausgebauchten  Narbe  vorzunehmen.  Ist  das  Staphylom  dünn,  dann 
ziehen  sich  die  Ränder  zusammen  und  es  kann  unter  leicht  drückendem 
Verbände  flache  Vemarbung  erfolgen.  Bei  dickeren  Narben  legt  man  die 
Naht  an.  Auch  für  Partialstaphylome  hat  v.  Wecker  den  Trepan  emp- 
fohlen. 

Besteht  Drucksteigerung,  dann  ist  sie  durch  Iridektomie,  Sklerotomie 
oder  Iridosklerotomie  vorher  zu  beseitigen. 

Bei  jenen  blasenförmigen  Ektasien,  die  eigentlich  nur  dünn  übcmarbte  Irisvor- 
fälle am  Rande  der  Hornhaut  nach  randständigen  Geschworen  oder  Schnittwunden  dar- 
stellen, ist,  wenn  keine  Drucksteigerung  besteht,  nicht  eine  Iridektomie,  sondern  sofort 
die  Ausschneidung  des  ganzen  blasenförmigen  Teiles  vorzunehmen.  Man  versucht  danach 
die  Iris  aus  dem  Kanal  mit  einer  Spatel  in  die  Kammer  zurückzuschieben,  was  manch- 
mal in  überraschender  Weise  gelingt,  so  dafi  die  Ränder  der  abgesetzten  Iris  (Kolobom- 
scbenkel)  fast  ganz  frei  werden.  Gelingt  es  nicht  mehr,  dann  brenne  man  den  Kanal 
mit  der  Glühschlinge  ein  wenig  aus,  um  die  Vernarbung  zu  beschleunigen. 

[Wicherkiewicz')  empfiehlt  bei  solchen  dünnen  Staphylomen  zuerst  Anstechen 
der  Wand  mit  der  Bow manschen  Nadel,  dann  Exzision  mit  Pinzette  und  Schere.  Naht 
ist  entbehrlich.] 

3.  Das  Totalstaphylom,  und  zwar  bei  dünnen,  weichen  Staphy- 
lomen ohne  Naht,  wenn  sich  die  einfache  Querspaltung  (nach  Küchler^) 
als  wirkungslos  erwiesen  hat;  oder  gleich  von  vorneherein  und  jedenfalls 
bei  dickwandigen,  wo  noch  ein  peripherer,  schmaler,  durchsichtiger  Horn- 
hautsaum vorhanden  ist,  mit  Anlegung  der  Naht. 

In  allen  Fällen  von  umschriebenem  oder  totalem  Staphylom,  wo  Druck- 
steigerung bereits  Amaurose  erzeugt  hat,   sind  jedoch   diese   Operationen 


^)  Bow  man,  Annales  d'ocolistiqae,  1872. 
•)  V.  Wecker,  Annales  d'ocolistiqae,  LXVIII,  pag.137. 

')  Wicherkiewicz,  Über  eine  vereinfachte  Operation  des  Kornealstaphvloms.  Klin. 
Zentralbl.  f.  AngenheUk.,  1906,  XLIV,  U,  S.  32. 

*)  Kttcbler,  Nene  operative  Hellmethoden,  1853. 
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gegenangezeif^t ,  weit  danach  eine  sehr  heftige  Blutung  nuier  wütenden 
Schmerzen  eintreten  kann^  die  bei  ott'ener  Wunde  zum  Vorfall  deß  grijOten 
Teiles  des  Augapfelinhalten  führen  oder  rano[ihthalmie  im  freftilge  haben 
kann.  In  solchen  Fällen  ii^t  die  Enukleation  oder  die  Ausweidung  des 
Augapfels  zu  machen. 

Die  Aiisschneidung  hat  den  Zweck,  die  Abflaehung  des  vorgebauchten 
Abschnittes  herbeizuftihren ,  um  beim  Keratokonus  die  optischen  Verhält- 
nisse zu  bessern,  beim  Partiabtaphylonj  einerseits  aus  demselben  Grunde, 
andererseits  um  die  Entstellung  und  die  Gefahr  einer  Entzünilung  in  «leni 
ausgedehnten  Narbeugew(*be  (eitrige  Narbenkeratitis)  zu  beseitigen,  endlich 
heim  Totalstai>bylüra ,  um  die  Entstellung  zu  beseitigen  und  das  Tragen 
eines  künstlichen  Auges  zu  ermöglichen. 

Eiue  Bpspiti^mis?  d<^r  Neigunäsr  fitaphylomatöf^or  Augen  zur  Diurkstcigenmf  wird 
durch  die  Äii^schneidiin^  üvr  Narbo  an  imd  für  sich  uicht  erreicht.  Die  Ansidit,  daß 
die  Aushaudiuiij*  der  Narbe  die  Ursache  einer  sich  Kpiiterhiii  einutelleDdeü  Druck- 
Rteigrerung  sei,  ist  gewiß  falsch.  \Xm\  Piu  Narheiigewehe  ektutisch,  dann  kann  das  aller- 
dtn$^H  bei  sehr  weicher  BcschaffpiilH^it  der  Xarhe  durch  dm\  nonnalen  Oiiincjulriick  zu- 
stande kmnnxen.  sitellt  sich  aher  im  weiteren  Verlaufe  Dnu'kÄteigerunp  ein,  ^o  hat  gie 
ihre  Ursache  nicht  in  ih'r  Auähauchnnji?  der  Nurbe,  sondern  in  Behindenuigen  des  Ab- 
flüsse« der  Augenflüssigkeit  (dca  Kammerwassers),  die  in  den  bei  solchen  Augen  stets 
vorhandenen  Fliichenverwachsungen  der  IrJR  mit  der  Hornhaut  ihren  (iniad  finden  — 
0«  hängt  Ton  ihrer  Aui^dehnung  Ah,  ob  die  Abfuhr  des  Kammerwai^sers  ungenl^fcnd 
wird.  JaüwcifelloK  ist  es  die  i^ich  ant?hihlende  Dnicksteigenuig,  eigentlich  d'.v^  l^ngeni'igend- 
werden  der  Abfuhr  des  Kanimerwassera  durch  den  Schlemm  sehen  Kanal,  das  in  den 
meisten  Fällen  die  Ausbauchung  der  Narbe  nach  sich  zieht.  Es  springt  das  in  jenen 
Phallen  in  die  Augen,  uo  sich  Dnicksteigernng  und  Narbenanedehnung  zugleich  und 
stürmisch  entuirkelu;  aber  auch  jene  F'illle,  wo  zuerst  die  Narhenausdehnung  und  da- 
nach ei-^t  die  Drucksteigerunf  hen'ortritt,  beweisen  gar  nichts  dagegen,  weil  eine  lang- 
sam eintretende  üherfüUuiig  des  Augapfels  r^henso  lange  kompensiert  wird  als  die  weiche 
Narbe  dem  zunehmenden  Druck  nachgibt,  oder  gar  noch  selbst  Fltissigkeit  abfiltriereu 
läßt.  Mit  ihrer  Festigung  oder  größeren  Anspannung  tritt  dann  die  Zunahme  des  Druckes 
hervor,  also  erst  nach  Atisbildung  der  Ausbauchung. 

Ebensowenig  beweisen  jene  Fälle  dagegen,  wo  Ausbauchung  der  Narbe  und  ans* 
gedehnte  Fl  iiclien  verwach  (jungen  der  Iris  ohne  Druck  Steigerung  bestehen,  wie  das  oft  bei 
Totalstaphylomen  der  Fall  ist^  weil  die  geringe  Abfuhr ,  die  in  solchen  Augen  besteht, 
doch  genügend  sein  kann  wegen  der  geringen  Zufuhr,  wenn  sich  bereits  ein  ausgedehnter 
Schwund  des  absondernden  Gebietes  (der  Ziliarfortsütze)  entwickelt  hat. 

FHir  Totalfi;tnphylfime  hat  CamoO  ßinß  eigenartige  Operation  ange- 
geben, die  in  der  AusHchneidung  eines  sternförmigen  Mittelstückes  be* 
steht.  Die  stehen  gebliebenen  Dreiecke  werden  an  der  vorderen  und  hin- 
teren Fläche  al>gekratzt,  mit  Catgat  zusammengenäht  und  die  vorher  am 
Hornhaatrande  uuischriittene  und  von    der  Lederhaut  abgelöste  Bindehaut 
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[Gleichfalls  partielle  Aosschneidang  der  Staphylomwand  mit  Ent- 
bindang  der  Linse,  Vereinigiing  der  Homhautwnnde  durch  Gatgutnähte 
und  Deckung  mittelst  Beutelnaht  der  am  Rande  abgelösten  Conjunctiva 
bulbi  empfiehlt  Fage^).] 

4.  Bei  Hornhautfisteln  und  lakunären  Hornhautnarben  mit 
Iriseinheilung.  *) 

In  jenen  Fällen,  wo  wegen  der  Größe  der  die  Fistel  enthaltenden 
Narbe  eine  Irisausschneidnng  oder  Abschneidung  8)  untunlich  ist  oder  wo 
eine  Kauterisation  des  Fistelganges  nach  solchen  Eingriffen  zu  keinem 
bleibenden  Ersätze  geführt  hat,  ist  es  angezeigt,  das  die  Fistel  enthaltende 
Gebiet  auszuschneiden. 

Man  hat  hierfür  auch  die  Trepanation  in  Anwendung  gezogen,  doch 
ist  eine  Ausschneidung  mit  Messer  und  Schere  wegen  der  Gefahr,  bei  der 
Trepanation  die  Linse  zu  verletzen,  vorzuziehen. 

Eine  Vereinigung  durch  Naht  läßt  sich  nach  solcher  Exzision  ge- 
wöhnlich nur  unter  sehr  starker  Abflachung  und  Faltung  der  Hornhaut 
erreichen ;  wegen  der  starken  Spannung,  unter  der  die  Hefte  stehen,  reißen 
sie  meist  in  wenigen  Stunden  wieder  aus  und  man  unterläßt  daher  hier 
die  Nähte  am  besten  von  vornherein. 

Unter  Verband  und  ruhiger  Bettlage  des  Kranken  erreicht  man  ge- 
wöhnlich eine  feste,  flache  Vernarbung  der  Substanzlücke. 

IL  Die  gänzliche  Abtragung,  Ablatio,  wird  bei  Totalstaphy- 
lomen  verrichtet,  wenn  sie  nicht  schon  durch  Drucksteigerung  erblindet 
sind  und  sich  nicht  Ausdehnungen  der  Lederhaut  entwickelt  haben.  In 
diesen  Fällen  ist  nämlich  nur  mehr  die  Enukleation  des  Auges  angezeigt. 

Man  trägt  entweder,  nach  Beer*),  das  Staphylom  genau  am  Hom- 
haut-Lederhautborde  ab;  oder  nach  Critchett^)  so,  daß  noch  ein  schmaler 
Lederhautsaum  mitgenommen  wird.  Die  Abtragung  nach  Beer  wird  so 
gemacht,  daß  man  das  Schmalmesser  (Beer  benützte  dazu  sein  dreieckiges 
Starmesser)  im  wagrechten  Meridian  mit  der  Schneide  nach  unten  genau 
am  Rande  ein-  und  aussticht  und  einen  bogenförmigen  Schnitt  im  unteren 
Lederhautrande  anlegt.  Man  faßt  hierauf  den  Lappen  mit  einer  feinen 
Pinzette  und  trägt  ihn  mit  der  Schere  genau  längs  der  oberen  Hälfte  des 
Lederhautrandes  ab.   Nach  Wecker«)  spaltet  man  das  Staphylom  zuerst 


*)  Fage,    La  k^ratectomie  a  lambeaux.   Arch.  d'ophthalm. ,  1906,  XXVI,  pag.  436. 

')  Czermak,  Über  blasenartige  Hohlräume  in  Homhaatnarben  usw.  Arcb.  f.  Oph- 
thalmologie, XXXVI,  2,  S.  163. 

•)  Vgl.  später  bei  den  Operationen  an  der  Iris. 

*)  Beer,  Ansicht  der  staphylomatösen  Metamorphosen  des  Aages  and  der  künst- 
lichen Pupillenbildung.  Wien  180Ö. 

*)Critchett,  On  the  Operation  of  abscission  in  staphylom a.  Ophth.  Hosp.  Rep., 
Vol.  IV,  part.  I,  pag.  1. 

•)  V.  Wecker,  Chirurgie  oculaire,  1879,  pag.  188. 
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im  wa^rechten  Meridian  mit  dem  Hchmalmesser ,  wie  dies  Küchler  tat, 
und  trägt  dann  die  beiden  Lapjien  liinj^s  dem  Lederhautborde  oben  und 
nnten  ab. 

Man  erhält  so  eine  kreisrunde  Ofiimng,  durch  die  jedenfalls  die 
Linse,  wenn  sie  noch  vorhanden  ist,  nach  Schlitzung  ihrer  Kapsel  zu  ent~ 
lernen  ist  Alles  was  über  die  Narkose  und  das  Halten  der  Lider  bei  der 
Exzision  gesagt  ward,  gilt  auch  hier.  Man  wird  aber  hier  nur  ausnahmst 
weise  ohne  Narkose  oiierieren.  Man  lieü  nach  Beer  die  große  Lücke,  die 
durch  die  Abtragung  entsteht,  often  vernarben,  indem  ein  einfacher  Schluß* 
verband  angelegt  ward. 

Critchett  ging  darauf  aus,  die  Wunde  zu  vereinigen.  Er  legte  des- 
halb die  Schnitte  anders  an.  Mit  einer  Schere  wurde  in  der  Nähe  des 
Sehnenansatzes  des  äußeren  Geraden  ein  ungefähr  2  Linien  (4  mm)  langer 
Schlitz  in  die  Lederhaut  gemacht.  Dann  ging  er  mit  einer  kleinen  Schere, 
die  eine  stumpfe  Spitze  besaß,  in  die  Öifnnng  ein  und  schnitt  ein  ellip- 
tisches Stück  aus,  dessen  Ränder  in  der  Lederhaut  verliefen.  Eine  so 
gestaltete  Wunde  geäsjtattet  natürlich  die  Vereinigung  in  einer  horizontalen 
Linie  leicht  und  ohne  daß  an  den  Enden  häßliche,  zipfel artige  Vorsprünge 
gebildet  werden. 

Auch  Knappe)  legt  den  Schnitt  in  der  von  Critchett  angegebenen 
Form  an.  Doch  benützte  er  ein  Beersches  Starmesser,  das  er  im  wag- 
rechten Meridian  4  mm  vom  Hornhautrande  entfernt  ein-  und  ausstach, 
um  den  Schnitt  in  diesem  Meridian  zu  vollführen.  Dann  wurden  die 
beiden  Lappen  mit  der  Schere  noch  in  der  Lederhaut  abgetragen,  so  daß 
eine  gleiche  elliptische  Lücke,  wie  beim  Verfahren  Critchetts,  ent- 
stand. 

Es  widerstrebt  uns  heutzutage  noch  mehr,  eine  so  große  Öffnung 
unvereinigt  der  Verheilung  zu  tibergeben,  wegen  der  Gefahr  der  Infektton 
des  Augeninnern  und  wegen  heftiger  Blutungen,  die  sich  einstellen  können. 
Man  trachtet  daher  jetzt  immer,  eine  Vereinigung  oder  Bedeckung  der 
Wundlücke  zu  erhalten,  wie  das  schon  früher  Critchetts,  Knapps  und 
Weckers  Bestreben  war. 

Critchett  stieß  vor  der  Abtragung  fünf  halbkreisförmig  gekrümmte 
Nadeln,  mit  Fäden  verseilen,  vertikal  nebeneinander  durch  die  Leder- 
haut, um  sie  nach  der  Abtragung  durchziehen  und  so  die  Wunde  ver-- 
einigen  zu  kimnen.  Die  Fäden  gingen  durch  den  Ziliarkörper  und  es 
wurden  nach  diesem  Verfahren  Iridokjklitis,  PanOphthalmitis,  auch  sjm-* 
pathisehe  Ophtiialmie  des  anderen  Auges  beobachtet,  weshalb  es  gänzlich 
verlassen  ward. 


^)  Knappe  StaphrtomabtraguDg  und  Yereiaigang  der  Wände  durch  Binde bautuähte. 
Arch.  f.  Ophthalm,,  1868,^  Bd,  XI V,   1,  S.  273. 
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[Diese  Gefahren,  die  nach  meiner  E^ahnmg  jedoch  weit  überschätzt 
werden  —  ich  habe  bei  sehr  zahlreichen  Staphylomabtragongen  nach 
Critchett  an  der  Klinik  Schnabel  niemals  eine  Folgeerkranknng,  anßer 
mitunter  intraokulare  Hämorrhagie  und  Wundsprengang  gesehen  — ,  könnten 
durch  die  Modifikation  der  Critchettschen  Operation  von  Panas^  ver- 
mieden werden.  Panas  sticht  eine  Nadel  durch  den  Korneosklerallimbus 
oben  ein,  ftihrt  sie  hinter  der  Iris-Linse  durch  und  unten  an  symmetrischer 
Stelle  heraus.  Nach  Abtragung  des  umgrenzten  Staphyloms  an  seiner  Basis 
wird,  wenn  die  Iris  nicht  mit  exzidiert  ist,  dieselbe  mit  der  Pinzette  ganz 
herausgerissen,  die  Linse  wird  mit  dem  Löffel  in  toto  entfernt,  die  Nadel 
durchgezogen,  der  Faden  geknttpft ;  zu  beiden  Seiten  werden  noch  Enopf- 
nähte  durch  das  Skleralband  durchgeführt,  am  7.  Tag  Entfernung  der  Hefte. 
Der  erhaltene  Stumpf  beträgt  etwa  drei  Viertel  des  ursprtlnglichen  Aug- 
apfels.] 

[Cirincione')  hat  für  die  Critche tische  Operation  eine  Pinzette  angegeben, 
welche  den  Glaskörpervorfall  Terhindem  soll.] 

Knapp  trachtete  die  Ränder  der  Lederhautwunde  durch  Nähte  in 
Berührung  zu  bringen,  die  bloß  die  Bindehaut  vor  der  Wunde  zusammen- 
zogen. Doch  schlössen  die  Wunden  oft  nicht  gut,  in  der  Mitte  entstand 
leicht  eine  Glaskörperhemie. 

V.  Wecker  stellte  deshalb  den  Grundsatz  auf,  es  solle  nicht  eine 
unmittelbare  Verwachsung  der  Ränder  des  Wundloches  erstrebt  werden, 
sondern  die  Bindehaut  darüber  vereinigt  werden,  unter  der  dann  der  Ver- 
schluß der  Lücke  durch  Narbengewebe  vor  sich  gehen  solle.  Er  trug  des- 
halb das  Staphylom,  wie  Beer,  genau  im  Homhautrande  ab  und  ver- 
einigte darüber  die  Bindehaut,  die  vorher  umschnitten  und  durch  Los- 
losung von  der  Lederhaut  beweglich  gemacht  worden  war,  durch  lotrechte 
Nähte  oder  durch  die  Beutelnaht.  8)  Die  Nähte  wurden  schon  vor  der 
Abtragung  des  Staphyloms  eingelegt,  um  sie  sofort  nach  der  Abtragung 
zusammenziehen  zu  können. 

Doch  geht  diese  Vereinigung  der  Bindehautwunde  fast  immer  im 
Verlaufe  der  Wundheilung  wenigstens  teilweise  auf.  Die  Bindehaut  ist  zu 
dünn,  um  mit  ihren  Schnitträndem  zur  Vereinigung  gebracht  werden  zu 
können.  Die  Ränder  rollen  sich  bei  der  Naht  stets  etwas  ein.  Das  tut 
nichts,  wenn  die  Hinterfläche  der  Bindehaut  auf  einer  Fläche  aufliegt,  mit 
der  sie  rasch  verwachsen  kann.  Das  ist  aber  hier  nicht  der  Fall,  weil  die 


0  Panas,  K^ratectomie  totale  combinöe  snivre  de  satare.  Areb.  d'opbtbalm.,  1898, 
XVm,  pag.  546. 

')  Cirincione,    Metodo  per  la  resezione  del   globo   ocolare.   Clinica  ocnlisi,  1900; 
Jahresber.  f.  Ophthahn.,  1900,  S.  367. 

*)  Masseion,    Die   Anwendung  der  v.  Weckerseben  Beutelnabt  bei  Staphylomab- 
tragnng  und  Enukleation.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1883,  S.  359. 

Osermak,  Die  »ogenantliehen  Operationen.  S.  Aufl.  n.  {] 
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Vorderfläche  des  Glaskörpers  nicht  granuliert.  Wie  also  die  Fäden  durch- 
schneiden, gleitet  die  Bindehaut  wieder  nach  dem  Rande  der  Lederhaut 
hin  ab.  Denn  eine  Scheibe  von  Narbengewebe,  die  die  Öffnung  bereits 
verschlösse  und  der  Bindehaut  als  Grundlage  dienen  könnte,  hat  sieh  in 
3  hiE  5  Tagen  noch  nicht  entwickelt;  höchstens  an  den  Rändern  beginnt 
sich  ein  ringfömiiger  Saum  von  Narbengewebe  zn  bilden. 

Auch  die  Tabaks  beute!  naht  sichert  nicht  vor  dem  Aufgehen,  ob 
sie  gleich  fester  hält  als  die  lineare  Naht,  Es  ist  schon  hei  der  Enukleation 
(Bd.  1,  S.  4H8)  beschrieben  worden,  wie  eine  solche  Naht  anzulegen  ist. 
Man  umschneidet  die  Bindehaut  und  legt  den  Faden  vor  der  Abtragung 
des  Staphyloms  ein.  Sodann  schabt  man  das  Epithel  am  Rande  des  Staphy- 
loms,  soweit  es  nicht  ausgeschnitten  werden  soU^  gründlich  ab,  weil  sonst 
dort  keine  Vereinigung  mit  der  wunden  Hinterfläche  der  Bindehaut  ent- 
stehen könnte. 

Ist  dann  das  Staphylom  entfernt  und  die  Linse  herausgelassen,  dann 
zieht  man  die  Naht  zusammen.  Sie  hält  deshalb  besser,  weil  in  dem  ent- 
stehenden Bauschen,  dessen  Basis  durch  den  Faden  zusammengeschntirt 
ist,  die  Bindehantfalten  mit  ihren  hinteren,  wunden  Flächen  miteinander 
in  Berührung  stehen  und  so  verkleben  können. 

Nichtsdestoweniger  geht  die  Wunde  nach  der  Entfernung  des  Fadens 
oft  teilweise  auf.  Auch  eine  in  zwei  Etagen  angele^e  doppelte  Beutelnaht 
sichert  davor  nicht;  sie  bringt  aber  eine  starke  Verkürzung  der  Binde- 
haut mit  sich,  weil  der  zweite  Faden  ziemlich  peripher  liegen  muß.  Durch 
die  entstehende  Lticke  wölbt  sich  dann  eine  Glaskörperhemie  vor,  die  den 
Verschluß  der  Wunde  lange  verzögert  und  zu  einer  Infektion  Gelegenheit 
geben  kann.  Man  sticht  die  Blase  deshalb  mit  einer  Messer-  oder  Nadel- 
spitze an,  worauf  sie  zusammenMlt  und  der  Verschluß  meist  rasch  vor 
sich  geht,  wenn  die  Lücke  klein  war.  Dieses  Punktieren  der  Glaskörper- 
hemien  empfiehlt  sich  stets,  auch  bei  Partialstaphylomen ,  w^o  die  Linse 
entfernt  ward  und  wo  keine  Naht  angele^  werden  konnte  oder  wo  die 
Naht  vor  fester  Verklebung  der  Wunde  durchschnitt.  Man  muß  den  Stich 
auch  oft  mehrere  Male  wiederholen,  was  einfach  ohne  weitere  Vorbereitungen 
bei  der  Besichtigung  des  Auges  geschehen  kann. 

Es  dürfte  das  zu  erstrebende  Ziel  am  besten  zu  erreichen  sein, 
wenn  man  nach  Abtragung  von  Totalstaphylomen  sowohl  die  Leder- 
hautwunde als  die  Bindehaut  vereinigt.  Man  geht  dazu  folgender- 
maßen vor. 

Zuerst  wird  die  Bindehaut  am  Homhautrande  umschnitten  und  stumpf 
bis  zum  Äquator  des  Augapfels  losgelöst.  Dann  wird  das  Staphylom  al>- 
getragen,  indem  man,  wie  Knapp,  den  Schnitt  führt,  doch  einfach  mit 
Graefes  Messer  und  so  eine  elliptische  Öffnung  erhält,  deren  Ränder  von 
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der  Lederhaut  gebildet  werden  (Fig.  8).  Hierauf  werden  in  der  für 
Lederhaat-  and  Homhautnähte  vorgeschriebenen  Weise  5  bis  6  Catgnt- 
nähte  in  lotrechter  Richtung  durch 
die  Wnndrfinder  gezogen.  Nachdem 
man  die  Schlingen  der  mittleren  Fä- 
den hervorgezogen  und  zur  Seite  ge- 
1^  hat,  schlitzt  man  die  vordere 
Linsenkapsel  mit  dem  Starmesser  und 
läßt  die  Linse,  wenn  sie  nicht 
gleich  selbst  ausschlüpft,  durch  sanften 
Druck   auf  den   Augapfel  austreten.  ^«^^• 

„.  i»  u       X  A  j»     vT«i-x  j  Staphylomoperation  (Abtnffong  nMh  Knapp). 

Uieraut  knotet  man  die  Nähte  und  er-     «, «,  £an.  und  AuMtiohqmnkt«;  a  b  a,  oberer, 
hält  so  eme  linear  veremigte,  wag-       inler  Bindehwt;  üCücBindihkutrand. 
rechte  Lederhautwunde.  Danach  ver- 
einigt   man   die   Bindehaut   darüber   mit   Seidennähten,    entweder    nach 
V.  Weckers  Verfahren  oder  durch  eine  Tabaksbeutehiaht,  die  man  natür- 
lich schon  vor  der  Abtragung  des  Staphyloms  eingelegt  haben  muß. 

Die  schon  erw&hnte  Ezzision  des  Totalstaphyloms  von  Camo  hat  denselben  Zweck, 
die  Öffnung^  in  der  Augapfelwand  zu  schließen  und  der  darüber  vereinigten  Bindehaut 
eine  Unterlage  zu  schaffen,  mit  der  sie  verkleben  kann. 

Carter^)  ward  durch  einen  Fall,  wo  nach  der  Operation  von  Critchett  das 
andere  Auge  durch  sympathische  Ophthalmie  zugrunde  ging,  zu  folgendem  Verfahren 
bei  Totalstaphylom  der  Hornhaut  geführt. 

ümschneidnng  der  Bindehaut  rings  um  die  Hornhaut,  Ablösung  bis  zum  Äquator. 
Jeder  Muskel  wird  mit  einem  an  der  Spitze  mit  Ohr  versehenen  Muskelhaken  in  eine 
Fadenschlinge  genommen  und  dann  sein  Ansatz  durchtrennt.  Abtragung  des  Staphyloms. 
Rectns  snperior  wird  mit  R.  inferior,  R.  extemus  mit  R.  internus  durch  Catgutsuturen 
verbunden.  Die  ersten  Fadenschlingen  werden  herausgezogen,  da  sie  bloß  zum  Festhalten 
der  Muskel  gedient  haben. 

Über  den  zusammengenähten  Muskeln  wird  die  Bindehaut  in  wagrechter  Linie 
mit  3  bis  4  Heften  vereinigt. 

[Über  Keratotomie  mit  Ablösung  der  Iris  resp.  des  Ziliarkörpers  siehe  unten 
Irido-  und  Sphinkterolysis.] 

Das  Ziel  und  der  Zweck  der  Abtragung  der  Totalstaphylome  ist, 
wie  Critchett  sehr  richtig  angibt,  „einen  festen,  fibrösen,  elastischen, 
beweglichen  Stumpf  zu  bilden,  der,  mit  Flüssigkeit  gefüllt,  auf  der  vor- 
deren Fläche  abgeflacht  und  von  solcher  Größe  ist,  daß  er  die  bequeme 
Anlegung  eines  künstlichen  Auges  und  dessen  freie  Beweglichkeit  ge- 
stattet''. 

Ein  solcher  Stumpf  nach  der  Abtragung  des  Staphyloms  ist  wegen 
sdner  Große  viel  besser  zum  Tragen  des  künstlichen  Auges  geeignet  als 


^)  R.  Brndenell  Carter»    On  an   improved  method  of  abscission  of  the  anterior 
pcurtion  of  the  eyebaU.  Medieo-chimrg.  Transnet.,  London  1876,  pag.  193 — 196. 
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jener,  der  nach  einer  Exenteration  des  Augapfelß  zurltekblefbt.  Dafür  be- 
steht aber  die,  jetzt  durch  die  Aseptik  freilich  sehr  verminderte  Gefahr, 
daß  sich  während  der  Wundheilnng  eine  infektiöse,  eitrige  Kyklochoriai- 
ditiö  (auch  PanOphthalmitis)  entwickelt  oder  eine  mehr  chronische  Ent- 
zündung, die  das  andere  Ange  bedroht.  Auch  nach  vollendeter  Wund- 
heiliing  kann  es  leider  späterhin  noch  zn  einer  plastischen  oder  eitrigen 
Entzündung  im  Stumpfe  kommen.  Diesen  Gefahren  sind  die  »Stümpfe  nach 
Auaweidung  des  Augapfels  nicht  ausgesetzt. 

Die  Ursache  dieser  Gefahr  liegt  darin  ^  daß  schon  während  der 
Wundheilung  leicht  durch  Autgehen  der  Wunde  an  irgend  einer  Stelle 
eine  Infektion  des  Ziliarkörpers  oder  des  Glaskr»rpers  eriblgen  kann,  und 
daß  die  Vemarbung  auch  häutig  eine  etwas  unvollkommene  wird  durch 
lakunäre  Beschaffenheit,  die  die  Folge  von  Einheilung  des  Glaskörpers  ist. 
So  kann  auch  später  noch  Infektion  statttinden  (Wandemarbe). 


Hornhautpfropfung  (Keratoplastik). 

Man  muß  unterscheiden  zwischen  Pfropfung  von  Hornhautgewebe 
und  Pfropfung  von  Bindehaut  auf  die  Hornhaut  —  korneale  und  kon- 
junktivale  Keratoplastik. 

Die  Pfropfung  von  Hornhautgewebe  auf  die  Hornhaut  erfolgt  ent- 
weder, um  die  undurchsichtige  Hornhaut  durch  durchsichtiges  Gewebe  zu 
ersetzen  und  so  das  Sehvermögen  wiederherzustellen  —  optische  Kerato- 
plastik, oder  um  eine  verdünnte,  ausgedehnte  oder  fistelnde  Stelle  der 
Hornhaut  durch  ein  fest  abschließendes  Gewebe  zu  ersetzen,  oder  um  nach 
Abtragung  einer  randständigen  Wucherung  (Flügelfell,  Geschwulst)  die 
Bildung  einer  regelwidrigen  Verbindung  der  Hornhaut  mit  der  Bindehaut 
(falsches  Flügel  feil)  zu  verhindeni  —  tek  tonische  Keratoplastik.  I>ie 
Kröpfung  von  Bindehaut  auf  die  Hornhaut  geschieht  zu  dem  Zwecke^  um 
Geschwüre  vor  dem  Durchbruch  oder,  wenn  er  schon  eingetreten  ist, 
nach  Abtragung  des  Irisvortalles,  dann  um  Fisteln  zur  raschen  Ver- 
heilung  zu  bringen. 

„Drei  Äläniicr  streiten  tim  das  Verdienst  der  Erfindung  dieser  Methode,  Reiftinger, 
welcher  seiner  Mitteilung')  gemäß  aus  eigenem  Nachdenken  auf  rhis  Verfahren  geführt 
worden  ist,  dasselbe  mit  glücklichem  Erfolge  an  Kaninchen  angestent  hat  und  es  daher 
in  geeigneten  Füllen  für  indiziert  hielt,   Himly,   welcher  Rcifiinger  de»  Plagiats  be- 


*)  Reisinger,  Bayrische  Annalen  ....  aDS  dem  Gebiet©  der  Chirurgie  nsw%,  1.  H«ft, 
Snlzbaeh  1824,  .S.  207. 
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schuldigt  hat,  indem  er  erkl&rte^),  daB  dieser  Ton  ihm  im  Jahre  1813,  zur  Zeit,  als 
Reisinger  als  Zuhörer  und  Hausfreund  bei  im  verkehrte,  die  Anregung  zu  dieser  Ope- 
rationsmethode erhalten  habe,  und  Riecke,  der  nach  dem  Berichte  von  Mössner') 
jedenfalls  die  ersten,  aber  miBglOckten  Versuche  mit  Überpflanzung  der  Hornhaut  an 
Tieren  angestellt  hat.""*) 

Wie  dem  auch  sei,  jedenfalls  verschwand  die  Keratoplastik  nach  mannigfachen 
Versuchen,  die  alle  ohne  Ergebnis  angestellt  worden  waren,  eine  Zeitlang  wieder  ganz 
aus  der  Literatur,  bis  Power  die  Frage  wieder  anregte  und  bis  v.  Hippel  vor  allem 
seine  ersten  Versuche  bekanntgab.  Von  da  an  treffen  wir  wieder  zahlreiche  Veröffent- 
lichungen, die  jedoch  im  letzten  Jahrzehnt  wieder  spärlicher  geworden  sind,  da  trotz 
der  Ausbildung  des  Verfahrens  die  erhaltenen  Erfolge  aber  kurz  oder  lang  teils  gänz- 
lich verloren  gingen,  teils  äuBerst  gering  waren.  [Auf  die  einzige  erfolgreiche  totale 
Keratoplastik  durch  Zirm  kommen  wir  noch  unten  zurück.] 

DaB  ein  Homhautlappen  in  einem  anderen  Auge  ohne  Gefährdung  dieses  leicht 
zur  Einheilung  gebracht  werden  kann,  ist  freilich  endgültig  festgestellt  und,  soweit  es 
sich  um  Anzeigen  der  Operation  handelt,  bei  denen  eine  bloße  Einheilnng  eines  festen, 
wenn  auch  trüben  Grewebes  genügt,  kann  das  Verfahren  als  verwendbar  betrachtet  wer- 
den. Anders  liegt  die  Sache  dort,  wo  es  sich  auch  um  die  Erhaltung  der  Durchsichtig- 
keit handelt.  Trotz  vereinzelter  Erfolge  ist  dieser  Teil  der  Frage  noch  nicht  als  gelöst 
zu  betrachten.  E>  ist  aber  der  weitaus  wichtigste  Teil  der  ganzen  Frage  überhaupt. 

Die  Versuche  zur  Bildung  einer  künstlichen  Hornhaut  durch  Einheilung  eines 
durchsichtigen  Fremdkörpers  sind  alle  erfolglos  geblieben  und  sollen  hier  nur  beiläufig 
erwähnt  werden. 

Nussbaum^)  hat  zuerst  diesen  Gedanken  gefaßt  und  zu  verwirklichen  versucht, 
indem  er  ein  Gläschen  von  der  Gestalt  eines  Doppelknopfes  in  Homhautleukome  ein- 
zuheilen versuchte,  v.  Hippel*)  hat  dann  die  Aufgabe  in  sehr  sinnreicher  Weise  zu 
lösen  getrachtet,  doch  ebenfalls,  wie  Nussbaum,  vergeblich.  Von  den  wenig  erquick- 
lichen Versuchen  Gradenigos')  und  einiger  anderer  wollen  wir  absehen;  Dimmer^ 
hat  Versuche  angestellt,  durch  Einheilung  einer  Cornea  arteficialis  —  ein  Hütchen  aus 
Zelluloid  —  das  Ziel  zu  erreichen,  [Salz er*)  in  analoger  Weise  durch  Verwendung 
eines  Quarzscheibchens  in  ringförmiger  Platinfassung.  Alle  diese  und  ähnliche  Versuche 
schlugen  fehl,  der  Fremdkörper  wurde  schließlich  immer  wieder  ausgestoßen,  in  einem 
Falle  Salz  er 8  allerdings  erst  9  Monate,  in  einem  anderen  erst  2%  Jahre  nach  erfolgter 
Einheilung.  *)] 

')  Himly,  Krankheiten  and  Mißbiidangen  des  Auges  usw.  1843,  H,  S.  60. 

')  Mössner,   De  conformatione  papiUae  arteficial.  Diss.  inaugurat.  1823,   Tubingae. 

")  Zitiert  nach  Hirsch,  Geschichte  der  Ophthalmologie.  Graefe-Saemisch,  Hand- 
buch, J.  Aufl.,  Bd.  VII,  S.  437. 

*)  Nussbaum,  Die  Behandlung  der  Hornhauttrübungen,  mit  besonderer  Berücksichti- 
gung der  Einsetzung  einer  künstlichen  Hornhaut.  München  1856. 

*)  y.  Hippel,  Über  die  operative  Behandlung  totaler  stationärer  Hombauttrübungen. 
Arcb.  f.  Ophthalm.,  XXIII,  2,  S.  79. 

')  Gradenigo  jun.,  Un  occhio  di  vetro,  che  fa  vedere  i  ciecbi.  BoU.  di  oc,  1886, 
VUI,  pag.  269. 

^)  D  i  m  m  e  r ,  Zur  operativen  Behandlung  totaler  Homhautnarben  mit  vorderer  Synechie. 
Ber.  über  die  XX.  Vers,  der  ophthalm.  Ges.,  Heidelberg  1889,  S.  147. 

^  Salzer  F.,  Über  den  künstlichen  Homhautersatz.  Wiesbaden  1898  und 

Salzer  F.,  Kritische  und  literarische  Studie  über  Transplantation  im  Hinblick  auf 
die  Frage  der  Keratoplastik.  Zeitschr.  f.  Augenheilk.,  III,  S.  516  und  IV,  S.  124  (mit  ge- 
nauer Literatur  bis  zum  Jahre  1900). 

*)  Salzer  F.,  Über  den  weiteren  Verlauf  etc.  Zeitschr.  f.  Augenheilk. ,  1900,  III, 
S.  504. 


86 

A,  Pfropfung  von  Honikautgewebe  auf  oder  in  die  Hornhaut, 

[Bezüglich  des  zur  Transplantation  verwendeten  Gewebes  haben  wir 
nach  Salzer  zu  nnterscheiden :  Autoplaetik,  d.  i.  Übertro^ng  eines  Ge- 
websstückes  auf  eine  andere  Stelle  desselben  IndiAiduams,  Homoplastik: 
Übertragung  auf  ein  artgleiches  Individnum,  H  e  t e  r  o  p  1  a  s  t  i  k :  Übertragung 
auf  ein  art-  oder  gattungsverschiedenes  Individuum.  Die  Autoplastik 
kommt  fllr  die  Hornhaut  kaum  in  Betracht,  sie  würde  die  besten  Verhält- 
nisse ergeljen.  Zur  Homoplastik  der  Kornea  wurde  das  Material  von 
Menschen  (Augen  mit  durchsichtigen  Hornhäuten,  die  aus  irgend  einem 
Grunde  entfernt  werden  mtissen,  Leichenaugen  von  neugeborenen^  asphyk- 
tisch  gestorbenen  Kindern,  die  sofort  nach  dem  Tode  zur  Vcrftigung  stehen  > 
genommen.  Zur  Heteroplastik  wurde  die  Kornea  von  Tieren  (Hunden, 
Kaninchen,  Ratten,  Meerschweinehen,  Schaten,  Hühnern  u.  dgl.  verwendet,] 

E^  wurde  entweder  die  ganze  Hornhaut,  und  zwar  allein  oder  mit 
einem  mehr  weniger  breiten  Saum  von  Lederhant  oder  Bindehaut  i)  zur 
Überpflanzung  verwendet  —  gänzliche  oder  komplette  Keratoplastik, 
oder  nur  herausgeschnittene  oder  heraustrepanierte Lappen  —  umschriebene 
oder  inkomplette  Keratoplastik.*)  Im  ersten  Falle  sollte  die  Horn- 
haut entweder  bloü  auf  der  bela^^nen  und  nur  an  einer  Stelle  mit  einer 
Öffnung  versehenen  trüben  Hornhaut  des  zu  operierenden  Auges  aufheilen  »), 
oder  es  sollte  eine  ganze,  aber  sehr  kleine  Hornhaut  (Ratte)  mit  Leder- 
hautsaum in  einer  trepanierten  Öffnung  im  Leukom  einheilen*),  oder  e* 
wurde  die  ganze  Hornhaut  des  zu  operierenden  Auges  entfernt,  um  sie 
durch  eine  andere  zu  ersetzen. 

Im  zweiten  Falle,  bei  der  umschriebenen  Pfropfung,  unterscheidet 
man  zwischen  vollständiger  oder  totaler,  und  unvollständiger  oder 
partieller,  je  nachdem  die  Lücke,  in  die  das  ausgeschnittene  Stück  ein- 
gepflan^st  wird,   die  ganze  Dicke  der  getrübten  Hornhaut   durchsetzt  oder 


*)  Power»  La  transplantation  de  1&  wirnt^e.  Ciingres  du  Lundros,  Compte  rendu^ 
1873,  pag.  189—194.  —  Power  H.»  Zur  Transplantationsfriig«  der  Komen.  Klin.  MonatsbL 
f,  Augenheilk.,  1878,  S,  35«  —  Admmiuk,  Zor  Frage  über  die  Tr&n^pläntatiiju  der  Kornea. 
Kliu.  Monatsbl.  f  Augenheilk^  1887.  S.  51.  —  O'MeavaE.  J.,  Traiispbntation  of  tbe  Cornea. 
Ophtb.  ßev.,    Sept.  1907;  rcf.  Woebenscbr,  f.  Ther.  u.  Eyg.  d.  Äugen,   1907/1908.  XI,  Nr.  6. 

')  V.  HippeJ,  Über  die  operative  Behandlung  tataleft  stationärer  Hornhauttrübungen. 
Ar«b,  t  Ophthalm.,  XXJJI,  2,  Sp  79*  —  v.  Hippel,  Über  Trans plantAtion  der  Kornea.  Arch. 
f,  Ophthalm.,  XXIV,  2,  S.  33Ö.  —  v,  Hippel,  Weitere  MitteÜciDgen  über  Trans plajitation 
der  Kornea  und  Kranken  vors  teUung,  Ber.  der  XIX.  Vers.  d.  opbtbalm.  Ges.,  B^idelberg  1887, 
S.  30«  ^^  Dürr,  über  die  Erfolge  keratoplafitischer  Versuche.  Klin.  MonntsbL  f.  Augenheil- 
kunde, 1879,  S»317.  —  Wolfe,  On  comea)  transplantatiou.  Brit.  med.  Joum.,  1880,  U, 
pag,  780. 

')  Rosfnini,  Ancora  deUa  cberaiuplastica  median te  itinesto  della  Cornea  di  eonigtio. 
Gav.  med.  Italiana  Lomb.,  1878,  Vll,  pag.  5,  ^  Ad&iniuk,  a.  a.  0. 

^)  Ada  min  k,  a.  a.  0.  ^  Gradeuigo,  Di  trapianto  deUa  comea  del  pollo  sn\- 
I'oeehio  umano.  Boll.  di  oe.,  1B89,  XI^  pag.  121. 
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nicht,  80  daB  es  in  letzterem  Falle  in  einen  Snbstanzverlnst  eingepflanzt 
wird,  der  den  Binnenranm  des  Auges  nicht  eröfihet,  dessen  Grund  also 
durch  eine  Schichte  erhaltenen  Gewebes  gebildet  wird. 

Von  den  verschiedenen  Verfahren  sollen  im  folgenden  besprochen 
werden: 

1.  Die  unvollständige  Keratoplastik,  und  zwar  nach  v.  Hippel^ 
und  nach  Mtthlbauer-Dürr. ')  Es  ist  das  einzige  Verfahren,  wonach 
in  vereinzelten  Fällen  eine  bleibende  Durchsichtigkeit  des  überpflanzten 
Lappens  erreicht  worden  zu  sein  scheint. 

2.  Die  vollständige  Keratoplastik  nach  v.  Hippel.  Es  hat  sich 
bis  jetzt  zwar  [mit  Ausnahme  eines  Falles  (Zirm)]  stets  eine  Trübung  des 
Lappens  eingestellt,  sogar  noch  nach  3  Wochen  >),  und  es  ist  somit  der 
optische  Zweck  der  Operation  noch  nie  erreicht  worden.  Aber  sie  kann 
für  andere  (tektonische)  Zwecke  gut  verwendet  werden,  und  schließlich  ist 
es  noch  nicht  als  ganz  ausgeschlossen  zu  betrachten,  daß  auf  diesem  oder 
ähnlichem  Wege  doch  noch  das  Ziel  zu  erreichen  ist. 

ünbesprochen  sollen  die  Verfahren  der  gänzlichen  oder  kompletten  Kerato- 
plastik bleiben,  die  bis  jetzt  in  keiner  Hinsicht  irgend  ein  brauchbares  Ergebnis  ge- 
liefert haben.  Es  tritt  in  solehen  ganz  überpflanzten  Hornhäuten  stets  Trübung  und 
starke  Schrumpfung  ein,  also  das  Gegenteil  dessen,  was  man  gerade  von  ihnen  erv^artete. 
Die  kleinen  Lappen  sollten  nach  der  Meinung  vieler  untauglich  sein,  weil  sie  leicht 
schrumpfen,  trüb  werden  und  zugrunde  gehen  sollten;  es  gilt  das  aber  gerade  vor  allem 
von  den  ganz  oder  auch  noch  mit  einem  Lederhautsaum  überpflanzten  Hornhäuten. 
Überdies  ist  der  ganze  Eingriff  viel  gefährlicher,  da  doch  meist  GlaskCrperverflüssigung 
besteht,  eine  Befestigung  ohne  Nähte  nicht  zu  erreichen  ist,  also  die  ganze  Operation 
sehr  verwickelt  wird. 

Die  schwierigen  Aufgaben,  die  bei  einer  Pfropfung  zu  erfüllen  sind, 
hat  schon  1841  Marcus*)  in  sehr  treflfender  Weise  angegeben.  Er  ver- 
langt folgendes: 

1.  Ea  mufi  aus  der  Tierhomhaut  ein  Stück  ausgeschnitten  werden, 
das  in  Gröfie  und  Gestalt  mit  der  durch  den  Ausschnitt  entstandenen 
Öffnung  in  dem  zu  operierenden  Auge  genau  übereinstimmt. 

2.  Der  zu  verpflanzende  Lappen  muü  möglichst  schnell,  ohne 
Beschädigung  vom  lebenden  Tiere  auf  das  Menschenange  übertragen 
werden. 


^)  V.  Hippel,  Eine  neue  Methode  der  Homhanttransplantation.  Arch.  f.  Ophthalm., 
1888,  XXXIV,  1,  S.  108. 

>)  Mtthlbaner,  Über  Transplantation  der  Kornea.  Schmidts  Jahrb.,  XXXV,  S.  267. 

*)  V^.  den  Fall  von  Seilerbeck.  —  Sellerbeck,  Über  Keratoplastik.  Arch.  f. 
Ophthalm.,  XXTV,  4,  S.  1.  —  Derselbe,  Nachtrag  zu  meiner  Arbeit  „Über  Keratoplastik**. 
Ebenda,  8.821.  —  Sehweigger,  Der  Endaasgang  der  S.  6— 12  beschriebenen  Homhaat- 
traasplantation.  Ebenda,  S.  318. 

^)  Mareof ,  Angabe  einet  operativen  Verfahrens  zur  Aasfahrang  der  Transplanta- 
tio  oom.  Schmidts  Jahrb.,  1841,  XXIX,  S.  89. 
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3.  Er  111  uü  leicht  und  ohne  Zerrung  befestigt  werden. 

4,  Das  Herausstürmen  der  Teile  im  menschlichen  Auge  niuö  verhütet 
werden. 

Sowohl  das  Gewebe  de-s  zu  veipflanzenden  Lappens  als  auch  da*^  die 
Känder  des  Suhstanzverlnstes  bildende  Gew^ebe  Hollen  uiö^liehst  wenig  ge- 
quetscht und  Ijesehädigt  werden.  Es  gilt  das  auch  dort,  wo  nicht  auf  Er- 
haltung der  Durchsichtigkeit  abgezielt  wird,  um  so  mehr  aber^  Avenn  dieses 
Ziel  erreicht  werden  soll.  Dies  sow^oh!,  als  die  geforderte  Gleichheit  von 
Lappen  und  Lücke  in  Größe  und  Form  erreicht  man  am  besten  mit 
V.Hippels  Trepan,  der  deshalb  auch  stets  zu  ven\^enden  ist,  außer  in 
jenen  Fällen,  wo  es  sich  um  randständige  Defekte  von  anderer  Form  han- 
delt, die  durch  Abtragung  von  Wucherungen  entstehen.  Hier  müssen  die 
anfzuijflanzenden  Lappen  mit  dem  Messer  gebildet  werden,  hier  liegt  aber 
auch  an  der  Erhaltung  ihrer  Durchsichtigkeit  weniger 

Die  Größe  der  Lücke  und  des  Lappens  anlangend,  eignen  sich  solche 
von  3  und  4Vi  mm  Durchmesser  am  meisten.  *)  Größere  Lappen  heilen 
schwieriger  ein  und  zeigen  nachträglich  Schrumpfung. 

Was  den  Ort  anlangt,  wo  die  Einpflanzung  erfolgen  soll,  so  hat  sich 
die  Ansicht,  daß  dem  Rande  nahe  Stellen  der  Einheilung  und  der  Erhal- 
tung der  Durchsichtigkeit  günstiger  seien,  mindestens  als  unl>egrUndet  er- 
wiesen, ja  es  seheint,  daß,  was  die  Erhaltung  der  Durchsichtigkeit  anlangt, 
an  dieser  Stelle  ungünstigere  Verhältnisse  bestehen,  weil  sieh  dort  stetsj 
eine  viel  ausgiebigere  Gefäßentwicklung  einstellt.  Bei  optischer  Kerato- 
plastik ist  die  Mitte  der  Trübung,  meist  also  die  der  Hornhaut  zu  wählen^ 
bei  tektonischer  Operation  ist  der  Ort  ohnedies  vorgeschrieben. 

Die  Übertragung  des  umschnittenen  Lappens  hat  sofort  zu  geschehen, 
und  zwar  am  besten  auf  einer  feinen  SpateK*)  Wo  es  auf  Schonung  de« 
hinteren  Endothels  ankommt,  muß  dies  so  geschehen,  daß  der  Lappen  mit 
seiner  Epithelseite  auf  der  Spatelfläche  liegt,  Wagenmanns^)  Versuche 
haben  en^iesen,  daß  eine  Abscheuemng  des  Endothels  unausweichlich  bei 
der  totalen  Keratoplastik  zur  Lappentrübung  führt,  auch  dort,  wo  sie 
sonst  mit  Erhaltung  voller  Durchsichtigkeit  möglich  ist,  nämlich  beim  Ka- 
ninchen und  bei  Einpflanzung  in  dessen  normale  Hornhaut. 

Die  Befestigung  des  Lappens  durch  Nähte  ist  zu  vemieiden.  Sie 
anzulegen  erschwert  die  Operation  außerordentlich  und  verstößt  gegen  die 
oberste  Re^el  der  möglichsten  Schonung  des  Lappens.  Sie  vermindern  die 
Aussichten  lUr  das  Durchsichtigblciben  ganz  bedeutend. 


M  V.Hippel  über  Trans plantatloo   der  Kornea.    Ärch.  f.  Ophthsüm.,  XXIV,  S.  d3&. 
*)  [8>  diesbezüglich  die  An^ben  Ztrnis,  dieser  Band,  S.  99.] 

*)  Wagen  mann,  ExperimenteUe  Untersuchungen  zur  Frage  der  Keratoplastik.  Arch. 
f.  Ophthulm..  18S8,  XXXIV,  1,  S.  217. 
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TSs  sind  Nähte  bei  dem  Verfahren  nach  v.  Hippel  auch  ganz  un- 
nötig. Dasselbe  gilt  für  Schienungen  des  Lappens  durch  Bindehautstreifen 
oder  eingelegte  Fäden.  ^ 

Bandständige  Lappen  nach  Dürr  können  an  ihren  Enden  durch  zwei 
durch  den  Lederhautsaum  des  Lappens  und  den  Limbus  der  Bindehaut 
des  zu  operierenden  Auges  angelegte,  feine  Hefte  befestigt  werden.  Sie 
liegen  nicht  in  einer  Nische,  sondern  auf  einer  Substanzlücke  mit  flachen 
Rändern  und  können  deshalb  leicht  durch  Bewegungen  des  Lides  ver- 
schoben werden. 

Was  die  Einheilung  des  übertragenen  Homhautstückes  in  durch- 
setzende Lücken  anlangt,  so  ist  mit  Recht  die  von  Angelucci  und 
Neelsen  *)  aufgestellte  Ansicht  schon  von  v.  Hippel  zurückgewiesen  wor- 
den. Sie  faßten  diese  dahin  zusammen:  „In  der  Mehrzahl  der  Fälle  geht 
das  transplantierte  Komealstückchen  zum  Teil  zugrunde ;  der  Rest  wird  in 
undurchsichtiges  Narbengewebe  eingeschlossen.  Eine  Anheilung  mit  Erhal- 
tung des  Stückes  ist  nur  möglich,  wenn  dasselbe  nicht  nur  vom  Rande, 
sondern  auch  von  seiner  inneren  Fläche  aus  durch  anliegendes  altes  oder 
neugebildetes  Gewebe  ernährt  wird." 

Auch  Dürr«)  stimmt  in  dieser  Ansicht  mit  Angelucci  und  Neelsen 
überein  und  hat  deshalb  sein  Verfahren  der  partiellen  Pfropfung  geübt. 

V.  Hippel  behauptet  dagegen  auf  Grund  seiner  Erfahrungen,  die 
jetzt  wohl  von  allen  Seiten  bestätigt  werden  können,  daß  der  überpflanzte 
Lappen  nur  ganz  ausnahmsweise  zugrunde  geht,  daß  die  Ernährung  vom 
Rande  her  zu  seiner  Ernährung  vollkommen  genügt  und  daß  das  Auf- 
treten neugebildeten  Gewebes  an  seiner  hinteren  Fläche  eine  höchst  un- 
erwfinschte,  aber  keineswegs  notwendige  Komplikation  des  Heilungsvor- 
ganges bildet. 

[Fuchs*)  hat  dies  auf  Grund  der  anatomischen  Untersuchung  eines 
seit  2Vs  Jahren  eingeheilten  Homhautlappens (Homoplastik)  bestätigt;  die 
vorderen  Partien  des  Lappens  zeigten  nahezu  normale  Verhältnisse,  im 
hintersten  Vierteile  jedoch  bestand  Vaskularisation,  Zellinfiltration  und  Binde- 
gewebsneubildung.] 

Wagenmanns  Versuche  haben  auch  beim  Kaninchen  die  Möglich- 
teit  der  Einheilung   ohne  jegliches   neugebildete  Gewebe  an  der  hinteren 

^)  Sellerbeok,  a.  a.D. 

*)  Neelsen  and  Angelucci,  Experimentelle  und  histologische  Untersuchungen  über 
Keratoplastik.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1880,  S.  286.  —  Dieselben,  Krankenge- 
sefaiehten  dazu.  Ebenda,  S.  348. 

*)  Dürr,  Neue  Versuche  über  Keratoplastik.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1877, 
XY,  S.  305.  —  Dttrr,  Krankengeschiclite  zu  meinem  Aufsatz  über  Keratoplastik.  Klin. 
Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1881,  S.  165.  —  Dürrs  Versuche  beziehen  sich  allerdings  auf 
dünne  Lappen,    die  in  nicht  perforierende  Defekte  eingeheilt  wurden. 

*)  Fachs  E.,  Zar  Keratoplastik.  Zeitschr.  f.  Augenheilk.,  1901,  V,  S.  1. 
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FMche  und  mit  völliger  Erhaltung  der  Durchsichtigkeit  erwiesen  *  wenn 
das  Endothel  der  Desceineti  geschont  ward. 

Die  Versuche  Dttrrs  zeigten  hinwiedenim ,  daß  die  Behauptung 
Angeluccie  und  Neelsens.  daß  die  Lappen  bei  der  partiellen  Trans- 
plantation verschwänden  und  durch  eine  durchsichtige  Bindegewebsschichte 
ersetzt  würden,  ebenfalls  unrichtig  seien. 

Den  (»rund,  warum  sich  die  Überpflanzten  Lappen  bei  der  totalen 
Keratopbistik  immer  trüben,  vermutet  v.  Hippel  in  der  Einwirkung  des 
Kaiunierwassers  von  den  Rändern  her.  ^Daß  es  bei  der  Transplantation 
einCR  Hornhautlappens  niemals  zu  einer  Verwachsung  der  Ränder  der 
Des ce metsehen  Haut  kommt,  dieselben  sich  vielmehr  infolge  ihrer  größeren 
Elastizität  stets  mehr  weniger  einrollen,  war  mir  aus  keratO]>lasti8chen 
Versuchen  an  Kaninchen  seit  langer  Zeit  bekannt.  Der  Humor  aqueus 
kann  daher  zunächst  von  den  Rändern  des  Lappens  in  das  Hornhautge- 
webe eindringen  und,  da  der  Defekt  otten  bleibt,  sich  aUmählich  auch  in 
den  zentralen  Teilen  verbreiten,  wodurch  ein  völliger  Verlust  der  Trans- 
parenz zustande  kommen  muß.  Dieser  Annahme  entspricht  vollständig  das 
Resultat  der  klinischen  Beobachtung:  stets  beginnt  die  Trübung  und 
Quellung  des  Lappens  an  den  Rändern  und  gebreitet  nach  der  >Utte  hin 
weiter.** 

In  Fällen,  wo  sich  die  Trübung  schon  in  den  ersten  Tagen  einstellt 
und  wo  eine  Aufijuellung  ^bis  auf  das  Dreifache*'  der  früheren  Dicke  er- 
folgt, wird  diese  F>kläning  wohl  zutreffend  sein.  Doch  kann  sie  nicht 
gelten  für  die  Trübung  der  Lappen  bei  der  partiellen  Keratoplastik  und, 
wie  Fuchs  0  ausführt,  nicht  für  jene  Fälle  von  Lappentrübung,  die  sich 
erst  nach  längerer  Zeit  (bis  zu  drei  Wochen)  und  ohne  Quellungsersehei- 
nungen  einstellt,  Fuchs  stellt  sich  vor^  daß  die  eingepflanzten  Lappen^  so 
lange  sie  klar  sind,  mit  dem  Rande  der  Homhautlücke  noch  nicht  ver- 
wachsen, sondern  nur  durch  Fibrin  verklebt  seien  und  durch  Diffusion  er- 
nährt würden.  Die  organische  Verwachsung  beginnt  mit  der  Zellvermeh- 
rung am  Rande  der  Homhautlücke,  auf  die  ZcUeinwanderung  in  den 
Lappen  und  Hineinsprossen  von  Gefäßen  folgt. 

Es  ist  nicht  zu  bezweifeln,  daß  in  vielen  Fällen  die  sich  allmählich 
vom  Rande  her  einstellende  Trübung,  die  mit  deutlicher  Vaskularisation 
einhergeht,  in  der  von  Fuchs  angenommenen  Weise  vor  sich  geht.  Doch 
würde  einerseits,  gerade  so  wie  die  Durchtränkung  mit  Kammerwasser, 
auch  die  Getäßbildung  eine  nachträgliche  AulTieÜung  der  Lappen  nicht  in 
allen  Fällen  ganz  ausschließen.  Auch  Dürr  sah  massenhafte  Geßlßentwick- 
lung  bei  seinen  Transplantationen  und  nachträgliche  Aufhellung,   der  erst 


^)  Foch»,  Über  Keratoplastik.  Wiener  kün.  Wochen  sehr.,  181*4,  Nr.  45. 
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nach  langer  Zeit  (1  Jahr)  eine  neuerliche,  endgültige  Trübung  folgte. 
Andererseits  Ulli  es  schwer,  in  Fällen,  wie  jenem  von  Sellerbeck,  wo 
sich  die  Trübung  erst  3  Wochen  nach  der  Operation  auszubilden  begann, 
und  jenem  von  Fuchs  selbst  erwähnten,  wo  der  Lappen  noch  4  Wochen 
nach  der  Operation  vollkonmien  durchsichtig  war,  an  eine  bloße  Ver- 
klebung und  nicht  an  eine  organische  Verwachsung  zu  denken. 
Gänzlich  ausgeschlossen  wäre  diese  Annahme  ferner  bei  solchen  Lappen, 
die  erst  nach  vielen  Monaten  trüb  wurden. 

Es  scheint  also  noch  eine  weitere  Ursache  für  die  sich  allmählich 
und  spät,  aber  sicher  endgültig  ausbildende  Trübung  der  Lappen  zu  geben. 
Der  Hauptnnterschied  zwischen  den  Erhellungen  ganz  abgetrennter  Hom- 
hautlappen  bei  Versuchstieren,  wie  sie  z.  B.  Wagenmann  (totale  Kerato- 
plastik) und  Dürr  (partielle  Keratoplastik)  angestellt  haben,  wo  die  ein- 
geheilten Lappen  dauernd  vollkommen  klar  blieben,  so  daß  sie  nur  durch 
einen  feinen  grauen  Saum  vom  übrigen  Gewebe  getrennt  waren,  und  den 
keratoplastischen  Operationen  am  Menschen  ist  meines  Erachtens  der,  daß 
dort  die  Lappen  in  ganz  normales  Hornhautgewebe,  hier  aber  in 
schwieliges  Narbengewebe  eingeheilt  werden,  das  eine  sehr  herab- 
gesetzte Ernährung  und  Lebensfähigkeit  besitzt,  wie  die  in  solchen  Narben 
auftretenden  Entartungen  ja  beweisen.  Dürfte  nicht  in  diesem  Umstände 
ein  Grund  dafür  liegen,  daß  der  Lappen  nach  einiger  Zeit  trüb  wird, 
wenn  er  auch  anfänglich  durchsichtig  geblieben  war,  besonders  so  lange 
das  Leukom  durch  den  Wundreiz  stärker  vaskularisiert  war?  Mit  der 
Rückbildung  aller  dieser  Gefäße  und  der  Verminderung  des  Saftstromes 
werden  die  Emährungsbedingungen  des  Lappens  allmählich  immer  schlechter 
und  schlechter,  so  daß  er  seine  normale  Beschaffenheit  immer  mehr  ver- 
lieren muß.  Dürr^)  hat  vielleicht  einen  ähnlichen  Gedanken  ebenfalls  an- 
gedeutet, indem  er  sagt:  „Bei  letzterem  (nämlich  einem  Lappen  in  ganz 
austrepanierter  Lücke)  findet  nur  an  den  Rändern  eine  Vereinigung  statt, 
die  fast  immer  von  pathologisch  verändertem  Gewebe  gebildet  sind." 
Adamiuk')  schreibt:  „In  der  Tat  unterzieht  sich  solch  eine  umgesetzte 
Hornhaut  nach  der  scheinbaren  Anwachsung  allmählich  einer  Trübung. 
Es  kann  auch  nicht  anders  sein,  da  es  einem  durch  Struktur,  Nervenreich- 
tmn,  Nahrungsbedingnngen  und  schwere  Regeneration  sich  auszeichnenden 
Gewebe,  wie  das  der  Hornhaut,  kaum  zuzumuten  ist,  seine  Nahmngskrafl 
zu  bewahren  und  in  eine  ganz  fremde  Sphäre,  wie  die  des  Narbenge- 
webes,   umzusetzen.*'    Und  schon   Schön*)  hat  vielleicht  unbewußt   mit 


*)  Dürr,  Über  die  Erfolge  der  keratoplastischen  Versacbe.   Klin.  Monatsbl.  f.  Aagen- 
heUknnde,  1879,  XVII,  S.  317. 
*)  Adamiuk,  a.  a.  0. 
')  Schön,  EUiige  Worte  über  Keratoplastik.  Rasts  Magazin  f.  d.  ges.  Heilk.,  1827, 

xxm,  s.  342ir. 
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dem  ersten  Teil  seines  Satzes  etwas  nichtiges  getroffen:  ^Die  leukoniatöj^e 
Kornea  bietet  nicht  die  gfinstigen  Verhältni.sse  fUr  die  Anheilung  einer 
transplantiertcn ,  wie  die  normale;  sie  wird  leicht  eitern^ ;  denn 
gemeint  war  die  Sache  bei  ihm  allerdings  anders,  wie  der  Nachsatz 
beweist. 

Die  Ernährung  des  Lappens  dtlrfte  auf  die  Dauer  vom  gesunden, 
wenn  auch  gefäßlosen,  aber  saftreichen  Homhautgewebe  her  denn  doch 
eine  andere  sein  als  von  einer  gefäßamien  derben  Schwiele,  Für  diese  An- 
sicht könnte  herbeigezogen  werden,  daß  bei  der  unvollständigen  Kerato- 
plastik^ wo  eine  normale  oder  nur  wenig  veränderte  Hornhautschichte  am 
Grunde  der  Lacke  vorhanden  ist,  eine  bessere  Durchsichtigkeit  des  ein- 
gepflanzten Lappens  zu  erzielen  ist.  Wenn  sie  auch  meist  nicht  ganz  nor- 
mal bleibt,  so  spricht  das  auch  nur  flir  die  vorgebrachte  Ansicht,  denn 
es  ist  eben  doch  keine  ganz  normale  Hornhaut ,  in  die  der  Lappen  ein- 
heilt ;  andererseits  ist  der  Lappen  in  solchen  Fällen  doch  wieder  nicht  auf 
die  Ernährung  ganz  ausschließlich  durch  schwieliges  Oewebe  angewiesen, 
wie  bei  der  totalen  Keratoplastik. 

[ZirmOi  dem  wir  den  einzig  erfolgreichen  Fall  totaler  Keratoplastik 
verdanken,  hat  den  Ausführungen  Czermaks  sich  angeschlossen  und  die- 
selben noch  weiter  ausgebaut.  Er  nimmt  an,  daß  ^die  Trübung  des  Lappens 
nur  dann  wird  vermieden  bleiben  können,  wenn  das  umgebende  Gewebe 
noch  tiber  eine  genügende  Saftzirkulation  verfügt,  mn  vom  Rande  her  die 
Zufuhr  des  Emährnngsmateriales  zu  besorgen,  oder  so  weit  genügend  vas- 
kularisiert  ist,  daß  das  Nahrungsbedürfnis  des  Lappens  seine  Befriedigung 
findet '*,  und  hält  daher  nur  solche  Leukome  für  geeignet  zur  Keratoplastik, 
bei  welchen  noch  Reste  der  ursprünglichen  Komealstruktur  insbesondere 
in  den  tieferen  Lagen  vorhanden  sind.  Schlecht  vaskutarisierte  totale 
Narben  sollen  daher  an  den  oberflächlichen  Schichten  abgetragen  und  durch 
partielles  Cljcrdecken  mit  Bulbusbindehaut  (Beutelnaht)  in  ihrem  Ernäh- 
rungszustände verbessert  werden.] 

Ich  glaube  also,  daß  man  drei  Arten  von  Trübungen  unterscheiden 
kann,  denen  der  Lappen  unterliegen  kann; 

L  Sehr  rasch  eintretende,  mit  Qnellung  verbundene,  besonders  nach 
Quetschung  des  Gewebes  und  Abscheuerung  des  Endothels  —  durch  Ein- 
saugung von  Kammerwasser, 

2.  In  wenigen  Tagen  eintretende,  durch  Bildung  von  Oranulations- 
gewebe,  das  von  der  Narbe  unter  Gefüßentwicklung  in  den  Lappen  ein- 
wächst. 


')  Zitm,  Über  Hornhautpfropfüng.  Wiener  kUo.  Wocheoschr.,   1907,  Nr.  3» 
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3.  Spät  auftretende  (nach  drei  Wochen  und  mehr  bis  zu  vielen  Mo- 
naten) bei  andauernd  schlechter  Ernährung  des  Lappens  durch  die  um- 
gebende Schwiele,  in  Fällen,  wo  1.  und  2.  nicht  entstanden  sind  oder 
wenigstens  zu  keiner  bleibenden  Trübung  geführt  haben. 

AnsfBhning  der  Keratoplastik  mit  nnyollständlger  Aasbohmng  der 
Trfibang  nach  y.  Hippel. 

Nach  ausreichend  tiefer  Umschneidung  eines  scheiben- 
förmigen Stückes  der  Trübung  mit  dem  Trepan  wird  dieses 
von  den  erhalten  gebliebenen  Schichten  mit  Pinzette  und  Messer 
lospräpariert.  Sodann  wird  mit  demselben  Trepan  aus  der 
Hornhaut  eines  Kaninchens  (Menschen,  Hundes),  und  zwar  aus 
ihrer  ganzen  Dicke  eine  Scheibe  herausgeschnitten  und  in  den 
zuerst  hergestellten  Ausschnitt  der  Hornhaut  des  zu  operieren- 
den Auges  mit  dem  Epithel  nach  vorn  eingelegt. 

„Vor  der  Ausführung  der  Transplantation  ist  es  zunächst  notwendig, 
sich  ein  einigermaßen  sicheres  Urteil  über  die  Dicke  der  leukomatösen 
Hornhaut  zu  bilden.  Dies  gelingt  am  leichtesten  in  der  Art,  daß  man  nach 
Anästhesierung  des  Auges  durch  Kokain  dasselbe  in  der  für  die  Operation 
bestimmten  Region  mit  einem  feinen  Kautschukspatel  unter  mäßigem  Druck 
sorgfältig  abtastet.  Jede  erhebliche  Verdünnung  der  Membran  manifestiert 
sich  durch  den  verminderten  Widerstand,  den  sie  dem  Spatel  entgegen- 
setzt.^ 

Nach  dem  Ergebnisse  dieser  Untersuchung  wird  die  Höhe  der  Tre- 
pankrone  geregelt,  indem  man  die  an  ihr  angebrachte  Hülse  einstellt.  Es 
ist  dazu  dem  Instrumente  ein  kleiner  Meßapparat  beigegeben,  der  eine 
genaue  Einstellung  der  Hülse  in  bestimmter  Entfernung  vom  Rande  der 
Trepankrone  gestattet.  Er  besteht  aus  einem  von  einer  Metallhülse  um- 
gebenen Elfenbeinstifte,  der  eine  in  025  und  Ob  mm  eingeteilte  Skala 
trägt.  Zieht  man  den  Stift  z.  B.  auf  0*75  in  der  Hülse  zurück,  bringt  dann 
die  Trepankrone  in  den  so  entstandenen  Raum,  läßt  ihre  Hülse  bis  auf 
den  Ring  herabgleiten  und  fixiert  sie  durch  Anziehen  der  Schraube,  dann 
ist  die  Krone  gerade  O'lbmm  hoch. 

Ist  man  im  Zweifel  über  die  Dicke  des  Leukoms,  dann  stellt  man 
die  Krone  auf  0'75mi»;  erweist  sich  der  Einschnitt  als  zu  seicht,  dann 
kann  man  leicht  nachträglich  korrigieren.  Die  verwendete  Trepankrone 
soll  nicht  mehr  als  4*5  mi»  Durchmesser  haben. 

I.  Akt  Ausbohrung  der  Scheibe  im  Leukom.  Der  Kranke  wird 
nicht  narkotisiert. 
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Die  Lider  werden  dureh  einen  Sperrelevateur  geöffnet.  Der  Bnlbus 
wird  mit  zwei  Pinzetten  gehalten,  der  Trepan  senkrecht  aiif  die  Oheiüäche 
der  Trübung  aufgesetzt,  ohne  einen  Druck  mit  ihm  auszuüben. 

Man  drückt  sodann  mit  dem  Zeigefinger  auf  den  Knopf  des  Trepane. 
Sobald  die  Hülse  an  die  Hornhaut  kommt,  hebt  man  den  Zcigetinger  ab 
und  der  Trepan  steht  still. 

Die  aus  den  durchschnittenen  Gefäßen  entstehende  Blutung  wird 
duR^h  Andrücken  von  Eiskompressen  gestillt. 

IL  Akt.  LosltJsang  der  umschnitteneti  Scheibe. 

Mit  einer  geraden  Irispinzette  wird  das  Stückchen  am  Rande  so  ge- 
faßt, daß  das  eine  Armende  bis  zum  Grunde  der  Wunde  vorgeschobeo 
wird^  um  beim  Schließen  der  Pinzette  den  Rand  des  scheibenl^nnigen 
Lappens  ein  wenig  vorziehen  und  das  Messer  in  der  richtigen  Tiefe  ein* 
setzen  zu  koimen.  Er  wird  unter  steter  Anspannung  mit  flachen,  lang- 
samen Zügen,  die  von  der  einen  Seite  der  Wunde  zur  anderen  gehen, 
lo^eliist. 

Nach  vollendeter  Ausschneidung  sollen  die  Ränder  gleich  hoch  und 
senkrecht,  der  ünmd  möglichst  glatt  sein.  Man  unterlasse  jeden  Versuch^ 
getrübtes  Gewelje,  das  am  Grande  zurückgeblieben  ist,  nachtriiglich  zu 
entfernen.  Der  Elevateur  wird  entfernt. 

IM.  Akt,  Austrepanierung  des  Ersatzlappens. 

V.Hippel  rät,  die  Hornhaut  eines  jungen  Kaninchens  zu  benutzen. 
Die  Hülse  des  Trepans  wird  auf  1*5 — 2  mm  zurückgeschoben.  Zur  Trej>a- 
niemng  wird  das  Auge  des  Tieres  mit  einem  Schielhaken  laxiert.  Der 
Trepan  wird  genau  senkrecht  aufgesetzt  und  das  Eindringen  der  Schneide 
von  der  Seite  mit  den  Augen  überwacht.  Bleibt  eine  schmale  Brücke 
stehen,  dann  durchtrennt  man  sie  nachträglich  mit  einer  feinen,  krummen 
Schere,  indem  man  das  spitze  Blatt  mit  seiner  Spitze  in  der  Schnittlinie 
unter  die  Brücke  führt  und  diese  dann  mit  kurzen  Schlägen  abtrennt. 

IV. Akt  Einlegen  des  Lappens  in  die  ausgebohrte  Nische, 

Die  Lider  werden  vom  Gehilfen  mit  den  Fingern  erafftiet,  das  auf 
eine  feine  Spatel  gelegte  Läppchen  wird  neben  die  Nische  auf  die  Ober- 
fläclie  der  Trübung  gelegt  und  langsam  über  ihren  Kand  hineingeschoben. 
Man  vermeidet  so,  daß  Luftblasen  zwischen  dieses  und  den  Grund  der 
NiBche  treten.  Schließlich  drückt  man  das  Läppchen  mit  der  Spatel 
sanft  auf. 

Der  Lappen  darf  die  Ränder  der  Nische  nicht  überragen. 

Man  hebt  das  obere  Lid  an  den  Wimpc^m  über  das  Leukom  und 
legt  einen  l»eiderseittgen  Druckverband  an. 

KachbehandlunB-  r>er  Verband  bleibt  2  bis  3  Tage  liegen,  wird  von 
da  ab  alle  24  Stunden  gewechselt.    Am  6.  Tage  läßt  man  das  nicht  ope- 
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rierte  Ange  frei,  vom  8.  oder  10.  ab  kann  aueh  das  operierte  frei  bleiben, 
wenn  jede  Rötung  geschwunden  ist. 

Oble  Zufftlle.  Perforation  der  Descemetschen  Haut  dnrch 
den  Trepan  infolge  ungleicher  Dicke  des  Leukoms.  Das  Kammerwasser 
sickert  durch  und  man  mufi  die  Operation  einstweilen  aufgeben.  Nach 
4  bis  6  Wochen  kann  man  sie  an  derselben  Stelle  wiederholen,  da  in- 
zwischen genügend  feste  Yemarbung  eingetreten  ist. 

Der  Trepan  ist  zu  seicht  eingedrungen.  Man  muß  dann  das 
Instrument  nochmals  ansetzen,  nachdem  man  die  Hülse  etwas  höher  ein- 
gestellt hat. 

Schiefes  Ansetzen  des  Trepans.  Man  läßt  die  Wunde  verheilen, 
um  die  Operation  später  zu  wiederholen. 

Zurücklassen  einer  zu  dicken  Schichte  von  (trübem)  Horn- 
hautgewebe am  Grunde  durch  zu  flaches  Anlegen  der  Pinzette.  Auch 
da  muß  man  die  Wunde  verheilen  lassen  und  die  Operation  auf  später 
verschieben. 

Dasselbe  hat  zu  geschehen,  wenn  man  infolge  schlechten  Auspräpa- 
rierens  eine  trichterförmige  Wunde  erhalten  hat. 

Bei  starker  Blutung  aus  den  durchschnittenen  Leukomgefäßen  muß 
so  lange  gewartet  werden,  bis  unter  Anwendung  von  Druck  und  Eistupfern 
die  Blutung  steht. 

Vorwölbung  des  Grundes,  wenn  der  zurückgelassene  Grund  der 
Nische  sehr  dünn  ist.  Man  macht  eine  Punktion  der  Kammer,  um  den 
Binnendmck  vorübergehend  herabzusetzen. 

Heilungsverlauf.  Es  stellt  sich  in  den  ersten  Tagen  mäßige  Rötung 
der  Bindehaut  und  des  perikornealen  Lederhautgürtels  ein.  Die  Hornhaut- 
trübung wird  von  zahlreichen  Gefäßen  durchzogen,  am  Rande  der  Lücke 
wird  sie  weißlichgrau  gefärbt  und  schwillt  etwas  an.  Der  Lappen  ist  an- 
fänglich durch  eine  schmale  Furche  vom  Narbengewebe  getrennt,  ist  ent- 
weder vollständig  durchsichtig  oder  zeigt  eine  leichte,  rauchige  Trübung, 
die  sich  jedoch  bald  verliert.  Die  zurückgelassene  Homhautschichte  am 
Grunde  reflektiert  an  der  Berührungsfläche  mit  dem  Lappen  das  Licht 
etwas  stärker;  enthielt  sie  schon  vorher  Gefäße,  so  sind  sie  stärker 
gefüllt. 

Der  Lappen  wird  nicht  vaskularisiert  und  quillt  nicht  auf  Hie 
und  da  sieht  man  in  ihm  kleinste  Infiltrate  entstehen,  die  nach  2  bis 
3  Tagen  verschwinden.  Nach  drei  Wochen  ist  der  Lappen  endgültig  ein- 
gdieflt. 

War  im  Grunde  der  Nische  trübes  Gewebe  vorhanden,  so  trübt  es 
sich  anfänglich  meist  noch  stärker  und  hellt  sich  erst  nach  mehreren 
Wochen  wieder  auf. 
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Leider  scheint  sieh  auch  in  vielen  Fällen  späterhin  der  iilierpflanzte 
Lappen  doch  noch  in  trUlienJ) 

Infolf^e  von  Fehlern  hei  der  Operation,  iin^eniif^ender  Tiefe  der 
Wunde,  s^ehiefer,  statt  senkrüchter  Stellnn^  der  Wnndraudt^r  kann  es  dazu 
kommen ,  daß  der  Lappen  nicht  einheilt  und  aus  der  Nische  herauis- 
gleitet. 

Anzeigen.  Die  Operation  ist  zu  versuchen  bei  Trühungen,  die  nieht 
die  ganze  Dieke  der  Hornhaut  einnehmen  und  wo  die  Randteile  die  Aus- 
sichten einer  Iridektoniie  sehr  sclüecht  machen.  Doeh  auch  bei  solchen, 
wo  die  Trübung  l>is  zur  Deseenieti  geht,  kann  der  Versuch  gemacht  wer- 
den, weil  eine  Aufhellung  der  zurtlckgelaBsenen  Schichte  heol>achtet  ward. 
Uurehaus  ungeeignet  sind  alle  totalen  mit  der  Iris  verbundenen  Lcidiome 
und  die  >Staphylome, 


AusfiiliFting  der  Hornhantpfropfunig;  mit  ToUständiger  Aof^liohrtiiig 
der  Trübung  (totale  Keratoplastik)  naeh  v.  Hippel. 

Es  wird  mit   dem  Trepan    aus   der   ganzen  Dicke   der  Trti- 

hung  ein  scheibenförmiges  Stück  ausgebohrt,  so  daß  eine  kreis- 
runde Lücke  entsteht.  Aus  der  zur  Pfropfung  bestimmten  Horn- 
haut (des  Menschen  oder  eines  Tieres)  wird  ein  gleich  großer 
Lappen  ausgeschnitten  und  in  die  Lücke  des  zu  operierenden 
Auges  gebracht. 

Vor  der  Ausführung  der  Operation  hat  man  sich  in  der  schon  an* 
gegebenen  Weise  ein  Urteil  über  die  Dicke  der  zu  trepanierenden  Horn- 
haut zu  verschafien.  Bei  einiger  Übung  lernt  man  sogar  zu  beurteilen,  ob 
sich  noch  eine  Linse  im  Auge  befindet  oder  nicht,  tlbrigens  wird  man  in 
F'ällen,  deren  Verlauf  man  selbst  beobachtet  hat,  Über  den  letztgenannten 
Punkt  im  Klaren  sein. 

Der  Kranke  wird  zur  Operation  tief  narkotisiert,  die  Lider  werden 
mit  Lidhaltern  von  Desmarres  offen  gehalten,  der  Augapfel  wird  mit 
zwei  Pinzetten  zu  beiden  Seiten  der  Hornhaut  gefaßt  und  auf  diese  Weise 
festgestellt. 

1.  Akt.  Die  Trepankrone  wird  so  gestellt,  daß  wonniglich  nur  die 
Narbe,  hrichstens  noch  das  mit  ilir  verbundene  Irisgewebe  durch- 
schnitten wird. 

Ein  tieferes  Eindringen  muß  durchaus  vermieden  werden,  denn  sonst 
wird,  wenn  die  Linse  noch  durchsichtig  ist,  diCvSc  verletzt  oder  mau  dringt, 
wenii  sie  fehlt,  in  den  Glaskörper  ein. 


*)  Silex,  HornhaattranBplantatton.  Yerhandl-  d.  X,  intern,  med.  Kongr.,   Berlin  1892, 
IV,  2,  5157. 
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Wird  das  Lenkom  durch  den  Trepan  nicht  allseitig  durchtrennt,  was 
sich  wegen  ungleichmäßiger  Dicke  leicht  ereignen  kann,  dann  faßt  man 
den  Lappen  an  der  betreffenden  Stelle  mit  einer  feinen  Pinzette  am  vor- 
deren Rande,  spannt  die  Brücke  gut  an  und  setzt  ein  Messer  v.  Graefes 
mit  der  Spitze  senkrecht  in  die  runde  Wunde  ein  und  durchtrennt  den 
Rest  des  Gewebes  mit  vorsichtigen  Zügen. 

Ist  der  Trepanschnitt  überall  zu  seicht  geworden,  dann  stellt  man 
die  Krone  etwas  höher  ein,  setzt  den  Trepan  nochmals  auf  und  schnei- 
det durch. 

Sobald  das  Stück  allseitig  umschnitten  ist,  kann  man  es  mit  der 
Hnzette  herausheben,  außer  es  hängt  noch  an  seiner  Hinterfläche  mit  der 
geschrumpften  Kapsel  oder  mit  der  Kapsel  einer  noch  vollen  Linse  zu- 
sammen, wie  das  oft  der  Fall  ist. 

Im  ersten  Falle  hat  man  nach  Entfernung  des  Stückes  sorgfältigst 
alle  Iris-  und  Kapselfetzen  zu  entfernen;  im  zweiten  Falle  hat  man  fol- 
gendermaßen vorzugehen.  Um  das  Stück  loszutrennen,  zieht  man  es  mit 
einer  feinen,  geraden  Irispinzette  sanft  vor,  schiebt  die  Spitze  einer  sehr 
feinen,  spitzen  Schere  dahinter,  mit  der  man  ohne  besondere  Zerrung  auch 
ans  einer  sehr  verdickten  Kapsel  ein  Stück  ausschneiden  kann. 

Ist  die  Linse  noch  vorhanden,  so  quillt  bei  dieser  Handhabung  bereits 
ein  Teil  ihrer  Substanz  aus  der  Wunde  hervor.  Meist  handelt  es  sich  in 
solchen  Fällen  ohnedies  um  gänzlich  getrübte  Linsen.  Der  Rest  der  Linsen- 
masse läßt  sich  nach  Entfernung  des  Läppchens  leicht  durch  Streichen  mit 
dem  Löffel  aus  der  weiten  Öffnung  entfernen. 

Hat  sich  der  Lappen  nach  der  Umschneidung  leicht  entfernen  lassen 
und  erweist  sich  darnach  die  Linse  nicht  als  durchsichtig,  dann  öflfhet 
man  die  Kapsel,  indem  man  sie  mit  der  Spitze  des  Messers  von  v.  Graefe 
anritzt,  und  entleert  hierauf  die  getrübte  Linsensubstanz. 

Ist  die  verdickte  Kapsel  oder  die  Linse  durch  die  genannten  Maß- 
nahmen entfernt,  dann  stellt  sich  die  vordere  Fläche  des  Glaskörpers  in 
der  Wunde  ein. 

Jedesfalls  sind  alle  Reste  von  Kapsel  und  Iris  sorgsamst  aus  der 
Wundlttcke  zu  entfernen  und  womöglich  die  Iris  von  den  Rändern  der 
Narbe  frei  zu  machen,  was  besonders  bei  umschriebenen  Staphylomcn 
oft  in  recht  befriedigender  Weise  gelingt.  Man  erreicht  dies  durch  flaches 
Eingehen  mit  der  feinen  Kataraktspatel  (Fig.  31  a,  Bd.  L  S.  21)  oder  einer 
stumpfen,  konischen  Sonde,  die  man  sich  entsprechend  zurecht  gebogen 
hat,   und  durch  Aussehneidung  des  Irisgewebes  mit  Pinzette   und  Schere. 

Ist  der  Glaskörper  verflüssigt  gewesen,  so  geschieht  es  gewöhnlich, 
daß  nach  der  Ausschneidung  des  Narbenstückes  oder  wenigstens  der 
Kapsel  eine  größere  oder  geringere  Menge  davon  abfließt  und  der  Aug- 
es« mak.  Die  angenftratlichen  Operationen.  2.  Aufl.  II.  7 
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apfel  zusanimeDsinkt.  Ist  das  in  uennenswertem  Grade  der  Fall,  dann  er- 
schwert ea  den  letzten  Akt  der  Operation^  das  Einlegen  des  einzuheilenden 
Hornhautlappens  gelir.  Bei  gerint,a*ni  (irade  und  besonders  Lei  steifen 
Narben,  die  sidi  darnach  nicht  falten  oder  trichterfOnaig  einsinken,  hat  es 
nichts  zu  sagen. 

Sobald  (Maskiirpervorfall  eintritt^  sind  sofort  die  Lider  zu  schliefen 
und  ein  Tupfer  sanft  darauf  zu  drücken.  Das  Wiederntfuen  der  Lider  darf 
nur  in  tiefster  Narkose  und  mit  den  Findern  geschehen. 

V,  Hippel  half  sich  einmal  bei  sehr  starkem^  andauerndem  Glas- 
kr»rperausrtuü  dadurch,  daß  er  das  austrepanierte  Stdek  wieder  einlefjfte 
und  dann  die  Lider  sebloli- 

In  anderen  Fällen  wölbt  sich  der  (Tlaskörper  Idasenftimiij^  durch  die 
Wunde  vor  und  würde  m  das  Einlesen  des  Lappens  in  die  Llicke  unmög- 
heh  mnchen.  In  solchen  Filllen  muß  eine  Punktion  der  Hyah>idea  vorge- 
nommen weiden. 

Die  Blutung,  die  auf  die  Aussehneiduug  folgt,  ist  meist  unf)edeu- 
tcnd  und  steht  in  der  Regel  sofort,  wenn  man  auf  F>is  gekühlte  Tupfer 
aufs  Leukoin  drückt.  Jedesfalls  muJi  mit  der  Fortsetzung  der  Operation 
so  lange  gewartet  werden,  bis  es  gelingt,  die  Blutung  zum  Stehen  zu 
bringen. 

8ehr  Hti3rend  ist  die  Blutung,  wenn  l)ei  stark  veHlüssigteui  iilaskörper 
ein  Teil  davon  sofort  abfliegt  und  beim  Zusammensinken  des  Augapfels  das 
Blut  in  das  Innere  des  Augapfels  eingesogen  wird.  v.  Hippel  rät,  so  schnell 
alB  möglich  ein  auf  Eifs  gekühltes,  zusammengefaltetes  Läppchen  so  in  die 
Wunde  eiuxuführen.  daü  es  wie  ein  Taini>on  auf  ihre  Ränder  einen  mäßigen 
Druck  ausübt. 

iL  Akt  Für  die  vollständige  Keratoplastik  ist  die  Hornhaut  des 
Kaninchens^  außer  für  Kinder,  zu  dünn  und  es  enipüehlt  sich  dazu,  wenn 
nuiu  die  Möglicbkeit  hat,  niensehliche  Hornhaut  zu  nehmen  oder  die  des 
Hundes  (v.  Hippel).  [Zirni  hält  nur  Homoplastik  für  aussichtsreich.] 

Die  Trepanation  wird,  wie  schon  nngegeben,  ausgeführt.  Hierbei  ist, 
wenn  die  ijperation  zu  optischen  Zwecken  versucht  wird,  die  größte 
Schonung  des  Lajipens  nötig,  damit  insbesondere  das  Endothel  der  hinteren 
Fläche  nicht  beschädigt  werde. 

[Nach  Zirm  soll  der  Lappen  ausschließlich  mit  dem  Trepan  ge- 
wonnen und,  ohne  ihn  mit  Instrumenten  zu  lierülu*en,  zwischen  zwei  mit 
steriler  Kochsalzlösung  getränkten  Gazebäuschchen  über  warmen  Wasser- 
däuipfen  aufbewahrt  werden.! 

Ili.  Akt  Die  Lider  des  Kranken  werden  nur  mit  den  Fingern  ge- 
r^tlhet.  Im  Augenblicke,  wo  man  nach  Einlegen  des  Stückchens  die  Ele- 
vateurc  herausnimmt,    kann    es    sich    nämlich  durch  das  Emporheben  der 
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I  Jder  ereignen,  weil  der  Druck  im  Ange  plötzlich  Binkt,  daß  infolgedessen 
das  bereits  aufgelegte  Stück  in  den  Bulbus  hineingesaugt  wird,  wie  es 
V.  Hippel  einmal  geschah. 

Das  Läppchen  wird  mit  seiner  Epithelfläche  auf  eine  feine  Spatel 
gebracht  und  sodann  neben  die  TrepanöfTnung,  natilrlich  mit  seiner  Bpithel- 
fläche  nach  vorne,  aufs  Leukom  gelegt.  Man  schiebt  es  dann  ganz  lang- 
sam in  die  Offiiung  hinein. 

[Zirm  empfiehlt  dringend,  das  zu  transplantierende  Läppchen  direkt 
von  dem  Gazebäuschchen,  auf  dem  es  aufbewahrt  wird,  in  den  Hornhaut- 
defekt zu  bringen,  ohne  Verwendung  eines  Instrumentes.] 

Ist  das  Leukom  trichterförmig  eingesunken,  dann  bringt  man  das 
Läppchen  trotzdem  auf  die  Oflfhung  und  drückt  es  mit  der  Spatel  trichter- 
förmig ein.  Selbst  wenn  die  Öffnung  im  Leukom  infolge  des  starken  Glas- 
körperverlustes kleiner  geworden  ist,  so  kann  doch  Einheilung  eintreten, 
wenn  das  Läppchen  so  aufgelegt  wird,  daß  es  die  Ränder  der  Öffnung 
bedeckt.  Mit  der  eintretenden  Füllung  des  Augapfels  erweitert  sich  die 
Lücke  wieder  und  das  Läppchen  sinkt  durch  den  Liddruck  in  die  rich- 
tige Stellung  zurück. 

[Zirm  rät,  das  Läppchen  durch  eine  Kreuznaht,  d.  i.  zwei  sich 
kreuzende,  durch  die  Conjunctiva  bulbi  gelegte  Seidenfäden  zu  fixieren. 
Da  bei  der  Rollung  des  Auges  nach  oben  sich  die  Fäden  sehr  leicht  ver- 
schieben können,  jedenfalls  einen  Druck  auf  den  implantierten  Lappen 
ausüben,  halte  ich  dies  nicht  itlr  zweckmäßig.] 

Man  bringt  das  obere  Lid,  das  man  am  Rande  faßt,  über  die  Kornea 
und  schließt  so  die  Lidspalte.  Man  legt  einen  leichten  Druckverband  aufs 
operierte  Auge,  verbindet  aber  auch  das  andere. 

Heilungsverlauf.  Die  Verklebung  des  Lappens  mit  dem  Rande  der 
Lücke  erfolgt  ungemein  rasch,  nach  v.  Hippel  schon  in  10  Minuten. 

Nach  24  Stunden  ist  der  Lappen  schon  gut  gewölbt  und  sitzt  im 
Leukom  wie  ein  Uhrglas  in  seiner  Fassung.  Nur  nach  starkem  Glaskörper- 
verluste tritt  dies  erst  später  ein.  Die  Injektion  des  Augapfels  und  des 
Leukoms  ist  hierbei  unbedeutend.  Schon  in  den  ersten  Tagen  oder  etwas 
später  entwickelt  sich  dann  die  Lappentrübung.  Sie  ist  oft  mit  starker 
Schwellung,  bis  auf  das  Dreifache  der  ursprünglichen  Dicke  verbunden. 
Die  Trübung  beginnt  am  Rande  und  rückt  gegen  die  Mitte  vor.  Sie  ist 
blänlichgrau,  diffus,  wie  bei  Keratitis  interstitialis.  Zwischen  dem  12.  bis 
24.  Tag  kommt  Gefäßbildung  mit  weiterer  Abnahme  der  Durchsichtigkeit. 
V.  Hippel  hat  die  Gefäßbildung  mit  Erfolg  durch  Eisumschläge  in  Schranken 
gehalten.  Zuweilen  bleibt  ein  mittlerer  Abschnitt  von  der  Trübung  und 
Gefäßbildung  ziemlich  verschont. 


100 

In  manchen  Fällen  entwickelt  sich  die  Trübung  sehr  spät,  erst  nach 
Wochen.  Dann  fehlt  meist  die  GefäÜbildung. 

Der  Rand  des  Lappens  erscheint  schließlich  immer  als  eine  scharfe 
weifie  Kreislinie.  Aach  hinter  dem  Lappen  kCmnen  sich  TrtJbnngen  ent- 
wickeln, die  von  zurückgelassenen  Fetzen  von  Irisgewebe  oder  vom  Glas- 
körper —  nach  tiefer  Verletzung  bei  der  Operation  —  ausgehen. 

Häufig  ist  die  Entstehung  kleiner  Infiltrate  zu  beobachten.  Man 
hat  sie  zwischen  dem  16.  und  24.  Tage  auftreten  sehen.  Das  Epithel  str>ttt 
sich  darüber  ab;  sie  sind  meist  stecknadelkopfgroß.  In  der  Mitte  des 
Lappens  sind  stets  nur  vereinzelte  vorhanden.  In  anderen  Fällen  treten  sehr 
viele  am  Rande  auf  und  führen  zu  starker  oberflächlicher  Oefäßbildung. 
Nach  2 — 3  Wochen  gehen  sie  wieder  zurück. 

Wo  es  infolge  unregelmäßiger  Beschaffenheit  der  Wunde  nicht  zu 
rascher  Verklebung  kommt,  findet  man  den  ganz  getrübten,  stark  aufge- 
quollenen Lappen  schon  in  den  ersten  Tagen  im  Bindehautsacke. 

Im  Ijeukom  sieht  man  schon  nach  24  Stunden  zahhreiche  Gefäße. 
Die  Ränder  der  Lücke  schwellen  etwas  an.  All  das  geht  unter  Anwendung 
von  EisumsehlHgen  in  3 — 4  Tagen  wieder  zurück. 

Bei  starker  Quetschung  der  Wundränder  bei  der  Operation  kann  es 
an  ihnen  zu  um8chriel)enen  oder  ausgedehnten  Nekrosen  kommen,  die  zur 
Fistelbildung  und  zur  Ablösung  des  Lappens  führen  können.  Natürlich 
kann  sich  auch  Eiterung  an  den  Wundrändem  einstellen,  die  sehr  bald 
zur  Einschmelzung  und  Abstoßung  des  Lap|)ens  führt. 

[Was  das  Ergebnis  der  Operation  anlangt,  so  ist  es  bis  jetzt  in  einem 
einzigen  Falle  gelungen,  eine  vollkommene  Transparenz  des  überpflanzten 
Lappens  zu  erhalten  (Zirm*)* 

Die  Operation  wurde  Dezember  1896  ausgeführt.  Homoplastik  bei  einem  45juhrigen 
Manne  mit  totalen  Hornhautleukomen  durch  Kalkveriitzung ,  ?on  der  Hornhaut  eines 
14jährigeu  Knalien.  Ich  habe  den  Fall  gelegentlich  einer  Demonstration  in  der  ophtha!- 
mologischen  (iesellschaft  in  Wien  gesehen;  es  war  ein  bmin  im  Durchmesser  haltender 
durchsichtiger  Hornhautlappen  in  völlig  narbiges  Hornhautgewebe  tadellos  eingeheilt, 
man  konnte  den  Augengnuid  im  umgekehrten  Bilde  durch  dieses  „Fenster"  sehen.  Seh- 
schärfe zirka  0*2,  mit  -f  7  D  wunle  Jäger  Nr.  6  gelesen.  Der  Befund  blieb,  wie  ich 
einer  freundlichen  Mitteilung  des  Kollegen  Zirm  entnehme,  völlig  unverändert  bis  zu 
dem  im  Juli  1907  erfolgten  Tode  des  Patienten.) 

LHe  Kinheihing  gelingt  \m  richtiger  Ausführung  meist,  wenn  auch 
kein  Erfolg  für  das  Sehvermögen  sich  ergibt;  es  soll  deshalb  bei  ver- 
dünnten oder  flstelndcn  Stellen  von  Narben  die  Operation  l)entttzt  werden, 
um  einen  festen  Abschluü  zu  erzeugen   und   bei  geeigneten  Fällen  jeden- 


M  Zirm,    Kine  erfolgreiche  totale  Kerato|)la«tik.  Arch.  f.  Ophthalm.,   1907,  LXIV,  3; 
und :  (*bi'r  llomhautpfropfung.  Wiener  klin.  Wochenschr.,  1907,  Nr.  3. 
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v^ersaoht  werden.  Denn  der  Kranke  kann  durch  die  Operation  nichts 
ren  und,  wie  der  Erfolg  Zirms  lehrt,  alles  gewinnen. 
Anzeigen.  Zu  optischen  Zwecken  ist  der  Versuch,  trotz  der  bis- 
m  Mißerfolge  bei  totalen,  angewachsenen  Leukomen  und  bei  totalen 
ylomen  ohne  Drucksteigerung  an  beidseitig  erblindeten  Personen, 
rhin  im  Hinblick  auf  die  Möglichkeit  einer  geringen  Verbesserung 
ehvennögens,  bei  den  zweitgenannten  auch  wegen  der  hierbei  erzielten 
5hung  gerechtfertigt. 

Zur  Abflachung  umschriebener  Staphylome,  nachdem  die  Drucksteige- 
durch  Iridektomie  beseitigt  ist,  dann  zur  Verheilung  von  Fisteln,  die 
idere  Weise  vergeblich  behandelt  wurden,  ist  die  Operation  sehr  ge- 
.  Bei  partiellen  Staphylomen  stellt  sie  ein  Verfahren  dar,   das  nach 

9  Erfolge  gibt,  wie  sie  durch  kein  anderes  zu  erreichen  sind. 

M.  Sachs  hat  die  temporäre  Trepanation  (temporäre  Resektion)  der 

autnarbe  zur  Lösung  vorderer  Synechien  empfohlen.  (S.  diesbezüglich 

iterolysis  anterior).] 

Ausführung  der  Homhaatpfropfung  nach  Dürr. 

Luf  den  randständigen,  durch  Ablösung  einer  Gewebs- 
rung,  die  vom  Limbus  ausging,  entstandenen  Defekt  wird 
Qtsprechend  großes,  nur  den  vorderen  Schichten  ent- 
enes  Läppchen  Hornhaut  aufgepflanzt,  das  einen  Binde- 
ppen  trägt,  der  zur  Befestigung  mit  Nähten  benutzt  wer- 
inn. 

ie  Operation  kann  auch*  unter  Lokalanästhesie  (Kokain-Adrenalin) 
et  werden. 

Akt  Man  trägt  zuerst  die  Wucherung  nach  den  am  entsprechenden 

igegebenen  Regeln   (vgl.  Fitigelfell ,    Geschwtilste  des  Hornhaut- 

utbordes)  ab,  indem  man  dabei  Sorge  trägt,    daß  die  Ränder  und 

nd  des  entstehenden  Defektes  ganz  von   durchsichtiger  Hornhaut 

wird.  Hernach  unterminiert  man  noch  den  dazu  gehörigen  Leder- 

der  Bindehaut  ein  Stück  weit.  Handelt  es  sich  um  eine  wirkliche 

mg,  dann  schneidet  man  sie  nun  von  der  Bindehaut  los,  sonst  Qyei 

Fitigelfell,  bei  Symblepharon)  wird  nur  der  narbige,  graue  Saum 

rt   und   gegebenen  Falles  unter   der  Bindehaut  liegende,    derbere 

(ränge  ausgeschnitten. 

t  sich  die  Bindehaut  stärker  zurückgezogen,    so  legt  man  in  der 
wie  es  bei  der  Operation   des  Flügelfelles  angegeben   ist,   einige 
1,  die  parallel  zur  Tangente  des  Homhautrandes  liegen.  Dadurch 
Bindehautrand  nahe  an  den  Defektrand  gebracht. 
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Dit.'  liesondere  dardi  dir  Ablösung  diT  Bindehaut  entstehende  Blutung 
ist  durch  Aufdrücken  von  Kistupfeni  vollKtändig  zu  stillen. 

II.  Akt.  Der  Defekt  auf  der  Hornliaut  hat  gewöhnlich  eine  dreieckige 
oder  ha!binondft)nnige  (iCHtalt.  Sein  Grund  muß  inöghchst  glatt  hcrge* 
stellt  sein. 

Aus  der  Hornhaut  eines  Tieres  (Kaninchi^n,  Hund)  oder  eines  Men- 
schen, wenn  ein  zu  enukleierendes  Auge  mit  durchsichtiger  Honihaut  zur 
Verfügung  steht,  wird  nun  ein  möglichst  entsprechender  Lapiien  in  folgi*n- 
def  Weise  ausgeschnitten. 

Man  beginnt,  nach  dem  man  sich  mit  der  Spitze  der  krunnuen  Lanze 
den  Kontur  des  Lappens  am  Randteile  der  Hornhaut  vorgezeichnet  hat, 
mit  diesem  Instrumente  in  der  Hornhaut  flach  zu  schneiden,  bis  man  den 
ganzen  Lappen  bis  zum  Lederhautrande  aligeirist  hat.  Es  entsteht  so  ein 
an  den  Rändern  scharf  zulaufender,  im  Querschnitt  keiliV^rmiger  Lappen 
aus  den  vorderen  Schichten  der  Hornhaut.  Ist  man  überall  bis  zum  I^eder- 
hauthorde  vorgedrungen,  dann  trUgt  man  den  Lappen  ah,  jedoch  so,  daß 
ein  schmaler  Lederhautsaunj  an  ihm  erhalten  bleuet.  Nun  hängt  er  noch 
an  der  Bindehaut  fest,  die  mit  einer  feinen  krujumen  Schere  so  umschnitten 
wird,  daß  ein  H  bis  4mm  breiter  Saum  am  Lappen  erhalten  wird.  Der 
Hornhantlapijcn  soll  nach  allen  Richtungen  ungctllhr  um  1  nnn  gnjßer  sein 
als  der  Defekt. 

III.  Akt  Soll  der  Lappen  durch  Nähte  befestigt  werden,  dann  zieht 
man  an  seinem  oberen  und  unteren  Ende  durch  den  Ansatz  des  Binde- 
hautsau mes  oder  durch  den  Lederhautsauni  selbst  je  einen  feinen  Seiden- 
faden. 

Die  Lider  des  zu  ojieriercnden  Auges  werden  mit  den  Fingern  ge- 
ötlnet. 

Man  bringt  dann  den  Lappen  in  richtiger  Stellung  auf  den  Defekt, 
drückt  ihn  sanft  an  und  breitet  den  Bindehautsanm  mit  der  leinen  Spatel 
auf  der  Lederhaut  aus. 

Hatte  man  Nähte  eingelegt,  so  zieht  man  die  Fäden  au  den  ent- 
sprechenden Teilen  des  angrenzenden  Limbus  conjunctivae  durch  und 
knüpft  sie  hierauf.  Der  Lappen  ist  auf  diese  Weise  durch  zwei  Nahte  an 
seinem  oberen  und  unteren  Ende  befestigt.  Unbedingt  nutig  ist  jedoch  diese 
Befestigung  mit  Nähten  nicht. 

Verband.  Man  bestreut  den  Lapp3n  mit  fein  gepulvertem  Jodoform, 
verklebt  die  Lidspalte  rnit  englischem  lHaster  und  legt  hierauf  einen 
Druck  verband  auf  beiden  Augen  an,  der  zwei  bis  drei  Tage  liegt.  Dann 
wird  der  Verband  alle  Tage  gewechselt.  Das  nicht  operierte  Auge  kann 
nach  fllnf  bis  sechs  Tagen  offen  bleiben. 
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Heilungsverlauf.  Der  Lappen  trübt  sich  in  einigen  Tagen  und  zeigt 
meist  schon  nach  drei  bis  vier  Tagen  Gefäßbildung.  Späterhin  nimmt  er 
oft  eine  gelbliche  Farbe  an  und  zeigt  deutliche  Anschwellung.  Doch  geht 
das  alles  wieder  zurück.  Der  Lappen  bleibt  entweder  grau  getrübt  oder 
er  hellt  sich  wieder  auf.  Diese  Aufhellung  kann  nach  Wochen  recht  voll- 
kommen sein.  Doch  scheint  sich  gewöhnlich  nach  langer  Zeit,  auch  nach 
einem  Jahre  die  Durchsichtigkeit  wieder  zu  verlieren,  außer  in  ganz  seltenen 
Fällen  (Dürr). 

Stets  entsteht  eine  gewisse  Schrumpfung  des  Lappens. 

Anzeigen.  Diese  Operation  empfiehlt  sich  nach  der  Abtragung  von 
falschen  Flügelfellen  und  Geschwülsten  des  Limbus,  die  breit  aufgesessen 
hatten,  so  daß  eine  größere  Wundfläche  auf  der  Hornhaut  nach  ihrer  A)>- 
tragung  entsteht,  um  die  Bildung  eines  falschen  Flügelfells  zu  verhindern. 
Dieses  entsteht  dadurch,  daß  die  an  den  Defekt  grenzende  Augapfelbinde- 
haut  in  den  Defekt  bei  der  Vernarbung  hineingezogen  wird,  in  dem  die 
ihn  bedeckende  Granulationsschichte  mit  ihr  zusammenhängt  und  sich 
später  retrahiert. 

Von  Dürr  und  Seh  öl  er  ist  die  Operation  auch  bei  randständigem 
Ulcus  perforans,  l)ei  Homhautfisteln  und  bei  Irisvorfällen,  die  sich  nicht 
überhäuten  wollen,  gemacht  worden. 

B,  Pfropfung  von  Bindehaut  auf  die  HomJiaut. 

Zur  Pfröpfling  von  Bindehaut  auf  die  Hornhaut  werden  gestielte  oder 
ungestielte  Lappen  benutzt.  [Seh  öl  er')  hat  zuerst  Bindehautlappen  zur 
Deckung  von  Geschwüren  der  Hornhaut,  mit  oder  ohne  Irisprolaps,  bei 
beginnenden  Staphylomen,  bei  perforierenden  Hornhaut-  und  Skleral- 
wnnden  sowie  bei  zystoider  N'ernarbung  verwendet.  Die  Methode  fand 
keine  weitere  Beachtung ,  bis  K  u  h  n  t  *) ,  unabhängig  von  S  c  h  ö  1  e  r,  die- 
selbe aufnahm  und  weiter  ausbildete;  er  pfropfte  gestielte  und  unge- 
stielte Lappen  der  Bulbusbindehaut  auf  die  Kornea.  Da  Gama  Pinto ^) 
verwendete  stiellose  Bindehautlappen  zur  Deckung  der  Hornhautwunde 
nach  Ausschneidung  von  Irisvorfällen,  v.  Meyer*)  gestielte  Lappen  zur 
Deckung  von  Irisprolapsen,  um  externe  Infektion  zu  verhüten.  Snellen-') 


*)  Schöler,  Jahresbericht  für  1876,  Die  Augenklinik  zu  Berlin  für  1876. 

*)  Knhnt  H.,  Vorschlag  einer  neaen  Therapie  bei  gewissen  Formen  von  Hornhaut- 
gesohwüren.  Wiesbaden  (Bergmann)  1884.  —  Kuhnt  H.,  t;ber  die  Verwertbarkeit  der 
Bindehaut  in  der  praktischen  und  operativen  Augenheilkunde.  Wiesbaden  (Bergmann)  1898 
(mit  Literatur). 

')  Da  Gama  Pinto,  Zur  Behandlung  des  Irisvorfalles  bei  Homhautgesch wären. 
Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1887,  XXV,  S.  1. 

*)  E.  Meyer ,  Bericht  d.  22.  Versamml.  der  ophthalm.  Gesellsch.,  Heidelberg  1892,  S.  192. 

')  Sn eilen,  On  the  subconjunctival  treatment  of  operative  and  traumatic  wounds  of 
the  Cornea  and  sclerotic.  VIII.  Internat,  ophthalm.  Kongreß  zu  Edinburg  1894.  Sitzung  am 
7.  August. 
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eiiiprahl  die  l"1»oriiflaiizuii^^  eines  Bindehauthip|*cns  auf  operative  und  zu- 
t  all  ige  Verletzungsw  linden  der  Kornea  und  Sklera. 

V*  Wecker^),  der  zur  Deckung  von  Hubstanzdefekten  nacli  Htaphylom- 
abtra^ung  die  Bindehautnalit  angewendet  hatte,  riet  gleichfalls,  groöe, 
klaffende  Hornliaut-Ijederhautwiinden  durch  Bindehaut  zu  decken ;  die 
Schwierigkeit,  die  La|*j}en  an  Ort  und  Stelle  zu  befestigen,  veraninfitc  ihn, 
in  der  Weise  die  suhkonjunktivale  Vereinigung  von  Hornhaut  wunden  ni 
erreieheiK  daß  er  die  Bindehaut  rin^s  um  den  Hornhautrand  unisehnitt, 
bis  zum  Ansätze  der  geraden  Augenmuskeln  von  der  Lederhaut  abhiste 
und  dann  durch  eine  Beutelnaht  oder  dnrcli  4 — 6  Nähte  vor  der  Horn- 
haut vereinigte.  Der  Verband  Ideibt  H  — 10  Tage  liegen.  Die  Wundränder 
werden  so  durch  den  Druck  einander  genähert  und  verheilen  niöch.  Die 
Bindehaut  verwachst  nur  mit  Stellen ,  die  wund  waren  und  starker  ge- 
klafft haben.  Sehneiden  spHter  die  Nähte  durch^  so  zieht  sieh  die  Binde- 
haut  allseitig  znrtiek  und  liaflet  nur  an  diesen  Stellen. 

L.  Weiß^)  hat  gleiehfalls  durch  Implantation  großer,  doppelt  gestielter 
Bindehautlappen  ausgedehnte  geschwUrige  »Suhstanzverluste  der  Honiliaut 
zur  Heilung  gebracht.) 

I  Ausführung  der  Pfropfung  gestielter  Itindehaotlappeti  auf  die 
Kornea  von  Kuhnt. 

Ans  der  Augapfelbindehaut  werden  parallel  dem  Horn- 
hautrande oder  senkrecht  zu  ihm,  dann  eventuell  bisium  Fornix 
conjunctivae  reichend,  einseitig  oder  doppelseitig  gestielte 
Lappen  gebildet,  von  der  Lederhaut  abgeHist,  in  den  Hubstanz- 
defekt  der  Kornea  eingedrtickt  und  durch  passende  Bindehaut- 
näbte  festgehalten- 

Die  Operation  wird  unter  Lokalanästhetüie.  Jiei  enipündlichen  und 
unruhigen  Kranken  aber  jed**nfalls  in  [dlgemeiner  Narkose  ansgeftihrt.  Je 
nach  der  Art,  Lage  und  (Iri^ße  des  llornhautd»^fektes  wird  eines  der  fol- 
genden Verfahren  angewi-ndet- 

L   Keratoplastik  mit  einfach  gestieltem   Bind(*liautlappen, 

Es  .sei  ein  Snbstnnzdetekt  der  lateralen  Hornhauthälfte  zu  decken. 
In  der  ganzen  lateralen  Zirkuniferenz  der  Hornhaut,  bis  über  den  Defekt 
hinaus,  wird  die  liindehant  am  Hornhautrande  abgelöst,  dann  ein  oljcn 
gestielter,    an  Breite  den  Suhstanzverlust  um  das  Doiipelte  iihertretlender 


^)  V.  Wet'ker,  Tniitemfiil  de*?  blessure^<  de  In  curme  |>ar  rucclusiun  conjooctivale- 
Ann.  d  ocul.,   18^14,  T.  CXIL  pag.  33. 

*)  L.  WeiÜ,  Über  die  Tr;itis|jliintalii>n  bnifkenlWmigcr  Bindeluiutlapeen  zur  Di*ckiing 
aii8g«dehuter  Hi>nibautiielebte  mit  Irisvurfiül.    Arch.  f.  Außt'abt'ilk..  l81Hxi  XXXIII,  J^.  311. 
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Fiff .  0. 

Keratoplastik  mit  einfach  gestieltem  Bindebaatlappen  nach 

Knhnt.i) 


Bindehautlappen  konzentrisch  dem  Homhautrande  umschnitten,  abgelöst 
und  in  den  Defekt  implan- 
tiert; man  breitet  den  Lap- 
pen glatt  aus,  stopft  ihn  in 
den  Defekt  hinein  und  läßt 
ihn  bei  geöffneter  Lidspalte 
einige  Minuten  dort  ange- 
preßt. Dann  wird  die  Lid- 
spaite  vorsichtig  geschlossen 
und  binokularer  Verband  an- 
gelegt, der  4 — 5  Tage  liegen 
bleibt  (Fig.  9  a  und  b).  Das 
Verfahren  eignet  sich  vor- 
wiegend für  randständige  Defekte. 

2.  Keratoplastik  mit  doppelt  gestieltem  Bindehautlappen. 

Die  Bindehaut  wird  in  drei  Vierteilen  ihrer  Anheftung  an  den  Ijimbus 
umschnitten,  und  zwar  wenn  möglich  lateral,  von  der  Unterlage  in  einer 
dem  zu  bildenden  Lappen  entsprechenden  Breite  abgelöst  und  dann  kon- 
zentrisch dem  Homhautrande 
in  einer  Entfernung,  die  die 
Breite     des    zu     deckenden 
Substanzverlustes     um     das 
Doppelte     übertrifft ,      durch 
einen   zweiten  Schnitt  abge- 
trennt,  so   daß   ein  medial- 
oben   und    -unten    gestielter 
brtickenformiger  Lappen  ent- 
steht (Fig.  10,  a). 

Der  Lappen  wird  über 
den  Homhautdefekt  gezogen, 
glatt  ausgebreitet  und  durch 
je  ein  Heft,  das  durch  die 
unverletzte  Augapfelbindehaut  medial-oben  und  -unten,  wie  durch  die  ent- 
sprechenden Punkte  des  medialen  Lappenrandes  durchgeftihrt  wird,  fixiert 
(Fig.  10,  b). 

Zur  Deckung  eines  die  Vorderkamnier  crüftnenden  Schnittes  im  Rand- 
teil der  Kornea,  z.  B.  eines  Lappenschnittes,  hat  Kuhnt  eine  ganz  analoge 


Fipr.  10. 
Keratoplastik  mit  doppelt  gestieltem  Bindehantlappen. 


*)  Diese  Figur  suwie  die  anmlttelbar  folgenden  sind  mit  freundlicher  Bewilligung 
des  Autors  nach  den  Abbildungen  in  Kuhnts  MVerk,  VerAvertung  der  Bindehaut  etc.,  ge- 
zeichnet. ■*- 


um 

Lappeiihilduijo:  aus  der  AugiiptVlhinilrhaiit  anp^egeben;  rler  Lap|ieii  wird 
über  di(^  Wunde  i^reschobcii  und  so  durch  2  Hvi'Ui  lixiert,  daß  sie  v(d!- 
kommeii  knieckt  ist  (Fig.  11,  a  und  b). 


Vlg.lU 
Lii]iitt'Ddeckautr  ^nu  rundet ÜLndigua  HorabA.iitwuBdfiU   nAcJi  Kuhut. 

Verband  wie  vorher. 

Das  Verfall  reu  eignet  j^icb  vorzüglich  für  zentrale  und  parazeiitrale 
Defekte  der  Kornea. 

i^.  Keratoplastik  mit  zwei  sich  kreuzenden  Bindehautlappen. 

Ein  dem  Hornhautrande  konzentrisidier,  doppelt  gestielter  (wie  Fig.  10) 
und  ein  zu  ihm  tangential  gestellter  am  Fornix  conjunctivae  endender,  ein- 
fach gestielter  Lappen  werden  durch  geeignete  Nähte  einander  kreuz- 
fcjrmig  deckend  fixiert.  Der  ciuf'acli  gestielte  soll  der  eigentliche  kerato- 
plastische  Lappen  sein,  somit  direkt  der  Kornea  aufliegen;  der  Defekt 
an  Stelle  de-s  ersteren  wird  durch  Nähte  geschlossen. 

Verband  wie  vorher. 

Der  doppcltgestielte  Lappen  soll  den  einfach  ge^r^tieltcn  schützen  und 
nach  5— 7  Tagen,  wenn  seine  fixierenden  Ntihte  durchschneiden,  wieder 
an  seine  Ursprungsstelle  sich  zurückziehen. 

Das  Verfahren  wird  von  Kuhnt  empfohlen  bei  sehr  grolien  Ke- 
schwürsflachen  der  K4)rnea  schlecht  ernährter  oder  marantischer  Indi- 
viduen, 

4.  Keratoplastik  mit  völliger  Deckung  der  Kornea  durch 

Bindehaut. 

Die  Bindehaut  wird  rings  am  Hornhautrande  umschnitten,  bis  gegen 
die  Ansätze  der  geraden  Augenmuskeln  abgelöst  und  in  einer  zur  vor- 
handenen Hornhautwunde  senkrecht  gelegenen  Richtung  vor  der  Kornea 
vereinigt  (Fig.  12,  a  und  b). 
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Die  Naht  wird  nach  Kuhnt  hierbei  in  der  Weise  angelegt,  daß  ein 
dem  Wundrande  benachbartes, 
etwa  iVa — 2  mm  davon  ent- 
ferntes und  ebenso  breites 
Bindehautstfick  in  die  Naht 
gefaßt  wird  (s.  Fig.  12,  a, 
die  Punkte),  so  daß  nach 
dem  Knüpfen  der  Fäden  der 
Knoten  durch  eine  doppelte 
Bindehautlage  von  der  Horn- 
hautoberfläche getrennt  ist. 

Das  Verfahren    eignet 
sich    besonders    fQr    ausge- 
dehnte,  klaffende  Wunden  oder  Substanzdefekte  der  mittleren  Homhaut- 
partien. 


Fig. 12. 

KeratopiMtik  mit  völliger  Deckung  der  Kornea  durch 

Bindehaut. 


5.  Keratoplastik  durch  einfache  Verschiebung  der   abgelösten 

Augapfelbindehaut. 

Das  Verfahren  eignet  sich  ftir  alle  randständigen  und  besonders  aus- 
gedehnten Defekte  sowie  Wunden  (auch  artifizielle,  z.  B.  Staroperation, 
s.d.)  der  Kornea.  Der 
dem  Defekt  nächstge- 
legene Rand  der  Aug- 
apfelbindehaut wird  in 
etwa  halber  Zirkum- 
ferenz  vom  Limbus  ab- 
gelöst, in  großer  Aus- 
dehnung von  der  Un- 
terlage abpräpariert,  bis 
die  Bindehaut  sich  leicht 
über  die  zu  deckende  Homhautpartie  vorziehen  läßt.  Dann  wird  der  Rand 
der  abgelösten  Bindehaut  nahe  an  jedem  Ende  in  ein  Seidenheft  ge- 
faßt und  mit  demselben  an  die  Augapfelbindehaut  so  fixiert,  daß  die 
Bindehaut   schürzenartig  die  Hornhautwunde  deckt  (Fig.  i:i,  a  und />). 

Zweck  der  Operation  ist,  Geschwüre  der  Hornhaut,  durch  Geschwüre 
oder  Verletzungen  entstandene  perforierende  Substanzdefekte,  dann  Fisteln 
der  Kornea  und  in  dieselbe  eingelagerte  Iris  (nach  unvollkommener  Aus- 
schneidung eines  Irisprolapses,  nach  partieller  Staphylomabtragung  u.  dgl.) 
oder  die  Vorderkammer  eröffnende  Schnitte  der  Kornea  nach  außen  ali- 
zuschlieSen,  auf  diese  Weise  vor  Infektion  zu  schützen  und  für  die 
Vemarbung  günstigere  Vorbedingungen  zu  schaffen;  bei  großen  Substanz- 


Fig. 13. 

KeratopiMtik  durch  einfache  Verschiebung  der 

Augapfel  bindehant. 
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Verlusten  der  Hornhaut,  i,.  H.  nach  Abtragung  eines*  groDen  Irisprolapses, 
wird  auch  eine  \vt*iten:^  Destruktion  der  Augen  durch  Voriall  von  Linse 
oder  Glaskörper  verhindert,  Nor  bei  ausf^edehntereii  Suhstanzdetokten,  ins- 
hcHondere  perforierenden,  soll  die  transplantierte  Rindehaul  zur  Narben- 
l^ildnii^  der  Kornea  beitragen. 

Anzeigen  für  die  ein/.eltieii  Arten  der  konjunktivaleti  KfratopluNtik. 

1.  Bei  einfaehen  (ieschwUren,  insbesondere  bei  nichtintizierten 
und  perfonerenden  Geschwüren.  Das  Oeschwür  wird  mach  Kuhnt)  vor- 
erst dnrch  Ausschaben  der  Runder  und  Basis  mit  einem  kleineu  loft'el- 
tVirmigeu  Instrutuente  vollkommen  gereinigt  und  dann  mit  Bindehaut  gedeckt. 

Das  Verfahren  dürfte  nur  in  seltenen  Fällen  bei  torpiden  Rand- 
gewchwüren,  z.  B.  Heus  rodens*,  anzuwenden  sein.  Bei  allen  übrigen  Oet- 
«chwijrsbildungen  ist  wohl  die  medikamentöse  Behandlung  und  Druckver- 
band ausreichend. 

Kuhnt  hat  auch  für  infizierte  Oeschwüre  (l'lcus  seipens)  die  Binde- 
hauttransplantation angewendet,  hier  ist  aber  die  l^ehandlung  mit  dem  Gal- 
vanokauter  weitaus  vorauziehen. 

1'.  Zur  Deckung  «hirchgreifender  Substanzdefekte  der  Horn- 
b a u t  n  ach  v o  1 1  k <i nun e n e r  A  us8G h n e id un g  eines  l r i sp rolap s es, 
nach  partieller  Abtragung  eines  nicht  vollkommen  zu  entfernenden 
lris|»rolapses  oder  nach  partieller  Abtragung  eines  frischen 
Staj»hyiomes.  Hier  feiert  die  Methode  Triumphe. 

Nachdem  die  betrettende  Kxzision  vorgenommen  it^t,  wird,  falb  es 
sieh  um  einen  trisehen  Irisprolaps  durch  Geschwürsbildung  gehandelt  hat, 
der  (fcschwitrsrand  mit  kleinen  Lötfeiehen  gereinigt  und  dann  der  Binde- 
haulla[»pen  cingepHanzt.  liei  randständigen  Geschwüren  ist  besonders  ein 
ilopjtelt  gestielter  Bindehautlappen  (2,  Art)  oder  das  schürzenartige  Vor- 
ziehen der  ahgeir»sten  und  unterminierten  Bindehaut  p.  Art)  anzuraten. 

H,  Zur  Heilung  von  Hornhautfisteln.  Die  Fistel  wird  ober- 
tlaehlich  in  kleinem  rmkreise  durch  Abkratzen  des  Epithels  angefrischt, 
d*T  Fistelgang,  wenn  er  geradlinig  ist,  vorsieJttig  gespalten,  eventuell  ein- 
gelagerte Iris  oder  Linseukapsel  wenn  mögüeh  exzidiert.  dann,  und  zwar 
in  jedem  Falle,  der  Fistelgang  mit  der  galvanischen  Gltihschlinge  ver- 
scliorft.  Kntweder  sofort  oder,  bei  gK>tierem  Brandschorf,  am  nächsten  Tage 
winJ  ilie  ganze  Fistel  mit  einem  Bindehautlappen  gedeckt,  im  letzteren 
Falle,  nachdem  der  Brandschorf  abgeschabt  worden  ist. 

4,  Bei  frischen,  perforierenden  Verletzungen  der  Hornhaut, 
wenn  nach  Kxzision  eventuell  eingelagerter  Iris  keine  glatte  Anpassung 
der  WundrRnder  eintritt.  insl»esondere  wenn  infolge  des  Bestehens  von 
Trlinensuckblennorrhclc   oder  chronischer    Konjunktivitis    eine   Infektions- 
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gefahr  besteht;  Kuhnt  empfiehlt  die  Bindehaatdeckung  besonders  auch  in 
Fällen,  in  denen  die  Wandränder  schon  etwas  infiltriert  sind,  somit  der 
Verdacht  einer  Infektion  besteht.  Hier  ist  der  Wnndrand  wie  bei  (xe- 
sehwtiren  vor  der  Decknng  zu  reinigen. 

Bei  der  2.  und  4.  Anzeige  empfiehlt  es  sich,  sofeme  die  Substanzverluste  in 
der  Kornea  eine  beträchtlichere  Ausdehnung  besitzen,  zuerst  den  Bindehaut- 
lappen vorzubereiten,  die  Fadenschlingen  einzulegen,  dann  die  Exzision  der 
vorgefallenen  Uvea  vorzunehmen  und  rasch  die  eingelegten  Fäden  zu  knüpfen ; 
auf  diese  Weise  kann  Linsen-  oder  Glaskörpervorfall  leichter  hintangehalten 
werden. 

Auf  die  Verwendung  der  Methode  bei  der  Staroperation  kommen  wir 
in  dem  betreffenden  Abschnitte  zurück. 

Das  Verfahren  kann  wie  bei  Homhautfisteln  auch  bei  zystoiden 
Narben  Anwendung  finden. 

Heiiung8veriauf.  Soweit  der  Bindehautdefekt  an  der  Augapfelober- 
fläche nicht  durch  Vereinigung  der  Wundränder  mit  Naht  geschlossen 
wurde,  zeigte  er  sich  in  den  nächsten  Tagen  mit  einer  Fibrinauflagerung, 
die  schwer  ablösbar  ist,  gedeckt.  In  kurzer  Zeit  verkleinert  sich  die  wunde 
Stelle  und  schliefilich  zieht  von  allen  Seiten  die  Bindehaut  über  die  Wunde. 
Nur  dort,  wo  gröfiere  Wundflächen  in  der  Kornea  vorhanden  waren, 
haftet  der  transplantierte  Bindehautlappen  fest  und  wird  in  die  Narben- 
bildung einbezogen.  Bei  Brückenlappen  kann  die  Brücke  nach  6 — 8  Tagen 
durchtr^mt  werden ;  fehlen  stärkere  Adhäsionen ,  so  zieht  sich  die  trans- 
plantierte Bindehaut  meist  nach  4 — 6  Tagen ,  wenn  die  Hefte  durch- 
schneiden, wieder  zurück  und  heilt  in  jedem  Falle  wieder  spurlos  an.  Bei 
randständigen  Geschwüren  bleibt  eine  pterygiumartige  Bindehautschürzc 
auf  der  Hornhaut  zurück. 

Bei  Verwendung  größerer  Bindehautlappen  kann  der  ursprünglich  ange- 
legte binokulare  Verband  2 — 4  Tage  liegen  bleiben,  wenn  keine  Schmerzen 
auftreten.  Später  täglicher  Verbandwechsel,  Reinigen  des  Auges  mit  Queck- 
silberoxycyanatlösung  1 :  5000,  eventuell  Einstreichen  von  Jodoform-  oder 
Orthoformsalbe.  Sobald  alle  Wunden  verheilt  sind,  in  8 — 14  Tagen,  wird  der 
Verband  weggelassen,  nachdem  schon  früher  das  zweite  Auge  freigegeben  war.] 

Die  Abschabung  der  Hornhaut  (Abrasio  corneae). 

Hierher  rechne  ich  die  Abtragung  des  Epithels  mit  einem  Lanzen- 
messer und  die  Auskratzung  von  Substanzverlusten  (Geschwürs- 
flächen) mit  einem  scharfen  Loffelchen,  einer  Fliete,  einem  Hohlmeißel  u.  dgl. 

Die  Abtragung  oberflächlicher  Hornhautschichten  wurde 
früher  bei  oberflächlichen  Trübungen   der  Hornhaut  zu  ihrer  Beseitigung* 
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empfohlen,  ist  jedoch  hierbei  ganz  erfolglos,  weil  ja  der  entstandene  Sul)- 
gtanzverlust  wieder  durch  Narbenge  webe  ausheilt,  also  neuerlich  trüb  wird. 
Nur  das  Epithel  vermag  sich  ohne  Trübung  zu  ersetzen.  Es  eignet  sich 
daher  die  Abtragung  bei  Trübungen  nur  tiir  Fälle  von  Epithelverdickungen, 
wie  8ie  infolge  von  Triehiasiß  entstehen,  für  Einlagerung  von  Kalk, 
Blei  oder  Pulverkörnern  im  Epithel  und  fiir  die  gürtellorniige  Horn- 
hauttrübung, falls  das  Auge  noch  sehtahig  ist.  Das  Auge  wird  hiemi 
kokainisiert,  mit  der  Faßpinzette  gehalten  und  sodann  mit  der  krummeu 
Lanze  schalentumiige  Ijäppchen  abgetragen*  v.  Arlt  rät,  die  Lanze  vom  ge- 
sunden Geweiie  ausgehend  unter  dieTriihung  gegen  ihr  Zentrum  zu  schieben 
und  jenseits  oder  bei  größerer  Ausdehnung  der  Stelle  innerhalb  derlYübimg 
auszuj^techen.  Man  sehneidet  dann  nach  einer  Seite  aus,  faßt  das  Läppehen 
mit  einer  Pinzette  und  trägt  es  weiter  mit  der  Lanze  mit  flachen  Zügen  ab. 

Man  kann  nattirlieh  auch  die  Lanze  gleich  mit  der  einen  Schneide 
flach  an  den  Rand  der  Trübung  legen  und  dann  unter  leiehtem  Druck  mit 
kurzen  Zügen,  die  hin-  und  hergehen,  den  Lappen  flott  machen  (mit  ähn- 
licher Messerfllhrung,  wie  die  Lappen  nach  Thiersch-Eversbuseh  al>- 
getragen  werden).  Man  ist  dabei  sicherer,  nicht  auch  etwas  vom  eigent- 
lichen Hornhautgewebe  mit  abzutragen. 

Handelt  ch  sich  nur  um  vereinzelte  Körnchen,  dann  schabt  man  sie 
mit  einer  Starnadel,  hesser  noch  mit  einem  kleinen  Hohlmeißel  heraus. 

l>k"  Abtnijfung'  von  ub*>rfIächlirbon  Sdiiehteu  des  Horiihaut),'<>welK>s  mit  tkin 
ScbmÄlmestser  ward  von  v,  Graefe*)  beim  Keratokouim  veraiicbt.  Nacb  Abtragung  eitLcs 
dünnen  Blättcb<?n9  wurde  di<*  WundfUidip  T^iedcrholl  mit  fein  ÄngespitÄtem  HöHenst^in- 
fitift  geüt/t,  inii  eine  Narbe  zu  erzielen,  die  diircb  ihre  Zusammenzieliniig  eine  Abflachun^ 
der  Hornliaiit  berbeiffibrle. 

Dieses  Verfabren  ist  von  v.  Wecke  r=)  etwas  modifiziert  worden.  Die  mit  Lapis 
geätzte  F'likbe  wurde  naeh  Saemisrh  gespalten  und  14  Tage  offen  gebaJten.  Die  ent- 
gtandene  Xarbe  wird  tätowiert. 

(Wegen  der  Gefahr  einer  Iriseinheikmg  ist  dies  Verfahren  niebi  zu  empfeblen. 
T>ie  Bildung  einer  Narbe  an  Stelle  der  Kegelsprtze  winl  viel  besser  und  gefahrloBer 
durch  Kauterisatifui  erzielt  (h.  u-  8,  117  und  ff),] 

[In  jüngster  Zeit  wurde  die  Abrasio  corneae  neuerdings  durch  Hol- 
ström")  und  Heilhorn^)  besondere  ftfr  oberflUchliehe ,  fleekige  und  un- 
ebene Kariienbildung  der  Kornea  empfohlen.  Die  Abrasio  mrd  mit  einem 
scharfen  Li)ftel  oder  hei  größeren  Unebenheiten  mit  dem  GraetemesHer  vor- 
genommen, und  zwar  unter  Kontrolle  mit  der  Lupe.  Es  ißt  wohl  denkbar, 
daß,  zumal  bei  jugendlichen  Individuen,  durch  partielle  Regeneration  von 

')  V.  üraefe,   Berliner  klin,  Wochen^chr.,  IhTiÖ,  Nr.  23. 

')  Masseion,  Ridrve  stäti»tii|ue,  1874,  img-.  23. 

*)  Holst  ri'ini,  Über  Ab«ebabung  von  Hnrnbautflecken.  Klin.  Müiiat^s'bb  f.  Au^nheilk.» 

*)  Heil  btirn  ,  Über  Abra!*io  corneae»  Wochen^cbr.  f.  Tbenipie  u.  Hv^iene  d.  Auges, 
1905,  ApriL 
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Hornhaatgewebe  an  Stelle  der  Narbenbildnng  eine  Besserung  des  Sehver- 
mögens eintritt,  wie  die  genannten  Autoren  angeben.] 

Zur  Ausschabung  von  Geschwüren  hat  Meyhöfer  i)  scharfe  Löffel  ver- 
wendet, die  er  in  vier  Größen  anfertigen  ließ.  Neuerdings  hat  v.  Wecker*)  diese 
Auskratzung  mit  einer  AbsptUung  des  ausgekratzten  Geschwüres  mit  4Voig6i' 
Borsäurelösung  verbunden  und  legt  großes  Gewicht  auf  eine  kräftige  Ab- 
spülung,  weil  es  damit  möglich  sei,  die  kleinen  Reste  des  infizierten  Gewebes, 
die  man  auch  bei  sorgfältigster  Ausschabung  zurückläßt,  zu  entfernen. 

Nach  der  Ausschabung  müssen  die  Ränder  und  der  Grund  des  Ge. 
ßchwttres  glatt  sein  und  nach  der  Ausspülung  nur  eine  leicht  oi)alisierende 
Trübung  zeigen.  Der  Substanzverlust  ist  nach  der  Auskratzung  viel  kleiner 
als  nach  Abstoßung  des  Schorfes  nach  einer  Kauterisation.  Es  wird  eben 
nur  erkranktes  Gewebe  entfernt,  nicht  gesundes  zerstört.  Man  erhält  viel 
durchsichtigere  und  weniger  ausgedehnte  Narben. 

Nach  der  Ausschabung  streicht  man  Jodoformsalbe  oder  Orthoform- 
salbe  107o  in  den  Bindehautsack  und  verbindet  das  Auge. 

Es  ist  selbstverständlich,  daß  ein  daneben  bestehendes  Bindehaut-  oder  Tränen- 
sackleiden entsprechend  behandelt  werden  muß. 

Ist  das  Geschwür  sehr  tief  und  wölbt  sich  der  Grund  vor,  dann  kann 
die  Auskratzung  wegen  der  Gefahr  einer  ausgedehnten  Perforation  nicht 
mehr  gemacht  werden. 

Die  Auskratzung  ist  auch  bei  den  kleinen  Substanzverlusten  nach 
Entfernung  eines  Fremdkörpers,  an  denen  eine  Schmutzschichtc  oder  der 
Rostring  haftet  oder  wenn  sich  schon  ein  grauer  Abgrenzungsring  einge- 
stellt hat,  vorzunehmen. 

Bei  Ulcus  serpens,  wo  der  Zerfall  sehr  tief  geht,  so  daß  nur  mehr  ein  Drittel 
der  Homhautdicke  übrig  geblieben  ist,  hält  Kuhnt')  die  Kaustik  für  zu  gefährlich  und 
kaum  ausführbar;  er  schabt  daher  den  unterminierten  Rand  mit  einer  scharfen  Fliete 
oder  einem  kleinen  scharfen  Löffel  sorgfältig  aus  und  trägt  den  überhängenden  Rand 
mit  der  Schere  ab,  so  weit  als  möglich.  Danach  bepinselt  er  den  Grund  und  freigelegten 
Rand  mit  konzentrierter  Sublimatlösung  (1 :  500)  [und  deckt  ihn  eventuell  mit  Bindehaut], 

*)  Meyhöfer,  Bemerkungen  über  das  Ulcus  serpens  und  über  die  Behandlung  des 
Ulcus  corneae,  insbesondere  des  Ulcus  serpens  mittelst  Auslöifelung  und  Jodoform.  Klin. 
Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1884,  S.  161.  —  Derselbe,  Scharfe  Löffel.  Zentralbl.  f.  Chirurg., 
orthop.  Mechanik,  1.  Jahrg.,  1884,  Nr.  1.  —  Berry,  On  the  operat.  treatment  of  the  ser- 
piginous  hypopyon  comeal  ulcer.  The  Ophthalmie.  Review,  Vol.  III,  Nr.  38,  Dezember  1884. 
—  Man  vergleiche  die  Abhandlungen  von  Verde se,  Contribution  k  la  tb^rapeutique  de 
Tolc^re  serpigineax  de  la  com6e.  Arch.  d'ophthalm.,  1882,  pag.  150.  —  Fromaget,  Traite- 
ment  des  ulc^rations  persistantes  de  la  coniee.  Gaz.  hebd.  des  sciences  med.  de  Bordeaux, 
1893,  Nr.  7.  —  Simi,  a.  a.  0. 

*)  V.Wecker,  Traitement  des  niedres  et  des  absces  exulceres  de  la  comee  par  le 
raclage  et  rirrigation.  Annal.  d'ocul.,  1893,  CX,  pag.  5.  —  Galtier,  Petite  contribution  ä 
la  qaestion  da  traitement  des  ulc6res  infectieux  de  la  corn^e.  Annal.  d'ocul. ,  1894 ,  CXI, 
pag.  26. 

*)  Kuhn t,  in  der  Diskussion  zuNiedens  Vortrag  „Modifikation  des  Sattlerschen 
Schlüssels**.  XVI.  Vers.  d.  ophth.  Ges.  z.  Heidelberg  1884. 
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\Fi\T  Ileus  serpens  ist  aber  wohl  in  jedem  Falle  die  Kiiuteriüation  tUe  souveniTii? 
Beliniuilun^;  andere  (icscliwürshildujiiLreu  siod  jn  oarh  ihrer  x\tinl<>^e  auch  besser  dnrch 
medikamentöse  Behandlung  i«id  Druck  verband  zu  beeinfluHseu. 

Sehr  wertvoll  ist  die  Ausschabung'  J*ei  schweren  B^ällen  rezidivierender  Hornhaut" 
erosion,  ebenso  mitunter  bei  Kenititis  ilendritica  und  Tuberkulose  der  Kornea] 

Skarifikation  der  Hornhaut. 

Einschnitte  in  die  llornhaiit.  ilie  nur  ibre  olierHiirhli*:hen  Schichten  trennen  odt^r 
big  zum  M.  Dci^eemeti  reichen,  wurden  einiifohlen: 

1.  Zur  iiperativen  Korrektion  des  Astii^malismus  von  Bat  es.') 

Bat  es  schlägt  vor.  zur  Verminderung  des  Hornbaut-Astigmatismus  mit  dem  Metwer 
von  Graefe  oder  mit  der  Lauxc  senkrecht  auf  den  abzuflachenden  Meridian  der  stärk- 
sten Krilmmnng  Einschnitte  in  die  Hornhaut  zti  machen. 

Nach  der  Stärke  des  Astigtnatis^mus  wäre  die  Zahb  Tiefe  und  die  Art  iler  Kiu- 
gchuitte  zu  bestimmen. 

[Wir  kommen  unten  (^Behandlung  des  Honihautastigmatismus'',  S.  11^)  nochmals 
auf  diese  uud  ähnliche  Versuche  zurück.] 

2.  Von  Kenneth  Scott*),  hei  stark  vaskularisierteu  Iloruhautinfiltniteii.  Kr 
schneidet  die  Gefäflcheti  mit  einem  Linearme^ser  von  v.  Graefe  von  der  Peripherie  nach 
dein  Zentnim  bin  ihrer  ganzen  Länge  nach  ein  Dadurch  soll  eine  weitere  tiefiiü-  und 
Anastomoi^enbilduuf?  verhindert  und  Kchnellere  Heilung  erzielt  werden. 

3.  Dieser  Behandbuig  steht  die  vrm  Tamamcheff")  geübte  BehaiuUuJtg  von 
^LtHikomen"  in  gewisser  Hinsicht  nahe. 

Tamamcheff  sucht  „Leukcime**  durch  Transversalschuitte  aufzuhellen,  die  V, 
bis  2  mm  voneinander  entfernt  in  die  nornhaut  verschieden  tief  jrelegt  werden.  Doch 
darf  die  Hescemeti  nie  eingeücbnitteu  weixleuil}.  Xachbchandlunör  mit  schiAacber 
Sublimatlösung*  dann  mit  Blausütcin  und  Massage  mit  gelber  Pritzipitatsalhe.  Zu  be- 
merken ist  aber,  daß  das^  was  Tamamcheff  unter  Leukomeu  versteh!^  und  zwar  unter 
den  „heilbaren",  nicht  das  ist,  was  fiberall  in  der  Augenheilkunde  darimter  verstiuiden 
wird,  sondern  z  eil  ige  Infiltrat  in  neu,  die  er  unter  Entwicklung  eigener  Anschauun- 
gen in  epitheliale  und  parenchymatöse  ^Leukome**  unterscheidet. 

Es  scheint  sich  also  um  Skarifikationen  hei  älterem  Pannus,  Keratitis  ititerstitia' 
lis  u,  dgl.  zu  handeln. 

Mir  geht  persönliche  Erfahrung  über  all  diese  Behandlungen  ab. 

Kauterisation  der  Hornhaut 

Die  GUihhit7.e  wurde  zuerst  von  Mitrtinache*)  lur  Behandlung  von 
Hornhautleiden  angewandt.    Er  behan(1t?lte  mit  Erfolg  Hornhaut^eschwfire, 


')  Bates,  Vorschlag,  den  Astigmatisiuas  der  Kornea  anf  operativem  Weg«  zu  be- 
seitigen. Arch,  ofOphth,,  XXOI,  Nr.  1  and  2,  S.%  1894.  (A  Suggestion  ot  an  Operation  to 
correct  astigmatism.) 

*)  Kenneth  ^cutt.  A  new  method  of  treatment  für  vasoularis«d  comea.  (jphfhAlmic 
liev.,  1894,  pag.  34Ö. 

*)  Tamamcheff,  Neueste  Ansichten  Über  die Leukome  und  deren  Behandlung,  Wiener 
kliö.  Wochenschi ..  1894,  Nr.  87. 

*)  Miirtinache,  riccrs  of  the  Cornea,  treated  by  the  actnal  cautery,  Pacific  med, 
and  surg.  joum..  NovemWr  1873,  pag,  2^14.  —  Derselbe,  De  Femploi  du  cantere  actnel  dan« 
les  maladien  des  yeux»  et  principalement  dans  les  ulceres  de  la  corn^,  Ann.  doc,  LXXX, 
pag.  21.  1878. 
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Irisvorfälle  und  auch  Keratitis  interstitialis.  Aber  erst  seit  den  Ver- 
öffentlichongen  von  Gay  et  ^)  wurde  das  Verfahren  beachtet  und  verall- 
gemeinert. Man  bediente  sich  dazu  glühend  gemachter  Sonden,  Nadeln 
und  Schielhaken.  Sattler*)  und  Fuchs  s)  gaben  eigene  Brenner  an,  von 
anderen  ward  dann  der  Brenner  von  Paqnelin  in  Grebrauch  gezogen. 

Legroux*)  bediente  sich  statt  des  Glüheisens  der  galvanischen  Glüh- 
schlinge. Sehr  brauchbare  Galvanokauteren  haben  dann  v.  Wecker»), 
Sattler«),  Nieden')  und  Fröhlich »)  anfertigen  lassen. 

Zumeist  benutzt  man  eine  möglichst  schmale  Schlinge,  mit  der  man 
punktförmig  sengen  kann.  Sie  soll  kurz  und  schnabelförmig  gebogen  sein. 
Außerdem  kann  eine  breitere  benützt  werden,  die  mehr  zum  Abfegen  ge- 
braucht wird,  nach  Art  eines  scharfen  Löffels,  wenn  man  es  mit  mehr 
flächenhaften  Infiltraten  zu  tun  hat. 

Als  Stromquelle  dient  ein  jedes  nicht  zu  kleine  Tauchelement  oder 
ein  Akkumulator.  Ein  Rheostat  ist  einzuschalten,  damit  man  nicht  bei 
kräftigem  Strome  die  feine  Schlinge  durchbrenne.  Der  Rheostat  läßt  sich 
dazu  mit  einer  Hand  bedienen,  so  daß  man  sich,  falls  man  allein  operiert, 
helfen  kann.  [Am  meisten  zu  empfehlen  ist,  wenn  man  nicht  elektrischen 
Straßenstrom  und  entsprechenden  Transformator  (Widerstand)  zur  Ver- 
fügung hat,  ein  großes  Bunsenelement,  eventuell  mit  drei  Kohlen-  und  zwei 
versenkbaren  Zinkplatten.] 

[Die  Glühschlinge  darf  nur  dann  bis  in  Weißglut  gebracht  werden, 
wenn  man  ohne  besondere  Beeinträchtigung  der  Umgebung  einzelne 
Stellen  der  Kornea  vollständig  zerstören  will ;  in  diesem  Falle  ist  dieselbe 
zuerst  in  Weißglut  zu  versetzen  und  damit  zu  sengen.  Soll  dagegen  eine 
ausgebreitetere  Narbenbildung  erzielt  werden,  also  noch  die  Nachbarschaft 
der  gebrannten  Stelle  beeinflußt  (zur  Proliferation  resp.  Regeneration  an- 
geregt) werden,  wie  es  bei  der  Kauterisation  zum  Zwecke  von  Abflachung 
ektatischer  Stellen   der   Hornhaut  wünschenswert   ist,    so    soll  die  Glüh- 

')  Gay  et,  Caat^risation  ign^e  de  la  oorn^e.  Gaz.  des  hop.,  1877,  Nr.  11. 

*)  Sattler,   Behandlang  der  Keratitis.  Ber.  der  Heidelberger  ophthalm.  Gesellschaft, 

1879,  S.  140. 

*)  Fachs,  The  ase  of  the  actaal  cautery  in  ulceration  of  the  Cornea.  Brit.  med. 
Joam.,  1880,  II,  pag.  780  and  Ann.  d'oc.,  T.  84,  pag.'^242.  (48.  Kongr.  d.  Assoc.  nn^d.  Britannique, 

1880.  Section  dophth.)  —  Derselbe,  Die  Anwendang  des  Glüheisens  bei  Homhaatleiden. 
Wiener  med.  Wochenschr.,  1884,  Nr.  22. 

*)  Legroax,  Da  traitement  de  la  phlyctöne  conjonctivale  et  keratique  par  la 
caat^risation  galvaniqae.  Ann.  d'ocal.,  1879,  T.  8i,  pag.  181. 

*)  Wecker  et  Masseion,  Emploi  de  la  galvanocaustique  (galvanopuncture)  en  chir. 
ocol.  Annal.  d'ocul.,  1882,  T.  87,  pag.  39. 

')  Sattler,  Über  die  Anwendang  der  Antiseptika  in  der  Ophthalmologie,  besonders 
-des  Sablimats  and  über  Kaaterisation  der  Kornea.  XY.  Vers.  d.  ophthalm.  Ges.  zu  Heidel- 
berg, 1883,  S.  107. 

')  Nieden,  Modifikation  des  Sattlerschen  Schlüssels.  XV.  Vers.  d.  ophthalm.  (ies. 
zu  Heidelberg,  1884,  S.  125. 

•)  Fröhlich,  Über  Galvanokaustik.  Arch.  f.  AugenheUk.,  188G,  XV,  1,  S.  17. 

Csermak,  Die  aagen&ntlichen  Operationen.  2.  Aufl.  n.  ^ 
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schlinge  stets  nur  schwach  rot  glühen.]  In  diesem  Falle  legt  man  die 
8chlingeii8pitze  kalt  an  die  Stelle,  die  man  sengen  will,  und  läßt  sie  dann 
durch  Dnick  auf  die  Kontaktyorriehtung  einen  Augenblick  erglühen. 

Da  an  allen  elektrischen  Apparaten  häutig  Störungen  vorhanden  sind, 
so  daß  sie  gerade  in  dem  Augenblicke,  wo  man  sie  braucht,  nicht  ar- 
lieiten,  tla  Elemente  und  Akkumulatoren  nicht  bequem  herumgetragen 
werden  können,  wie  es  in  der  Praxis  wünschenswert  ist,  so  hat  Evers- 
busch^)  den  Paquelin  für  augeniirzthche  Zwecke  etwas  abgeändert.  Er 
licstebt  aus  einem  kleinen  Gritf  und  einem  feinen,  gebogenen  Platinansatz, 
dessen  »Spitze  massiv  ist,  so  daß  er  nur  rotglühend  wird. 

Das  Bequeiiiste  für  Austalten  ist  der  Galvanokiiutnr,  wenn  eine  olektrische  Lirlit- 
anlage  besteht,  also  immer  Strom  da  ist.  Mau  Imniitigt  nur  einrm  Tranf^formator,  um 
ilie  Stromstürke  regeln  jcu  ki>öneii.  Man  hat  dunn  auf  jedem  Zimmer  einen  Kaunektor, 
au  den  man  den  Transformator  anschlieilen  kann,  sc»  daß  in  jedem  Krankenraume  kau* 
tenBiert  werden  kann. 

Die  Kauterisation  ist  unter  Kokain  ganz  schmerzlos;  die  Schmerz- 
haftigkeit  ist  nämlich  ohne  Kokain  auch  sehr  gering»  Sie  wird  ohne  jede 
stärkere  Reaktion  vom  Auge  vertragen,  ist  also  ganz  unschiidlich ,  al>er 
stellt  zur  Zerstörung  von  infektiösen  Keimen  das  kräftigste  antiseptische 
Mittel  hei  strenger  Beschränkung  seiner  Einwirkung  dar.  Dabei  ist  sie  ein 
Stimulans  für  die  regenerativen  Prozesse. 

Anzeigen. 

1.  Bei  größeren  Hornhautgeschwüren'),  wenn  sich  trotz  der 
friedlichen  FJehandluiig   ein  unaufhaltsames  Fortschreiten,   besonders  nach 


')  Eversbnseh,  Vbet  dit*  Anwendung  dvB  Thennokanters  bei  «iestruktiven  Hom* 
liaütjiroÄcssen.  Klin.  MonatsbL  f,  Aagenbdlkt  1886,  XXIV,  8.85,  Der  kleine  Paiinelin  hi 
zn  bezieben  von  Herrn.  Katscb,  Instrumentenni acher  in  MüncheD,  B:iY<^rstniß©. 

■)  Passern t,  Clmtribution  ä  tV'tude  de  la  cautm.sation  igink*  de  In  curnee.  Tböse  de 
Paris  1877,  -  Sattler.  BehundJun/a:  der  Kenititis.  Öitzungsber.  der  Heide! Iterger  upbth« Im, 
Ges.,  1879,  S.  140.  -  Legronx,  n.u.il  —  Gayet,  CanterisatinD  i^nee  (Coöf^r  inlernntJ. 
Ano.  d'nc,  lH7i),  T.  82,  pag.  182. —  Martin.  Müde  d'actiün  des  cauterisations  ignees  <ians 
les  akiVes  de  lit  cornee.  Journ,  mn  Ad.  de  Bordeaux,  1880,  X,  pag.  182.  194. — Fucbs,  a.a.O. 

—  Lavalleet  De  la  cauterisation  ignee  eo  thrr:ipeuti<iue  oculaire.  Paris  1881.  —  Wecker 
et  Masseion»  a.a.O.  —  Lut-anos»  Beiträge  zur  Patholofjie  und  Tberapie  des*  Ulc.  com, 
serp.  Inaug.'Diss. ,  Marburg  1882.  —  Rot  hm  und»  Einigte  Bemerkungen  über  die  Anwen- 
dung des  xSubUmats.   Fe.stscbr.  d.  ärxtl.  Vor.  zu  Miincbeu,  1883,  S.  296.  —  i^attler,  a.  a»  O, 

—  Niedeti,  a.  a.  tK  —  Derselbe,  Die  2.  Hundertreibe  ^alvanokaustiseb  behandelter  Augen- 
aflektiunen.  Arüb.  f.  Augenhellk,,   1885,  8,405.    —    Kctrn,  Breslauer  ärztl.  Zeitsiciir,,   1879* 

—  Ferjse.  Bencbt  iiber  100  Staroperationen,  Braunsebweig^  1883,     —    Fröblicb,  a.  a,  O, 

—  Eversbuscb,  a.  a.  0,  —  Grasfiman  d^  Die  Galvanokaustik  als  beilkraftige*;  Antisep- 
tikum bei  destruktiven  Hornbautprozessen,  Wiener  med.  Presse,  1886»  Nr.  25—28,  — 
8cbreilier,  3.  Jabresbcr.  der  Atigenbeilanstalt  in  Ma|^debtir|f,  1886.  —  Helfreicb,  Ct»«r 
die  Anwendung  der  Galvanokaustik  bei  destruktiven  Hornbauterkrnnkunfjen.  Mtknebener  med. 
WoebefiR'hr  ,  1888>  8.  7Ul.  -  Darier,  Des  bons  effiets  du  gralvanocautere  dnns  les  com- 
l>lications  cornf-ennes  de  lopbtbalmie  purnlente.  AnnaL  dVic.,  1889,  T.  i^IV,  pa|^.  34.  —  Nieden, 
Pber  den  Wert  der  Fluoreszinfärbun^  für  die  galvanokaustische  Behandlnn^.  ZentralbL  f. 
prnktiacbe  Augenbeilk.,  Mai  1891,  S,  129,  —  Fanas,  Traite  des  maladies  des  veux,  1894, 
l,  pag.266. 
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^er  Fläche  zeigt  oder  wenn   die  Infiltration  einen   sehr  torpiden  Charak- 
ter hat. 

Um  genau  das  gesunde  nnd  das  zu  zerstörende  Gewebe  voneinander 
.^heiden  zu  können  nnd  so  bei  der  Sengnng  weder  zn  viel  noch  zu  wenig 
2U  tnn,  träufelt  man  vor  dem  Eingriff  eine  2Voige  Lösung  von  Fluoreszein- 
kalium  ein.  i)  Schon  nach  wenigen  Sekunden  tritt  die  grünliche  Färbung 
-ein  und  es  scheidet  sich  sowohl  nach  der  Breite  als  nach  der  Tiefe  das 
Gesunde  vom  Kranken  sehr  bestimmt  ab.  Insbesondere  treten  auch  jene 
kleinen  Infiltrationsherdchen,  die  schon  außerhalb  des  eigentlichen  Inültrations- 
bogens  liegen  und  ohne  Färbung  in  dem  diffus  getrübten  Hofe  schwer  oder 
gar  nicht  zu  sehen  sind,  deutlich  hervor  und  können  ebenfalls  zerstöi:t 
werden.  Es  ist  das  sehr  wichtig,  weil  von  ihnen  die  weitere  Schmelzung 
-des  Gewebes  ausgeht. 

Das  Auge  wird  gut  kokainisiert,  eine  Narkose  ist  nicht  nötig. 

Man  führt  die  kleine  Operation  so  aus,  daß  der  Kranke  (auf  dem 
Operationstische,  auf  einem  Kanapee,  in  seinem  Bette)  liegt  oder  auf  einem 
Stuhle  sitzt.  In  diesem  Falle  steht  der  Operateur  hinter  dem  Kopfe  und 
lehnt  ihn  an  seine  Brust. 

Die  Lider  werden  entweder  mit  dem  Sperrelevateur  offen  gehalten 
und  das  Auge  mit  einer  Faßpinzette  gehalten,  oder  man  öffnet  die  Lider 
mit  dem  Daumen  und  Zeigefinger  [mit  steriler  Gaze  umwickelt]  und  fixiert 
so  zugleich  den  Augapfel. 

Es  wird  nun  der  infiltrierte  fortschreitende  Rand  zuerst  verschorfl, 
an  dem  man  punktförmig  mit  weißglühender  Glühschlinge  brennt  und  einen 
Punkt  neben  den  anderen  setzt.  Man  berührt  jede  Stelle  nur  ganz  kurz 
und  beobachtet  danach  die  Wirkung.  Doch  soll  man  nicht  zu  zaghaft  vor- 
gehen. Man  untersucht  nachher  mit  der  Lupe,  um  sich  von  der  Beschaffen- 
heit des  tieferen  Gewebes  zu  überzeugen,  und  wiederholt  dort  die  Sengung, 
wo  es  nötig  ist.  Hat  man  so  den  Rand  verschorft,  dann  wird  noch  der 
infiltrierte  Grund  entweder  auch  punktförmig  oder  mit  etwas  mehr  fegenden 
Bewegungen  einer  breiteren  Glühschlinge  (der  konvexen  Seite  des  kleinen 
Paquelins)  gebrannt.  Endlich  verschorft  man  noch  auf  das  gründlichste  alle 
jene  punktförmigen  Herde ^  die  außerhalb  des  Infiltrationsbogens  liegen. 

Eine  Durchbohrung  der  Hornhaut  im  Geschwürsgebiete  ist  im  allge- 
meinen zu  vermeiden  und  auch  beim  Ulcus  serpens  gewöhnlich  überflüssig. 
Sie  bringt  die  Gefahr  mit  sich,  daß  durch  weiteren  Zerfall  der  Hornhaut- 
substanz um  die  durchgebrannte  Stelle  eine  größere  Öffnung  und  damit 
Irisvorfall  eintritt,  der  später  böse  Folgen  haben  kann.  Ein  klumpiges 
Hypopyon  kann  ja  überdies  durch  die  feine  Öffnung  nicht  entleert  werden. 


*)  Nieden,  a.  a.  (). 
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Will  man  eine  EntletTung  der  Kammer  haben,  damit  die  Homhaot 
durch  die  Herabsetzung  des  Druckes  entspannt  und  so  ein  stHrkerer  8aft- 
Btrom  eingeleitet  werde,  dann  macht  man  eine  gewöhnliche  Punktion  der 
Hornhaut  außerhalb  vom  Geschwtlrsg^ebiete,  am  besten  im  [oder  außtThalb 
des]  Limhus  corneae  sclerae  unten,  und  zwar  nach  der  Kauterisation. 
Angezeigt  ist  das  bei  massigem,  klumpigem,  etwa  drei  Viertel  der  Kammer 
lullendem  Hypopyon,  bei  Drucksteigerimg  und  bei  \'orbauchnng  des  ganzen 
Geschwlirsgrundes. 

Die  Kauterisation  wird,  wenn  sich  in  den  nächsten  Tagen  ein  Fort- 
schreiten oder  das  Auftreten  kleiner  H^rde  neben  dem  OeschwürKrande 
zeigtj  wiederholt;  im  tihrigen  ist  die  vor  der  Kauterisation  geübte  Behand- 
lung fortzusetzen. 

Zur  Kauterisation  sind  insljesondere  geeignet:  das  Ulcus  serpens 
(8aemisch),  das  Ulcus  rodens,  das  Ulcus  fasciculare,  das  Ulcus  annulare 
trachomatosum  und  die  blennorrhoi sehen  Ulcera.^  [Überflltssig  ist  die  Kau- 
terisation im  allgemeinen  hei  ekzematösen  Geschwüren  und  beim  Diplo- 
bazillengeschwür  (Morax-Axenfeld).] 

2.  Bei  kleinen  tiefen  Randgeschwtlren.  Hier  wird  einfach  die 
Tunktion  des  Grundes  statt  mit  der  Lanze  mit  der  Spitze  des  Brenners 
vollführt.  >)  [Ist  wegen  danach  meist  auftretenden  Irisvorfalles  oder 
Iriseinheilung  nicht  em|>fehlensw^ert,  friedliche  Behandlung  ( Eserin-Druck* 
verband)  ist  weitaus  vorzuziehen.] 

fi.  Bei  infizierten  Erosionen  und  infizierten  tieferen  Wunden'), 
sowohl  zubilligen  als  nach  Operationen.  Sobald  man  eine  gelbliche  Infil- 
tration des  Grundes  oder  der  Wundränder  bemerkt,  nmehe  man  ungesäumt 
eine  energische  Verschorfung  der  infizierten  Stellen. 

4.  Bei  Pannus*),  um  eine  raschere  Rückbildung  zu  erreichen.  Bei 
leichteren  Formen  werden  die  größeren  (ieüiße  am  Kande  der  Hornhaut 
versengt,  bei  schwereren  Fonnen  verschorft  man.  soweit  das  erkrankte  Ge- 
biet reicht,  einen  breiteren  Bindehautwtreifen  (mehrere  Millimeter)  am  Lim- 
Ims  bis  auf  die  Lederhaut. 

5.  Bei  sog,  rezidivierenden  Erosionen,  [wenn  sie  der  Salben- 
behandlung nicht  w^eichen  sowie  insbesondere  bei  Herpes  corneae  (Her- 
pes zoster)  und  Keratitis  dendritica,  wenn  sie  trotz  Behandlung  rezidivieren 
resp.  fortschreiten;  es  genügt  hier  meist  eine  ganz oberflacblicbe Kauterisation]. 

'j  [Vor  kurzem  bat  iK'ic»  den  histologif^hen  Kachweii^  erbmcht^  daß  die  KnnteriRntion 
der  Küin^ft  auf  den  Krankhdti^pruieli,  d.  i.  auf  die  Bcaktion  der  zdli^en  El«?nit«iit<?  guijcnüber 
dem  Entziiiidting^prozcsse,  direkt  j^tinstijn^  einwirkt.  Ovin,  Ann.  di^Htalm.,  IWß,  Kr.  2. 
RH',  ZeiLscbr.  f.  Aö^nheilk.,   1908,  XIX,  S?.  54J 

*)  Fr->hlicb.  u.a.  iX 

')  LavaMe,  Fri^hlich,  h.  a,  a 

*)  Wecker-Masselon,  a.  a,  Ö,   —  Frr>blieh.  a,  a,  0» 
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6.  Beim  sog.  Rostringe  nach  Entfernung  oberflächlich  sitzender 
Eisenteilchen,  [ebenso  nach  Jackson  >)  zur  flntfemong  vonPalverkörnern 
und  von  anderen  sonst  schwer  zugänglichen  Fremdkörpern  in  der  Kornea; 
•die  zarte  Trübung  nach  der  Kauterisation  kommt  kosmetisch  und  optisch 
gegenttber  den  schwarzen  l*ulverflecken  kaum  in  Betracht]. 

7.  Nach  der  Ablösung  von  Flügelfellen,  zur  Zerstörung  des  etwa 
stehen  gebliebenen  Randsaumes.') 

8.  Nach  Abtragung  bösartiger  Geschwülste  an  der  Stelle,  wo 
die  Geschwulst  festsaß,  und  des  leicht  rezidivierenden  Papilloms. 

9.  Bei  Ektasien  der  Hornhaut,  um  sie  abzuflachen. 

a)  Bei  umschriebenen  und  totalen  Staphylomen  ^)  statt  der  Ausschnei- 
dung oder  Abtragung,  und  zwar  bei  ziemlich  dünnwandigen  Staphylomen 
oder  solchen  dickwandigen,  die  kleine  verdünnte,  stark  ausgebauchte 
Stellen  enthalten. 

[Dianoux*)  hat  zur  Verkleinerung  von  Staphylomen,  von  hydroph- 
thalmischen  und  glaukomatösen  Augen  die  Cauterisation  etoilee  angegeben. 
Unter  Kokainanästhesie  brennt  man  eine  Anzahl  von  speichenförmigen 
Linien  vom  Rande  zur  Mitte  der  Hornhaut,  die  mehrere  Millimeter  weit 
auseinanderstehen,  damit  keine  Nekrose  des  restlichen  Gewebes  eintritt. 
Zuletzt  perforiert  man  mit  der  Glühschlinge  die  Mitte.  Durch  2 — Smalige 
Wiederholung  wird  eine  genügende  Verkleinerung  erzielt.  Der  Vorteil 
gegenüber  der  Staphylomabtragung  bestehe  darin,  daß  man  die  Narbe 
tätowieren,  also  das  Tragen  eines  künstlichen  Auges  ersparen  kann.] 

b)  Beim  Keratokonus.  ^)  Die  Behandlung  dieses  Zustandes  mit  dem 
Oltlheisen  oder  der  Glühschlinge  ist  zweifellos  die  beste,  die  wir  bis  jetzt 
besitzen.  Sie  stammt  von  Passerat  uud  Gayet.  Ihr  Ziel  ist,  wie  das  der 
Verfahren  mit  Geschwürsbildung,  Ausschneidung  oder  Ausbohrung  der 
Kegelspitze,  die  Bildung  einer  flachen  Narbe,  durch  die  es  zur  Wieder- 
herstellung der  normalen  Homhautkrümmung  kommt.  Doch  hat  sie  den 
großen  Vorteil,  daß  man  die  Ausdehnung  der  Narbenbildung  genau  be- 
herrscht und  eine  Eröffnung  der  Kammer  vermieden  wird. 


*)  Jackson,  The  removal  of  powder  grains  from  the  Cornea  and  skin  by  the  ^a\- 
vanocautery.  Ophthalm.  Review,  1905,  pag.  104. 

*)  Schulek,  Zar  Operation  des  Pterygiums.  Szemoszet,  1894,  Nr.  4. 

•)  Katzaarow,  Über  die  Anwendung  des  Therm ok auters  in  der  Ophthalmiatrie. 
Wjestnik  ophthalm.,  1887,  IV,  6,  pag.  473. 

*)  P^chin,  Cauterisation  6toil^e  de  la  cornee.  Arch.  d'ophthalm.,  1905,  XXIII, 
pag.  549;  Jahresber.  f.  Ophthalm.,  1903,  S.  389  und  1905,  S.  595. 

*)  Passerat,  a.a.O.  —  Gayet,  Lyon  medical,  1879,  XXX.  —Williams,  Three 
cases  of  conical  Cornea  treated  by  the  actual  cautery.  Ophthalm.  Rev.,  1888,  pag.  302.  — 
Knapp,  Five  cases  of  Keratoconus  treated  with  galvJinocautery.  Arch.  ophthalm. ,  1892, 
pag.  540.  —  Critchett  and  Tweedy,  Soc.  of  ophthalm.  London,  1892,  I,  28.  —  Che- 
vallereaa,  Traitement  du  K^ratocöne.  France  nn'd.,  1893,  pag.  253.  —  Elschnip:,  V\wx 
4en  Keratokonas.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1894,  XXXII,  S.  25  tt'. 
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Die  Eröffnung  der  Kammer  kann  leicht  zu  einer  nachtrHgliehen  In- 
fektion des  Auges  und  zu  einer  Einheilung  der  Iris  AnlaB  geben,  wie  das 
besonders  nach  der  Aueechneidung  und  Ausbohrung  der  Ke^elspitze  beob* 
achtet  wird.  Sie  ist  aber  ganz  unnötig^  weil  es  sich  bei  der  Behandlung 
des  Kernt okonus  nicht  um  Herabsetzung  des  Druckes  handelt^  der  ja  nicht 
die  Ursache  der  Ausbauchung  der  Hornhaut  ist. 

Was  die  Ausflihrung  der  Kauterisation  anlangt,  so  wird  sie  an  der 
meist  etwas  nach  anten-auüen  liegenden  Spitze  des  Keratokonus  mit  dem 
Paquelin  (olivenfönniger  Ansatz)  oder  der  Olühschlinge  ausgeführt.  Uni 
eine  langsame  Abstoßung  und  teilweise  eine  Organisation  des  Brandsehorfes 
zu  erhalten,  ist  nur  mit  schwacher  Rotglut  zu  arbeiten,  weil  bei  Weißglut 
die  Einwirkung  der  Hitze  zu  umschrieben  ist  und  infolgedessen  eine  ge- 
ringere Reaktion  hervorruft.  Um  ferner  eine  möglichst  dichte  und  wider- 
standsfähige Narbe  zu  bekommen,  rät  Elschnig,  die  verschorfte  Spitze- 
des  Keratokonus  durch  eine  schmale  Brücke  oberflächlich  verschorften  Ge- 
webes mit  dem  Hornhautraiide  zu  verbinden,  natürlich  an  einer  optisch 
gleichgültigen  Stelle,  also  gewohnlich  nach  unten-außen.  Dadurch  kommt 
es  rasch  zu  einer  ausgiebigen  Oefaßbildung  in  der  Narbe,  was  eben  für 
die  Erreichung  der  gewünschten  Eigenschaft  dieser  von  hohem  Belang  ist. 
Es  gelingt  so,  mit  einer  Kauterisation  ebensoviel  zu  erreichen  als  sonst 
mit  wiederholten.  Sobald  die  Spitze  des  Kanters  in  eine  gewisse  Tiefe 
der  Hornhaut  eingedrungen  ist,  flacht  sich  der  Kegel  ohne  Durchboh- 
rung ab. 

Die  entstandene  Narbe  ist  zu  tätowieren.  Liegt  sie  so,  daß  sie  die 
ganze  Pupille  bedeckt,  dann  ist  eine  nachtr ligliche  optische  Iridektomie- 
[wenn  möglich  nach  oben!]  zu  machen. 

Nach  der  Kauterisation  ist  ein  Druckverband  anzulegen  und  der 
Kranke  im  Bette  zu  halten. 

|t*ritcbpttM  ömpfielilt  die  SeMguiig  di-s  IlrHüliiviitkej^^eliä  in  ^wei  Etag-cn;  zuorst 
winl  mit  dfliiuer  und  Avrnig:  rotglühender  Schlinge  i\w  p-auze  Kegelspitze  in  größerer 
Ausik'htnmg,  zum  Schlusse  nur  die  Mitte  des  Schorfes  in  größerer  Tiefe  Terschorft. 

Hirsehberg')  s;engt  die  Kegelspitzc  mit  der  schwcieh  rotglühendeu  Olive  »eines. 
Brenners,  und  zwar  3 — 4mal  in  Zuisebenriimnen  von  10  Tngen.  Bringt  das  keine  ge- 
iiügiMide  Abflachnnjx.  s^'i  ^vird  dit'  „Kvnidlirennnug"  gemacht:  um  die  Xnrl>e  wird  die 
Kornea  parallel  dem  PupilUiTandc  ver^chörft^  danü  die  Narbe  „ruiidtätoniert'*. 

Der  Vorteil  meines  Verfahrens  besteht  demgegenüber  gerade  darin,  daß  raau  ia 
den  meisten  Füllen  dnrch  eine  einzige  KauteriBatinn  genilijende  Abflachung  erbält.  *) 


*l  «'rflchett,  Anderson,  Zur  «ijrtr.itiven  Behjindlung  des  Ibvnihantkünns.  Intern. 
Otjhtbalm.-Kongr.  Ftreeht.   18^»9.  Ber.  Zeits^idir.  f.  Augenheilk.,  li.  Ik-ila^pheft,   8.  50. 

'■*)  Hirst'hberg,  Eine  neue  Operation  gegen  Homhautkegel.  Berliner  klin.  Wochen- 
Schrift,  19t>2,  Nr.  20. 

*)  Siehe  auch  Elschnig,  Zur  Therapie  des  Keratokonus.  Wiener  klin.  Runds^cbnn^ 
1904,  Nr.  20. 
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Während  man  im  allgemeinen  darüber  einig  ist,  daß  die  Vorderkammer  bei  der 
Kauterisation  nicht  eröffnet  werden  soll,  kauterisierte  Grüner t')  nach  Eis chn ig,  er- 
öffnete 2  Tage  nach  der  Kauterisation  die  Vorderkammer  im  Schorfe  und  pflanzte  einen 
doppeltgestielten  Bindehautlappen  darüber,  dessen  eine  Brücke  nach  erfolgter  Anheilung 
abgetragen  wurde.  Mit  Vermeidung  der  Perforation  ist  das  Verfahren  jedenfalls  der 
Nachprüfung  wert. 

L.  Müller*)  hat  durch  Injektion  eines  Tropfens  Sublimatlösung  in  die  durch 
Brennen  erzeugte  Narbe  eine  Narbenschrumpfung  erzielt;  das  Verfahren  erscheint  mir 
zu  gefährlich.] 

10.  Bei  Irisvorfällen,  die  schon  zu  alt  sind,  um  ausgelöst  werden 
zu  können,  statt  der  Abtragung,  wenn  sie  nicht  zu  groß  und  nicht  pilz- 
förmig, sondern  nur  flach  hfigelförmig  sind. 

11.  Bei  Hornhautfisteln,  dann  nach  Abtragung  älterer  Irisvor- 
fälle und  Ausschneidung  zystoider  Narben,  um  einen  raschen  und 
festen  Verschluß  des  Kanales  herbeizuführen. 

12.  Von  Martinachc  und  Albrand*)  sind  auch  Versuche  gemacht  worden, 
bei  Keratitis  interstitialis  zu  kauterisiereu.  Sic  berichten  von  Erfolgen.  Fröhlich  ver- 
suchte die  Kauterisation  auch  bei  einer  eigentümlichen  Form  der  sklerosierenden  Kera- 
titis, die  mit  Xerose  einherging. 

[Operative  Behandlung  des  Hornhautastigmatismus. 

Don  der  s  hat  zuerst  gefunden,  daß  nach  der  Staroperation  mittelst 
Lappenschnittes  eine  Abflachung  der  Kornea  senkrecht  zur  Lappenmitte 
eintritt.  Diese  später  allgemein  anerkannte  Tatsache  war  der  Anlaß  zu 
zahlreichen  Versuchen,  die  abnorme  Homhautkrümmung  bei  regelmäßigem 
Astigmatismus  auf  operativem  Wege  zu  beseitigen.  In  ein  Erfolg  verheißen- 
des Stadium  traten  die  Versuche  erst,  als  von  Lans*)  nachgewiesen  und 
bald  darauf  von  Breuer '^)  bestätigt  wurde,  daß  durch  nichtperforierende 
Kauterisation  der  Kornea  an  den  Endpunkten  eines  Meridians  die  Hom- 
hautkrümmung in  demselben  zunimmt,  in  dem  darauf  senkrecht  stehenden 
Meridiane  abnimmt.  Lans  ging  so  vor,  daß  er  am  Kaninchen  etwa  2ww« 
nach   innen   vom  Limbus   an   den   beiden    entgegengesetzten  Seiten   eines 


^)  Gounert,  Niedersächsische  augenärztlicho  Vereinigung.  Ref.  Klin.  Monatsbl.  f. 
Augenheilk.,  1907,  II,  S.  260. 

*)  L.  Müller,  Diskussion  zu  Uhthoff,    Naturforscherversammlung,  Karlsbad    1902. 

')  Albrand,  Schnelle  Heilung  in  zwei  Fällen  von  parenchymatöser  Keratitis  auf 
galvanokaustischem  Wege.  Berliner  klin.  Wochenschr.,  1892,  XXIX,  S.  27.  —  Derselbe, 
Weitere  Mitteilungen  über  die  Behandlung  von  parenchymatöser  Keratitis  auf  galvano- 
kaastischem  Wege.  Ebenda,  S.  220. 

*)  Lans,  Experimentelle  Untersuchungen  über  Entstehung  von  A.stigmatismus  durch 
nichtperforierende  Homhautwunden.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1898,  XLV,  S.  117. 

*)  Breuer,  Onthe  operative  treatment  of  corneal  astigmatism.  Lancet,  1901,  June  1  st, 
pag.  1529. 
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Meridians^  in  der  Ausdehnung  von  etwa  einem  Viertel  des  Hornlmutüm- 
fanji^es  mit  dem  GalvaDokauter  die  Hornhaut  in  einer  Tiefe  von  etwa  emem 
Mertel  der  Hornhautdicke  verschorftt*.  Dadurch  erzielte  er  durch  Zunahme 
der  Krümmung  in  dem  der  Kauterisation  unterworfenen  oder  durch  Ab- 
nahme in  dem  darauf  ftenkrecbteu  Meridiane  einen  bleibenden  Hornhaut- 
ustigmatismus  von  3 — 6  Dioptrien* 

Silex*)  hat  bei  einem  Hjährijren  Knaben  mit  reo^elmUliigem  Astig- 
matismus heider  Au^jen  durch  iSklerotomie  nach  v.  Wecker  (vollständige 
Diirehtrennung  der  Sklera  ohne  Durchtrennung  der  Bindehaut,  s.  Sklero- 
tomie)  an  einem  Auj^e  nm-  am  unteren,  am  anderen  Au^e  am  oberen  und 
unteren  Hornhautrando  eine  bleibende  wesentliche  Besserung  der  Hornhaut- 
krümniung  und  der  Sebschärfe  erzielt.  Es  blieb  durch  die  (Operation  der 
vertikuh^  Hondmutmeridian  in  seiner  Krümmung  unge ändert,  der  hori- 
zontale^ trüber  zu  schwach  brechende  wurde  stärker  brechend.  Die  geBamte 
Dirterenz  betrug  etwa  5  Dioptrien. 

Leider  wurde  eine  genaue  Messung  der  Hornhautradien  unterlassen. 

Nicht  für  die  Richtigkeit  dieser  Beobachtung  —  Zunahme  der 
Krümmung  parallel  zm*  Sklerotomicwunde  —  spricht  die  Erfahrung  über 
den  WundastigniatiHmus  nach  Staroperation.  Ho  hat  vor  kurzem  Clark-) 
in  einer  je  30  Fälle  von  Lappensclinitt  in  der  vorderen  Limbusgrenze  und 
Lappenschnitt  weiter  rückwärts  mit  Bindehautlappen  festgestellt,  daß  im 
ersteren  Falh^  eine  Abnalrme  der  Krümmung  des  zur  Mitte  des  Lappens 
senkrechten  Hornhautmeridians  um  395  Dioptrien ,  im  letzteren  Falle  um 
2*66  Dioptrien  im  Mittel  eintritt.  Nach  meinen  Beobachtungen  läßt  sich 
ein  Eintluß  der  Lage  des  Lappensehnittes  auf  die  Grüße  des  Wundastig- 
niatismus  nicht  konstatieren. 

Wenn  man  sich  zur  operativen  Behandlung  des  regelmäßigen  Astig- 
matismus entschließt,  wird  wohl  die  viel  ungetahrlichere  Kauterisation  der 
Kornea  der  Sklerotomie  vorzuzielien  sein.  Es  dürfte  sich  hierzu  empfehlen, 
die  Endpunkte  jenes  Hauptmeridians,  der  operativ  behandelt  werden  soll, 
vor  der  Operation  durch  Tätowierung  einer  Marke  am  Limbus  nach 
Dimmer')  genau  festzustellen. 

Daß  erworbener  Hornhautastigmati,snius  zufolge  P^ktasie  nach  (tC- 
schwürsbildungen,  Verletzungen  etc.  unter  rmständen  durch  Galvano- 
kaustik gebessert  oder  geheilt  werden  kann,  l>edarf  wohl  keiner  weiteren 
Erwähnung,] 


^)  Sil  ex  f    Zur  Fm^^    der    operativeii  Behandlang    des    angcbotmin  A^i^matismtis. 
Zeitsehr.  f.  AngenheUk..  190»>,  XVI,  S.  516. 

')  Clark,  Astigmatism.  Tht-  «phthalm.  Rcvord,   1905,  pag.  193. 

*)  Di  mm  er,  Hubk^njirnktivale  Extraktiou.  Bericht  der  35.  Versaiaiiil.  der  ophthalm, 

Gesellschaft  Heidelberg,  1907,  t?.  22ü, 
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Tätowierung  der  Hornhaut. 


Die  Färbung  von  Hornhauttrübungen  durch  Bildung  eines  Nieder- 
schlages von  gerbsanrem  Eisen  ward  schon  im  Altertum  geübt  ^),  geriet 
aber,  wie  es  scheint,  wieder  vollständig  in  Vergessenheit.  Ravi^)  hat 
1861  in  ähnlicher  Weise  Färbungen  versucht,  doch  wegen  eines  Falles 
von  PanOphthalmie,  den  er  dabei  erlebte,  diese  Versuche  wieder  aufge- 
geben. 

v.  Wecker,  der  durch  einen  Einfall  seines  Schülers  Abadie  1869 
auf  den  Gedanken  geführt  ward'),  Homhautnarben  durch  Tätowierung 
zu  ^ben,  gebührt  das  Verdienst,  dieses  Verfahren,  das  sich  späterhin,  wie 
er  vermutete,  völlig  bewährte,  in  die  moderne  Augenheilkunde  eingeführt 
zu  haben.  Von  ihm  und  anderen  (Bader,  Taylor,  v.  Reuss*),  Hirsch- 
berg u.  a.  m.)  ward  seine  Technik  ausgebildet  und  ebenso  seine  Anzeigen 
festgestellt. 

V.  Wecker  war  von  der  Tatsache  ausgegangen ,  daß  man  gewisse 
fremdartige  Stoffe  ins  Homhautgewebe  einheilen  kann,  wie  man  das  bei 
Kalk-  und  Kohlenteilchen  u.  dgl.  nach  Verletzungen,  bei  Silber-  und  Blei- 
niederschlägen nach  ärztlicher  Anwendung  bei  Homhautgeschwüren  beob- 
achten kann,  ö) 

Man  versteht  unter  Tätowierung  der  Hornhaut  ein  Verfahren,  wobei 
gefärbte  Fremdkörper  durch  feine  Einstiche  ins  Gewebe  der  durchsichtigen 
oder  getrübten  Hornhaut  zu  dauernder  Einheilung  gebracht  werden,  so  daß 
eine  Färbung  der  betreffenden  Stelle  entsteht.  Der  Zweck  ist  entweder 
lediglich  ein  kosmetischer  oder  daneben  und  auch  hauptsächlich  ein  opti- 
scher. Das  heißt  also,  entweder  dient  die  Färbung  bloß  dazu,  einen  häß- 
lichen, entstellenden  Fleck  der  Hornhaut  zu  verhüllen,  ja  durch  Bildung 
eines  in  der  Mitte  liegenden  kreisiörmigen,  ganz  dicht  schwarzen  lleckcs 
bei  großen  Leukomen,  die  die  Pupille  verdecken,  bei  komplizierten  Staren  den 
Anschein  einer  natürlichen  Pupille  hervorzurufen  und  so  dem  Auge  wieder 


^)  über  die  Literatur  dieses  Gegenstandes  findet  sich  eine  ganz  vollständige  Zu- 
sammenstellung in  dem  Aufsatze  von  Hirsch berg,  Homhautfärbnng  gegen  Pupillenbildung. 
Deutsche  med.  Wochenschr.,  1891,  Nr.  30,  und  Zentralbl.  f.  Augenheilk.,  1891,  S.  247  Ö'.,  auf 
die  hiermit  verwiesen  wird. 

')  Ravä,  Del  tattuaggio  della  comoa.  Sassari,  Tip.  Azuni,  1872. 

*)  V.  Wecker,  Tatouage  de  lacom^e.  Union  med.,  Mars  1870  und  Chir.ocul.,  pag.  181. 
—  Dunnage  berichtet,  daß  schon  1886  in  Guys  Hospital  Versuche  mit  Tätowierung  von 
Homhantflecken  gemacht  worden  seien ,  die  jedoch  erfolglos  waren.  On  tinting  (tattooing) 
opacities  in  the  comea.  Med.  Times  and  Gaz.,  1872,  Vol.  44,  Nr.  294. 

*)  Reu  SS,  Über  Tätowierung  der  Kornea.  Wiener  med.  Presse,  1870,  S.  945. 

*)  [In  einer  interessanten  geschichtlichen  Bemerkung  über  das  Tätowieren  stellt 
Hirschberg  fest,  daß  man  schon  im  Altertum,  um  240  v.  Chr.,  in  gleicher  Weise  wie 
beute  mit  Nadel  und  schwarzem  Pigment  tätowiert  hat,  und  zwar  zu  dem  Zwecke,  Sklaven 
durch  anzerstörbare  Inschriften  auf  der  Stime  zu  kennzeichnen  (Hirschberg,  Zentralbl.  f. 
prakt.  Augenheilk.,  1906,  S.  62).] 
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ein  gutes  Aussehen  zu  geben  M;  oder  de  dient  dazu,  eine  durchscheinende^ 
durch  Liclitzerstreuung  das  Sehvenniigcn  i^chädigende  Trübung  undurch* 
sichtig  zu  macheu  und  dadurch  das  Sehvermögen  zu  bessern.  Je  nach  den  ^vor- 
handenen Verhältnissen  ist  daneben  noch  eine  optische  Pupillen bildung  nötig. 

Es  wurde  der  THtowierung  endlich  von  Volkers-)  noch  die  Wirkung 
zugeschrieben,  daß  ^ie  bei  gefäßreichen,  zu  Entzündungen  neigenden  Narben  zu 
einer  Festigung  niid  Verarmung  der  Narbe  an  Gefäßen  führe  und  so  die  Narbtr 
widerstandstahiger  und  weniger  geneigt   zu  Entzündungsrüektlillen  niaehe. 

Die  anatomische  Untersuchung  tätowierter  Lcukonic  ^)  und  zum  Zwecke 
des  Studiums  der  Einhcilnngsvorgänge  und  der  Brauchbarkeit  verschiedener 
Farben  tätowierter  gesunder  und  leukmimti^ser  Tierhonihäute  *)  hat  ziem- 
lich ühereinstininicnd  ergeben  ^  daß  sich  die  Farhstoffteilchen  spärlich  in 
Jen  untersten  ZeUcn  des  Epithels,  stets  aber  massenhaft  in  den  vorderen 
Schichten  des  durchsichtigen  oder  bindegewebig  entarteten  Gewebes  der 
Hornhaut  hnden  (hei  den  dünnen  Tierhautlüiuten  auch  in  der  ganzen  Dicke, 
l>eini  Mensehen  bloß  in  der  vorderen  Hälfte,  am  dichtesten  immer  in  der 
Schichte  unmittelbar  unterm  Epithel).  Sie  liegen  dort  teils  frei  in  den  Ge- 
websspalten  in  Gestalt  von  größereu  Balten  und  Schollen,  die  dünne  Aus- 
läufer in  die  Nachbarschaft  aussenden ,  teils  in  den  Hornhautkrirperelien 
oder  in  den  fixen  Bindegewebszellen  und  lymphoiden  Zellen  eiiigeseldossen^ 
Auch  in  den  Wänden  und  Endothelien  von  Gefäßen  trifft  man  sie.  la 
solchen  Gefäßen  wurden  auch  pigmenthaltige  Thromben  gefunden. 

Bei  frisch  tätowierten  Hornhäuten  lagen  sie  natürlich  am  dichtesten 
in  den  Stichkanälen. 

Zur  Grau-  und  Sehwarzfiirbung  wird  die  echte  chinesische  Tusche, 
die  aus  Lampenruß  hergestellt  ist,  benutzt.  Es  sind  auch  Versuche  mit 
gelben,  bramicn,  grünen  und  blauen  Farbstotten  angestellt  worden.^}  Doch 

M  Hirsch  berg  sagt  sehr  riobtig  tEiiie  kosmetische  Operation,  Zfintralbl.  t\  prakU 
Augerihdlk.,  1887,  S.  72):  ^Kositif tisch*?  ^Operationen  sind  nicht  so  qq wichtig,  als  vidfacb 
angt'tiommen  wird.  Bei  unseren  Erwerbsverlialtüisseo  ist  e<  für  diejeoigen,  die  einiiugi^?  und 
sehr  entstellt  aussehen,  «ft  recht  schwieri|ur,  einen  Dienst  zu  hek(*mnien^  mehr  m^h  für 
weibliche  als  für  mäiialifbe  Persrmen;  oder  auch  linr  in  einer  Fabrik  oder  in  *inem  Gt^ 
st'haftr  Anstellung  zu  Hndeu.  I  nd  wenngleich  die  Sehkraft  spendenden  U|>emtionen  die 
erste  ^^tellr  einDehmen,  so  wdlen  wir  diejenigen  doch  nicht  vernachlässigen,  welche  den 
schönen  Schein   dem  Menschenimtlitz  zn  gewähren  imstande  sind,'' 

'}  Hulni,  V\wr  die  theraj>eutische  Bedeutung  des  Tätciwierens  der  Hurnhunl.  luting.- 
iJissert.,  Kiel  187(1. 

^t  Drowiex.  Ein  Fall  tiitowierter  menschlicher  Uornhant.  Arch.  f.  Uphlhalm,,  XXllI, 
3j  t^.  212.  —  Alt,  On  the  micruscüpical  change*;  foood  in  a  tattooed  cwnen,  with  2  illustr. 
Am.  JmarnMtf  öphthsilm.,  1HH4,  L  pag.  8.  —  llir^^ehberg,  Anatomische  und  praktische  Bo- 
merkiiiigen  zur  nomhauträrhung.  Arch.  f.  (^phthalm.,  1882,  XXVUI,  t,  S,  269  t1".  —  [Ge- 
droi  tz-Jurugu  .  über  Tätowierung  der  UorQ'  und  Bindehaut.  Inaug.-Dissert.,  Petci'sbnrg 
1897  (Ref.  Jahii;sber.  f.  Uphthalm.,  1898.  S.  467), J 

""l  nolm,  a.a.O.  —  Archer,  Versuche  Ühcr  Tätowierung  ihr  Ib^mbant.  Arch.  f. 
Ophthalm-,  XX,  1,  8.  225 — 23L  —  Poncet,  Exiimen  hislobgi^ue  de  cornt""es  tatouees  k 
Tencre  de  Chine,  Gaz.  des  hop.,  1876. 

')  W^üinow,  Über  Tätowierung  der  Kornea,  Sitzungsben  d.  Ges.  ross.  Ärzte  in  Sloskau, 
1872,    Nr.  13.    {Zinnober   und   Berliner  blau/)    —  Tuylor,    ( hj    the   nn>dern    art   <d'   tintiug 
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zeigte  sich,  dafi  diese  schwer  haftenden  Farben  meistens  entweder  gar 
'  nicht  einheilten  und  durch  reaktive  Entzündung  wieder  ausgestoßen  wurden, 
oder  dafi  sie  nach  verschieden  langer  Zeit  durch  Resorption  wieder  ganz 
oder  teilweise  verschwanden.  Nur  mit  Ultramarin ,  Sepia  und  Siena,  scheint 
es,  konnten  dauerhaftere  Färbungen  erhalten  werden.  Hock  empfiehlt 
unter  den  gelben  und  braunen  Farben  nur  Terra  di  Siena  mit  Tusche  ge- 
mischt. Er  hat  damit  dauernde  Färbung  erzielt. 

Vacher  will  mit  Karmin,  Berlinerblau  und  Ocker  gute  Erfolge 
gehabt  haben. 

Ich  konnte  in  der  Literatur  nichts  weiter  über  die  Elrfolge  der 
Tätowierung  mit  diesen  Farben  auffinden  (bis  einschl.  1894).  Sie  scheinen 
sich  mit  alleiniger  Ausnahme  der  chinesischen  Tusche  alle  nicht  bewährt  zu 
haben,  denn  es  wird  heutigen  Tages  nur  mit  dieser  tätowiert.  Die  Haupt- 
schwierigkeit liegt  bei  jenen,  die  überhaupt  einheilen,  in  dem  schweren  Haften, 
das  die  Verwendung  der  Rinnennadel  und  sehr  viele  Sitzungen  nötig  macht. 

[Durch  Holth^)  wurden  die  Versuche  der  farbigen  Tätowierung 
neuerdings  aufgenommen  und,  wie  es  scheint,  wesentlich  gefördert.  Nach 
mannigfaltigen  Tierversuchen  mit  den  verschiedensten,  voraussichtlich 
chemisch  indiflferenten  Farben  empfiehlt  Holth,  wie  ich  einer  freundlichen 
persimlichen  Mitteilung  entnehme,  jetzt  folgende  Farben  von  „The  Paris 
american  art  Company,  125  Boulevard  Montpamasse,  Paris:  Ocre  brune, 
Ocre  rouge,  Terre  de  sienne  naturelle,  Terre  de  sienne  bralee,  Terre  verte 
naturelle,  Umbre  natureile,  Umbre  brulee,  Jaune  de  Naples,  Bleu  d'outremer, 
Noir  de  Petrole,  Noir  d'ivoise". 

Die  Farben  werden  zuerst  mit  Wasser,  Alkohol  und  Äther  gewaschen, 
um  Schmutz  und  fremde  Beimischungen  zu  entfernen,  dann  wiederholt  in 
Äther  geschlemmt,  wodurch  die  gröberen  Farbpartikeln,  die  rasch  zu  Boden 
sinken,  entfernt  werden;  die  feine  Ätheremulsion  wird  filtriert,  der  Rück- 
stand äthemaß  am  Wasserbad  getrocknet.  Nach  Sterilisierung  der  Farben  bei 
150 — 155®  (in  heißer  Luft)  werden  mit  einer  sterilen  Pipette  einige  Tropfen 
einer  dünnen,  gründlich  gekochten  Auflösung  von  Gummi  arabicum  auf 
die  Pulver    geträufelt    und    mit    einem  Glasstabe   wohl  ausgerührt.    Jeder 


opacities  of  the  Cornea.  Brit.  med.  journ.,  1812.  Sept.  7,  pag.  271.  (Ultramarin,  Sepia.)  — 
Hasner,  Beiträge  zur  Physiologie  and  Pathologie  des  Aages.  Prag  1873.  (Zinnober,  Schmälte, 
Chromoxyd,  chromsaures  Bleioxyd.)  —  Archer,  a.  a.  0.  (Berlinerblau,  Ultramarin,  Indigo, 
Siena,  Gummigutti.)  —  Holm,  a.  a.  0.  (Berlinerblau.)  —  Hock,  Über  Hornhauttäto- 
wierung  usw.  Archiv  f.  Augenheilk.  u.  Ophthalm.,  187G,  V,  1,  S.  90 — 101.  (Siena,  Sepia, 
Ockerbraun.)  —  Vacher,  Du  tatouage  multicolore  de  la  cornee.  Bull,  et  m6m.  de  la  soe. 
fran?.  d'ophth.  Ve  ann6e,  1887,  pag.  248. 

*)  Holth,  Society  de  m^decine  de  Christiania.  Forhandlinger  1898,  paji:.  430.  — 
Derselbe,  De  la  cr^ition  d'une  pupille  ronde  et  reguliere  etc.  Ann.  d'ocul.,  1903,  Novembre. 
—  Derselbe,  Zur  Technik  der  polychromen  Homhauttätowierung.  X.  intern.  Ophthalm. - 
KoDgreß,  Luzem  1904  (B.  289). 
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Tätowieran"^  am  Menschen  soll  eine  Probetäto\iieiiiiig  am  Kaninchen  vor* 
ausgehen  1  deren  Erfolg  mehrere  Wochen  heobachtet  werden  solL 

C 0  f I e  r  *)  t^owie  ( '  h  e  v  a  1 1  e  r e a  u  und  T o  hi  c k  -)  halien  die  H  o  1 1 h  sehen 
Angaben  bestätigt. 

N  i  e  d  c  ij  bat  versucht,  zur  Tätowierung  statt  Tusch©  I  ri  s  p  i  g  m  e  ii  t  von  Tieren  zu  ver- 
wemlerij  ohne gÜBötige  Erfolge  zu  erzielen  (s.  Fußnote  2,  S.  128|.  Roaelli  Hut  spater  durch 
Verwendmj^  von  Aderhautpigment  aus  denn  Auge  der  K  ruhe  bratichbare  Färbungen  erhalten") 

Auf  das  Holthsehe  Verfahren  der  Irisnachuhmnng  komme  ich  unten 
zurück.] 

Die  Tätowierung  ist,  natürlich  unter  strenger  Aseptik  ausgeführt, 
eine  an  sicli  ungefHhrliche  Operation  und  kann  an  der  normalen  Horn- 
haut und  an  Narben,  aucli  solchen  mit  Anlntung  der  Iris  verrichtet  werden. 
Nur  verdünnte  Stellen  in  adhärenten  Narben,  ob  sie  flach  oder  ausgehaucht 
sind,  dürfen  nicht  berührt  werden  <  weil  es  durch  Verletzung  an  ihnen  zu 
starker  Reizung  und  Ürueksteigening  im  Auge  konnuen  kann.*)  Jedenlalls 
muß  die  Trübung  eine  endgültige  und  nicht  zu  frisch  sein.  Am  besten 
eignen  sich  glänzende,  weiße,  gelaßarme  Leukome.  Starke  Getllßbildung 
wird  dnrch  die  entstehende  Blutung  recht  lästig.  Die  Operation  war  auch 
ohne  Kokain  gar  nicht  oder  nur  weiug  schmerzhaft.  Nur  ge^mi  die  Ränder 
der  Narbe  hin,  also  an  der  Grenze  zur  nomialen  Hornhaut  und  in  ver- 
dünnten, mit  der  Iris  verbundenen  Stellen  besteht  stärkere  Empfindlichkeit. 

Die  Operation  ward  zuerst  von  v.  Wecker*^)  mit  einer  Starnadel, 
dann  mit  einer  Hohlnadel  ausgeführt  mit  der  er  in  einer  Sitzung  10 — 15 
(andere  bis  30)  schräge  Einstiche  machte.  Die  Kinne  der  Nadel  wird 
mit  Tusche  getlillt.  Es  waren  im  ganzen  6—8  Sitzungen,  die  in  ungefähr 
8  Tagen  wiederholt  wurden,  bei  ausgedehnteren  Trnlningen  nötig.  Die 
nrsprfinglich  von  ihm  und  später  von  anderen  benutzten  Staniadeln 
stehen  der  Hohlnadel  entschieden  nach,  die  auch  heute  noch  bei  schwer 
haftenden  Farben  zu  verwenden  ist. 

[Bajartli*}  empfiehlt  die  Anlegung  eiuer  Tjische  mitteht  einer  Diszissionanadel 
und  Einspritztuig  von  Tus^ebe  loittel&t  einer  Spritze  mit  abgestumpfter  Kanüle.  Kngel') 
macht  30  lb—2  mm  lange  Scbuitte  mit  G  rae  f  e->Ie8^or  oder  Liiuze.] 

*)  Cofler*  11  tiittuagio  della  cnmea  con  i*jK^ciale  riguardo  a qoeUo  variopinto  edaquello 
delle  palppbre.  Ana.  di  iHiilmoL,  XXXI,  pag.  KllJ  (1902).  r'ofler  finpHehlt  auch  die  Nach- 
abmanj^  der  Zilien  durch  Täinwleroug  des  Lidrandes  bei  Fehlen  der?»<?lb*.'n. 

-)  rbevallereuti  et  Polaek,  Da  tatoaage  colorö  de  la  cornee,  Atinaj.  d'oculiHt., 
1906,  CXXXVI,  paK,2r>. 

')  Roselli.  XIX.  Ver.  d.  Italien,  oiihthalm.  GeseUsch,,  1907.  Ref.  Zeitaohr.  f.  Aa^o- 
heilkande,  IVHJÖ.  XJX.  S.  76, 

*)  Vjij^l.  die  FäUe  vtia  Klein,  Tber  Ilfimhanttätowieraag.  Wbner  med,  Presse,  1874, 
Nr.  38  und  39.  und  Huck,  a.  uü, 

^)  Wecker,  l>a8  Tätowieren  der  Hijnihaui  Archiv  f.  Aagenheilk.  n.  ÜphthaJm., 
IL  Bd..  1872,  2,  .\bt„  8.84. 

*)  Bajardi*  *Sall  tattaa^iii  della  Cornea.  Ref.  Jahresbericht  f,  Ophthalm.  1897,  £3.428. 

')  Kagel,  Kin  Bei  traf?  zu  der  v.  Weck  ersehen  TÜtowiemng  vim  Hornhautaarben, 
Archiv  f.  Opfathalm.,  LXU,  r^.  370. 
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Für  Tusche  ist  es  viel  bequemer  und  besser,  die  Operation  mit  einer 
Bündelnadel  zu  verrichten,  wie  solche  von  Bader,  Taylor,  Ticehurst*) 
angegeben  wurden.  Auch  v.  Wecker  hat  sie  für  geeigneter  anerkannt 
(Chir.  ocul.,  S.  182)  und  bentitzt  schon   lange  auch  eine  solche.   (Fig.  19, 

1.  Band,  S.  13.) 

Man  kann  mit  der  Bündelnadel  in  einer  Sitzung  leicht  fertig  werden. 

Es  wird  bei  dieser  Tätowierung  das  Epithel  ganz  oder  größtenteils, 
wenigstens  in  den  oberen  und  mittleren  Schichten  zerstört,  was  notwendig 
ist,  weil  das  sich  regenerierende  Epithel  als  Schutz  filr  die  tätowierte 
Schichte  dient  und  vermöge  seiner  Reinheit  der  Stelle  einen  schönen  Glanz 
verleiht.  Es  bildet  nach  Hirschbergs*)  trefflichem  Vergleiche  „den 
Firnis  über  dem  Gemälde,  der  ihm  sowohl  Haltbarkeit  als  Glanz  verleiht^. 

Bei  der  Ausführung  der  Tätowierung  wurden  die  Starnadeln  in 
Tusche  getaucht,  ebenso  die  Rinne  der  Hohlnadel  mit  Tusche  versehen. 
Bader  und  Taylor  brachten  die  Tusche  zuerst  auf  die  Hornhaut,  be- 
arbeiteten dann  diese  mit  der  Bündelnadel  und  ließen  danach  durch 
Offenhalten  der  Lider  die  Tusche  auf  der  Hornhaut  eintrocknen.  Andere 
zogen  es  vor,  zuerst  zu  sticheln  und  dann  erst  die  Tusche  mit  einer  Spatel 
aufzutragen  und  zu  verreiben. 

Die  zur  Tätowage  zu  benützende  Tusche  soll  stets  auf  ihre  N'erträg- 
lichkeit  an  der  Kaninchenhomhaut  geprüft  werden.  Zur  Operation  wird 
sie  im  Trockensterilisator  bei  150 — 160®  sterilisiert  und  dann  mit  keim- 
freiem Wasser  in  einem  sterilisierten  Schälchen  zu  seimiger  Beschaffenheit 
angerieben. 

[v.  8  i  c  h  e  r  e  r ')  hat  das  C  z  c  r  m  a  k  sehe  Verfahren  der  Trockensterilisatiou  als 
äoBerst  zuverlässig  gefunden,  empfiehlt  aber  für  die  Praxis,  wenn  ein  Trockensterilisator 
nicht  vorhanden  ist,  folgende  Verfahren:   1.  30 Minuten  lange  Einwirkung  von  60°  oder 

2.  15  Minuten  lange  Einwirkung  von  91  ^  oder  3.  mehrmaliges  Eindampfen  der  Tusche.] 

Ausführung  der  Tätowierung. 

Die  Tätowierung  mit  der  Bündelnadel  wird  nach  Hirschberg  in 
folgender  Weise  ausgeführt: 

Das  Auge  wird  gut  kokainisiert ,  der  Kranke  ^vi^d  in  halbliegender 
Stellung  gelagert.  Die  Lider  werden,  wenn  man  allein  operiert,  mit  einem 
Sperrlidhalter  festgestellt,  sonst  vom  Gehilfen  gehalten. 

Zum  Festhalten  des  Augapfels  bedient  man  sich  einer  Pinzette  mit 
breiten  Armenden,  die  mit  Kautschuk,  Bein  oder  Hörn  gefüttert  sind,  um 


*)  Taylor,  a.a.O.  —  Ticehurst,  Tattooing  or  tinting  opacities  of  the  Cornea  and 
sclerotic.  Lancet,  1872,  I,  pag.  619.  —  Parrisottis  Nadelist  »Seite  13,  I.Band  erwähnt. 

')  Hirschberg,  Eine  kosmetische  Operation.  Zentralbl.  f.  Augenheilk.,  1887,:;'.  71,  72. 

')  V.  Sicherer,  Untersuchungen  über  die  Sterilisation  der  chinesischen  Tusche  zur 
Tätowicmng  der  Hornhaut.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1899,  39.  Bd.,  S.  22. 
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eine  Verwundung  der  Bindehaut  zu  vermeiden.  Man  faßt  den  Augapfel 
oberlmlb  der  Hornhaut. 

[Ich  fixiere  den  Bulbus  durch  den  auf  die  Sklera  aufgelegten,  mit 
steriler  Gaze  umwickelten  Zeigefinger  der  linken  Hand,  oder  nach  Holth 
(a.  a,  (>.)  mit  einem  wenig  spitzen  Nadelbündel,  das  in  dem  zu  tätowierenden 
Bezirke  aufgesetzt  wird.  Elrsteres  —  Finger  mit  Kondom  bekleidet  — 
empfiehlt  Holth  zur  Vermehrung  der  Rnlbusspannung  bei  Hypotonie.  | 

Man  kann  auch  ohne  jede  Fixieiiiiij^  tütowieren,  wie  tlas  von  \'er8chit*iieiien 
eraplülilen  ward.  Doch  kommt  raati  dann  nie  mit  einer  Sitzung  au«,  wie  Hirsch berg 
liervorbebt,  sondern  ninß  mehrere  Male  operieren. 

Die  Stichelung  der  Hornhaut   wird  mit   der  Bfindelnadel  verrichtet, 

und  zivar  bedient  man  sich  bei  größeren  Flecken  einer  solchen  mit  8, 
sonst  einer  Bolchen  mit  4  Nadeln.  Die  Stichelungen  Bollen  i>chräg  geüihrt 
werden  und  möglichst  dicht  stehen.  Das  Epithel  der  betreffenden  Stelle 
muO  hiertei  ^nnz  zerstört  werden,  damit  ein  ganz  pignientfreies  Epithel 
darüber  entsteht, 

[Czermnk  hat  zuerst  (diese  Opcnitionslehre,  L  Aufl.,  S,  649)  an- 
gegeben, durch  Aufsetzen  einer  Trepankrone  einen  seichten  ringförmigen 
Eiusehnitt  zu  machen,  das  Epithel  der  umgrenzten  Stelle  mit  der  Lanze 
zu  entfernen  und  dann  zu  tätowieren.  Das  Verfahren  wurde  vielfach 
akzeptiert  und  dürfte  wohl  das  beste  zur  Erzieliing  einer  vollkommen 
gleicInnitLiig  Bchwiirzen  Fläche  sein.  Fröhlich')  trepaniert  nach  Czermak 
aus  dem  Epithel  die  zu  färbende  Fläche  njid  bat  in  einem  Fall  auch  die 
oberfläelihchen  Hornhaut- (resp,  Narben-)  Partien  mit  entfernt.  Holth  ver- 
wendet zur  Umgrenzung  der  FupiUe  statt  des  Trepaiis  Locheisen  vtm 
3—5  wm  Durchmesser  und  schabt  in  dem  umgrenzten  liezirke  das  Epitbe! 
mit  dem  scharfen  Löttel  ab.] 

Naelidem  man  eine  Anzahl  von  Emstiehen  gemacht  hat,  reibt  man 
die  Tusehe  kräftig  mit  dem  Spi*tel  ein  und  spült  dann  den  fberschuJi 
mit  keimfreier  KocbsixlzlOsung  ab.  Man  sieht  dann,  w^as  man  erzielt  hat 
und  fahrt  hierauf  in  der  gb^iehen  Weise  mit  Stiehelung .  Einreibung  und 
Abspülen  so  lange  fort,  bis  der  gewünsehte  Erfolg  erzielt  ist. 

An  der  gesunden  Hornhaut  haftet  der  Farhstofl' schwerer  als  an  Narljen. 
Fk*i  diesen  kann  wieder  eine  Blutung  aus  den  zerstochenen  Gefiißen  R'cht 
lästig  sein.  Man  hilft  sich  dann  durch  Aufdrücken  vrm  Eistapfern  odtT 
troekeuen  Tupfern,  wenn  Ailrenalin  die  Blutung  nielvt  zum  Stehen  bringt. 

Wo  eine  Tupille  tätowiert  wird,  muß  man  eine  ganz  gleichmäßige 
Sehwarzfärbung  erzielen ,  an  den  anderen  Stellen  wird  nur  eine  pnnkt- 
turmige  Stiehelung  gemacht. 


•)  Fr&lilich<\,  Zur  Technik  der  Tälowieruti??.  Kün.  Momitsbl.  f,  Aug«nhenk.,  1897. 
JS.  301. 
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[v.  Wecker')  will  strenge  unterschieden  wissen  zwischen  Tätowierung  zu  kos- 
metischen und  optischen  Zwecken.  Bei  letzteren  muß  die  Tätowierung  eine  voll- 
kommen dichte  und  scharfrandige  sein  und  genau  mit  der  Grenze  der  Narbe  oder  Makel 
-zusammenfallen.] 

Zu  vermeiden  sind  Verletzungen  der  Bindehaut,  weil  sonst  dort 
Schwarzfärbung  entsteht.  Deshalb  raten  viele,  ohne  Fixationspinzette  zu 
operieren.  Benutzt  man  eine  ohne  Zähne  und  faßt  die  Bindehaut  ober 
der  Kornea  (Reuss,  Hirschberg'),  so  kann  man  das  auch  vermeiden.  Zu 
beherzigen  ist  der  Rat,  eine  andere  kosmetische  Operation  (Schieloperation 
-2.  B.),  wo  die  Bindehaut  verwundet  wird,  erst  später  zu  machen. 

Nach  der  Operation  stellt  sich  Ziliarinjektion  und  Tränenfluß  ein, 
die  nach  einigen  Stunden,  zuweilen  erst  nach  1  bis  2  Tagen  vergehen. 
Das  Auge  soll  so  lange  verbunden  werden,  bis  es  reizfrei  und  das  Epithel 
TCgeneriert  ist. 

Will  man  mit  schwer  haftender  Farbe  tätowieren,  so  ist  nach  Hock') 
die  Rinnennadel  vorzuziehen.  Die  Farbe  läßt  man  in  der  Rinne  der  Nadel 
vet>vas  eintrocknen  und  hält  die  Spitze  frei  davon.  Man  sticht  dann  die 
^adel  fast  parallel  mit  der  Oberfläche  ein  und  läßt  sie  einige  Sekunden 
liegen,  damit  sich  etwas  von  der  Farbe  auflöst.  Die  Nadel  wird  unter 
leicht  drehenden  Bewegungen  herausgezogen.  Es  entstehen  auf  diese  Weise 
-Striche  und  nicht  Punkte. 

Man  kann  in  einer  Sitzung  bis  zu  100  Stiche  machen ,  aber  natür- 
lich nicht  mit  einer  größeren  Trübung  fertig  werden.  Man  braucht  deren 
^ — 13.  Hock  benötigte  in  seinem  Falle  120  Einstiche  zur  Bildung  der 
schwarzen  Pupille,  doch  zur  Braunfiirbung  2000.  Es  handelte  sich  um  ein 
sehr  großes  Leukom. 

Vacher*)  hat  jedoch  mit  der  Bündelnadel  gearbeitet.  Er  gibt  den  Rat,  beim 
Tätowieren  in  den  Augenwinkel  einen  kleinen  Wattetupfer  zu  legen,  damit  die  Triinen 
stets  abgesaugt  werden,  nicht  die  Farbe  verdünnen  und  den  Operateur  stören. 

Schulek*)  verrichtet  die  Tätowienmg  in  der  Weise,  daß  er  in  zwei  aufeinander 
senkrechten  Richtungen  parallele  Einschnitt«  mit  einem  bauchigen  Messerchen  mac!it. 
Man  macht  zuerst,  wie  beim  Schattieren,  die  Einschnitte  in  der  einen  Richtung,  wobei 
'S  bis  4  Einschnitte  auf  die  Breite  eines  Millimeters  kommen ,  und  dann  in  der  darauf 
senkrechten.  Die  Tusche  wird  in  senkrechter,  in  wagrechter  Richtung  und  in  Kreistouren 
eingerieben  und  nicht  abgespült. 

[Bei  Tätowierung  eines  totalen  Leukonies  geht  Holth  (a.  a.  0.)  in 
folgender  Weise  vor,  um  eine  Nachahmung  der  Pupille  und  Iris  zu  erzielen : 


*)  V.  Wecker,  Le  tatouage  corn^en  optique.  Ann.  d'ocul.,  1897,  pag.  88. 

*)  Reass,  Neue  Erfahrungen  über  Tätowierung  der  Hornhaut.  Klin.  Monatsbl.  f. 
Aogenheilk.,  XIV,  1876,  S.  139.  —  Hirschberg,  a.  a.  0. 

*)  Hock,  a.  a.  0. 

*)  Vacher,  a.  a.  0. 

*)  Lippay,  Eine  neue  Methode  zum  Färben  der  Hornhantnarben.  Szemrszeti  ('rteke- 
zetek,  29.  Mai  1893.  (Orvosi  H^tilap,  Szemeszet,  1893,  Nr.  4.) 
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1.  Tätowierung  der  Pupille  in  der  angogebenen  Weise. 

2.  Nachahnmng  der  Iris,  Ein  Locheisen  von  lO'ö — IIb  mm  Durch- 
ni€s?8er  wird  atif  das  Leukoni  aufgesetzt,  ko«Äeiitrisch  der  tätowierten  I*ii- 
pille,  und  durch  mäßiges  Andrücken  eine  Furche  gchüdet;  an  dej*sellH*n 
tätowiert  man  sofort  einen  .schwarzen  Kreis.  Das  Kpithel  zwischen  Pupille 
und  Randkreis  wird  nicht  entfernt,  fciondem  daselbst  mit  einem  Glasniesser 
eine  Anzali!  Speiehen  gezogen,  die  mit  der  Nadel  *^sticlielt  werden  (mit 
den  üben  genannten  Farben)]. 

[In  einer  »p&tereri  Mitteilimjr  (KoDgrcB  Luzcrn}  riit  Hnith  im  jB^unzeti  Bereiche 
tles  zu  tiitnwiercnden  Leukomes  das  Epithel  zu  entfcnicß.  —  Fj'  tätowiert  mötflifbst 
viol  in  Piner  SitzunjEj.  urnl  zwar  bis  zu  einer  balbon  Stunde  Dauer;  durch  wiederbolte» 
Eiotniiiff'lti  von  Koka^iu-Adrenalin  viinl  ^climcrzlosi^rkeit  erhalten.  Zwei  bis  drei  Sitzungen 
genügen  zur  Tätowierung  eiuer  totiilen  Honihautnarlte. 

Irisuachahmuug  soll  aui*h  gemacht  werdeu  bei  Aniridie  und  entstellenden  Kolo- 
bomen bei  klarer  Hornhaut. 

Armai^nae')  bat  die  Tätowierung  der  Pupille  durch  Verwendung  eines  tricbter* 
fönnigeii  Models  zu  erleichtern  iresucbt.  Dasselbe  hiiftet  mittelst  dreier  Zäii neben,  am 
engeren  Ende  angibnicht.  fet^t  auf  der  Kornea.  Naeb  EinflöÖung  eines  Tropfens  Tuscbe 
wird  darin  mit  der  Bündel nadel  gestichelt.  Nieden")  bat  eine  Tätowiemadel  nach  Art 
einer  Füllfeder  angegeben  und  erfolglos  —  verbucht,  statt  Tusche  Irispigmeut  von 
Tieren  zu  verwenden  (s.  darülier  auch  S,  124)]. 

Die  Anzeigen  zur  Tätowierung  der  Hornhant  sind  koemetisch  oder 
kosnjetiseb  und  0[)tiseh  oder  rein  optiseh.  Die  Tätowierung  kann  f^eniat*Jit 
werden : 

Bei  entstellenden,  ständij^en  Hornhauttrübungen,  wo  keine  optische 
Iridektoniie  wegen  der  Ansdehnung  der  Trübnng,  wegen  Ariltdung  der  Iris 
üu  die  ganze  hintere  Horrdiautfläche  oder  wiegen  völliger  Erblindung  des 
Auges  geniaelit  werden  kann. 

Bei  iiufftilligen  Trübungen  in  der  Pupille  (Katarakt),  wo  weder 
eine  optisebe  Iridt^ktouiie  noch  eine  Staroperation  gemaeht  werden  kann, 
wegen  völliger  Erbtindnng  des  Auge8. 

In  beiden  Fällen  wird  im  Zentrum  der  Hornhaut  eine  kreisrunde, 
schwarze  Pupille  tätowiert.  Bei  Nurben  wird  der  außerhalb  liegende  Teil 
dann  noeb  grau  oder  farbig  tätowiert. 

Bei  Horubauttrübuugen.  w^o  eine  optische  Iridektoniie  angezeigt  und 
anstlihrbar  ist;  um  einerseits  die  durch  den  weißen  Heck  herv'^orgerafene 
F^ntstelbnig  zu  beseitigen,  andererseits  den  durchscbeinenden  Rand  der 
Trübung,  der  ins  Kolobom  hineinreicht,  undurchsichtig  zu  luaehcn  und  so 
das  Sehvenuügeii  zu  bessern. 


*)  Arntai^nae,  Nouveaii  procedt^  puur  le  tatoaage  regulier  de  la  eornee.  lief,  JiLhreci- 
berieht  f.  njihthalm.,  1903,  S.  'd&X 

*)  Nie  den,  DemtiustratitJö  einer  neuen  Tätowiomiidol.  Ber.  d,  29,  Vers,  d,  Opthalm, 
Oesellseh.«  Reidelberg  1901,  S.  249, 
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Bei  zentralen,  zarten  Trübungen,  die  nicht  das  ganze  l^pillargebiet 
bedecken,  auch  wenn  nur  ein  ganz  schmaler  Sanm  der  l^pille  von  vomeher 
sichtbar  ist.  Danach  ist  keine  optische  Iridektomie  zu  machen. 

[Es  soll  bei  zentralen  Naxben  jeweilig  zuerst  tätowiert  werden,  und  nur  dann, 
wenn  die  Färbung  des  Fleckes  das  SehTennögen  nicht  gebessert  hat,  optische  Iridektomie 
gemacht  werden;  in  den  meisten  Fällen,  bei  nicht  mehr  als  ein  Drittel  der  Homhaut- 
fläche  einnehmenden  Narben,  kann  die  Iridektomie  unterlassen  werden.] 

Bei  Kolobomen,  bei  andauernder  Mydriasis  i),  um  die  Blendung  zu 
verringern;  bei  Keratokonus  an  der  Spitze,  nachdem  man  sie  durch  Kaute- 
risation trttb  gemacht  und  abgeflacht  hat. 

Verdünnte  Stellen  von  Narben  dürfen  nicht  tätowiert  werden,  sind 
daher  durch  Exzision  oder  Pfropfung  vorher  zu  beseitigen. 

Operation  des  FlUgelfelles. 

Man  unterscheidet  zwischen  wahrem  und  falschem  oder  narbigem 
Flügelfell.  Diese  Unterscheidung  bringt  auch  in  der  operativen  Behandlung 
gewisse  Unterschiede  mit  sich. 

A.  Das  wahre  Flugelfell  oder  Fliyelfell  kurzweg. 

Je  nachdem  das  Flugelfell  noch  auf  der  Hornhaut  weiterkriecht  oder 
bereits  seine  endgültige  Größe  erreicht  hat,  nennen  wir  es  ein  fortschrei- 
tendes (progressives)  oder  ständiges  (stationäres)  Flügelfell. 

Das  ständige  Flügelfell,  das  häufig  keinerlei  wesentliche  Störung  ver- 
ursacht und  dann  auch  nicht  Gegenstand  eines  Eingriffes  wird,  kann  durch 
folgende  Umstände  lästig  werden: 

1.  Durch  die  Entstellung.  Das  ist  der  Fall  bei  solchen  Flügel- 
fellen, die  weiter  auf  die  Hornhaut  vorgeschritten  sind  und  dadurch  einen 
auffälligen  Fleck  auf  dieser  erzeugen,  dann  solche,  wo  die  halbmondförmige 
Falte  verstrichen  ist,  und  endlich  jene,  wo  es  zu  katarrhalischer  Entzündung 
gekommen  ist. 

2.  Durch  Sehstörung.  Diese  ist  vorhanden,  sobald  sich  das  Flügel- 
fell in  das  Pupillarbereich  der  Hornhaut  erstreckt. 

3.  Durch  Behinderung  der  Bewegungen  des  Auges,  in  dem 
die  zur  Abrollung  nötige,  bei  der  Bewegung  nach  der  dem  Flügelfelle  ent- 
gegengesetzten Seite  zur  Verfügung  stehende  Bindehaut  verktlrzt  ist.  Diese 
Verkürzung  entsteht  nicht  bloß  dadurch,  daß  das  auf  die  Hornhaut  hinüber 
gezerrte  Stück  von  der  verfügbaren   Strecke  der  Bindehaut  abgerechnet 


0  Levis,  The  new  Operation  for  coloring  comeal  opacities.  Phil.  med.  times,  1872, 
Oct  6,  pag.  4. 

Cs«rmak,  Die  atvenftntlichen  Operationen.  2.  Aufl.  n.  9 
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werden  muß,  sondern  daß  in  dein  Gewehe  größerer  Fliigelfelle  ein  gewisser 
Grad  von  Sclirumpiuug  eintritt.  *) 

4.  Durch  katarrhalische  Reizzustände,  die  in  größeren  Fitigel- 
fellen durch  die  beständige  Zerrung  und  infolge  der  BelHstigung  durch  die 
Bewegungen  der  Lider  unterhalten  werden. 

Das  noeli  fortwaeh.sende  Flügeltell  bringt  außer  den  unter  L,  B. 
und  4.  genannten  Belästigungen,  die  ebenfalls  dalici  vorhanden  sein 
können,  die  Gefahr  mit  sich,  daß  es  bei  seinem  weiteren  Fortwachsen 
in  das  l*upillarbereich  der  Hornhaut  vordringe  und  so  eine  Sehstörung  her- 
beiführe. 

Was  nun  die  Entstellung  anlangt,  so  kann  diese  durch  Ablösung 
des  FlUgelfelles  von  der  Hornhaut  gemildert,  doch  dadurch  allein  nicht 
beseitigt  werden,  weil  fast  stets  an  der  Stelle,  wo  das  Flügelfell  festge- 
wachsen war,  eine  Trübung  zurückbleibt.  Es  muß  also,  wenn  sie  mög- 
liehst gut  verdeckt  werden  soll,  eine  nachfolgende  Tätowierung  den  Erfolg 
der  Ablösung  verv^  oll  ständigen. 

Die  bereits  vorhandene  Seh  Störung  kann  aus  dem  eben  genannten 
Grunde  darch  die  Ablflsung  nicht  beseitigt  werden,  tiondern  erfordert,  je 
nach  den  Verhältnissen,  eine  Tätowierung  der  in  das  Pupillarbereieh 
reichenden  Trübung  nach  der  Ablösung  oder  eine  Iridektoniie,  die  jedoeli 
nach  Desmarres'  Rat-)  der  Ablösung  vorauszuschieken  ist. 

Die  Gefahr,  daß  das  Fltigelfell  weiterwaebse  und  in  das  Pupdlar- 
bercich  hineinwuehere,  kann  durch  eine  sorgfältig  ausgeführte  Ablösung 
völlig  hintangehalten  werden,  weshalb  die  Operation  l*ei  allen  fortschrei- 
tenden Flügelfellen  unbedingt  angezeigt  erseheint. 

Die  Störung  der  Beweglichkeit  erfordert  jedoch  zu  ihrer  Be- 
seitigung oder  Verringening  die  Erhaltung  des  das  Flügelfell  bilden- 
den Teiles  der  Augapfelbindehaut.  Die  Erhaltung  dieses  Teiles  entspricht 
zudem  liei  nasenseitigen  Flügelfellen  zugleich  einer  kosmetischen  Anforderung, 
indem  sie  die  Bildung  der  halbmon*! förmigen  Falte  wieder  ermöglicht,  und 
weiters  der,  dalj  die  Zerrung  der  Bindehaut  und  die  dadurch  unterhaltenen 
Reiz  zustände  aufhören. 

Es  darf  also  die  Ablösung  des  Högeltelles  nicht  mit  einer  gänz- 
lichen Ausrottung  dieses  Gebildes  verbunden  werden.  Denn  diese  muß 
notwendigerweise  einen  Mangel  in  der  Augapfelbindehaut  hervorrufen,  der 
um  so  grölÄer  ist,  je  gnißer  das  entternte  Cxebilde  war  Bestand  schon  vor 
der  Operation  eine  merkliehe  Verkürzung,  so  würde  sie  hierdurch  nur  erhöht, 


*)  Fachs,  ttber  das  Ptm-gioro,  Areh.  f.  0|>lithalm..  XXXVHI,  2,  S.  1  ff. 
')  Desmarres  (Sühn),  Le{;otis  clirnques  stir  la  Cbiiorgie  yctüaire,  pag.  302. 


Paris  1874. 
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bestand  keine,  so  könnte  sie  erzeugt  werden,  außer  in  jenen  Fällen,  wo 
das  ganze  Gebilde  noch  sehr  klein  war. 

Die  Erhaltung  der  ganzen  Augapfelbindehant  ist  aber  noch  aus  einem 
Grunde  geboten. 

Bekanntlieh  kann  nach  jeglicher  Art  von  Flügelfelloperation  ein 
„Rezidiv"  vorkommen.  Es  muß  hier  gleich  auseinandergesetzt  werden,  was 
unter  diesem  „Rezidiv"  zu  verstehen  ist.  Solange  man  das  FlUgelfell  für 
eine  Wucherung  der  Augapfelbindehaut  hielt,  war  man  bestrebt,  sie  ganz 
wie  eine  Neubildung  zu  exstirpieren  oder  zu  verlagern,  damit  sie  „nach 
einer  anderen  Richtung"  wuchere,  und  sah  in  dem  Rezidiv  ein  neuerliches 
Hineinwuchem  dieses  Gebildes  in  die  Hornhaut.  Nun  wissen  wir  aber 
durch  die  neueren  anatomischen  Untersuchungen,  insbesondere  durch  die  von 
Fuchs,  daß  das  FlUgelfell  gar  keine  Wucherung  der  Bindehaut  ist, 
sondern  daß  diese  rein  passiv  auf  die  Hornhaut  hinübergezerrt  wird.  Das, 
was  aktiv  ^\'uchert,  ist  nur  der  aus  dem  Limbus  hervorgehende  Rand- 
saum. Ein  wirkliches  Rezidiv  könnte  also  nur  dann  eintreten,  wenn  dieser 
Randsaum  auf  der  Hornhaut  stehen  bliebe  und  trotz  der  vorhergegangenen 
Ablösung  des  konjunktivalen  Teiles  des  Flügelfelles  auf  der  Hornhaut  fort- 
kriechen würde,  sei  es  ohne  daß  neuerlich  Bindehaut  auf  das  nach  der 
Operation  wunde  Gebiet  der  Hornhaut  hineingezogen  würde,  sei  es  daß 
dies  dazu  auch  noch  stattfände. 

Ist  aber  dieser  Randsaum  von  der  Hornhaut  gänzlich  abgetragen  und 
hierdurch  die  betreffende  Stelle  der  Vernarbung  übermittelt,  dann  kann  von 
einem  Rezidiv  im  eigentlichen  Sinne  nicht  die  Rede  sein.  Wohl  aber  kann 
es  zu  einem  Hineingezogenwerden  der  Bindehaut  kommen  und  so  ein  dem 
Flügelfell  ähnliches  Gebilde  entstehen.  Und  das  ist  es  auch,  was 
man  als  „Rezidiv"  nach  Operationen  des  echten  Flügelfelles  beobachtet. 
Es  ist  aber  das  nicht  ein  wirkliches  Rezidiv,  ein  Rezidiv  im  früher  ge- 
nannten Sinne,  sondern  ein  Narbenflügelfell,  ein  Gebilde,  das  sich 
wesentlich  von  dem  echten  Flügelfell  unterscheidet,  und  zwar  vor  allem 
dadurch,  daß  es  nicht  progressiv  ist. 

Es  ist  aber  zur  Entstehung  dieses  Narbenfltigelfelles  auch  ganz 
gleichgültig,  ob  die  an  das  wunde  Hornhautgebiet  grenzende 
Bindehaut  jener  Teil  ist,  der  das  frühere  echte  Flügelfell  bildete, 
oder  dorthin  verlagerte  Lappen  aus  anderen  Teilen  der  Aug- 
apfelbindehaut.  Zu  seiner  Entstehung  ist  nur  nötig,  daß  die  am  Horn- 
hautrande angrenzende  Bindehaut  nicht  rasch  mit  der  Unterlage  fest 
verwächst,  und  daß  sich  auf  dem  wunden  Teil  der  Hornhaut  nicht  sofort 
der  Epithelüberzug  ohne  neuerliche  Bildung  einer  Narbenschichte  herstellt, 
sondern  daß  eine  Granulationsschichte  am  Limbus  und  der  Wundtläche 
entsteht,  die,  mit  dem  Saume  der  Bindehaut  in  Verbindung  tretend,  bei 
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ihrer  nachtrilglichen  Schnimpfung  die  Bindehaut  auf  die  Hornhaut  her- 
überzerrt. 

Deshalb  sehen  wir  solche  Rezidive  am  häufigsten  und  leichtesten 
nach  Abtragung  von  nach  Verbrennungen  oder  Verätzungen  entstandenen 
Narben  flu  gelfeilen  entstehen  j  wo  eben  ein  tieferer  Hubstanzverlust  aut* 
der  Hornhaut  besteht,  dessen  Grund  vaskularisiertes  Narbengewelie  bildet, 
das  leicht  wieder  eine  granulierende  Schichte  an  der  Oberfläche  erzeugt- 
Viel  seltener  entsteht  dieses  ^.Rezidiv'^  nach  der  Operation  echter  Fliigel- 
felle^  wo  sich  die  zurlickgelasBene  trübe  Hchiehte  der  Oberfläche  meist 
rasch  mit  dem  Epithel  bedeckt  und  nicht  granuliert. 

Kehren  wir  zu  unserer  früheren  Erürtenmg  zurück.  Tritt  nach  der 
Operation  eines  Flügelfelles  das  „Rezidiv'*  ein,  dann  wird  die  Verkürzung 
der  Augapfel bindehaut  um  so  stärker,  je  mehr  davon  bei  der  Ausrottung 
etwBL  entfernt  worden  war,  und  selbst  in  Fällen,  wo  trotz  der  Abtragimg 
keine  merkliche  oder  starende  Verkürzung  entstanden  war  (bei  kleinen 
Flügelfellen,  nach  der  Methode  von  v.  Arlt  operiert),  wird  nun  die  Ver* 
kiirzung  und  die  Entstellung  durch  das  Verstreichen  der  halbmondförmigen 
Falte  mijglieherweisc  beträchtlich  Bein. 

Das  alles  tritt  aber  nicht  ein,  wenn  bei  der  Operation  des  Flügel- 
feiles  die  ganze  Augapfel  bind  eh  au  t  geschont  worden  war.  Die  durch 
ein  mr^glicherweise  eintretendcfi  Rezidiv  entstehende  Verkürzung  kann  dann 
hJk*hstens  der  gleichen*  die  schon  vor  der  Operation  bestand.  Diese  hat 
dann  allerdings  in  der  Richtung  nicht  genützt,  aber  sie  hat  doch 
wenigstens  nicht  geschadet,  wie  das  im  anderen  Falle  immer  ge- 
schehen muß,  Ist  überdies  die  Operation  wegen  fortschreitenden  Flligel* 
feiles  gemacht  worden,  so  ist  trotz  des  ^Rezidive»*'  der  Zweck,  das  weitere 
Fortkriechen  der  Wucherung  auf  der  Hornhaut  aufzuhalten,  erreicht  und 
doch  keine  Versciilechtcrung  des  übrigen  Zustandes  damit  verbunden: 

Auch  eine  aus  kosmetischen  Gründen  gewünschte  Wiederholung  der 
Operation  kann  leicht  in  derselben  Weise  ausgeführt  werden,  während  sie 
im  anderen  Falle  mit  neuerlicher  Exstirpation  eine  noch  stärkere  Verkür* 
zung  herbeiführen  würde,  die  schon  möglichenveise  mit  ihren  Folgen  ftir 
die  Stellung  des  Auges  nicht  gleichgültig  wäre. 

Von  diesen  Oesichtspunkten  ausgehend,  meine  ich,  daß  jene  Opera- 
tionen des  Flügelfelles  den  Vorzug  verdienen,  wo  eine  Erhaltung  der 
ganzen  Augapfelbindehaut  erreicht  wird,  also  die  Operation  der 
Verlagerung,  wie  sie  Dcsmarrcs  (V'ater^)  erdacht  hat.  Dieses  Verfahren 
wurde  dann  in  zweckentsprechender  Weise  von  Des  mar  res'  Sohn^J  und 


^)  Desmarres  i Vater).  Trait^  des  maJ.,    1855,  II,  pag.  168, 
')  Desmarres  (Sohn),  a.  a,  0. 
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von  Knappt)  abgeändert.    Weniger  der  besprochenen    Anforderung   ge- 
nügend erscheint  die  Abänderung  von  Maurel.  ^) 

Noch  mehr  aber  dürfte  diesen  Gesichtspunkten  Rechnung  tragen  die 
einfache  Rücklagerung  des  Flttgelfelles ,  wie  sie  im  folgenden  be- 
schrieben werden  soll,  die  mir  bisher  die  besten  Dienste  bei  echten  Flügel- 
feilen  geleistet  hat. 

Weniger  zweckentsprechend  erscheinen  uns  also  die  Verfahren,  wo  das  ganze 
Gebilde  oder  ein  größerer  Teil  davon  gänzlich  entfernt  wird.  Damit  soll  nicht  gesagt 
sein,  daß  damit,  insbesondere  wenn  kein  Rezidiv  eintritt,  nicht  ganz  gute  Erfolge  zu 
erreichen  wären.  Aber  es  ist  die  gänzliche  Entfernung  mindestens  überflüssig,  und  ob 
ein  Rezidiv  eintritt  oder  nicht,  hängt  von  ganz  anderen  Umständen  ab.  Die  Operationen 
entsprechen  also,  nachdem  wir  jetzt  andere  Anschauungen  über  das  Wesen  des  Flügel- 
fells haben,  nicht  mehr  den  Grundsätzen  strengster  konservativer  Chirurgie. 

Früher  wurde  das  ganze  Flügelfell  bis  zur  Karunkel  herausgeschnitten.  Man  er- 
hielt so  auf  der  Lederhaut  eine  trapezförmige  Wundfläche,  die  man  durch  Vemarbung 
sich  schließen  ließ.  Bloßliegende  Skleralflächen  granulieren  aber  leicht  und  üppig,  und 
die  Narben,  die  die  Bindehaut  herbeiziehen,  bilden  wulstige  Verdickungen.  Die  Binde- 
haut ward  so  in  Gestalt  einer  häßlichen,  mit  der  Spitze  gegen  die  Hornhaut  gerichteten 
Falte  an  der  Lederhaut  fixiert  (sekundäres  Flügelfell).')  Deshalb  änderte  v.  Arlt  die 
Operation  dahin  ab,  daß  der  auf  der  Lederhaut  liegende  Teil  durch  zwei  nach  dem 
inneren  Augenwinkel  hin  zusammenlaufende  Schnitte  entfernt  ward,  wodurch  auf  der 
Lederhant  eine  dreieckige  Wunde  entstand,  die  sich  zu  einer  wagrecht  liegenden  Narbe 
zusammenzog,  aber  doch  stets  sichtbar  blieb.  Er  empfahl  hierbei,  nicht  alles  bis  zur 
halbmondförmigen  Falte  oder  gar  bis  zum  Tränenwärzchen  mit  auszuschneiden,  ging 
also  schon  konservativer  vor.  Coccius*)  kam  zuerst  auf  den  Gedanken,  die  Wund- 
fl&che  auf  der  Lederhaut  durch  Zusammenziehen  der  Bindehautränder  zu  vernähen,  was 
die  Bildung  einer  strahligen,  derben  Narbe  verhindert. 

Zudem  wird  auch  dadurch,  daß  die  Oberfläche  des  Lederhautbordes  gedeckt  wird 
nnd  deshalb  meist  nicht  granuliert,  verhindert,  daß  die  Granulationsschichte  auf  den 
noch  wunden  Abschnitt  der  Hornhaut  hinüberwuchert  und  so  Anlaß  zum  „Rezidiv"  gibt. 

Diese  Naht  ward  späterhin  auch  von  v.  Arlt  für  seine  dreieckige  Ausschneidung 
and  von  anderen  für  ihre  Verfahren  angenommen.  So  z.  B.  von  v.  Wecker,  v.  Gale- 
zowski.  Sie  gab  auch  Veranlassung  ziu*  Bildung  von  gestielten  Lappen,  z.  B.  bei  Knapps 
Verfahren. 

Bei  diesen  Verfahren  exstirpierte  man  das  Flügelfell  nicht  mehr  (Desmarres, 
Knapp),  sondern  verlagerte  es,  oder  man  trachtete,  es  nach  vollständiger  Ablösung  bis 
zur  Basis  durch  Schwund  zu  beseitigen  oder  zu  verkleinern,  wodurch  aber  ein  Teil  der 
Augapfelbindehaut  verloren  geht.  So  löst  v.  Wecker*)  das  Flügelfell  von  der  Hornhaut 
mit  dem  Starmesser  und  von  der  Lederhant  bis  zum  Tränenwärzchen  ab,  indem  er  es 
durch  zwei  gegen  seine  Basis  gerichtete  Schnitte  von  der  übrigen  Skleralbindehaut  ab- 
trennt.  Die  Schnittränder  der  Skleralbindehaut  werden   exakt  vereinigt.    Das  Flügelfell 


')  Knapp,  Über  einige  neae«  namentlich  plastische  Konjunktivaloperationen.  Arch. 
f.  Ophthalm.,  1868,  XIV,  1,  S.  267. 

')  Manrel,  Modification  an  proc^d^  de  Desmarres  pour  1  Operation  du  pterygion. 
Bull.  g^n.  de  thörap.  etc.,  Paris  1879,  XCVH,  pag.  350. 

»)  v.Arlt,  Die  Krankheiten  des  Aages.  Prag  1850,  I,  S.  164  (1.  Aufl.). 

*)  Ruete,  Lehrbuch,  1854,  2.  Aufl.,  S.  192. 

*)  V.Wecker,  Chirurgie  ocolaire,  1879,  pag.  194,  und  Ther.  ocul.,  pag.  135. 


retrahiert  sicii.  Nur  weiuj  es  ansrhwillt  und  /wischoji  die  liiier  gerät,  trägt  man  es 
imcbträglich  mit  etoem  Scheren  seh  läge  ab. 

GaleÄ^wski  *)  zieht  ihireh  die  Spitze  des  bis  zur  Bdsh  abjfolo&ten  Flügelfelles 
einen  Faden  und  nälit  ilie  Spitze,  indem  er  das  Flügelfell  einrollt,  an  seine  Basis  fest. 
Die  BiMdehantwunile  ^vird  vernäht,  das  eingerollte  Flll^relfell  sehniinpft. 

i  liibret-(  jiengt  vor  der  KinroUung  mich  die  hintere  Flaehe  des  Flt'igelfelles 
mit  dem  Tliermokrinter  und  bildet  dünn  aus  der  Skleralbindehant  zwei  Lappen,  mit 
denen  er  die  Wiindfläehe  anf  der  Lederhaut  deckt. 

Zu  verwerfen  sind  die  früher  atirh  üblichen  Ätzungen  des  Flü^elfelles,  weil  durch 
die  entstehende  Narbensehrumpfung  nntor  Beteili^nnjr  der  Ten<^n sehen  Kapsel  starke 
Behimb^nmg  in  den  Bcwegnngen  des  Augapfels  und  Strabismus  f»dgen  kann. 

Die  Unterbindunj^smetbode  van  Szokalski')  verwandelt  ein  sukkulentes,  ent- 
ÄÜndetes  Flilgelfell  in  ein  atrnphiBches^  beseitigt  es  aber  nicht.  Sie  steigert  durch  die 
eingeleitete  Sehnimpf un>^f  doch  auch  die  Verkür/.ting  der  Bindehaut. 

[v,  Wecker^)  kratzt  dm  Pterv^inm  mit  dem  scharfen  Löffel  ab.  Er  stellt  fest, 
daß  schon  1888  Beynolrl  das  Abkratzen  der  llonihuiit  mit  dem  Messer,  Deschampti 
(1895)  mit  dem  scharfen  Löffel  nach  der  Pterygiumfjperatit>n  empfohlen  bat. 

Das  „Losreißen  mit  der  Wtirzel*^  von  Niiiszewnky ''J  ist  uobl  nicht  nach- 
ahmenswert. 

Bajardi^)  schiebt  nach  Ablösung  des  Pterygiums  dasselbe  znr  Seite  und  be- 
deckt die  freiliegende  Skleni  mit  einem  der  Angapfelbindelmut  anüen-ohen  entnomnienea 
uü  gestielten  Bindehaut  läppen. 

Holmström')  schabt  nach  der  Ablösung  des  l'teryginms  die  Hornhaulnund- 
Oäche  mit  dem  scharfen  Löffel  gründlich  ab,  Ma  sie  völlig  glatt  und  trllbnngsfrei  ist-| 

Ansf  rihriiiij^  der  Operation  des  Flügrelfelles  nach  DesmRrres. 

(An  einem  nasenseitigen  Flügelfell.) 

Das  FHigelfell  wird  von  der  Hörn-  nnd  Lederhant  bis  zu 
seiner  Basis  ab*::elüsl.  Dann  wird  ein  Schnitt  von  der  Mitte  des 
unteren  Randes  der  Bindehautwunde  parallel  zum  Hornhaut- 
rande nach  unten -aulien  fijeftihrt,  das  FIügelfeH  in  diese  auf- 
klaffende Wunde  eingenäht.  Die  durch  Verla^^erun*^  des  Flügel- 
felles entstandene  Lücke  schließt  man  nach  Ablösung  der  Wund- 
ränder durch  Nähte. 


')  Gaiezowski,  Traite  des  maladiea  des  yenx,  1888.  Das  Verfahren  ist  schon  früher 
bMprocfaen.  —  Darrigade,  Vn  pt<^rTgion  ei  de  smi  traitement  par  la  miHhode  dite  d'en- 
roideineiit.  Th^se  de  Parijs  IHSb,  und  Galezuwskij  Rec.  d'ophtk,  Mars  1879. 

')  Chibret,  Application  de  l'autoplastie  conjonctivAle  k  la  eure  chimrgicale  de 
jiterygion.  Airli.  d  ophthalm.,   1891,  T,  XI,  jjag:  528» 

')  Szokalski,  KostT  und  Wanderlieh,  Arcbiv,  1846»  Jfr,  2. 

*)  V.Wecker,  Zur  Operation  des  Pterygiums.  KJin.  Mtmatsbl.  f.  Anp^enheilk.,  1901, 
S.  159. 

*)  Noisstewsky,  Eine  Pinzette  zur  Entfernung  des  PteryKiuais,  Zentralbl.  f.  prakt. 
Aögenbellk.,  1904.  Mära. 

')  Biijardi,  SnU'  openizione  de!  pterygio.  Ref.  »lahreaber.  f.  Ophtbalm.,  1900^  S,  355. 

')  Holmstrtim,  Zur  (Operation  des  Itery Idioms,  Klin.  Monatsbl.  f.  AugenbeOk.,  19il0, 
S.  550. 
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kokainisiert,  div  Lider  ilyreli  tue  Lidlmlter  von 
Desraarree  oder  einen  Sperrlidhalter  ot!Vn  gelialteiL  Der  Kranke  blickt 
nach  der  dem  Fliitrelfcdl  entgegengesetzten  ^elt^. 

Der  f^peratenr  faßt  den  Hals  des  Flügelielles  nut  einer  feinen  Pin- 
zette,  hellt  ihn  gut  eniptir  nnd  lost  nun  mit  einer  krunnuen  Lanze  das 
Flügelfell  von  der  Hornhaut  bis  zum  Rande  hin  sorgfältig  ab.  Dann  ftihrt 
man  mit  einer  geraden  Schere  am  oljeren  und  unteren  Rande  des  Flügel- 
telles  je  einen  Schnitt  durch  die  Angapfelbindehaut  bis  zur  halbmond- 
fönnigen  Falte.  Lm  diese  oder  das  Trilnenwar/xhen  nicht  etwa  anzu- 
sehneiden, liißt  man  hierbei  das  Auge  nicht  nach  außen  büekenj  s^judern 
gerade  vorwärts,   damit   die  halbmondförmige  Falte  nicht  verstrichen  ist* 


Operation  tod  Ilusmam'H- 
Fig^H,  dtf  ab  Seboittlloieii  in  dvr  Binilitmtiir,  die  dAs  l^^rygium  Abtrt'unt  n ;  6  <  Schnitt  pAraUel 

xain  Uonihatitrmiid«. 
FifT.  15.  Naeh  dir  Y^miJbiiing,  a^idie  Ternikhtun  Linic^a  abnad  de\  ^^derL^ppes  im  Bebattta  dtf. 


Das  Flügeifell  wird  nun  noch  von  der  Lederhaut  bis  zur  halbmond- 
förmigen Falte  hinabgeli)st,  so  daß  es  nur  mehr  au  seiner  „Basis"  hängt 
(Fig.  14). 

Von  der  Mitte  des  unteren  Bindehautschnittes  wird  sodann  mit  einer 
auf  die  Fläche  gekrümmten  Hcherc  ein  10 — 15  nmt  langer  Schnitt  parallel 
zum  unteren  Homhautrande  nach  unten-außen  geführt  (Fig,  14  ^  e).  Dieser 
Schnitt  klaftlt  in  Gestalt  eines  Dreieckes  auf  und  dient  dazu,  das  Flügel- 
fell aufzunehmen,  dessen  Spitze  am  Punkt  €  durch  ein  feines  Heft  befestigt 
wird-  Der  hierdurch  entstehende  Defekt  auf  der  Lederhaut  wurde  von 
Desmarres  oflen  gelassen  und  der  Heihing  durch  Vernarbung  tiberlassen. 
Man  tut  besser,  ihn  zu  decken,  indem  man  die  Wundränder  a  b  nnd  c  d 
auf  eine  Strecke  hin  ablöst  und  miteinander  durch  zwei  feine  Hefte  ver- 
einigt (Fig.  15  a  und  fi). 

Diese  Operation  eignet  sich  für  FlÜgelfellc,  die  einen  mehr  spitzen 
Kopf  haben. 

Danach  werden  beide  Angen  durch  zwei  Tage  verbunden  gehalten, 
dann  die  Nähte  entfernt  und  das  operierte  Auge  noch  2—3  Tage  verbunden. 
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Aasföhruitg  der  Terlafirenmg  Am  Flfigelfdles  nach  Ktiapiu 

Das  FlÜgelfell  wird  von  der  Hornhaut  bis  zum  Rande  ab* 
gelöst,  die  Augapfelbindehaat  bogenförmig:  nach  beiden  Über- 
gangsteilen hin  eingeschnitten.  Nach  Spaltung  des  Fltigelfelles 
in  eine  obere  und  untere  Hälfte  werden  zwei  kleine  viereckige 
Lappen  zur  Deckung  der  SteHe,  wo  dan  Fliigelfell  saß,  ge- 
bildet, die  Hälften  des  Fitigelfelles  je  in  die  obere  und  untere 
Wundspalte  genäht,  die  beiden  Rindehautlappen  miteinander 
vereinigt. 

Das  FlÜgelfell  wird  mit  breiter  Hakenpinzette  am  Rande  der  Horn- 
haut gefaßt,  so  viel  als  möglich  emporgehoben,  mit  einem  Starmesser  von 


Fig.I«.  Fig.  n. 

0[i«r«>tiDii  von  KoApp, 

Flg.  10.    ahd,  «r|&|d|  SdunittUnieD    in    der  Biad«hftut ;    cr|  Schnitt,    der    du  FlÜgslfeU    n&ch  der 

Abld«ting  in  ewqi  HUfteD  epftltet. 
Fig.  17.  Nftch  dtT  Vc^ra^hatig.  a  fÜ  teraUhtv  Wanden  ßy^  /^J^i  L»ppi&a  ia  den  Sehn ItUn  fid  nnd  t,d|. 

der  Hornhaut  reinlieh  und  in  gr(>ßeren  Zügen,  ohne  zu  schnitzeln  oder 
zu  stechen,  abgelöst  bis  zn  seiner  Basis;  dann  wird  mit  einer  aufs 
Blatt  gekrümmten  JSchere  die  Bindehaut  nach  beiden  Übergangsfalten  hin 
eingeschnitten,  und  zwar  in  Bogenlinien,  die  der  oberen  und  unteren  Be- 
grenzung des  Flügelfelles  entsprechen,  dessen  Basis  ja  immer  mehr  oder 
minder  gekrümmt  nach  beiden  Cbergangst eilen  hin  ausstrahlt.  Nun  sehneidet 
man  die  Spitze  des  abgelösten  Fitigelfelles  ab,  jedoch  so,  daß  nur  wenig 
Gewebe  verloren  geht,  und  halbiert  das  Stehenbleibende  durch  einen  in 
seiner  Mitte  verlaufenden,  w^agreehten  Schnitt  mit  einer  geraden  *Sehere. 
Weiters  bildet  man  zwei  kleine  viereckige  Bindehautlappen,  einen  oberen 
und  einen  unteren,  um  die  wunde  Stelle,  auf  der  das  Flügelfell  aufsaß, 
zu  decken.  Durch  die  Zusammenziehung  dieser  abgcHlsten  Bindehautlappen 
verbreitern  sieh  die  vorhin  aufwärts  und  abwärts  geführten  Schnitte  an 
der  Basalgrenze  des  Felles.  In  die  teiden  dadurch  entstehenden  dreieckigen 
wunden  Räume  werden  dann  die  Hälften  des  Flügelfelles  festgenäht,  wozu 
für  jede  gew^öhnlich  eine  Kopfnaht  an  der  Spitze  genügt.  Darauf  wird 
eine  Naht  durch  die  an   der  Hornhaut  liegenden  Winkel   der   abgelösten 
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Bindehantlappen  gelegt  und  eine  zweite  durch  die  beiden  am  Flügelfell 
liegenden  Winkel.  Diese  letzte  wird  zugleich  auch  mit  der  Mitte  des  Flügel- 
felles verbunden,  wodurch  die  Vereinigung  beider  Bindehautlappen  etwas 
angespannt  und  ihr  schläfenwärts  liegendes  Ende  von  der  Hornhaut  ab- 
gezogen wird.  Die  Operation  erfordert  etwas  Geduld  und  zartes  Präparieren. 
Unmittelbar  nach  ihrer  Vollendung  sieht  das  Operationsfeld  etwas  wulstig 
und  unschön  aus,  aber  schon  am  nächsten  Tage  hat  sich  die  Bindehaut 
wieder  geglättet  und  liegt  nett  an  (Fig.  16  u.  17). 

Beide  Augen  werden  2  Tage  lang  verbunden.  Danach  entfernt  man 
die  Nähte.  Die  Heilung  erfolgt  inuner  durch  erste  Vereinigung  und  bean- 
sprucht im  ganzen  4 — 5  Tage. 

Desmarres  (Sohn)  gab  eine  ganz  gleiche  Operation  (doch  ohne  Naht 
der  Bindehautlappen)  an,  und  zwar  für  Flügelfelle  mit  stumpfem  Kopfe, 
die  sich  eben  in  die  Spitze  eines  Schnittes  nicht  ohne  starke  Wulstung 
einnähen  lassen. 

Ansfahnmg  der  einfaehen  Bficklagerung  des  Flfigelfelles  nach 

Gzermak. 

Das  Flügelfell  wird  mit  der  krummen  Lanze  von  der 
Hornhaut  bis  zum  Lederhautborde  gründlich  abgelöst,  der 
Körper  auf  der  Lederhaut  ein  wenig  unterminiert.  Die  beiden 
Schnittränder  der  das  Flügelfell  bildenden  Falte  werden,  nach 
Abtragung  des  sogenannten  Randsaumes,  durch  2 — 3  wag- 
rechte Nähte  vereinigt. 

Das  Auge  wird  gut  kokainisiert.  Zur  Operation  legt  man  den  Sperr- 
lidhalter ein.  Der  Kranke  wird  angewiesen,  gut  nach  der  dem  Flügelfell 
entgegengesetzten  Seite  zu  blicken.  Der  Operateur  faßt  nun  mit  einer 
feinen  Hakenpinzette  den  Hals  des  Flügelfelles  in  seiner  ganzen  Breite 
am  Homhautborde  zusammen,  spannt  es  gut  an  und  löst  es  nun  mit  der 
Spitze  der  krummen  Lanze  von  der  Hornhaut  ab.  Dabei  ist  dem  grauen 
Randsanm,  zumal  bei  fortschreitenden  Flügelfellen,  besondere  Aufmerksam- 
keit zu  schenken.  Er  muß  vollständig  mit  abgelöst  werden.  Sobald  er  los- 
gemacht ist,  läßt  sich  der  übrige  Teil  mit  flachen  Zügen  sehr  leicht  reinlich 
ablösen.  Man  dringt  solange  vor,  bis  man  überall  den  Homhautrand  erreicht 
hat,  soweit  das  Flügelfell  angewachsen  ist.  Der  Körper  des  Flügelfelles 
wird  nun  noch  ein  Stückchen  weit  auf  der  Lederhaut  mit  der  Lanze  unter- 
fahren und  so  gelockert,  daß  sich  das  ganze  gegen  den  inneren  Winkel  hin 
zurückziehen  kann. 

Ist  auf  der  Hornhaut  etwas  von  dem  grauen  Randsaum  stehen  ge- 
blieben, so  trägt  man  es  nachträglich  sorgsam  ab.  Der  an  der  Bindehaut- 
falte mitgenommene  Randsaum  wird  mit  der  Schere  abgestutzt. 
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Man  hebt  dann  das  abgelöste  Flügelfell  mit  der  Pinzette  an  seiner 
Spitze  empor  und  zieht  es  ge^en  den  iüBeren  Winkel  hin  etwas  an,  so 
daß  sich  seine  beiden  Ränder  divergierend  gegen  die  Hornhaut  hin  aus- 
^paiineiL 

Man  vernäht  nun  diese  beiden  Ränder  miteinander  durch  zwei  bis 
drei  lotrechte  Nähte  (Fig.  18  und  19). 

Die  eine  wird  so  weit  vom  Honihautrande  entfernt  durch  die  Wund- 
rUnder  durch f^ezogen,  als  die  halbe  Breite  der  Wunde  am  Limbiis  beträgt, 
und  zugleicli  so,  daß  die  Nadel,  nachdem  sie  den  einen  Rand  durehstuehen 
hat,  im  Lederhautbord  durch  seine  oberflächlichen  Lagen,  und  zwar  genau 
in   der  Mitte   des   in    der  Wunde  entlilüßten  Teiles   und   dann  erst  durch 


Flg.  lg.  FlR.l». 

£icir««!bfl  Bllc]El«geratiig  dei  FlügHlfeltei. 

Fip-.  18  AnlG|f»n  der  Nabtt»  n*cb  AblOsnug  dur  BiudeliAQt.  (T>eT  F»il«a/  toll  mit  eiHinttm  Scblioff^n- 
kotif«  dorch  dio  oberAiehlichf^n  LedtirbantichichtirD  gexogen  Bein.  Da»  F»d«&»tt\'Pk  zwjschi'o  ab 
»oUtc  a1»o  itk  der  Mitte  iiQt«rbrochQa  a^in»  wa»  darch  **iii  Verwlien  fm  Sobnitte  weggelMat^n  w»rd.) 

Fig.  IS.  Kttcb.  der  Yernfthniig^  oftrertibht«  WaDd«<« 

den  anderen  Bindehautrand  durchgezogen  wird.  Von  der  Länge  der  Ränder 
hängt  es  dann  ab,  ob  noch  1  oder  2  gewöhnliehe  Nähte  nach  innen  da- 
von  gesetzt  werden.  Werden  die  Fäden  gekntipft,  dann  legen  ^ieh  die 
Ränder  der  Falte  aneinander  imd  schmiegen  sich  mit  ihrem  temporalen 
Ende  genau  an  ihn  Lederhaut  bor  d,  wo  sie  durch  die  tiefer  durchgezogene 
Naht  genügend  befestigt  werden,  so  daß  sie  nicht  auf  die  Wundfläehe  der 
Hornhaut  zu  liegen  kommen. 

Das  ganze  Flügelfell  bildet  nun  einen  polsterzipfartigen  Vorsprung 
nach  innen  von  der  Hornhaut,  der  sich  schon  in  den  nächsten  Tagen 
unter  dem  Druekverbande  ausgleicht,  wodurch  die  fündehaut  ihre  frühere 
Flächenausdehnung  wieder  gewinnt. 

Nach  Beendigung  der  Operation  verbindet  man  beide  Augen,  das 
operierte  unter  Anwendung  sanften  Druckes, 
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Nach  2 — 3  Tagen  kann  man  die  Nähte  entfernen  und  das  andere 
Auge  offen  lassen.  Nach  5 — 6  Tagen  ist  alles  per  primam  verheilt.  Der 
Verband  ist  wegzulassen,  sobald  das  Fitigelfellgebiet  auf  der  Hornhaut 
normal  spiegelt. 

Um  die  Schwierigkeiten,  die  sich  bei  der  Anlegung  der  Naht  ergeben, 
zu  beseitigen  und  die  wunde  Stelle  der  Lederhaut  bis  an  den  Hornhaut- 
rand gut  mit  der  Bindehaut  zu  bekleiden,  rät  Schulek^)  zu  folgendem 
Verfahren: 

1.  War  das  Flügelfell  schmal,  so  legt  man  die  erste  Naht  halb  so 
weit  vom  Homhautrande  an,  als  die  wunde  Stelle  des  Hornhautrandes 
breit  ist.  Beim  Knüpfen  des  Fadens  verzieht  sich  die  Bindehaut  so  stark, 
daß  sich  die  beiden  Wundränder,  soweit  sie  vom  Limbus  bis  zur  Durch- 
stichstelle des  Fadens  reichen,  ganz  lotrecht  an  den  Hornhautrand  legen 
und  miteinander  in  einer  lotrechten  Linie  verlaufen.  Dabei  schlägt  sich 
die  Bindehaut  von  oben  nach  unten  als  Falte  auf  die  Hornhaut  hinüber. 
Dem  wird  jedoch  —  und  darin  besteht  die  wesentliche  Abänderung  — 
allsogleich  abgeholfen,  indem  mit  je  einem  Scherenschlage  diese  Falten  bis 
an  den  Limbus  eingeschnitten  werden.  Und  zwar  geschieht  das  im  gesunden 
Gewebe  2 — 3»w;w  über  und  unter  den  Wundenden  am  Hornhautrande. 

Die  Falten  verstreichen  sofort  bis  auf  den  kleinen,  der  Naht  benach- 
barten Teil.  Dadurch  ist  schon  eine  Verbesserung  der  Lage  gewonnen. 
Der  restliche  Teil  der  Falten  glättet  sich  auch  noch  aus,  nur  nicht  gleich, 
sondern  in  1 — 3  Tagen,  unter  dem  Verbände. 

2.  Ist  das  Fitigelfell  breit  gewesen,  so  führe  man  den  ersten  Faden 
sehr  nahe,  etwa  1 — P/s  mm  am  Limbus  durch  den  oberen  und  unteren 
Wundrand  —  also  so  nahe,  daß  ein  Knüpfen  ohne  Durchreißen  gar  nicht 
möglich  wäre.  Vor  dem  Knüpfen  jedoch  führe  man  mit  der  Schere  nach 
oben  und  unten  je  einen,  nach  Bedarf  2—4  mm  langen  senkrechten  Schnitt 
in  die  Bindehaut,  knapp  vom  Hornhautrande  aus.  Man  schneidet  zunächst 
sparsam  ein,  da  man  im  Falle  des  Bedarfes  leicht  nachhelfen  kann.  Beim 
Knüpfen  des  Fadens  folgt  nun  die  Bindehaut  von  oben  und  unten  gleich- 
mäßig in  ihrer  ganzen  Linie,  auch  entlang  des  Hornhautrandes,  und  trifft 
in  der  wagrechten  Mitte  der  Wunde  aufs  beste  zusammen.  Auf  diese 
Weise  wird  die  ganze  wunde  Fläche  bis  an  den  Homhautrand  in  tadel- 
loser Glätte  bedeckt. 

Der  Schutzverband  ist  2 — 3  Tage  nötig. 

[Die  Verwendung  eines  zweischneidigen  abgerundeten  Messerchens  (I.Band,  S.  8, 
Pterj'giummesser)  erleichtert  meines  Erachtens  die  Abtragung  des  Flügelfelles  bedeutend; 
man  erhält  damit  viel  leichter  eine  trübungsfreie  Wundfläche,  als  durch  Verwendung 
der  Lanze.] 


*)  Schulek,  Zur  Operation  des  Pterygiums.  Orvosi  H^tilap^Szem^szet**,  1894,  Nr. 4. 
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B.  Die  narbigen  Fluffelfelle, 

Die  Narbenflü(^elt>!le,  die  nach  Verbrennungen,  Verätzungen  w.  dgl, 
entstehen,  sind  meiöt  mit  Hymblepharon  vergesellschaftet.  Sind  sie  klein 
und  nicht  mit  starker  Behinderung  der  Beweglichkeit  verbunden,  dann 
kann  man  die  einfache  Ahlösung  von  der  Hornhaut  mit  Küeklagerung 
versuchen.  Man  erhält  aber  leicht  ein  Bezidiv.  Deshalb  ist  angeraten 
worden,  gleichzeitig  noch  die  Keratoplastik  (von  Dürr)  zu  machen.  So 
hat  Schirm  er  einen  derartigen  Fall  vor  kurzem  heschrieben,  der  mit  gutem 
Erfolg  ausheilte.*)  Doch  verhindert  dies  Verfahren  nicht  innuer  ein  Re- 
zidiv, weil  die  Lappen  oft  stark  schrumpfen.  In  solchen  Fällen,  oder  wenn 
das  Flügelfell  von  vornherein  sehr  mächtig  und  stark  geschrmnpft  ist 
(8yml>lepharopterygium),  genügt  eine  bloße  Ablösung  und  Mcklagerung 
keinesfalls.  Es  muß  außer  subkonjunktivaler  Ausrottung  der  vorhandenen, 
derben  Narbenstränge  auch  eine  Bindehautplastik  mit  gestielten  Lappen  vor- 
genommen werden,  indem  man  durch  viereckige  Lappen  eine  Bedeckung 
der  Wundfläche  sehaften  muß  und  so  wieder  bessere  Bew^eglichkeit  zu  er- 
halten trachtet  Da  diese  Narbenflügelfelle  ohnedies  nicht  progressiv  sind, 
da  auch  nach  der  Ablösung  von  der  Hornhaut  doch  eine  dichte  Trübung 
zurückbleibt,  so  ist  es  besser,  das  Gewebe  des  Flügel  feiles  nicht  von  der 
Hornhaut  abzulösen,  sondern  nur  die  freiere  Beweglichkeit  anzustreben. 
Man  erreicht  das,  indem  man  das  Flügelfell  am  Halse,  also  längs  des 
Limbus  durchschneidet  und  dann  den  Körper  auf  der  Lederhaut  unter- 
miniert. Es  zieht  sich  dann  der  Körper  gegen  die  Peripherie  zurück.  Der 
*Substanzverlust  wird  dann  gedeckt,  indem  man  trapezfünnige  Lappen  aus 
der  Nachbarschaft  herbeizieht,  die  mit  ihren  Rändern  miteinandei-  und  mit 
dem  an  der  Hornhaut  stehen  gelassenen  Bindehautsaume  (Hirschberg 
nennt  es  Schiene)  vernäht  werden. 

In  dieser  Art  ging  Hirsch berg^)  in  einem  hochgradigen  Falle  vor, 
wo  der  Augapfel  nicht  über  die  Mittellinie  nach  außen  bew^egt  werden 
konnte,  und  erhielt  ein  glänzendes  Ergebnis. 

Bei  jenen  Narbentiügelfellen ,  deren  Hals  durch  einen  Kanal  unter- 
faliren  ist,  w*eil  sie  durch  Einheilung  der  Bindehaut  in  ein  randständiges 
Geschwür  der  Hornhaut  entstanden  sind,  wie  z.  B.  nach  akuter  Blennorrhoe 
der  Bindehaut,  rät  v.  ArltM,  an  dieser  freien  Stelle  zwei  Ligaturen  anzu- 
legen, die  man  durcheitern  läßt.  Der  kleine  Stumpf  an  der  Hornimutnarhe 
schrumpft  alsbald  und  verschwindet  bald  gänzlich. 


»)  Schirme r,  Hinlotig  eiueji  Nariieupterygiums  durch  KiT>rneatran8|>laiitation. 
Deutsche  med.  Woclieiisrhr.,  XX.  S.  753,  1894, 

')  Hirsch bifrg.  Ktn  FäJl  vou  FligelfeU  mit  Doj^pelseheo,  durch  Operation  gaheUt. 
ZentralbL  f.  prakt.  Augenhpilk.,  18Ü1.  S.  Ü03. 

*)  V.  Arlt,  Uperatiouslehre,  8.  381. 
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Heate  dürfte  man  es  vorziehen,  die  Bindehautfalte  dicht  an  der 
Narbe  abznschneiden,  sodann  die  von  der  Verwachsüngsstelle  in  die  Binde- 
haut allenfalls  ausstrahlenden  Narbenstränge  auszuschälen  und  die  ent- 
standene Lttcke  in  der  Augapfelbindehaut  durch  Nähte  zu  schließen.  Die 
auf  der  Hornhaut  entstandene  Wundfläche  vernarbt  sehr  rasch.  Es  kann 
natürlich  vorkommen,  daß  wegen  Einheilung  der  Iris  bei  der  Abtragung 
des  Flügelfellkopfes  von  der  Hornhaut  die  Kammer  eröffnet  wird. 

Die  Abtragung  von  Neubildungen  des  Hornhaut-Bindehautbordes. 

Solche  Neubildungen,  die  vom  Bindehautborde  ausgehen  und  auf  die 
Hornhaut  tibergreifen,  erfordern  nur,  wenn  es  sich  um  bösartige  Gewächse 
(Karzinom,  Sarkom)  handelt  und  wenn  sie  einerseits  bereits  in  die  tieferen 
Lagen  des  Grundes,  dem  sie  aufsitzen,  eingedrungen  sind,  andererseits  einen 
größeren  Abschnitt  der  Bindehaut  und  der  darunter  liegenden  Ten on sehen 
Kapsel  ergriffen  haben,  eine  Ausschälung  des  Augapfels  unter  Mitnahme 
eines  entsprechenden  Stückes  der  Bindehaut  und  der  Unterbindehautbinde 
(vorderes  Blatt  der  Tenonschen  Kapsel),  ja  möglicherweise  schon  die 
Ausweidung  der  Augenhöhle,  sobald  sie  auf  die  Muskel  und  das  Zell- 
gewebe ttbergegriffen  haben.  (Vgl.  Bd.  I,  S.  450,  485  und  486.) 

Solange  solche  GeschwtUste  aber  noch  klein  sind  (erbsen-  bis  bohnen- 
groß) und  auf  der  Lederhaut  noch  verschiebbar  sind  —  auf  der 
Hornhaut  sitzen  sie  immer  fest  auf  — ,  oder  wenn  es  sich  um  gutartige 
Gewächse  handelt  (Dermoid,  Papillom),  muß  eine  Abtragung  mit  Erhaltung 
des  Augapfels  verrichtet  werden. 

Die  Bindehaut  wird  entweder  dicht  am  Rande  der  Geschwulst  — 
bei  gutartigen  Bildungen  —  oder  3 — 4  mm  davon  entfernt  —  bei  bös- 
artigen Gewächsen  —  mit  der  Schere  umschnitten  und  hierauf  bis  zum 
Rande  der  Licderhaut  samt  der  Geschwulst  von  der  Lederhaut  abgel()St. 
Dann  faßt  man  die  Geschwulst  mit  einer  Hakenpinzette,  zieht  sie  kräftig 
an  und  löst  sie  von  der  Hornhaut  und  von  dem  Lederhautborde  mit  flachen 
Zügen  der  krummen  Lanze  [oder  dem  Pterygiummesser]  gründlich  ab,  bei 
bösartigen  am  besten  noch  dazu  so,  daß  womöglich  eine  dünne  Lage  von 
Hornhaut  und  Lederhautgewebe  mitgenommen  wird. 

Danach  wird  bei  kleinem  Bindehautausschnitt  in  ähnlicher  Weise  ver- 
näht wie  bei  der  Flügelfellrticklagerung  (H.  Bd.,  S.  138)  angegeben  ist;  wo 
der  Ausschnitt  größer  ist ,  bildet  man  gestielte  Lappen  in  der  Nachbar- 
schaft aus  der  Augapfelbindehaut  und  deckt  so  den  Substanz verlust.  ^)  Bei 
bösartigen  Geschwülsten  empfiehlt  es  sich  allenfalls,  die  Stelle,  wo  die  Ge- 
schwulst gesessen  hat,  noch  mit  dem  Galvanokauter  zu  verschorfen. 

*)  Knapp,  a.  a.  0. 
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Hornhautnaht 

Wenn  sich  die  Ränder  von  Hornhautwunden ,  die  wie  immer  ent- 
standen sein  niö^en,  ^ojrebenen  Falles  auch  erst  nach  Auf^sclmeidniig  der 
vorgetretenen  Iris  oder  Al)li'a^nng  von  (Tlaskruper,  ^t  aneinander  legen, 
dann  ist  eine  Naht  anzulegen  unnötig.  Ist  das  aber  nieht  der  Fall,  klaffen 
die  Wunden,  dann  soll  man  eine  Naht  anlegen.  Ein  Klaffen  von  Honi* 
hantwnndeii  beobachtet  man,  wenn  mit  der  \'erletznng  zogleieh  ein  Sub- 
stanz verladt  verbunden  war,  wenn  es  sieh  um  sehr  große,  wenn  aiieh 
ziemlieli  regelrechte  Wunden  handelt,  die  noch  eine  Strecke  weit  in  die 
L e d  er h a u t  hineinreichen,  wenn  die  Wnnden  u n  r e gel ni ä  ß i g e.  w i n ke  1  i  ge 
oder  zackige  Gestalt  habrn  und  wenn  ein  Rand  der  Wunde  empor- 
gehoben,  n ragerollt  uder  stark  verlagert  ist. 

Wenn  die  Wunden  spaltftirniig  klaffen ,  tlanu  kann  wohl  auch  die 
von  Wecker  und  Kuhnt  angegehene,  schon  erwahtite  subkonjunktivale 
Hehandinng  versucht  werden  [s.  ILBd.,  S.  104].  Ebenso  bei  Substanz- 
\  erlusten,  die  so  groß  sind,  daß  eine  Zusanimenziehung  der  Wunde  undureh- 
llihrlmr  erscheint.  Sobabl  aber  Knickungen,  Umrollungen  oder  Ver- 
lagern ugen  laijpenf^'»rmiger  Teile  bestehen,  niuü  die  Naht  angdegt  werden, 
uui  eine  richtige  Anpassung  der  getrennten  Teile  zu  erhalten. 

Bt*i  regelmäßigen  Wunden,  die  in  die  Lederhaut  hineinreichen,  ge- 
nügt meist  eine  einzige  Naht,  genau  im  Limbus  angelegt.  Sonst  muß  die 
Spitze  winkeliger  oder  zungentormiger  Lappen  in  dem  hetreffenden  Winkel 
zuerst  testgenaht  werden  und  es  hängt  dann  von  der  Länge  und  Khitluug 
der  übrigen  Wundteih^  ah,  ob  und  wie  viele  Nälite  noch  nnzuli'gen  sind. 
Reichen    die  Äste  der  Wunde    in  die  Lederhaut, 

so  sind  jedestalls  auch  hier  Nähte  im  Hornhaut-    n^  ^  / 

Lederhautbordi*  zu  setzen. 

Hornliaulnähte  werden  mit  äußerst  feinen 
Nadeln  (Korneal nadeln),  die  die  Gestalt  gewöhn- 
licher Heftnadeln  haben,  und  schwaaer  Binde- 
hant.seiile    verrichtet.   Dahei    dürfen    die    Ränder  piff.20, 

nicht  in  ihrer  ganzen  Dicke  durchstochen  wer-  ia^«  dei  F»detii  r/;  hei  d*r  Hom 
den,  weil  sonst  die  Schlinge  des  Fadens  ins  In-  r^e^amd«  d.r  Har«h*titwtuid^, 
nere    des    Auges    /m    li^^gen   konnut.   Längs   des 

Fadens    kann    dann  Kammerwasser    absickern    und  von    außen  im  Stieh- 
kanal  eine  Infektion  einwandern. 

Man  legt  daher  Hornhautnähte  in  folgender  Weise  an  (Fig.  20): 
Der  Wuntlrand  wird  mit  einer  feinsten,  gerieften  Pinzette  gefaßt  und  die 
Nadel  ungetalir  ü'ö  wim  davon  entternt  eingestochen.  M;ui  ttlhit  sie  jedoch 
nur  durch  die  halbe  Dicke  und  stößt  sie  in  der  Mitte  der  WundrandHäche 
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heraus.  Sie  wird  dann  im  jenseitigen  Wundrande  in  derselben  Weise  ein- 
gelegt, indem  man  sie  zuerst  in  der  Mitte  der  Wundrandfläche  ein-  und 
0'5  mm  von  der  äußeren  Kante  entfernt  an  der  Oberfläche  aussticht.  Nach- 
dem der  Faden  in  der  gewöhnlichen  Weise  geknüpft  ist,  passen  die  Ränder 
an  der  Nahtstelle  gut  aneinander.  Der  Faden  liegt  interlamellär,  wie  dies 
in  Fig.  20  schematisch  dargestellt  ist. 

LawBon  nimmt  einen  doppelt  armierten  Faden  und  sticht  jede  Nadel  Ton  der 
Wandfläche  aus  durch,  um  starke  Zerrungen  der  Wundränder  zu  meiden. 

Die  Fäden  werden  von  der  Hornhaut  sehr  gut  vertragen.  Man  läßt 
sie  solange  liegen ,  bis  sie  durchgeschnitten  haben  und  man  sie  mit  einer 
Pinzette  einfach  wegheben  kann. 

Man  erhält  durch  solche  Nähte  auch  bei  sehr  unregelmäßigen  oder 
sehr  ausgedehnten  Wunden  sehr  schöne,  ganz  regelmäßige  und  glatte  Hei- 
lungen in  kürzester  Zeit,  und  ich  muß  mich  nach  meinen  eigenen  Erfah- 
rungen EversbuschO  und  allen  jenen  anschließen,  die  sich  für  die  An- 
legung der  Nähte  aussprechen. 

Daß  solche  Nähte  eher  schädlich  seien  denn  nützlich,  wie  einige  be- 
haupten *),  kann  ich  durchaus  nicht  bestätigen. 

Natürlich  muß  nach  Desinfektion  der  Wunde,  wenn  sie  einer  zu- 
fälligen Verletzung  ihre  Entstehung  verdankt,  die  Naht  strengst  aseptisch 
angelegt  werden. 

Entfernung  von  Fremdkörpern  aus  der  Hornhaut 

Man  hat  sich  zuerst  durch  eine  genaue  Untersuchung  mit  der  seit- 
lichen Beleuchtung  über  die  Natur,  Grciße  und  Lage  des  Fremdkörpers 
Gewißheit  zu  verschaffen. 

Zu  berücksichtigen  ist  auch,  ob  der  Fremdkörper  ganz  frisch  in  der 
Hornhaut  steckt  oder  ob  bereits  längere  Zeit  (mehr  als  24  Stunden)  seit 
der  Verletzung  vergangen  sind;  endlich,  ob  schon  Entfernungsversuche 
gemacht  worden  sind. 

Sitzt  er  bloß  auf  der  Oberfläche  angesaugt  oder  bloß  in  den  obersten 
Schichten  eingebohrt  oder,  wenn  er  auch  tiefer  eingedrungen  ist,  ragt  er 
mit  einem  Ende  so  weit  über  die  Oberfläche  der  Hornhaut  empor,  daß  er 
bequem  gefaßt  werden  kann,  dann  entfernt  man  ihn  bei  sitzender  Stellung 
des  Kranken.  Der  Operateur  steht  vor  diesem,  während  ein  Gehilfe  den 
Kopf  des  Kranken  und  gegebenen  Falles  die  Lider  hält ;  oder  der  Opera- 

*)  Eversbaschf  Ein  kasuistischer  Beitrag  zur  Behandlung  der  penetrierenden 
Quetsch-  und  Schnittwunden  der  Hornhaut  und  Lederhaut.  Münchener  med.  Wochenschr., 
1891,  S.  487,  511,  527.  —  Forlanini,  Traumi.  Boll.  di  oc,  1892,  XIV,  Nr.  8,  9,  10,  12. 

')  Adamiuk,  Zur  Frage  über  die  Anlegung  von  Suturen  bei  Hornhautwunden. 
Wjestnik  ophthalm.,  1892,  IX,  1,  S.  16.  —  Logetschnikow,  Ein  Fall  von  eigentümlicher 
Aagenverletzong.  Wjestnik  ophthalm.,  1892,  YIII,  4,  5,  S.  378. 
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teur  stellt  sich  hinter  den  8tiihl,  worauf  der  Kranke  sitzt,  wßd  lehnt  dessen 
Kopf  an  seine  Brust,  Der  Operateur  hält  die  Lider  entweder  selbst  mit 
Daumen  und  Zeigefinger  der  linken  Hand  oder  läßt  sie  vom  Gehilfen  fest- 
halten. 

Der  Operateur  läßt  dann  den  Kranken  in  eine  bestimmte  Richtung 
blieken,  so  daß  er  den  Körper  gut  wahrnimmt,  [Man  versuche  jedenfalls, 
wenn  der  Fremdkörper  oberflächlich  sitzt,  ihn  mit  einem  auf  einen  Glas- 
stab (oder  Pinzette  f  fest  angedrehten  Bäuschchen  aus  Brunsseher  Wolle, 
in  Quecksilberoxycyanatlösung  1 :  5000  getränkt ,  zu  entfernen.  Natürlich 
muß  vorher  Kokain  eingeträufelt  werden.] 

Sitzt  der  Fremdkörper  jedoch  tief,  daß  er  nicht  über  das  Niveau  der 
Hornhaut  emporragt  oder  daß  er  von  Honihautgewebe  überdeckt  ist,  ragt 
er  mit  einem  Ende  in  die  vordere  Kammer,  dann  muß  der  Kranke  auf 
den  Operationstisch  (-stuhl  u,  dgl)  in  halbliegende  Htelkng  gebracht  wer- 
den. Der  Operateur  läßt  die  Lider  vom  Gehilfen  halten  oder  bedient  sich 
eines  Sperrlidhalters.  Das  Auge  muß  dann  auch  mit  der  Fixationspinzette 
gehalten  werden. 

Im  allgemeinen  lassen  sich  alle  zur  Entfernung  von  Fremdkörpern 
aus  der  Hornhaut  nötigen  Eingriffe  unter  Kokaluauästheeie  ausfliliren.  Nur 
bei  sehr  unvernünftigen  Leuten  und  Kindern  wird  man  bei  tieferer  Lage 
des  Fremdkörpers  oder  wenn  er  schon  zum  Teile  in  die  Kammer  einge- 
drungen ist,  zur  Narkose  Zuflucht  nehmen  müssen. 

Hat  man  es  mit  einem  ganz  kleinen  Fremdkörper  zu  tun,  der 
entweder  bloß  an  die  Oberfläche  angeklebt  ist  oder  nur  in  einer  seichten 
Nische  ßteckt,  dann  läßt  er  sich  mit  einer  nach  der  Fläche  gebogenen, 
lanzettfi'jnnigen  Starnadel  oder  einem  kleinen  Hohlmeißel  sehr  leicht 
herausheben.  Man  setzt  die  Spitze  des  Instrumentes  an  den  Rand  des 
Fremdkörpers,  schiebt  sie  dann  hinter  ihn  und  hebt  ihn  heraus. 

Dessauer 'I  lieÖ  eich  die  Nadel  Bchmäler  machen ^  die  8pitze  rund  abselileifcn, 
die  untere  Flüche  etwas  wölben,  sio  daß  sie  einera  seharfen  Lcifftdcheri  giicb.  Er  hat 
sieh  dadurch  die  Handhabungen  wesentlich  erleichtert. 

Findet  sich  unter  dem  Fremdkörper  ein  Rostkrans,  ein  kreideartiger 
Belag  oder  bereits  ein  Eiterhof,  so  ist  die  Nische  mit  den  genannten  In- 
strumenten gut  auszuschaben.  Steckt  er  etwas  tiefer,  dann  gräbt  man  ihn 
ebenfalls  auf  diese  Weise  heraus,  tut  aber  gut,  die  äußere  Wunde  mit  der 
Spitze  der  Stamadel  oder  eines  Schmalmessers  etwas  zu  erweitern ,  mn 
sofort  mit  der  Nadel  oder  dem  Meißel  hinter  ihn  gelangen  zu  können. 
Jedesfalls  mtiß  man  das  tun,  wenn  er  von  einer  Schichte  von  Gewebe  be- 
deckt ist* 


*)  Bessatier,    Abäademnf^  an  den  Initn]niPDt«n  zur  Entf^rnting  von  Fremdkörpern 
d«r  Kornea.  Klin.  Monatsbl.  f.  Angenheiik.,  1889,  S.  27. 
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Im  letzteren  Falle  kann  man  das  den  Splitter  bedeckende  Gewebe 
mit  einem  Schmalmesser  spalten,  und  zwar  mitten  davor  oder  längs  eines 
Randes,  und  ihn  dann  mit  einer  gerieften  Pinzette  fassen  und  heraus- 
ziehen (v.  Arlt). 

Saß  der  Körper  bloß  auf  oder  in  dem  Epithel  und  war  kein  Rost- 
kranz, keine  nekrotische  oder  Schmutzschichte  oder  kein  Eiterring  da, 
dann  wird  das  Auge  einfach  verbunden. 

Mußte  man  aber  wegen  eines  der  genannten  Umstände  die  Lücke 
ausschaben,  dann  streicht  man  auch  etwas  Orthoformsalbe  in  den  Binde- 
hautsack und  verbindet  sodann. 

Bei  schräg  in  der  Hornhaut  steckenden  länglichen  Fremdkörpern, 
die  mit  ihrer  hinteren  Spitze  nahe  an  der  Descemeti  stecken  oder  gar 
schon  in  die  Kammer  gedrungen  sind  und  nicht  über  das  Niveau  der 
Hornhaut  hervorragen,  kann  man  auch  folgendes  Verfahren  versuchen,  das 
sich  Mayerhausen  1)  in  einem  derartigen  Falle  gut  bewährt  hat.  Man 
erweitert  die  äußere  WundöflFnung  nach  einer  Seite,  z.  B.  nach  unten  bei 
ungefähr  wagrechter  Lage  des  Splitters,  um  sich  bequemen  Zugang  zu 
verschaffen.  Würde  man  nun  mit  irgend  einem  Instrumente,  Stamadel, 
Pinzette,  in  der  Längsrichtung  des  Fremdkörpers  vorzudringen  versuchen, 
so  würde  man  ihn,  da  er  fest  von  dem  Hornhautgewebe  umfaßt  ist,  leicht 
immer  tiefer  hineintreiben.  Man  nimmt  also  eine  kleine,  recht  feine  Fliete 
und  dringt  interlamellär  durch  die  erweiterte  Wundöffnung  in  einer  auf 
die  Richtung  des  Wundkörpers  senkrechten  Richtung  mit  der  Fliete 
hinter  den  Fremdkörper  vor,  wobei  die  Fläche  der  Fliete  parallel  zum 
Fremdkörper  liegt.  Hat  man  die  Fliete  so  weit  vorgeschoben,  daß  sie 
über  dem  Fremdkörper  emporgestiegen  ist,  dann  wendet  man  sie  durch 
Drehung  um  ihre  Längsachse  nach  vom  und  zieht  den  Fremdkörper 
heraus. 

Größere  Fremdkörper,  die  tief  eingedrungen  sind,  aber  noch  ein  gut 
Stück  über  das  Niveau  der  Hornhaut  ragen,  können  leicht  mit  einer  feinen 
Pinzette  herausgezogen  werden,  in  manchen  Fällen  erst,  nachdem  man 
durch  seitliche  Einschnitte  mit  dem  Schmalmesser  die  äußere  Wunde  er- 
weitert hat. 

Viel  schwieriger  liegt  die  Sache  bei  größeren  Fremdkörpern,  die  in 
den  tiefen  Schichten  stecken  und  über  das  Niveau  der  Hornhaut 
wenig  oder  gar  nicht  hervorragen  oder  von  Hornhautgewebe  bedeckt 
sind,  insbesondere,  wenn  sie  bereits  mit  einer  Spitze  in  die  Kammer 
ragen. 


*)  May  er  hausen,  Zur  Entfernung  von  Fremdkörpern  aus  der  Hornhaut.    ZentralbL 
f.  prakt.  AugenheUk.,  1882,  S.  48. 

Csermak,  Die  »nganAntliehen  Operationen.  2.  Aufl.  n.  10 


Hier  beisteht  tllv  Oefahr,  daü  mv  durch  dio  oin^efiihrten  Instrumenta 
imnier  tiefer  ins  üewebe  ^^edrUckt,  ja  in  die  Kammer  hinein^esUJÜen  wer- 
den, besonders  wenn  das  Gewebe  der  Hornhaut  hinter  dem  Freoidkiirper 
schon  erweieht  ist.  In  alt  den  Fallen,  wo  diese  (lefahr  besteht,  wird  man 
gut  tnu^  dem  Kate  von  Üesniarrew^)  zu  folj^en  und  vor  dem  Kini^ritie 
das  An^e  nicht  atropinisieren,  damit,  falls  der  Fremdk»»rper  doch  ius  Augen- 
innere  gerate,  er  nicht  durch  die  weite  Pupille  gar  in  die  hintere  Kammer 
schlüpfe. 

Das  \'orgehen  richtet  sich  hier  nach  der  Gestalt  und  der  Lage  des 
Fremdkürpers  und  nach  seiner  physikalischen  Besehafienheit. 

Hat  man  es  mit  einem  mehr  rundlichen  Stückchen  zu  tun ,  dann 
bildet  man  mit  dem  Messer  von  v.  Graefe  einen  kleinen  Lappen  nach 
unten .  indem  man  dicht  an  dem  Fremdkör] )er  vorbei  das  Messer  durchs 
Ilnrnhautgewebc  (\ihrt.  ohne  die  Kaminer  zu  ürtnen.  Man  hebt  den  Lappen 
mit  einer  feinen  Spatel  weit  auf,  und  da  seine  Basis  bis  zum  Fremd- 
körper reicht,  so  biekert  sich  dieser  in  seinem  Lager  und  kann  leicht  ent- 
fernt werden. 

Hat  der  Fremdkörper  eine  liingh'che  oder  platte,  splitterförmige  Ge- 
stalt, so  ist  verschieden  vorzugehen,  vveini  er  steil  in  der  Hornhaut  steckt 
oder  mehr  sehrllg. 

RM  mehr  steil  eingedrungenen  lilngliehen  oder  j blatten  Körpern, 
die  gar  nicht  oder  cl>en  nur  so  weit  zutage  liegen,  dafi  man  sie  leicht 
tiefer  hineindrangen  konnte,  muß  man  einen  Druck  von  hinten  ausüben 
ktinnen  und  so  zugleich  eine  Stütze  itlr  den  Fremdkru'per  finden,  der  ver- 
hindert, daü  er  in  die  Kammer  gestoLien  wird. 

Von  Desniarres  (\'ater)  stammt  hierfür  ein  sinnreiches  Verfahren. 
Das  Auge  wird  mit  der  Fixationspinzette,  und  zwar  am  Ende  jenes  Hörn- 
hantmeridians,  den  man  sich  durch  den  Fremdkörper  gelegt  denkt,  vom 
Gehilfen  gehalten.  Mit  dem  krummen  Lanzenmesser  macht  man  einen 
Einstich  durch  die  Homhaut  an  einem  Funkte  der  Hornhautiieripherie,  so 
nahe  als  raögli<*h  an  *leni  Orte,  wo  der  Fremdkörper  liegt.  Sobald  die 
Lanzenklinge  hinter  dem  Fremdkörper  liegt,  nmß  man  mit  ilem  Vorsehiel>en 
inne  halten  und  das  Kannnerwasser  in  der  Kannner  erhalten.  Man  neigt 
dann  das  Heft  gegen  die  Gesiehtsl lache  des  Kranken  und  gewinnt  durch 
die  sieh  von  hinten  an  die  Descemeti  anliegende  Klinge  eine  Stütze  für 
die  weiteren  AngriflTc  am  Fremdktirper.  Die  freie  Hand  erweitert  die  Wunde, 
wo  der  Fremdknriier  sitzt,  mit  einem  Messer  von  v.  Graefe  solange,  bis 
man  den  Frenuikörper  hcrauszieljen  kann.  Man  kann  sich  den  Fremdkörper 
mit  der  Lanze  geradezu  entgegendrücken  und  ilin  dann,  wenn  er  nnifang- 


*)  Desmarres  A.,  LfMjons  cliotques  sur  la  cbirurgie  wukdre,    1884,  pag,  468—478, 
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reicher  ist,  mit  einer  Pinzette  fassen  oder  mit  der  Stamadel  durch  eine 
Hebelbewegung  herausheben. 

V.  Arlt^)  hat  auch  geraten,  durch  eine  Punktion söflFnung  einen 
Da vie Ischen  LöflFel  in  die  Kammer  hinter  den  Fremdkörper  zu  führen, 
der  als  Stütze  und  zum  Herausdrücken  des  Fremdkörpers  dient.  Es  ist 
jedenfalls  viel  ungefUhrlicher,  mit  dem  LöflFel  zu  arbeiten  als  mit  der  Lanze, 
wegen  der  Gefahr  einer  Kapselverletzung  mit  dieser.  Somit  paßt  das  Ver- 
fahren besonders  bei  tief  sitzenden  größeren  Fremdkörpern,  die  nicht  in 
die  Kammer  vorragen. 

Hat  man  darauf  eingeschnitten,  dann  drückt  man  sie  durch  den 
LöflFel  förmlich  heraus.  Ebenso  verhält  es  sich,  wenn  die  äußere  Wund- 
I5ffnung  noch  oflFen  ist  oder  der  Fremdkörper  gerade  noch  etwas  hervor- 
schaut. Er  wird  dann  leicht  faßbar. 

Doch  ist  dieses  Verfahren  unausfllhrbar,  wenn  der  Fremdkörper  mit 
seiner  in  die  Kammer  vorragenden  Spitze  gerade  vor  der  Pupille  liegt, 
-weil  mindestens  beim  Eingehen  mit  dem  IjöflFel  das  Kammenvasser  abfließt 
und  nun  die  Gefahr  besteht,  daß,  ehe  man  mit  dem  I^flfel  hinter  dem 
Fremdkörper  ist,  die  Spitze  die  Kapsel  durchbohrt. 

Wenn  der  Fremdkörper  Eisen  oder  Stahl  ist,  dann  kann  man  zu 
seiner  Entfernung  den  Magneten  benutzen.  Bei  ganz  oberflächlichem  Sitze 
hat  das  nicht  die  geringste  Schwierigkeit,  sitzt  er  tiefer,  dann  muß  die 
Wunde  etwas  erweitert  werden.  Besonders  vorteilhaft  ist  der  Magnet  bei 
solchen  Splittern,  die  nur  wenig  oder  gar  nicht  hervorragen  und  mit  dem 
anderen  Ende  bereits  in  die  Kammer  vorragen  oder  gar  schon  in  der  Iris 
stecken.  Nach  Erweiterung  der  äußeren  Wunde  kann  man  sie  mit  dem 
Magneten  so  weit  lüften,  daß  man  sie  mit  der  Pinzette  fassen  und  rasch 
herausziehen  kann.  Zugänglich  macht  man  sich  den  Fremdkörper  nach 
den  oben  entwickelten  Regeln. 


0  V.  Arlt,  Operationslehre,  S.  338. 


Operationen  an  der  Lederliaut. 

Aasgenomiiien  die  Naht  von  Wunden,  die  Abtragung;  der  auf  der 
Lederhaut  so  seltenen  Gesehwiilste  und  einige  kleinere  Operationen,  finden 
alle  anderen  Ein^rifle  an  ihr  ihren  Grimd  nieht  in  Veranderunj^cn  dieser 
Haut  selbst,  sondern  in  Erkrankungen  des  ganzen  Augapfels  oder  Ver- 
änderungen seiner  Binnenteile.  Sie  erscheinen  demnach  fast  alle  nur  als 
Teilakte  anderer  Operationen. 

Das  allgemeine  über  Lederhau tschnitte  und  ihre  Wundheilung  ist  in 
der  Einleitung  zu  diesem  Hauptstiieke  besprochen  worden.  Die  Einzel- 
heiten über  Art  und  Ort  der  Schnitte  durch  die  Augapfelhülle,  die  bei 
anderen  Operationen  vorkommen ,  sollen  bei  Besprechung  dieser  ihren  Platz 
tinden.  Hier  sollen  nur  die  vordere  und  die  hintere  Sklerotomie  und 
die  Wnndnaht  besprochen,  die  Exzision  von  Lederhautäbsehnitten,  die 
Galvanopunktur  und  die  Skarifikation  ganz  kum   erwähnt   werden. 

Die  Trepanation  der  Lederhaut  und  die  Drainage  des  Augapfels  durch 
die  Lederhaut  nenne  ich  nur  beiläutig,  da  sie  als  gänzlich  al>getan  be- 
trachtet werden  knnnen. 

Der  Lederhautschnitt  (Sklerotomie)  und  Lederhautstich  (Para- 

centesis  sclerae). 

Je  nachdem  die  Durchtreunung  der  Lederhaut  vor  der  Ebene  der 
Iris  oder  hinter  dem  Ziliarkörper  vorgenommen  wird,  unterscheidet  man 
eine  Sclerotomia  anterior  und  posterior.  Jener  Gürtel  der  Lederhaut, 
dem  innen  der  Ziliarkr^rper  mit  seinem  gefalteten  Teile  anliegt,  bleibt 
überhaupt  von  EingriÖen  ausgeschlossen,  da  \erwundufigen  dieses  gefaü- 
und  ner venreichsten  Teiles  der  Lvea  gänzlich  zu  meiden  sind. 

We^en  der  bedeutenden  Schnmlheit  des  vor  dem  Irisansatze  liegenden 
Lederhautgiirtels  ist  die  Lage  der  Schnitte  hier  naturgemäß  mit  der  Orund- 
linie  der  Hornliaut  panillel,  während  an  den  übrigen  Lederhautabsehnitten 
die  Sehnittrichtung  aus  schon  erwähnten  Gründen  meridional  gewählt 
w^erden  soll. 
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A.  Die  Sclerotomia  anterior. 

Der  Gedanke,  daß  der  Lederhantschnitt  an  der  Iridektomie  gegen 
Glankom  das  wesentlich  wirksame  wäre,  ward  zuerst  von  v.  Wecker^) 
(1867)  und  von  v.  Stellwag*)  (1868)  ausgesprochen,  von  v.  Stellwag 
auch  durch  tatsächliche  Ausfflhrung  der  Sklerotomie  am  lebenden  Menschen 
auf  seine  Richtigkeit  geprüft.  1871  hat  Quaglino  *)  fünf  Fälle  von  Glaukom 
veröffentlicht,  die  von  ihm  mit  Erfolg  der  Sklerotomie  unterzogen  worden 
waren. 

Aber  erst  nachdem  v.  Wecker*)  die  Sache  der  Operation  mit  großem 
Eifer  aufgegriffen  hatte  und  es  ihm  gelungen  war,  ein  Operationsverfahren 
zu  erdenken ,  bei  dem  die  Gefahr  des  Irisvorfalls  fast  ganz  beseitigt  ist »), 
drang  die  Operation  in  die  l^axis  ein,  die  dann  in  Mauthner^)  einen 
begeisterten  Anwalt  fand. 

Ja,  es  gab  eine  Zeit,  wo  es  den  Anschein  hatte,  daß  sich  fast  die 
Mehrzahl  der  Operateure  von  der  Iridektomie  ab-  und  der  Sklerotomie 
zugewandt  hätten.  Neuerdings  macht  sich  wieder  ein  Rückschlag  geltend. 
Die  Anzeigen  der  Sklerotomie,  die  von  den  meisten  Operateuren  und 
darunter  von  solchen,  die  die  Operation  sehr  oft  gemacht  haben,  als  eine 
weniger  wirksame  und  weniger  verläßliche  Operation  betrachtet  wird,  be- 
ziehen sich  hauptsächlich  auf  jene  Fälle,  wo  die  Iridektomie  für  gefährlich 
und  schädlich  gehalten  wird;  doch  gehen  begreiflicherweise  über  diesen 
Punkt  die  Meinungen  recht  auseinander. 

Endgültig  entschieden  ist  die  Frage  eben  noch  nicht. 

Allerdings  kann  man  nicht  erwarten,  ein  verläßliches  Urteil  über 
die  Sklerotomie  zu  gewinnen,  wenn  man  sie,  wie  manche,  höchstens  und 
allein  dort  anwendet,  wo  eine  oder  mehrere  Iridektomien  im  Stiche  gelassen 
haben.  Wie  würde  wohl  das  Urteil  über  die  Heilkraft  der  Iridektomie  aus- 
fallen, wenn  man  diese  nur  nach  ihren  Erfolgen  bemessen  würde,  die  sie 
dann  erzielt,  wenn  sie  wiederholt  werden  müßte! 

Hne  genauere  Besprechung  und  Würdigung  der  Sklerotomie  gegen- 
über der  Iridektomie  findet  sich  in  dem  Abschnitte  über  die  Iridektomie. 
Hier  will  ich  nur  die  Worte  von  Panas^)  anführen,  der  selbst  sehr  viele 
Sklerotomien  methodisch  ausgeführt  hat: 

*)  V.  W^ecker,  Traitö  des  maladies  des  yeux.  1867.  —  Derselbe  in  der  Diskussion 
am  Kongreß  zu  Heidelbeig  1869  (Ber.  8.  385).  --  Derselbe,  Chirurgie  oculaire,  1879.  — 
Derselbe,  Quaglino  et  sa  scl^rotomie.  Arch.  d'ocul.,  1894,  CXI,  pag.  321. 

*)  Stellwag,  Der  intraokuläre  Druck.    Wien  1868. 

»)  Quaglino,  Annali  di  Ottalmolog.,  1871,  pag.  200. 

*)  V.  Wecker,  Die  Sklerotomie  als  Glaukomoperation.  Ber.  d.  ophthalm.  Ges.,  Heidel- 
berg 1871,  S.  305. 

*)  Martin,  Scl^rotomies.  Clinique  ophtalm.  de  Wecker  1872,  pag.  182—184. 

•)  Mauthner,  Aphorismen  zur  Glaukomlehre.,  Archiv  f.  Augen- und Obrenheilk.,  1878. 
VII,  S.  144. 

^)  Panas,  Trait^  des  maladies  des  yeux.  1984,  I,  pag.  521. 
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„D'iine  faron  generale,  eile  (di(!  Skk^rotfmtie)  uous  paratt  tenir^ 
comme  efticndte.  Ic  miliiMi  entre  iar^e  iridectomie  periplieriijue 
et  les  paracenteses  repetees  de  la  cornee." 

Ausführiiiifir  der  Sklerotoniie  nach  y.  WeckiT. 

Vorgang  wie  zur  Anlegung  des  skleralen  Lappenschnittcs 
nach  oben  oder  unten  mit  sehr  langnainer  Messerführung.  Der 
Schnitt  wird  in  der  Mitte  nicht  ganx  vollendet,  sondern  eine 
Brücke  Lederliautgewebes  von  3  bis  4  mm  stehen  gelastien, 
die  hei  in  Herausziehen  des  Messers  von  innen  nucii  etwas  ein- 
geschnitten wird. 

Das  Auge  wird  vor  der  Operation  gut  escrinsicrt,  hm  sich  die  l*u- 
pille  mö^Hichst  stark  verengt  hat.  Unmittelbar  vor  der  Operation  VAw- 
trUufehmg  von  Kokain. 

Man  benützt  zur  Operation  einen 
Hperrlidhaltor  oder  latit  liloß  mit  den 
Fingern  die  Lider  fixieren. 

Das  Auge  wird  mit  der  Fixations- 
pinzette  festgehalten.  Führt  man  den 
Schnitt  nach  unten,  dann  kann  man 
die  Pinzette  nach  V4>llcndung  des  Ans- 
Stiches  weghissen. 

Man  benützt  ein  schon  recht  abge- 
!f?chliflenes  Messer  von  v.  Graefe. 
Man  sticht  es  am  äußeren  Hornhaut- 
rande, \mw  davon  entfernt,  so  ein, 
als  ob  man  einen  2  mm  hohen  Lederhautlappen  bilden  wollte.  Wo  die 
Kanmier  noch  nicht  zu  seicht  ist.  kann  man  noch  tiefer  mit  dem  Ein- 
und  Aiisstichspunktc  hinal*gehcn. 

Mau  führt  das  Messer  ganz  langsam  durch  die  KamnuMV  wobei  seine 
Spitze,  wenn  die  Kammer  sehr  enge  ist,  einen  flachen  Bogen  nach  vorne 
besehreibt,  um  über  die  Wölbung  der  Iris  hernnrzukommcn.  Hi-uau  ander 
s^\anmetrischen  Stelle  wird  ausgestochen.  Man  sehneidet  nnn  hmgsam, 
mit  sägefönnigen  Zilgen  hin-  nnd  hergehend,  wobei  die  Messerschneide 
etwas  mehr  nach  vorne  gewendet  wird.  Hat  die  Brücke  zwischen  den 
beiden  Schnitteilen  diescll>e  Breite  erlangt  wie  diese,  dann  zielit  man  das 
Messer  heraus. 

Um  dabei  den  Iriswinkel  in  der  Attsdehnnng  der  Brücke  einzu- 
schneiden, wird  das  Heft  in  den»  Maße,  als  die  Klinge  die  Kammer  ver- 
läßt, gehoben  (bei  unterer  Schnittlage)  oder  gesenkt  (bei  oberer  Schnitt- 
lagc),  um  mit  der  Messerspitze  die  Balken  des  Trabeculum  corneoscierale 


Fip.  21. 

Sefanl»  bei  t.  Weckers  Stüftmtoniie. 

nh  Skl«rotQiiii«wit]ideii. 
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Pinzuschneiden,  so  daß  von  der  Difke  der  Brücke  nur  die  antk^ren  Leder- 
hautseliiditen  stellen  lileiben.  ^) 

Nach  der  Operation  wird  nochmals  Eserin  ein^etränfelt  und  dann 
das  Allere  ♦resrhl(»ssen. 

Zufälle.  Beim  Hin-  und  Heraehen  des  Messers  kann  in  dem  Stroma 
der  Iris  tnue  Trennung  entstehen,  die  sieh  als  ein  sehwaraer  Fleck  dur- 
stellt.  Diese  Lücke  sehlieüt  sich  im  Verlaufe  der  Heilung  wieder  xüih^ 
und  hat  nichts  zu  bedeuten. 

Zi_*tgt  die  Pu[)illi'  naidi  Vollendung  des  Schnittes  eine  Verziehung 
nach  der  einen  oder  anderen  Seite  der  Wunde,  ohne  daß  ein  Vorfall  da 
ist,  dann  beweist  das,  daü  ihr  Ran^lteil  in  die  inneren  Wnndlippen  ein- 
geklemmt ist.  Man  geht  mit  der  .Sjmtel  ein  und  schiebt  die  Iris  in  die 
nonuale  Lage,  bis  die  Pupille  ihre  frühere  Form  hat.  Gelingt  das  nicht, 
dann  muß  die  Iris  ausgeschnitten  wertlen. 

Entsteht  ein  Iris  Vorfall  bei  der  Operation,  dann  ist  sofort  auszu- 
schneiden und  kein  Versuch  zu  maclien,  ihn  zurtiekzubringen. 

Obgleich  dieses  Ereignis  bei  guter  Pupillenverengerung  durch  Eserin 
sehr  selten  ist,  so  ist  es  doch  ein  (jrrund,  den  Schnitt  lieber  nach 
oWn  anzulegen ,  damit  das  Kolobom  nicht  in  die  Lidspalte  zu  liegen 
komme. 

Wundheilung.  Die  Wunden  sollen  zusammen  eine  Sehnittlilnge  von 
H  mw  gebt  Ti,  llei  uormah'r  Wnndheilung  schließen  sieh  die  Wunden  glatt 
und  ohne  Klaffung,  so  daß  späterhin  nichts  von  der  Narhe  zu  sehen  ist, 
Allein  s*'hr  off  beohaehtet  man  die  Entstehung  einer  niclit  ganz  glatten 
Narbe,  ja  v.  Wecker  iiißt  tliese  Art  der  Narbenbilduug  als  die  Regel 
auf,  wenn  sie  unter  Einwirkung  erht)hten  Binnendruckes  ein  hergeht.  Die 
Narbe  ist  etwas  breiter,  leicht  <Thöht,  es  kann  auch  die  Bindi^haut  um 
die  Narbe  leicht  einporgewölbt  sein.  In  der  Narbe  sieht  man  dunklere^ 
kratertfirmige  Stellen.  Oft  nimmt  die  Narbe  erst  nach  einiger  Ztut  deutlich 
diese  BeschaÜenheit  an.  Es  ist  jene  Beschaflenheit.  die  v.  Wecker  als 
^ Filtrationsnarbe ^  aulTaßt  und  der  er  elie.n  die  Wirksau»k<it  tier  t)pera- 
tion  bei  Drucksteigerung  zuschreibt.  Es  gibt  aber  zweifellos  wirksanu*  Opera- 
tionen, ohne  solche  Beschatfenheit  der  Narbe,  v.  Wecker  verwahrt  sich 
dagegen,  daß  diese  Narbe  gleichzustellen  sei  der  fehlerhatitcn ,  zystoid(*n 
Narbe.  Sie  ist  aber  doch  nichts  anderes  als  ein  ganz  geringer  Orad  da\on, 
wie  bereits  IL  Bd..  S.  4^  auseinandergesetzt  ward.  —  Im  Verlaufe  der 
Heilung  einer  Sklerotomiewunde  kann  die  Iris  vorfallen  und  ist  daim 
auszuschneiden. 


')  Dieses  Eitisclmüidt^n    des  Iri.swinkds    ist   eine  von  v.  Wecker    ei-sl    KiJÜter    anfje- 
g«beiie  3i(iditnv£ition,  die  in  der  arKprnn^lichi^n  AusiTihrnng  fehlte. 
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Atianderiiiigeu  der  Sklerotomie  uiitl  verwandte  Verfahren, 

Qua;^liuos*)  ursprüiiglk-hetii  Verfahreu  bestand  in  fblgendeiiK  Mit 
einer  breiten,  kriunnien  Lanze  stach  er  2  fnm  vom  Hornhautrande  entlernt 
schief  durch  die  Lederhaut,  drang  so  tief  ein,  daß  sieh  ein  Drittel  der 
Lanzimlänge  in  der  vorderen  Kammer  befand.  Beim  Herausziehen  hob  er 
die  Messerklinge  etwas,  um  die  Iris  zurückzuhalten.  Doch  entstehen  bei 
die&em  Verfahren  trotz  Eserins  häutig  VorföUe  der  Iris,  die  ihre  Ausschnei- 
dmig  nötig  machen. 

8nellen-)^  der  eine  Reihe  von  Fällen  von  beiderseitigem  Glaukom 
vergleichend  behandelte,  indem  er  anf  der  einen  8inte  Iridektoniie,  auf  der 
andereD  »Sklerotomie  machte,  fand,  daß  der  Erfolg  in  Hinsicht  auf  die 
Sehschärfe  weit  zugunsten  der  Sklerotomie  spreche;  er  eniptiehlt  deshalb, 
in  allen  Fällen  mit  der  Sklerofoniie  anzufangen ,  nötigenfalls  Wieder- 
holungen zu  machen  und  erst,  wenn  trotzdem  die  vermehrte  Spannimg 
wiederkehrt,  die  Iridektoniie  zu  machen. 

Snellen  macht  die  Sklerotonde  nach  tjuaglino  mit  der  breiten 
Lanze  und  ist  der  Ansicht,  daß  man  so  die  Grenzen  der  Wunde  besser 
bestinuiien  und  dem  Irisvorfall  leichter  vorlieugen  könne. 

Manche  Hperateure  haben  auch  versucht,  die  Lederhaut  mit  dem 
Messer  von  Graefe  ganz  zu  durehseh neiden  und  nur  die  Bindehaut 
stehen  zu  lasseru  0  I^anach  hat  man  durch  Vorfall  der  Iris  die  Entwick- 
lung groüer  Staphylome  Ijeobaclitet. 

Martin*)  glaubte  einem  Irisvorfalle  am  besten  dadurch  vorbeugen 
zu  können,  daß  er  zuerst  mit  der  Farazentesenadel  von  Desmarres  einen 
Einstich  1  oder  2  mm  vom  Hornhautrande  im  vertikalen  Meridian  machte 
und  das  Kammerw asser  so  langsam  als  niöglieli  ahtlieüen  ließ.  Der  äußere 
Schnitt  wird  hierbei  ea.  3 — 4  mm  lang.  Ist  noch  etwas  Kanimcr>\  asser 
nach  dem  Herausziehen  der  Nadel  in  der  Kammer  verblieben,  so  eutferate 
er  es  mit  Hilfe  eines  kleinen  Stiletts.  Die  Wunde  erweiterte  er  hernach 
mit  1 — :3  Schlügen  einer  nach  der  Kante  gebogenen  Schere. 

Für  Fälle,  wo  nach  einer  regelrechten  Iridektoniie,  die  anianglieh  Er- 
folg hatte^  nach  einiger  Zeit  wieder  Drueksteigerung  entsteht,  hat  v.  Wecker"^) 
ebenso   Tanas  die    Durchschneidung   der   Narbe   (Cicatrisotomie  oder 


*)  Qüiigliuo,  Se  rindectojuiii  sisi  indispensabüe  per  ottenere  la  guarigioDo  del  glaa- 
cuma.  Ana.  di  citt,,   1871.  I,   png.  200. 

^)  SDellrn,  Die  Ee band] UDg  des  Glaukoms.  Ber.  d.  VIL  intern.  Opbthalm.-Kungresses, 
HeidelWrg  1HH8,  ^.  244. 

'(  Landesbergr,  Über  die  ADwendang  der  Skterutuinie  beim  GUukom.  Archiv  für 
Ophthalni,  imi.  XXVI,  2,  S.  77.  —  Btider,  Ophthahii.  Oosp  Rep.,  Vm.  3.  pag.  430.  — 
Spencer  Watsnn,  Tmnsact.  of  tlie  clinicaj  Society  of  Lcjtidon,  IX,  pag.  139, 

*)  Martin,  Nonveau  pmeed*'«  de  scl^l^^rotomie.  Annal.  d'ocul.,  1880^  LXXXI,  pag.  236. 

*)  V.  Wee kor,  La  Ctcatrice  a  HltratioD,  —  Derselbe,  La  cicatrisotomie  nii  OuK*- 
lomie.  Anoal.  d  ocLil..  1885,  XCHI,  pag.  10.   —  Fanas,  Soc.  fraoi^*.  dophtalm.,   1883* 
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Oul^tomie)  zuerst  angewendet.  Sie  wird  mit  einem  feinen  Messer  von 
V.  Graefe  verrichtet.  Dabei  durchtrennt  man,  wenn  die  Iris  etwa  an  den 
Winkeln  der  alten  Narbe  eingeheilt  ist,  diese  Anheftungen.  Die  Bindehaut- 
brücke, die  nach  der  Durchtrennung  der  Narbe  etwa  vorhanden  ist,  läßt 
man  stehen. 

Pflüger  \)  geht  bei  Olaucoma  simplex,  wo  der  Verdacht  besteht, 
daß  es  sich  um  eine  maligne  Form  handle,  folgendermaßen  vor.  Er  fUhrt 
mit  dem  Schmalmesser  einen  Schnitt  wie  zu  einer  breiten  Iridektomie,  läßt 
jedoch  eine  Brücke  stehen  und  das  Kammerwasser  ablaufen.  Zeigt  sich 
danach  keine  Herabsetzung  des  Binnendruckes,  dann  betrachtet  er  die 
Operation  als  Sklerotomie  beendet.  Wird  aber  das  Auge  weich,  dann  wird 
der  Schnitt  vollendet  und  die  Iris  ausgeschnitten. 

Dehenne*)  macht  die  Sklerotomie  bei  Glaukom  mit  sehr  enger 
Kammer,  weil  das  das  beste  Mittel  sei,  eine  tiefere  Kammer  zu  erhalten. 
Er  macht  die  Sklerotomie  mit  dem  Messer  von  v.  Graefe  l'omm  vom 
Homhautrande,  außen-unten,  indem  er  mit  dem  Messer  einsticht. 

Es  handelt  sich  also  einfach  um  eine  Punktion  der  Kammer. 

Dianoux»)  massiert  das  Auge  nach  der  Sklerotomie  5— 6  Tage 
morgens  und  abends,  um  sicher  eine  „Filtrationsnarbe"  zu  erzielen. 

Nicati*)  hat  unter  dem  Namen  Scleriritomie  ein  Verfahren  ange- 
geben, das  darin  besteht,  daß  durch  einen  Einstich  mit  der  Lanze  durch 
die  Sklera  die  Iris  von  ihrem  „Ansatzpunkte  an  der  Sklera"  abgetrennt 
wird.  Über  die  Art  der  Schnittfilhrung  sagt  er  selbst:  „Lancettes  k  arret 
plongees  sous  un  pli  de  la  conjonctive  tangentiellement  a  la  comee  et 
perpendiculairement  au  plan  d'iris."  Er  gab  als  Anzeigen  für  diese  Ope- 
ration an:  Sekundärglaukom  bei  Iriseinklemmung,  bei  Staphylomen,  bei 
zystoiden  Verwachsungen ;  Interkalarstaphylom ;  Occlusio  pupillae ;  pri- 
märes seniles  Glaukom.  In  einer  späteren  Mitteilung  schränkt  er  die  Wirk- 
samkeit der  Operation  auf  die  Homhautstaphylome  ein  und  findet  sie 
mittelmäßig  beim  gewöhnlichen  Glaukom. 

Knies ^)  übt  wieder  ein  Verfahren,  das  er  Iridosklerotomie  nennt. 
Es  wird  mit  dem  Komeoskleralschnitt  zusammen  die  Iris  an  ihrem  An- 
sätze durchschnitten  und  nicht   ausgeschnitten,   also   eine   Art   operativer 


*)  Pflüger,  Zur  Behandlang  des  Glaukoms.  Ber.  d.  XVI.  Versamml.  d.  ophthalm. 
Gesellsch.  zu  Heidelberg,  1882,  S.  152. 

«)  Vgl.  Note  3,  II.  Bd.,  S.  156. 

')  Ertaud,  De  la  malaxation  de  Toeil  apres  la  sclerotomie  dans  le  glaucome.  Th6se 
de  Paris.  1883. 

*)  Nicati,  La  scleriritomie  et  ses  indications.  Bull,  et  mem.  de  la  soc.  franc-  d'ophtalm., 

1892,  pag.  278.   —  Derselbe,  La  scleriritomie  et  le  traitement  du  glaucome.  Annal.  d'ocul., 

1893,  CX,  pag.  189. 

*)  Knies,  Über  eine  neue  Behandlung  des  Glaukoms.  Ber.  über  die  XXIII.  Versamml. 
d.  opbthalm.  GeseUsch.  Heidelberg,  1893,  S.  118. 
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Jndodiiilysis  geuiHeht.  Man  macht  die  Operatioi]  unter  Eöeiinwirkun^, 
lind  zwar  am  besten  mit  (irat^fes  Staraiesser  naeli  olien.  Auch  ein  schmales 
Beersehes  Messer  kann  henutzt  werden.  Der  Hehnitt  muß  mögliehst  lang- 
sam  und  vorsichtig  ausp^ führt  werden.  Weirn  man  will  ,  kam»  man  auch 
eine  Bilieke  in  der  Mitte  stehen  lasisCD,  <lie  aus  Sklera  oder  liloüer  Binde- 
haut besteht  Der  Schnitt  muß  nur  recht  periijher  liegen  und  die  Iris  ^ciinz 
durchschnitten  sein. 

Knies  meint^  die  Up(Tation,  die  dieselben  Anzei|xen  hat  wie  dii^  Iri- 
dektoniie,  habe  vor  dieser  den  Vüraug,  daß  ilie  (ietahr  der  Iriseinheiluuj^^ 
des  Irisvfirfalles  und  der  zystoiden  Vernarbung  venuieden  sei, 

Xenerdingfi  pbt  v.  Wet^ker  folj^ende  Abänderung  der  Sklrrotumir 
an,  die  er  kombinierte  SkleroUnnie  nennt.  V)  Naclidem  man  das  Augi* 
gut  eserinisiert  und  nur  zw^einial .  uumitteJhar  vor  der  (Operation ,  einen 
Tropfen  2Voif^t***  KokaiuUKsung  eingeträufelt  hat,  maeht  mau  mit  seinem 
Messer  mit  Hennnleisten  (eoutean  a  arret).  das  6  mnt  breit  ist,  einen  Kin- 
schnitt,  indem  man   1  nmi  vom  oberen  Hornhaut rande  eingeht. 

Man  lälit  das  Kannuerwanser  sehr  langsam  abtließen,  um  einem  Iris- 
vorfall anszuwi'ichen  and  führt  dann  eine  sehr  feine  Irispinzefte  mit  Borg- 
faltig  am  konvexen  Ende  abgerundet<*n  Armen  ein.  Wenn  die  geschlossenen 
Annenden  2  mm  vom  Rande  der  Hornhaut  erscheinen,  öffnet  man  sie,  faßt 
die  Iris  direkt  neben  ihrer  IVrijilierie  und  schiebt  den  gefaßten  Teil  ganz 
sanft  längs  der  hinteren  Hornhauttlaeht^  gegen  die  Hornhautmitte,  bis  der 
angewachsene  Irisrand  in  einer  Ausdehnung  von  6— 8  wt«  abgelöst  ist. 
Eine  ausgiebige  Blutung  kündet  gewöhnlich  die  Ablösung  an.  Die  Kammer 
kann  not  Blut  ganz  gefüilt  sein.  Man  darf  nicht  vergessen,  im  Gegensatze 
zu  sonst  die  Pinzette  offen  zuriiek/Jizielum, 

Würde  man  diese  Vorsicht  vergessen ,  was  t^inein  leicht  gesch<'lM^u 
kann,  wenn  man  diese  Operation  noch  nicht  ausgeführt  bat,  so  würde  man 
die  Iris  gewaltsam  zum  Schnitte  zurüf'kreißen.  Diesen  Nachteil  vermeidet 
man,  wenn  man  die  Pinzette  einen  Augenblick  offen  in  der  Wunde  läßt. 
Das  hat  den  doppelten  Vorteil,  das  Abfließen  des  Blutes  zu  befiu'deni  und 
die  abgelöste  Iris  zurückzuhalten.  Kine  Kintninfelung  von  Eserin  beendet 
diese  in  ihrer  Ausführung  so  leichte  und  in  ihren  Folgen  so  barndose 
Operation. 

Solche  Finwege  w^Tden  geinat^ht,  um  der  Iridektonde  auszuw^eichen 
und  um  doch  am  seihen  Ziele  anzulangen ! 

Anzeigen.  Während  einige  l^perateore  die  Skierotom ie  nh  ein  höchst 
unsicheres  und  nnverläßliches  Verfahren  ganz  verwerfen  oder  nur  dann 
anwenden,  wenn  eine  einmalige  oder  eine   wiederholte  Iridektoniie   nichts 


*)  V.  Wecker,  Sderotomi«  simpk  et  combinee.  Annal.  d'ociil.,  1894.  CXII,  png.  2ßl. 
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genützt  hat,  gibt  es  solche,  die  sie  bereits  als  ihre  eigentliche  Glaiikom- 
operation  erklärt  haben  und  sie  tiberall  dort  anwenden,  wo  nicht  eine  ganz 
bestimmte  Anzeige  zur  Iridektoniie  besteht  (z.  B.  bei  Öekundärglaukom 
wegen  Secclusio  pupillae)  oder  ein  Irisvorfall  zwingt,  die  Iris  nachträg- 
lieh abzutragen.  Sie  stehen  dabei  auf  dem  Standpunkte,  daß  im  Falle,  als 
die  Wirkung  der  Sklerotomie  keine  dauernde  wäre,  die  Iridektomie  immer 
noch  nachgeschickt  werden  könne,  was  ja  an  sich  richtig  ist.  Freilich 
könnte  dem  Auge  ein  bleibender  Schaden  zugefttgt  worden  sein,  falls  die 
Iridektomie  eben  sofort  Hilfe  gebracht  hätte,  so  aber  durch  die  versuchte, 
fruchtlose  Sklerotomie  Zeit  verloren  ging. 

Wieder  andere  endlich  gehen  eklektisch  vor.  Sie  halten  in  gewissen 
Fällen  die  Sklerotomie  allein  fiir  angezeigt,  in  gewissen  aber  für  gleich- 
wertig hn  W^ettbewerbe  mit  der  Iridektomie,  was  die  Beseitigung  des  er- 
höhten Dnickes  anlangt,  aber  dann  eben  wegen  der  Unversehrtheit  der 
l*upille  für  vorzuziehen,  wenigstens  als  erste  Operation,  endlich  flir  gewisse 
Fälle  jedenfalls  die  Iridektomie  filr  angezeigt,  weil  sie  ihrer  Meinung  nach 
dort  sicherer  und  verläßlicher  wirkt. 

Ich  möchte  mich  fiir  meine  Person  am  ehesten  der  letzten  Gruppe 
beizählen. 

Im  folgenden  will  ich  solche  Anzeigen  für  die  Sclerotomia  anterior 
anführen,  für  die  wohl  auch  von  den  meisten  strengen  Anhängern  der 
Iridektomie  zugestanden  werden  dtirfte,  daß  hier  die  Sklerotomie  der  Iri- 
dektomie gegentiber  gewisse  Vorteile  haben  kann  und  daß  sie  wohl  un- 
gefährlicher ist. 

1.  Bei  Glaucoma  simplex,  auch  wenn  das  periphere  und  zentrale 
Sehen  noch  gut  ist.  Von  vielen  wird  allerdings  in  Fällen,  wo  keine  deut- 
liche Binuendruckerhöhung  besteht,  vorgezogen,  gar  nicht  zu  operieren, 
sondern  nur  mit  Eserin  zu  behandeln.  Iridektomie  ist  hier  wegen  der  opti- 
schen Störung  wohl  ganz  gegenangezeigt.  Die  Sklerotomie  kann  kaum 
schaden. 

2.  Bei  Glaucoma  chronicum  mit  Drucksteigeruug,  doch  ohne 
intermittierende  Schmerzanfälle,  wenn  sich  die  Gesichtsfeldeinschränkung, 
wenn  auch  nur  von  einer  Seite,  dem  Fixationspunkte  sehr  genähert  hat. 
Gerade  in  solchen  Fällen  hat  nmn  ja  rapiden  Verfall  des  Sehvermögens 
nach  der  Iridektomie  häufig  beobachtet.  Ferner  bei  stark  atrophischer  Iris, 
wo  man  eine  regelrechte  Iridektomie  nicht  machen  kann. 

3.  Bei  Glaucoma  haemorrhagicum.  Doch  können  auch  nach 
der  Sklerotomie  sehr  starke  Blutungen  eintreten.  Viele  betrachten  hier  die 
flnnkleation ,  wenn  Schmerzen  bestehen ,  allein  als  angezeigt.  ^) 


*)  Z.  B.  Panas,  a.  a.  0. 
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4>  Bei  Glauconui  absolut  um,  wenn  Schmerzen  bestehen  und  die 
Atrophie  der  Iris  eine  Iridektomie  ohnedies  uumtiglich  macht.  Auch  hier 
bevorzugen  viele  die  Enukleation, 

5.  Bei  Glaukomrezidiv  mich  Iridektomie,  Diese  Anzeige  hat  auch 
die  sogenannte  Üuletomie,  die  man  statt  der  gewöhnlichen  Sklerotomic 
inachen  kann.  Man  erspart  ein  zweites  Kolobom, 

Bei  zystoiden  Narben  hat  Nuei^)  eine  breite  Sklerotomie  mit 
naehfolgender  Naht,  also  eigentlieh  auch  eine  (Hiletoinic  empfohlen. 

t) .  Bei  Hy  d  i^ o  p  h  t  h  a  1  m  u  s  e  o n  gc  n  i  t  u  s,  I  nsbesondere  M  a  u  t  h  n  e  r 
hat  sich  bei  diesem  Zustande  für  die  Sklerotomie  eingesetzt.  In  ganz 
frisehen  Fällen,  ohne  starke  Verdünnung  der  Lederhaut,  ist  aber  eine 
Iridektomie  wohl  wahrscheinlich  wirksamer  und  gewiö  ungefährlich;  bei 
alten  Fällen  mit  hoebgradiger  Verdünnung  des  stark  vergrößerten  Aug- 
apfels ist  aber  die  Hklerotomie  ebenso  gefährlich  wie  die  Iridektomie, 
Optisch  ist  natürlich  die  Sklerotomie  vorteilhafter, 

Pauas*)  liiilt  lue  Sklerotomie  lu-i  GKuir.  liiieujorrlia^ifUTn,  abiinliitum  und  Hydro- 
phHialniuÄ  fdr  gofährlieli;  pn»fu8C  Bliitun^''eir ,  heftige  Reaktion  dt^s  Auges,  Atrophie 
kömieri  folgen. 

7,  Bei  (ilaukom  in  aphakij!»cheti  Augen  nach  Extraktion  mit 
Iridektomie,  Auch  hier  ist  wohl  die  OubHomie  am  Platze. 

H.  Bei  Sekundärglaukoüi  infolge  Subluxation  dt?r  Linse  oder 
Iridocyclitis  ^leroj^a  mit  tiefer  Kammer, 

9.  Bei  Glaukomen  mit  Irideremia,  Helhstverstandlielil  Das  J(irfte 
eine  unbestreitbare  Anzeige  sein. 

Empfohlen  wonleu  ist  die  Skb^rrjtoiiiie  aueb  hei  Xetzhaotalihelmnir,  akuten», 
snhakukiii  iioii  prodminalem  (rlaukoiik  niid  zwar  hauptsüchlieli  ans  optisdieo  OrÜndoo 
(gegenüber  der  Iridektomie )^ 

Manelie  lietrsiebten  die  Sklerotomie  üh  eine  V'oropcrfttio«,  der  die  Iridektoinie 
uat*lizujsor]den  ist.  So  ü,  B.  Dehenue*),  der  am  Tage  vor  der  Iridektomie  eine  Sklero- 
tomie madit,  lim  eine  tiefere  Kamitier  /m  erhalten.  In  r'ailon  von  SektindärgLiukom 
mit  l'iipillarver^ehlnß  mit  vollstjindiger  Anfhehunpr  der  Kummer  (in  der  reriidierie)  soll  das 
eine  „Sclürotoinie  retrotridienne'*  sein,  d.  h,  die   Iris  in   der  Peripherie  durehhohi*t  werden- 

[Als  Voroperation  der  Iridektomie  bei  tilankom  wm-de  die  Sklerotomie  aeuerlicb 
empfohlen  von  v.  Werk  er*)  (1—2  Tajre  vor  f  Jlaiikondridektoniie  k  leine  Sklerotomie 
miten)  und  Knapp.  ^) 

Bjerriim*^)  hat  als  „Verhessenni(Lr"  der  typisehen  Sklerotomie  die  ^mit  peri- 
pherem Ausstieh*'  aügegehcn,  Ein^tieh  mit  hreitem  Messer  latentl,  2  mm  anüerhalh  der 
Korn coRkleralgre Hie   wie   bei   Sklerotomie    naeh    v.  Wecker,    Ausstich    aher  A—Hmm 

')  Kuel,  Des  ruptnres  »cleroconieennes.  AnnaL  <l'r*cnl,  1888,  XCIX,  pag.  270» 

=)  Paulis,  a.  a.  0. 

*>  Dehenne,  De  iiuLdques  muditicatiunH  appurtoes  a  la  pratii|ue  d<*  riridectomie 
dans  certaine«  cas  delermims  de  pbticome.  Arcb.  doruK,   1888,  pag.  120. 

*J  V.  Wecker.  Sclerotomie  et  iridectomic  eombini»ffS.  Ann.  dcicuk,  19(X>,  XXIV, 
piig.  357. 

*)  Knapp.  Arch.  orophihalmtilogy,   I9rXi,  XXXV,  4. 

')  Bj  erruiu  ,  Ein  Beitrag  zur  Therapie  des  GlaukoniB.  ZeDtralbl.  L  prakt  Augenhdlk.^ 
1907,  AngQst. 
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ftufierhalb  des  Hornhautrandes  medial.  Trotz  der  von  Bjerrum  berichteten  guten  Er- 
folge kann  aus  zahlreichen  Gründen  dieses  Verfahren  nicht  der  Nachahmung  empfohlen 
werden.] 

B,  Die  Scleroiomia  posterior. 

Mackenzie  hat  1830^)  die  Punktion  der  Lederhaat  gegen  Hydro- 
phthalmus  und  Glaukom  empfohlen.  Die  Punktion  sollte  mit  einem 
breiten  Irismesser  an  der  Stelle  gemacht  werden,  wo  man  gewöhnlich 
die  Nadel  bei  der  Depression  des  Stares  einführt.  Das  Instrument  sollte 
gegen  das  Zentrum  des  Glaskörpers  vorgestoßen,  dann  ein  wenig  um  die 
Achse  gedreht  und  für  eine  oder  zwei  Minuten  in  dieser  Stellung  fest- 
gehalten werden,  so  daß  die  Flüssigkeit  austreten  könne. 

de  Luca*)  ist  viel  später,  ohne  Mackenzies  Namen  zu  nennen, 
für  diese  Operation  eingetreten.  Er  ging  mit  einem  Lanzenmesser,  5 — 6  mm 
vom  Limbus  entfernt,  zwischen  Rectus  externus  und  inferior  in  die  Glas- 
körperhöhle und  entleerte  einen  Teil  des  Glaskörpers.  Die  Operation  mußte 
bis  zu  viermal  wiederholt  werden  und  ward  sowohl  bei  ganz  erblindeten 
Augen  gegen  die  Schmerzen  als  bei  noch  sehenden  verwendet.  Von  da 
an  finden  wir  anfangs  spärliche,  dann  immer  zahlreichere  Veröffentlichungen 
über  diese  Operation  bei  Glaukom,  die  in  verschiedener  Weise  abgeändert  ward. 

Man  machte  sie,  von  der  Voraussetzung  ausgehend,  daß  es  sich  bei 
gewissen  Fällen  von  Glaukom,  wo  nach  der  Iridektomie  die  Steinhärte 
des  Augapfels  bestehen  blieb  oder  sich  erst  recht  unter  akut  irritativen 
Symptomen  einstellte,  um  eine  Überfüllung  des  Glaskörpers  mit  Transsudat 
handle,  in  Fällen  mit  ganz  aufgehobener  Vorderkammer,  um  die  Iridektomie 
zu  ermöglichen,   endlich   bei   absoluten  Glaukomen  statt  der  Enukleation. 

Man  begnügte  sich  entweder  mit  einem  kurzen  Finschnitt  (Para- 
zentese), der  fast  von  allen  zwischen  dem  äußeren  und  unteren  geraden 
Augenmuskel  nahe  am  Orbiculus  ciliaris  geführt  ward,  oder  man  machte 
längere  Einschnitte  (Sklerotomie)  in  der  äquatoriellen  Gegend.  Meist  ging 
der  Schnitt  durch  alle  Augapfelhüllen  bis  in  den  Glaskörper,  um  eben 
eine  Menge  davon  austreten  zu  lassen  5  seltener  ward  bloß  die  Durch- 
trennung der  Lederhaut  allein  versucht,  um  eine  Entspannung  des  Aug- 
apfels herbeizuführen. 

Es  wurden  solche  Einschnitte  in  die  Lederhaut  auch  bei  allgemeiner 
Ausdehnung  des  ganzen  Augapfels  empfohlen. 

Ware,  Sichel,  später  v.  Arlt  und  KitteP)  wandten  den  Leder- 
hautstich bei  frischen  Netzhautabhebungen   mit  günstigem  Erfolge  an. 

M  Mackenzie,  A  practica!  treatise  on  the  disease  of  the  eye.  2.  Edition,  1885, 
pag.  831.  —  Derselbe,  Praktische  Abhandlungen  nsw.  Weimar  1832. 

')  de  Luca,  Sulla  paracentesi  della  sclerotica  nel  glaacoma.  Ann.  di  uttalm.,  1872,  11, 
pag.  }55.  —  Derselbe,  SuUa  cura  del  glaucoma.  Ann.  di  ottalm.,  1876,  IV,  pag.  217. 

')  Ware,  Mackenzie  Remarks  on  the  Ophthalmie.  London  1814.  —  Sichel  (Vater), 
Clinique  europ.,  1850,  Nr. 29.  —  Kittel,  Wiener  allgem.  Zeitung,  1860,  Nr.  22. 
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V.  Weekr'T  fM*klJirtr*  8ieh  iiueli  t'm  tiiesos  Verfahren,  von  deiu  Norero 
1H71  *^iiiisti^e  Berichte  ans  Seeimdis  Klinik  bradite  0.  iler  die  Pujiktiou 
mit  der  Uilazemtion  der  Netzliaut  \Til»and. 

Freilieh  kritiBiPilt^  E.Hansen")  sehuii   1871   das  Verfall  ren  ahfällifr. 

Es  handelt  sich  dabei  um  die  Entfoniunji;  des  fiuhretijialeii  Er^irasses. 
Hie  und  da  ist  wohl  zweifellos  ein  bleÜM'nder  oder  länger  andaneriidrr  Er- 
folg er/ielt  worden.  Am  ehesten  scheinen  sich  möglichst  üiöche  uni- 
schrieliene  FiUle  von  Netzhaatahhelning  für  rliese  Behanrllung  zn  eignen, 
[Auf  lue  Äudenmgen  in  diesen  Ansuhuniingnu  die  inshesouders  durch 
Deutschmann  eingeleitet  wurden^  konnnen  wir  hri  der  Operation  zur 
Behandlung  der  Netzbautablösnng  zurück.] 

h^rfolglose  ( »pcrationen  sind  genug  beriehtet  worden  ^venig  erfolg- 
reiche. Wie  viele  nn'igen  aber  erfolglos  genjacht  worden  sein,  die  nicht 
vernrt'cullicbt  wurden ? 

Als  Erfolg  darf  man  einen  Fall  übrigens  erst  botraehten,  wenn 
längere  Zeit  seit  der  Operation  verlaufen  ist,  nicht  ein  paar  Woebeu, 
wie  das  vielfach  geschehen  ist. 

Die  einfache  rarazeutese  der  Lederbaut  wird  in  folgender  Weise  ans- 
geführt.  Der  Kranke  liegt.  Das  Auge  wird  kokainisiert.  Die  Lider  werden 
vom  Assistenten  gehalten,  Boll  die  Enjftiouig,  wie  meistens,  außen-anten, 
zwischen  dem  Maseul.  reetns  exlcrnus  und  inferior  vorgenonniui^n  werden,  dann 
lälU  man  den  Kranken  gut  nach  innen-oben  blicken  und  faßt  den  Ang- 
ai>fe]  iialie  an  dem  Hornhantrandc  not  tier  Faljjiinzette,  nni  ihn  in  dieser 
Lage  7A\  rrludtcn.  Statt  dessen  kann  luau  auch  in  der  schon  angegel*enen 
Weise  eine  Leitnaht  dicht  am  Hornhautrande  durch  die  Rindeliaut  zhdien 
und  den  Augapfel  mit  dieser  gut  nach  innen  und  oben  ziehr^n.  Man  wartet 
dann  etwas  zu,  bis  sich  die  durch  das  Fressen  entstandene  Vorwnlhiing 
der  unteren  Übergangsfalte  verloren  hat. 

An  einer  »Stelle^  wo  sich  keine  Hindebaut-  und  Episkleralgefäüe  be- 
iluden^ wird  das  Messer  von  v,  Graefe  senkrecht  eingestoßen. 

Beim  Einstiche  ist  darauf  zu  achten,  dali  keine  Verletzung  der  Linse 
und  des  Ziliarkitrpers  eintrete. 

Sehr  viele  stecben  5-  tJ  w/m  hinter  dem  Linihus  mit  nach  rückwärts 
gewandter  SchTieide  des  Messers  meridional  ein  und  erweitern  dann  ilen 
Schnitt  nach  hinten  im  gcwllnsebten  Länge,  wenn  nicht  cintaehe  Para- 
zentese, sondern  Sklerotomic  gemacht  werden  soll. 

Da  man  dabei  gegi-beneiu-n  Falles  in  den  Lidrand  schneiden  könnte. 
wenn  dem  Gehilfen  das  untere  Lid  ein  wenig  vorgleitet,   so  ziehe  ich  es 

*)  Nurero^  iJistaccu  delb  relina.  Nuuvu  Ligurin  naeci,  li^Ul^Nr.  27.  —  \\  Wecker, 
Traitc  d^s  miiL  du  fond  de  l'ueiJ  etc.  l*aris  et  Vieniie  1870. 

-)  E,  Hmiseti,  Bemerk n in ger  om  nethinde  lüsningens  Whiiudliiig:.  Hoajntales, 
Tid,  1871,  Nr,  1. 
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vor.  am  hiiiten*n  Tunkte  des  aiizuli'^^rndeii  Einsebnittes  rmzii^techen,  die 
Sehneide  des  Messers  iiaeh  vorne  gewandt  und  den  Sehnitt  mit  laiipiMnien, 
aSa^^efönuigen  Zli^en,  wobei  der  tJrifl"  inimrr  mehr  geholfen  wird,  naeb 
vorne  zn  verlängern  (Fig.  22).  Das  Messer  drin^  hierbei  1  cm  tief  mit 
der  Spitze  in  den  Aiigiipfel  ein.  Sobald  der  Selniitt  dit^  gewiinsebte  Läugi^ 
bat,  wird  das  Mesjstvr,  wvim  nOssigkeit  aas  dem  Augapfel  abgelassen  werden 
st>lK  «'in  wenig  nni   seine  Achse   gedreht.    Liegt   der  Schnitt   nach    unten, 

dann  wird  die  Bin<leliant  sofort  in  Ge- 
stalt einer  Blast*  emporgehoben.  Liegt 
der  Sehnitt  nach  oben,  dann  soll  der 
(iehilfe  mit  einer  Pinzette  die  Binde- 
haut an  der  Wunde  rmporhehen,  weil 
dadurch  eine  Saugwirknng  auf  den 
Augapfelinhalt  geübt  wird.  ^)  Hierauf 
wird  das  Messer  herausgezogen.  Naeh 

der  <  »p*'''"^*i^J*i  ^^''"*'  ^^''  einfacher 
Schhjßverband  any:elcgt. 


fTobler")  hat  die  Frage,  welche 
Schnittlrige  bei  der  hinteren  Sklerotniiiie  ilie 
wirksam 8te  ist,  expiTimeiiteil  sttuiicrt  luid 
knnimt  i(ii  fol^^endeii  Sclililsseii:  1.  Dir  juori- 
(liniiale  Sklerotoiiiie  blutet  weniger  und  klafft 
weiter  als  die  äquatorieUe.  2,  Ks  entsteht 
durch  die  Schnittwunde  ein  lebhafter  Flüsjijg- 
keitsistrc^ui  au8  dem  Auge  in  ilen  subkon- 
junktivalen  Üniim.  3.  Die  austretende  FlQssig^- 
keit  ist  wasscrahnlich  irnd  enthalt  XaCL 
4.  I*cr  Verschluü  der  Wunde  ht  beim  Ka- 
ninrhen  nuch  8  Tag-en  vcdlpndet. 
Auch  Meiler")  hat  gefunden,  daß  die  Wunde  iiarb  hinterer  Skler«toniie  «chon 
wenige  Monate  nach  Ausführung  der  Operation  vollstiindig  sidid  vernarbt  war] 

Parinaud*)  ftihrt  auf  den  meridionahMi  Sehnitt  dureh  Wendung  de» 
Messen^  um  W"  nocdi  einen  senkreehten,  so  daß  der  ganze  ISehuitt  dii^ 
Fonn  eines  ~  oder  ~  bekonnnt.  Eine  solehe  Wunde  klafi't  und  ftihrt  zu 
verbreiterter  Narbe,  Also,  wo  tMne  pFiltrationsnarhe"  erwiinseht  ist,  wäre 
da&  angezeigt:    bei  (Uaueonja  absolutum,    bei  Glaucoina  haeniorrliagicum, 


Lianicb  mit  d<*in  Mv*t*9T  v,  Üraef«s  mur  P»ra- 
Mntefl«  der  Lv^iorbkut 


^i  llirscbberg,  2ur  operativen  Btdiandlnnic  der  Netzbautablosung.  Zentr.dbk  f. 
prukt.  AuKenbeilk.,  1891,    S.  204. 

*)  Th,  Tobler,  Experitiientelle  rnicrsuchungien  iUjer  die  Wirkung  d<M-  hinteren 
Skl^rotHmie.  Arch.  t  Augenbeilk.,  1899,  XXXVm.   1,  H.  m. 

')  Melier  ,  Zur  Histologie  der  Narben  nach  Sclerotomia  pdsterior.  Arcb.  f.  Au^i*nheilk., 
1901,  43.  Bd..  S\  t. 

*)  Purin  and,  Tr.iitemeiit  du  glttucom«}  p:ir  \ü  piiracenteise  scl^roticiile.  Arch.  d'oph- 
Uliniqoe,  1885,   V,  pag.  180. 
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wo  man  iiiit  Indektoniiennd  Sotorotomiu  anterior  nichts  riehteii  kann,  IteiOlau- 
comahaeinorrha^qt'Uiij  sjuicht sich  auch  Tcrsfon  i)  sehr  fllrdit'  Sklerotoinie  aus. 

[Einen  Hhnlichen  Schnitt  wie  Parinaud  empfiehlt  Motais*)  (^Blut- 
egelbiß''  \  mit  nachfolgender  Massage  des  Augapfels. 

Masse IrMi^j  Irgtc  bei  ilcr  Puuktkm  wegen  gewisser  Glaukomformen  früher  Ge- 
wicht darauf,  daß  läuiarcre  Einschnitte  gemacht  würden.  Er  wollte  QUerdies  tiefere  Ver- 
IctzuiiiL''  des  Glaskörpers  vemieuien  uud  machte  desbalb  den  Schnitt  mit  Punktion  und 
Kontnipiinktion,  indem  er  das  Messer  in  meridionaler  Richtung  vnn  vorn  nach  hinten 
fluch  einstach.  Später  sprach  er  dann  die  Meinung  aus^  man  solle  eine  möglichst  kleine 
Punktion  in  transversaler  Richtnng  vorn  oh  inen. 

öalezow^ki*)»  der  die  Sclerotomia  posterior  1886  unter  dem  Kamen  Sklem- 
chorintomie  beschreibt,  macht  zwischen  den  oberen  und  äußeren  (.ierade*n  mit  dem 
Gracfeachen  Messer  hinten  einen  Einstich  durch  Lederhant,  Aderhant  uud  Netzhaut 
und  verlän«?ert  ihn  nach  vorn  his  zur  Regio  ciharis.  Danach  auch  Xaht;  Makula,  Sph- 
nerv  und  Ziliarktjper  müssen  beim  Einstich  veroüeden  werden.  Er  macht  auch  doppelten 
Einschnitt  in  einer  Linie,  tim  durch  die  stehen  gelassene  Brücke  die  Xaht  zu  ersparen. 
Er  empfiehlt  die  Operation  bei  Glaucoma  simplex,  Ilydrophthidmus  und  massigen  Glas- 
korperblu  taugen. 

Sinii*)  macht  4  wwi  lange,  ä(|natorielle  Einschnitte  durch  die  Lederhaut  ^  ohne 
die  Aderhiuit  7M  verletzen,  und  zwar  bei  entzündlichem  Glaukom  uhne  Vorderkanjmer. 
Er  konnte  danach  mit  Erfolg  indektomieren. 

Auch  Galezowski")  beschreibt  ein  Verfahren,  wo  er  zwei  Einschnitte  mit 
eioem  eigens  geformten  Messer  hloß  durch  die  Sklera  möglichst  weit  hinten  ohne 
Durchtrennung  der  Atlerhant  macht,  das  hei  Glaucoma  siniplex  anzuwenden  wäre, 

Motaii?')  versuchte  durch  einen  laugen  Einschnitt  zwischen  Rect.  sup.  und  eixt., 
der  4  las  bmm  hinterm  Äquatnr  begann  uud  6  bis  Hmm  lang  war,  in  Fällen,  wo  Iri- 
dektomie  und  Sklerotomie  erfolgltis  waren^  die  Bildung  einer  Fistel  zu  erreichen,  wozu 
Dianoux  noch  die  nachherige  Anwendung  der  Maii^age  empfahL 

Wolfe')  machte  hei  Netzhautahhehung  statt  einer  einfachen  Punktion  Ein- 
schnitte von  8— 12  mm  iJlnge. 

Wo  es  Bich  um  eine  Punktion  der  Netzhautabhehung  handelt,  benutzt  v.  Wecker 
statt  des  Messers  von  v.  Graefo  ein  schmales  Skterotom.") 


n  Tersun.  Le  glaucome  h^morrhagiijue  et  son  tnütement  chirurgieal.  Midi  mMical 
du  8  octohre  1892. 

•)  Motais,  De  !a  scl^rotomie  post^^rieürct  son  proced«^  rationel,  ses  resultats,  sos 
indieiititms.  Atinal.  d'ocul.,  190L  CXXVL  pag.  41. 

*)  Masiseloti,  8ur  I«  glaucume.  AnnaL  d'ucah  188(5,  XCV,  pag.  23L  —  Derselbe, 
D«  la  sclerotomie  equatoriak^  Ci»ngr.  d'nphtabn.,  7—10  Mai  1888.  Aiinah  d'ocnl ,  1888, 
XCIX.  pag.  22ti. 

*)  Galesow^ski,    8ar    rnphtalro<^tomitj   «u    sclirochoriotomie.    Si^.  frang,  dophtalm,, 

4.  Congn,  1880.  —  Derselbe,  De  1  oplitalraotomie  pusterienre    etc.  Rec.  d  ophtaJm.,  1886, 
Octübre. 

*)  S  i  in  i,  Pimtura  della  sclerotica  nel  glaucoma,  Bolh  d'flcul.»  1887,  IX,  3. 

')  Galezowski,  Diskassion  iiber  Glaukom  am  VIL  intern,  Ophthalm.-KongrvO  za 
Heidelheiif  1888.  Ber.  8.  282. 

')  Mt»tais,  Traitement  chirurgieal  du  glauconie  par  la  creatinn  d*nne  listole  con- 
jonctivalc,  Annwh  d'ocul.,  1887.   XCVII,  pag.  251. 

*)  Wolfe,    A  new*  Operation  for  the  eure  nf  detachemt^nt    yf  the  retina.    Lancet,  JI, 

5.  ö06.   ~    Derselbe,  Punclion  a  travers  la  i«clt^rati<[ue  dans  1©  dtcolkmcnt    de  la  retiue. 
Ännal.  d'oeul.,  18Ä4,  XCl,  pag,  141*, 

•)  V.  Wecker,  Cbir,  oculaire,  pag.  229. 
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Der  Ort  des  Einstiches  richtet  sich  bei  Netzhaatabhebung  nach  dem  Sitze  der 
stärksten  Abhebung.  Jedesfalls  maß  eine  Verletzung  des  Ziliarkörpers,  der  Linse  und 
eines  Muskels  vermieden  werden. 

y.  Wecker  rät,  bei  frischen  Netzhau tabhebungen  mit  dem  Eingriffe  so  lange  zu 
warten,  bis  sich  die  Flüssigkeit  nach  unten  gesenkt  hat  und  unten-aufien,  möglichst 
nahe  am  Äquator,  einzustechen,  damit  sich  die  Netzhaut  am  hinteren  Pole  wieder  anlege. 

Zur  Abflachnng  von  (traumatischen)  Sklerektasien  verwandte  Lan- 
desberg ^)  zahlreiche  Einschnitte  in  die  Vorwölbnng.  An  der  Basis  des 
Staphyloms  wird  auf  der  einen  Seite  ein  Grae fesches  Messer  mit  nach 
vom  gewandter  Schneide  ein-,  auf  der  entgegengesetzten  Seite  ausge- 
stochen. Der  Schnitt  wird  dann  mit  langsamen,  sägenden  Zügen  erweitert, 
doch  nicht  ganz  vollendet.  Danach  Atropin,  Druckverband.  In  Zwischen- 
räumen von  3  bis  4  Tagen  wird  die  Operation  wiederholt.  Jeder  fernere 
Schnitt  wird  dicht  am  vorhergegangenen  und  parallel  dazu  angelegt.  Die 
Abflachung  wird  vollständig.  Es  bildet  sich  eine  flache,  feste,  undurch- 
sichtige Narbenbrttcke.  Heilungsdauer  ungefähr  8  Wochen. 

Die  Anzeigen  zur  Sclerotomia  posterior  sind  folgende^): 

1.  Bei  Netzhautabhebung.  Näheres  im  Abschnitte  „Operationen 
bei  Netzhautablösung". 

2.  Bei  Glaukom,  und  zwar  sagt  Nicati^),  die  Sclerotomia  poste- 
rior habe  hierbei  vornehmlich  den  Zweck,  eine  normale  oder  annähernd 
normale  Tiefe  der  Kammer  herzustellen,  femer  ein  nach  gelungener  Glau- 
komoperation zurückbleibendes  Glaskörperödem  zurückzubringen.  Deshalb 
macht  man  sie 

a)  bei  Glaucoma  absolutum,  das  mit  Schmerzhaftigkeit  verbun- 
den ist,  wenn  daran  bereits  andere  Operationen  fruchtlos  versucht  worden 
sind  und  vom  Kranken  die  Vornahme  der  Enukleation,  Neurektomie  oder 
Exenteratio  bulbi  verweigert  wird.  Die  Einschnitte  sind  gegebenenfalls  zu 
wiederholen.  Ganz  sicher  ist  die  Wirkung  auf  die  Dauer  nicht.  Auch  hat 
V  ach  er*)  die  Entwicklung  großer  Staphylome  danach  beobachtet. 

h)  Bei  irritativen,  noch  nicht  absoluten  Glaukomen,  wenn 
andere  Glaukomoperationen  nichts   genützt  haben ,  wenn  z.  B.  nach  einer 


>)  Landesberg,  Zur  Behandlung  der  Skleralstaphylome  traumatischen  Ursprungs. 
Aith.  f.  Augenheük.,  1887,  XVII,  S.  202. 

')  Wegen  der  Anzeigen  zur  Sclerotomia  posterior  bei  Glaukom  vergleiche  man  noch  Le 
Fort,  Glaucome  aigu  gu^ri  en  quelques  heures  par  la  paracent^e  iridochorioidienne.  Annal. 
d'ocul.,  1876,  CXXV,  pag.298;  Coursserant,  Affection  com^enne  grave.  Progr.  m^.,  1878, 
Nr.  41;  Nicati,  Note  sur  la  gu^rison  du  glaucome  par  la  scl^rotomie  ^juatoriale  transverse. 
BoU.  de  la  soc.  de  Chir.,  1881,  pag.  622;  Walker,  Sequel  to  case  of  cyclotomy  in  glau- 
coma. Ophthalm.  Review,  1887,  pag.  204;  Simi,  A  proposito  della  sclerotomia  posteriore. 
BoU.  d*ocul.,  1893,  XV,  Nr.  14;  Pristley  Smith,  A  puneture  of  the  sclera  as  an  adjunct 
to  iridectomy  in  the  treatment  of  glaucoma.  Transactions  of  the  VIII.  intern,  ophthalm. 
Congr.  Edinburgh  1894,  und  die  in  den  anderen  Fußnoten  genannten  Autoren. 

')  Nicati,  Bovue  g^n^rale  d'ophtalmologie,  1894. 

*)  Vacher,  Congi^  d'ophtalm.  1888. 
Csarmaki  Die  avgwi&ntlichen  Operationen.  2.  Aufl.  II.  11 
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Iridektomie  Verschlimmerung  eingetreten  ist  (raaligner  Verlauf),  wenn  nach 
Iridektoraie  oder  Sklerotomie  das  Au^c  hart  bleil*t.  ^i 

c)  Bei  irritativen  Primär-  und  bei  Sekundarglaukomen,  wo 
die  Kammer  ^anz  aufgehoben  ist,  ura  sie  herzustellen  unddanaeli 
eine  Iridektomie  machen  zu  können.  Man  hat  ülm^enÄ  auch  Fälle  beob- 
achtet, wo  sich  zwar  nach  der  8kleralpunktiim  die  Kammer  nicht  her- 
stellte, doch  ein  günstiger  Erfolg  fUra  Sehvernitigen  und  die  Herabsetzung 
des  Binnen  druckes  erreicht  w"ard.2) 

d)  Bei  (Tlaucoma  simplex  (Galezowski'), 

[Heute  wird  in  fast  allen  diesen  Füllen  vorerst  die  Zyklodialyse 
von  Heine  anzuwenden  sein,  und  erst  wenn  auch  diese  ausnahmsweise, 
eventuell  nach  mehrmaliger  Wiederholung,  wirkungslos  sein  sollte,  auf  die 
Sklerotomie  rekurriert  werden,] 

3.  Bei  Ektii^ien  der  Lederhnut. 

Bei  totalen  Ektasien  sollen  mehrfache  äquatpridle  Eißseiniitte  einen  gl^n- 
stigeu  Einfluß  auf  die  Verkieinemng  des  Äugapfels  iilien.  *)  Doch  hahen  andere  *)  keine 
günstigen  Erfolge  davon  gesehen.  Es  ist  hier  eigentlich  die  Enukleation  angezeigt,  und 
nur  wenn  diese  verweigert  wird,  mag  man  sich  mit  derartigen  Versuclien  ahgehen. 

Bei  II  m  s  e  h  r  i  e  b  e  n  e  n  E  k  t  a  b  i  e  n  hat  S  c  li  i  e  lä  s  -  (i  e  m  u  8  e  u  s  '^  i  die  Spaltung  durch 
Kreuzschnitte  versucht ^  doch  erst  mit  Erfolg,  nachdem  eine  lireite  Iridektomie  au- 
gelegt worden  war  Gute  Erfolge  erzielte  Landesherg  mit  seinem  schon  erwiihnten 
Verfahren. 

4.  Bei  Eiteran Sammlung  im  Glaskörper")  (Panophthalmitis). 
Hier  ist,  falls  die  F^xenteratio  bulbi  A^^rweigerJ  wird  nnd  sehr  groLk*  Span- 
nung und  heftige  »Schmerzen  bestehen,  eine  ausgiebige  Spaltung  der  Leder- 
haut vorzunehmen,  Sie  wird  mit  einem  Graefe sehen  Met^ser  gemacht,  dat§ 
man  mit  nach  vom  und  oben  oder  unten  gewendeter  Schneide  im  hori- 
zontalen Meridian,  Wmni  von  der  Hornhaut  entfernt,  ein-  und  an  einem 
ßyniiitetrisehen  Punkte  aussticht ;  der  Schnitt  ist  so  zm  legen,  daß  er  ganz 
in  der  Lederhaut  verläuft.  Sein  Scheitel  liegt  oberhalb  oder  unterhaUr  von 
der  Hornhaut.  Dadurcli  wird  die  Spannung  herabgesetzt  und  der  Eiter 
teilweise  entleert. 

[5.  Koenig^)  empfiehlt  wiederholte  Sklerotomien  bei  peripherer 
Neuritis  optici  infolge  von  Intoxikationen,  Infektionen  und  konstitutionellen 
Erkrankungen.] 


^^)  Mas  Selon,  Sur  le  glaucüme*  Soc.  fran«,.  dophtalm.,  1886. 

^')  Fuchs,  DitAkiission  ober  maU^es  Glaukom.    Bericht  über  d.  XVIII.  Versamtnl.  d. 
ophthalm,  üeseUseli.  zu  H«idelb«rg  188H,  S.  IL 

')  Galezüwski,  a,  a.  0. 

*)  V.Wecker,  L'abus  dViiucb'*ation.  Annal.  d'ocul 

*)  Lrizl)etscbniki>w,    Znr   Frage    von    der   Behandluo^    des   Totiilstaphyloms    de?» 
Aüj^pfels  mittelst  t^kleralschüitt^u.  Chimrgitschenkaja  letopls  IH^jJ,  Nr.  G. 

")  Scbichjs- ü  emuseus,  Ängenbeilanstilt  in  BiAsd,  Jahre^ber.  f.  1Ö7G. 

')  Velpeau,  Nouveaus  lUemeots  de  ro+'d.  upt^rat.  Pu.ris  1839, 

■)  V^.  Koenig,  Rec.  d'iiphtiitm.p  11H)7.  (Ref.  Uphtbalm.  KUnlk,  1907,  S.  439). 
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Skarifikationen  der  Lederhaut  sind  von  Galezowski  bei  Episkleritis  und  Skleritis 
empfohlen  worden.  Man  verrichtet  sie  mit  dem  Skarifikator  von  Des  mar  res.  Bei  epi- 
skleritischen  Knoten  wird  (am  besten  mit  einem  kleinen  bauchigen  Skalpell)  bis  zur 
Lederhaut,  bei  Skleritis  tief  in  die  geschwellte  Lederhaut  eingeschnitten. 

Exzision  und  Trepanation  der  Lederhaut. 

Fage^  entfernte  ein  Skleralstaphylom,  das  nach  einer  penetrieren- 
den Wunde  entstanden  war,  folgendermaßen :  Er  löste  die  Bindehaut  rings 
ums  Staphylom  ab,  legte  drei  feine  Catgutnähte  durch  die  Basis  des  Sta- 
phyloms.  Dann  trug  er  das  Staphylom  ab  und  zog  sofort  die  Nähte  zu. 
Der  Glaskörperverlust  war  höchst  unbedeutend,  der  Erfolg  günstig.  Der 
zugrunde  liegende  Oedanke  ist  dem  der  Critch et t sehen  Abtragung  des 
Homhautslaphyloms  ähnlich. 

Landesberg  hat  jedoch  mit  der  gänzlichen  Abtragung  üble  Erfah- 
rungen gemacht,  indem  danach  in  zwei  Fällen  späterhin  (in  3  und  5  Mo- 
naten) zyklitische  Reizerscheinungen  auftraten  ^),  die  die  Enukleation  not- 
wendig machten.  Er  ersann  daher  sein  schon  erwähntes  Verfahren  zahl- 
reicher Einschnitte  und  änderte  dies  dann  später,  um  rascher  zum  Ziele 
zu  kommen,  dahin  ab,  daß  er  keilförmige  Streifen  von  1  bis  2  mm  Breite 
nach  vollendeter  Inzision  von  den  Wundrändem  ausschnitt.  Diese  Aus- 
schneidungen wurden  öfters  wiederholt.  Nach  3  bis  4  Wochen  gelang  es 
ihm,  die  größten  Staphylome  abzuflachen  und  in  eine  derbe,  undurchsich- 
tige Narbenbrücke  umzuwandeln.  Abfluß  geringer  Glaskörpermengen  kam 
einige  Male  vor.  Nuel")  glaubt  übrigens,  daß  dieses  Verfahren  nicht 
weniger  geßlhrlich  sei  als  die  vollständige  Abtragung  der  Ektasien. 

[Die  Exzision  kleiner  Skleralstaphylome  ist  jedenfalls  zu  versuchen, 
wenn  noch  Sehvermögen  besteht  oder  der  Augapfel  im  übrigen  nicht  wesent- 
hch  destruiert  ist.  Es  gelingt  dadurch  mitunter,  Augen  zu  erhalten,  welche 
sonst  der  Enukleation  anheimfallen  müßten.] 

Coccius*)  hat  folgendes  Verfahren  zur  Heilung  zystoider  Narben 
als  das  sicherste  befunden:  Ein  ganz  feines,  schmales  Messer  wird  mit 
der  Spitze  parallel  zur  Basis  des  Bläschens  durch  die  Mitte  des  Bläschens 
geführt  und  alsdann  beide  Hälften  besonders  mit  einer  Häkchenpinzette 
gefaßt  und  mit  der  Schere  abgetragen.  Diese  Abtragung  muß  bis  zum 
Rande  erfolgen. 

Dem  gegenüber  rät  Nuel  nur  die  einfache  Spaltung  (Sklerotomic) 
solcher  Narben  mit  nachfolgender  Naht  an. 


*)  Fage,  Staphylome  sclerotical,  excision  et  suture;  guerison.  Gaz.  des  hop.  de  Tou- 
louse, 1894,  18  aoüt. 

*)  Landesberg,  a.  a.  0. 

")  Nuel,  a.  a.  0. 

*)  Coccius,  Heilanstalt  für  arme  Augenkranke  zu  Leipzig  etc.,  1870,  S.  35— 3G. 
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Wenn  man  die  Abtraccnn*:  macht,  dann  muß  der  Kanal  i^ut  ausge- 
schabt werden,  uveale  Teile,  die  in  ihm  eingeheilt  sein  können,  rn^d  zu 
entfernen,  indem  man  sie  losschneidet  nnd  mit  der  Spatel  znrüeklagert. 
Schließlich  ist  die  Naht  anznle^en.  Gegebenen  Falles  wird  der  Kanal  vor- 
her mit  dem  Galvanokauter  ausgebrannt. 

Pari u au d^)  hat  bei  Netzhautabhebung  vorgeschlagen,  ein  kleines 
Läppchen  von  4 — ^5  mm  Größe  aus  der  Lederhaut  herauszuBchneiden,  die 
Aderhaut  zu  punktieren  und  dann  die  Punktion  in  Zwischenräumen  von 
7^8  Tagen  zu  wiederholen. 

Die  von  M.  Taylor,  Argyll  Robertson  und  auch  v.  Wecker  an- 
gegebene, zuletzt  von  Fröhlich*)  empfohlene  Trepanation  der  Leder* 
haut  bei  absoluten  Glaukomen  ^l>t  sehr  wenig  befriedigende  Erfolge  und 
wird  deshalb  heute  nicht  mehr  gettbt  Sie  teilt  also  das  Schicksal  der 
IVepanation  der  Lederhaut  zu  optischen  Zwecken,  w^o  man  bei  totalen 
Leukomen  der  Hornhaut  eine  sklerale  Pupille  durch  die  Trepanotlnung  in 
der  Ijt^derhaut  herstellen  wollte.  Sie  ist  als  gänzlich  erfolglos  auch  längst 
aufgegeben, 

Galvanopunktur  und  Kauterisation  der  Lederhaut 

Von  V.  Wecker»)  ist  zur  Behandlung  der  Netzhautablösung  die  Gal- 
vanopunktur der  Lederhaut  angegeben  worden.  Axm  Tierversuchen  hatte 
sich  ergeben,  daß  die  Fistel  6 — 8  Tage  offen  bleibe,  daß  keine  Hämor- 
rhagien  entstünden,  v.  Wecker  benutzte  eine  glühende  Platinschlinge,  mit 
der  er  die  Augenhüllen  an  der  Stelle  durchbohrte,  wo  die  Abhebung  saß. 
Die  Reaktionserseheinungen  sind  ganz  geringfügig.  Die  Erfolge  waren, 
wie  die  der  Skleralpunkturen  sehr  verschieden:  volle  Erfolge,  Rückfälle 
und  vollständige  Miüertbige, 

Chevullereau*)  wiU  durch  Behandlujig  der  Lederhaut  mit  dem 
Thermokauter  an  einzelnen  Punkten  sehr  günstige  Erfolge  bei  Netzhaut- 
abhehung  gefunden  haben.  [Die  neuerlieh  von  Dor^)  empfohlene  und  seit- 
her vieltach  geübte  punktfömiige  Kauterisation  der  Sklera  zur  Behandlung 
der  Netzhautabir^sung  wird  in  dem  betreffenden  Abschnitte  näher  gewürdigt 
werden.] 


*)  FarJnaiidi  Operatiiin  du  dmiUement  rt^tinien.  Batl.  de  la  soc.  frang.  d\>[>htatiii>, 
1884,  |*ag.  77. 

*)  A.  Fröhlich,  Über  die  Treimnatioji  der  SkJenise  bd  schmefÄhafter  Glaukombünd- 
heit.  Klin.  Mcmutßbl.  f.  Augenheilk.,  1904,  XLli,  I,  ö.  41L 

')  V.Wecker  und  Jlasseloii,  Emplüi  de  la  gr^üvano-cauBiiqtte  an  cMr.  «jcnlaire, 
Aniial.  d  ücui.,  1882,  LXXXVIl,  pa^.  39. 

*}  ChevalJereau,  Traitemeut  du  d^coUement  de  la  r^üne.  Bev,  g^n,  de  TophtÄlni.» 
1892,  Nr.  5. 

*)  Dor,  Bericht  der  Oi>hthaIii).  Gesen^chaft  Heidelberg,  18%,  S.  333. 
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Die  Kauterisation  ist  anch  bei  zystoiden  Narben  öfters  angewendet 
worden,  nicht  immer  mit  Ekfolg.^ 

Naht  von  Lederhautwunden. 

Die  erste  Naht  einer  Lederhautwnnde  ward  von  Barett i-)  ausge- 
ftübrt,  der  eine  1  cm  lange  Lederhautwnnde,  nach  Ausziehung  des  ver- 
letzenden Fremdkörpers  —  eines  Stfickes  Glas  —  aus  dem  Glaskörper, 
mit  gutem  Erfolge  vernähte.  Auch  Bowmann,  Dieffenbach  und 
Critchett  sollen  gute  Erfolge  gesehen  haben.  Seit  den  Veröffentlichungen 
von  Windsor»),  Lawson*)  und  Pooley*)  ward  das  Verfahren  immer 
öfter  angewandt,  trotzdem  sich  auch  Stimmen  dagegen  erhoben,  die  in 
der  alten  Behandlung  —  Bettruhe  mit  Rfickenlage  und  Verband  —  das 
sicherste  und  beste  Verfahren  erblickten.  Wenn  wir  die  früher  geschil- 
derten Verhältnisse  der  Wundheilung  der  Lederhaut  berücksichtigen,  so 
folgt  daraus,  daß  wir  unbedingt  bei  Lederhautwunden  eine  unmittelbare 
Vereinigung  der  Wundränder  anstreben  müssen,  und  dazu  ist  bei 
klaffenden  Wunden  die  Naht  der  Wundränder  selbst  das  einzige  Mittel,  weil 
sich  sonst  eine  eingeschaltete  Narbenmasse  bildet,  die  leicht  ektatisch  wird. 

Auch  die  Gefahr  einer  zystoiden  Vemarbung,  wenn  Aderhaut,  Netz- 
haut oder  Glaskörpergewebe  in  die  Wunde  eingeklemmt  sind,  besteht  bei 
solchen  Wunden  und  wird  durch  die  Naht  der  Lederhaut  vermindert. 

Eine  Vereinigung  *der  Bindehaut  allein,  oder  auch  noch  dazu  der 
Episklera  (Fascia  subcoi^unctivalis),  die  man  mit  in  die  Nähte  nimmt, 
sdieint  mir  für  solche  Fälle  nicht  so  sicher  imstande,  die  Wundränder  an- 
einander zu  bringen.  Anders  liegt  die  Sache,  wenn  die  Wunde,  wie  dies 
bei  meridionaler  Richtung  von  Schnitt-  oder  Stichwunden  der  Fall  ist,  nicht 
klafft;  dann  wird  die  von  vielen  empfohlene  Bindehautnaht  wohl  genügen, 
um  den  Wundverschluß  zu  sichern.  •) 

Vor  der  Naht  klaffender  Wunden  müssen  alle  fremden  Gewebsteile, 
die  sich  etwa  in  ihr  befinden,  sorgfältig  daraus  entfernt  werden. 

Die  unmittelbare  Vereinigung  der  I^ederhautränder  hat  nicht  bloß  den 
Vorteil,    daß  sie  die  Bildung  einer  eingeschalteten,  ausdehnungsfähigen 


«)  Nael,  a.  a.  0. 

*)  Baretti,  Gazette  italienne  des  Etats  sardes,  1883. 

*)  Windsor,  Treatment  of  wounds  of  the  eye  by  sutare.  Ophth.  Hosp.  Rep.,  1871, 
pa«.  397. 

^)  Lawson,  Punctured  woand  of  the  sclerotio,  with  escape  of  vitreous,  treated  by 
elosing  ibe  woand  with  a  sutare.  Ophth.  Hosp.  Kep.,  1871,  VIT,  pa^.  14—15. 

*)  Pooley,  Plaie  de  la  scl^rotiqae  traitees  par  la  sutare.  Annal.  d'ocul.,  1874,  LXXII. 
pag.  274. 

*)  Snellf  On  the  closure  of  the  sclerotic  wounds  by  suturing  the  conjunctiva  only. 
Ophthalm.  Rey.,  1887,  pag.  88.  —  Silex,  über  perforierende  Wunden  der  Kornea  und  Skiern. 
BerUner  klin.  Wochenschr.,  1888,  Nr.  20. 
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Narbenschichte  verhindert,  sondern  daß  auch  die  Proliferationsvorg 
der  Aderhaut  nicht  m  mächtig  werden,  da  ja  nicht  m  \ie!  Granulations- 
gewebe  zur  Überbrückung  des  weit  offenen  Spaltes  zu  liefern  ist.  Deshalb 
ist  auch  die  Gefahr  einer  ausgedehuteu  Abhebung  der  Netzhaut  darch  die 
Hehninipfung  des  massigen  ^  sich  auf  ihre  innere  Fläche  und  weit  in  den 
Glaskörper  erstreckenden  Narbengewebes  wohl  bedeutend  vermindert. 

Endlich  ist  nicht  zu  vergessen,  daß  der  rasche  Versebluß  der  Wunden 
einer  Infektion  und  dem  naehtniglichen  Vorfall  des  GlaskiVrpers  vorbeugt. 

Fage*)  faßt  die  Vorteile  der  Lederhautnaljt  in  folgenden  Sätzen  zu- 
sammen : 

1,  Sie  schlitzt  daw  Innere  des  Auges  vor  Infektion  unter  der  Voraus- 
setzung, daß  sie  gleich  nach  der  Verletzung  unter  strengster  Anwendung 
der  Antiseptik  vorgenommen  wird. 

2.  Sie  verhindert  Austritt  von  Glaskörper,  wenn  sie  mit  so  viel  Zart- 
heit genetzt  wird,  um  selbst  keinen  lu^rvorzu rufen. 

5.  Sie  verhütet  die  Bildung  von  Fisteb,  zystoiden  Narben  und 
Staphylomen. 

4.  Sie  führt  zu  einer  viel  regelmUßigeren  Narbe,  die  weniger  einge- 
zogen^ in  der  Folge  der  Abhebung  der  Netzhaut  weniger  günstig  ist. 

0.  Sie  kürzt  die  Heilungsdauer  ab. 
Gegenangezeigt  ist  die  Naht: 

1.  Bei  schweren,  besonders  tiefgehenden  Wunden  mit  sehr  bedeuten- 
dem Glaskörperverlust,  Zusamraenfall  des  ganzen  Auges,  massiger  Blutung 
in  dem  CJlaskörperraum ,  kurz  dort,  wo  eigen tlieh  die  sofortige  Ent- 
fernung des  zerschmetterten  Auges  angezeigt  erscheint. 

Immerhin  kann  man  schon  recht  ausgedehnte  Wunden,  wenn  sie 
nicht  einer  Quetschung  ihre  Entstehung  verdanken,  trotz  schwerer  Ver- 
änderungen im  Innern  bei  Fehlen  von  Infektionszeichen  noch  versuchs- 
weise der  Naht  unterwerfen.  Man  erhält  so  ot^  wider  Erwarten  glatte 
Heilungen.*) 

2.  Wenn  ein  Fremdkörper  im  .\uge  ist,  der  nicht  entfernt  werden  kann. 

3.  Wenn  die  Zeichen  einer  bereits  im  Gange  befindlichen  Entzündung 
des  Augapfels  da  sind. 

Fage  meint  ferner,  man  solle  die  Naht  bei  Berstungen  der  Leder- 
haut unterlassen,  wo  die  Bindehaut  unversehrt  geblieben  ist. 

Ich  kann  mich  dieser  Meinung  nicht  anschließen,  sobald  die  Wunde 
unter  der  Bindehaut  klatllt  und  Gewebsteile  der  Binnenorgane  eingeklemmt 
sind.  Wenn  die  Naht  wirklich  alle  die  genannten  Vorteile  hat,  dann  sehe 


')  Fage»  Resultats  imm^diata  et  tardif»  de  la  satTire  scleroticale.  Annal.  d  ocul.»  1B94> 
CXII,  piig.262. 

*)  Everabusch,  a.a.O. 
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ich  nicht  ein,  warum  man  sie  in  solchen  Fällen  nicht  auch  anwenden  sollte. 
80  viel  Sicherheit  bietet  uns  die  Aseptik  schon,  daß  wir  eine  Wundinfek- 
tion bei  diesem  raschen  und  kleinen  Eangriif  mit  Sicherheit  ausschließen 
können.  Klafft  also  eine  solche  Wunde  unter  der  Bindehaut,  dann  werden 
wir  einen  dreieckigen  Bindehautlappen  bilden,  die  Bindehaut  bis  zur  Wunde 
ablösen  und  diese  vernähen.  Befindet  sich  die  Linse  unter  der  Bindehaut, 
so  wird  sie  herausgelassen.  Danach  wird  die  Bindehaut  wieder  vereinigt.  ^) 

So  verhindern  wir  auch  hier,  daß  Uvea  oder  Glaskörper  einheilt  und 
daß  eine  eingezogene  oder  eine  ektatische  Narbe  entsteht. 

Setzen  wir  selbst  eine  Wunde  in  der  Lederhaut,  so  geben  wir  ihr 
eine  solche  Richtung,  daß  sich  ihre  Ränder  gar  nicht  oder  möglichst  wenig 
zurückziehen.  Trotzdem  halte  ich  es  für  vorteilhaft,  bei  längeren  Wunden 
(über  0*5  cm),  an  denen  bei  den  Handhabungen,  die  ihres  Zweckes  wegen 
nötig  waren  (Ausziehung  eines  Fremdkörpers,  eines  Schmarotzers),  doch 
etwas  gezerrt  worden  ist,  die  Naht  ebenfalls  anzulegen,  zum  mindesten 
durch  die  Bindehaut  und  Episklera,  wenn  die  Bindehautwunde  der  Leder- 
hautwunde entspricht. 

Die  Naht  wird  in  derselben  Weise  wie  dies  bei  den  Hornhautwunden 
angegeben  worden  ist  und  jedenfalls  in  Narkose  verrichtet.  Lawson,  eben- 
so Pooley  empfehlen,  um  sicher  einem  Austritte  von  Glaskörpern  während 
der  Naht  vorzubeugen,  einen  doppeltannierten  Faden  anzuwenden.  Man 
sticht  dann  durch  beide  Wundränder  von  innen  nach  außen,  indem  man  in 
jedem  Wundrand  je  eine  der  Nadeln  setzt.  Die  Wundränder  werden  mit  einer 
feinen  Pinzette  oder,  wie  Kerzendorfer*)  rät,  mit  einem  Häkchen  gehalten. 

Ist  die  Bindehaut  an  derselben  Stelle  durchtrennt  wie  die  Lederhaut, 
dann  ftihrt  man  den  Faden,  nachdem  er  durch  die  Lederhaut  gezogen  ist, 
gleich  durch  die  Episklera  und  die  Bindehaut. 

In  diesem  Falle  kann  man  Seidennähte  nehmen. 

Liegt  die  Bindehautwunde  an  einer  anderen  Stelle,  wie  das  bei  den 
kunstgemäß  gesetzten  Wunden  oft  der  Fall  ist,  dann  vernäht  man  die 
Lederhaut  jedenfalls  mit  Catgut,  wenn  man  es  mit  einer  längeren  Wunde 
zu  tun  hat.  Die  Bindehaut  wird  dann  in  gewi)hnlicher  Weise  mit  feinen 
Seidennähten  geschlossen. 

Weniger  vorteilhaft  scheint  mir  das  Durchziehen  der  Fäden  durch 
die  ganze  Dicke  der  Lederhaut,  wie  z.  B.  Galezowski^)  angibt,  der  die 


')  Manz  widerriet,  sabkonjanktival  laxierte  Linsen  za  entfernen,  ehe  die  Lederhaat- 
wunde  fest  geschlossen  ist,  weil  man  so  sehr  großen  Glaskörperverlust  erhalten  könne. 
Wenn  man  in  tiefer  Narkose  operiert,  kann  ein  solcher  Glaskörperverlast  wohl  vermieden 
werden. 

•)  Kerzendorf  er.  Zwei  Fälle  von  penetrierenden  Wunden  der  Sklera  usw.  Arch.  f. 
Augenheük.,  1878,  VII,  S.  44. 

')  Galezowski,  Sar  la  suture  de  la  sclerotique  dans  les  cas  des  blessure.  Rec. 
d'ophtalm.,  1879,  pag.  148. 
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Nadel  an  einem  Wundraiide  von  außen  nach  innen,  am  anderen  von  innen 
nach  außen  dörchftihrt,  allerdings  möglichst  sehräjü;.  Auch  Kerzendorfer*) 
meint,  e«  sei  nötig,  die  Fäden  durch  die  ganze  Dicke  der  Augapfelhülle 
zu  stechen,  und  venvendet  deshalb  CatguL 

Ich  glaube  jedoch^   daß  es  dort,   wo  die  Lederhaut   genügend  dick 
ist,  besser  ist,   nach   dem  Vorgange  Lawsons  zu  nähen;   wo  sie  jedoch 

recht  dünn  ist,  wird  es  allerdings  sicherer 
sein,  damit  die  Fäden  nicht  ausreißen,  durch 
die  ganze  Dicke  der  Lederhaut  zu  stechen. 

Nuel  =*)  wendet  bei  Korneoskleralrupturen 
und   nach   der   Hklerotoniie   zystoider  Narben 
eine  eigentämlichc  Bindehautnaht  an,   die  die 
Lederhautränder  aneinander  erhalten  solL  Sie 
besteht  darin,  daß  man  auf  der  Seite,  wo  die 
Wunde    ist,    am    Äquator   einen    doppelt    ar- 
mierten Faden  unter  die  Bindehaut  auf  einer 
2  an    langen  Strecke  durchzieht,   dann   beide 
Enden  kreuzt  und  in  der  Nähe  der  Hornhaut 
wieder  unter  der  Bindehaut  einsticht,  sie  unter 
der  Bindehaut  um  die  Hornhaut  Ins  zu  einem 
dem  Finstichspunktegegentiber  liegenden  Punkte 
herumfiihrt,   dort  nebeneinander  aussticht   und   dann  knüpft.    Es  entsteht 
dadurch   ein   bauschenfbniiig  zusammengezogener   Bindehautwulst  vor  der 
Wunde,  die  darunter  verheilt  (Fig.  2ä). 


Ftg.  SS. 

JXmht  n«ch  H  a  e  1 . 

f«!  Staphyloin.  a  ^i.  i${?i.   «^  <'i   Hin-  und 

Aa*iti«hftell0nd^«FmdfKi)fl//| ;  ftfriSktf^ 

rofnmie«chnitt. 


*)  Kcriendorfer,  a.  a.  0. 

')  Nuel,  Des  niptures  BCl^ro-corDeennes.  Annal.  ducul.,   18H8,  XCIX,  pa«;.  270. 


Operationen  an  der  Begenbogenhant. 

Aaßer  den  Eingriffen  an  der  Regenbogenhaut  selbst  findet  auch  die 
Entfernung  von  Fremdkörpern  und  Schmarotzern  aus  der  vorderen 
Augenkammer  hier  ihre  Besprechung. 

Von  den  Eingriffen  an  der  Iris  sollen  ausführiich  besprochen  werden 
die  Iridotomie  und  die  ihr  nahestehenden  Operationen;  die  Iridektomie; 
dann  die  Operation  von  Iriszysten,  die  hintere  Korelyse,  die  Aus- 
losung von  Irisvorfällen  und  die  Entfernung  von  Fremdkörpern 
aus  der  Iris. 

Die  heute  nicht  mehr  oder  nur  ausnahmsweise  geübte  Iridodesis 
und  Iridenkleisis  werden  nur  beiläufig  zu  erwähnen  sein. 

Iridotomie  und  nahestehende  Operationen. 

Die  Spaltung  der  Iris  zur  Herstellung  eines  Sehloches  in  dem  durch 
krankhafte  Vorgänge  geschlossenen  Diaphragma  ist  ein  altes  Verfahren. 
Schon  Woolhouse  (1711)  hatte  den  Gedanken,  bei  Pupillarverschluß  (Syn- 
izesis)  die  verwachsene  Pupille  zu  trennen,  jedoch  ohne  Verletzung  des 
Irisgewebes,  was  er  Diaeresis  nannte.  Ob  er  jedoch  diese  Operation 
wirklich  ausgeführt  hat,  ist  nicht  zu  ermitteln,  i)  Cheselden  fahrte  mit 
einer  sichelförmigen  Nadel  eine  Durchschneidung  der  Iris  bei  aphakischer 
Pupillensperre  (nach  Niederdrttckung  des  Stares)  zum  ersten  Male  (1728) 
tatsächlich  aus. 

Es  wurden  dann  ähnliche  Wege  von  anderen  eingeschlagen  und  auch 
bedeutende  Abänderungen  an  dem  Verfahren  vorgenommen. 

Man  kann  danach  folgende  Verfahren  unterscheiden: 

1.  Zerschneidung  der  Iris  mit  einem  sichelförmigen  oder  lanzettförmigen, 
nadelartigen  Werkzeug,  das  durch  die  Lederhaut  (Cheselden  1728*)  oder 
durch  die  Hornhaut  (Heuermann  1756 »)  eingestochen  wird. 


')  Hirsehberg,  Zar  Geschichte  der  Papillenbildung.  Zentralbl.  f.  prakt.  Augenheilk., 
1892,  XVI,  S.l. 

')  Vgl.  Moraad,  Eloge  de  Cheselden,  M(^moires  de  Tacad^mie  royale  de  Chirurgie, 
IL  —  Sharp,  A  treatise  on  the  Operations  of  sargery,  with  a  discription  and  representation 
of  instmments  nsed  in  performing  that.  London  1739,  Chap.  XXIX,  „of  cuting  the  iris". 

')  Henermann,  Abhandlungen  von  den  chirurgischen  Operationen.  Kopenhagen  1756. 
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2.  Anlegung  eines  Hornhantselinittes ,   duroli    den  mit  dem  zur  Zer- 

schnoiduTig  der  Iris  beHtinjniten  Schnittvverkzeiige  eiiigegaugeii  wird.  Dieses 
Werkzeug  war  ein  eigens  geformtes  Messer  ((Uierin  176tM). 

'd,  Anlegung  eines  großen  Hornhantsdiiiittes  mit  dein  Stamiesfter  und 
Zersclineidung  der  Iris  mit  einer  8ehere,  Janin'),  der  dies  Verfahren  er- 
dachte, hat  die  günstigen  und  ungünstigen  Bedingungen  darun  eine  Pupille 
durch  denutige  Verfahren  anzulegen,  klar  eHaüt  und  es  vor  aUcm  hervor- 
gehoben, daß  fiie  nur  bei  der  Linse  beraubten  Augen  anwendbar  Bind, 

Die  Iridcktomii?  verdrängte  späterhin  die  Iridotomie  alhuählieh  so 
yoll!?tändig,  daü  diese  ganz  in  VergesH'uheit  geriet. 

Erst  V.  Graefe  hat  sie  der  Vergessenheit  wieder  entrissen,  nachdem 
er  die  UnzulängÜelikeit,  ja  Uninögliehkeit  der  Iridektomie  in  Fällen  er- 
kannte ,  wo  nach  einer  8taroperation  oder  nach  einem  Wundstar  durch 
eutztindliche  Vorgänge  gebihlete  Schwarten  die  hintere  Irisdäche  bedeeken,  die 
Pupille  und  das  Kolobom  verschließen  und  die  Iris  raehr  weniger  atrophisch  ist. 

Mit  großer  Klarheit  hat  er  die  Anzeigen,  sein  Verfahren  und  dessen 
Vorteile  in  einem  au  die  ophthahnologische  Gesellschaft  in  Heidelberg 
am  b.  September  1869  gesandten  Telegraiunie  ausgesprochen,  das  ich  hier 
nach  Sichel^)  wiedergebe. 

„Bei  verzweifelter  Iridokyklitis  ndt  Abflaelinng  des  vorderen  Augen- 
absclinittes  und  retroiritischen  Schwarten  nach  Staroperationen  oder  Aphakie 
liegt  ein  vor/iigliches  Verfahren  in  der  einfachen  Iridotomie,  Die  Operation 
kann  entweder  mit  dem  sichetfbmiigen  Messerchen,  wie  solche  frtiluT  zur 
Lösung  Zipfel fonniger  vorderer  Synechien  verAvendet  wurden,  gewissennaßen 
subkorneal  ausgetUhrt  werden  oder  es  wird  ein  myrtenblattt^lrniiges,  zwei- 
schneidiges Instniment  steil  durch  die  Komeairissehwartc  in  den  i^las- 
krirperraum  eingesenkt  und  sofort  zurückgezogen.  Die  (lebilde  sind  mei^t 
retrakti!  genug,  nm  mit  Hilfe  des  vorragenden  und  aussjireizenden  Glas- 
körpers Sehlitze  zu  bilden,  welche  Liehteinfall  und  Fortpflanzung  des  Glas- 
kürperdruckes  bis  zur  Hornhaut  vennilteln;  w^eit  geringere  Tendenz,  sich 
wieder  durch  Proliferation  zu  verschließen,  als  nach  Iridektomie  mit 
Schwartendislazeration,  Wegen  der  geringeren  Verletzung,  geringeren  Blu- 
tung, fehlender  Druck verminderuug,  fehlenden  Lutkutrittes,  Vermeidung 
jeglicher  Spannung  der  Gewebe,  habe  ich  diese  Methode  einige  Male  mit 
glänzendem  Erfolge  ausgeführt  bei  Iridokyklitis  nach  Starextraktion,  wo 
erhebliehe  Abflachuug  nebst  dicken  retroiritischen  Bindegewebsbildungen 
vorhanden^  und  Iridektomie  versuche  erfolglos  geblieben/ 


*)  Gu^rin,  Traitt'  nur  ks  maladieiä  des  ypux.  Lyon  1769,  pag.  255. 
*)  JaniD,    Mrmoires  et  obsenTitions  aDHtcjmiqties.    phvsiölu^iijuts  et  physiques  sur 
TocU  et  sur  les  maltidies,  qui  aft>;ctent  cet  urj^an.  Lvoti  vi  Paris  1772,  pag,  UJQ. 

*)  Sichel,  Zur  Iridotumie,  KUn.  Monatsbl.  f.  Atigeiihdlk.,   1877,  XV,  S.  277. 
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V.  Graefe  hat  somit  nach  dem  Verfahren  von  Henermann  gehandelt. 
Er  versuchte  übrigens  auch  das  Verfahren  von  Cheselden  selbst,  das  in 
der  Durchtrennung  der  Irisschwarte  von  hinten  bestand,  i) 

Trotz  dieser  Empfehlung  durch  v.  Graefe  war  die  Operation  nicht 
imstande,  sich  sofort  Geltung  zu  verschaffen. 

V.  Wecker*)  gebUhrt  nun  das  große  Verdienst,  der  Iridotomie  den 
ihr  gebührenden  Rang  in  der  operativen  Augenheilkunde  wieder  verschafft 
zu  haben,  indem  er  ihre  Technik  ausbildete  und  den  einzelnen,  von  ihm 
ersonnenen   und  weiter  ausgebildeten  Verfahren  scharfe  Anzeigen  zuwies. 

Zweifellos  verdankt  ihm  damit  die  Augenheilkunde  eine  bedeutende 
Bereicherung  ihrer  operativen  Technik,  wie  dies  auch  in  den  sich  nach 
dem  Jahre  1873,  wo  seine  Monographie  über  die  Iridotomie  erschienen 
war,  immer  mehr  häufenden  Veröffentlichungen  über  diese  Operation  und 
die  damit  erzielten  Erfolge  allseitig  anerkannt  ward. 

V.  Wecker  ersann  dann  auch  noch  das  Verfahren  der  Irito-ektomie 
und  Irito-dialyse»),  die  dort,  wo  wegen  Dicke  und  Festigkeit  des  Dia- 
phragmas die  Iridotomie  unausführbar  ist  oder  wegen  dessen  mangelnder 
Elastizität  keine  klaffende  Spalte  ergeben  kann,  zur  Anwendung  kommen, 
indem  ein  dreieckiges  oder  viereckiges  Stück  des  Diaphragmas  ganz  heraus- 
geschnitten  oder  nach  Umschneidong   an  drei  Seiten  herausgerissen  wird. 

Nach  V.  Wecker  haben  dann  andere  wieder  zu  dem  Verfahren  von 
Heuermann  und  v.  Graefe  zurückgegriffen  (Sichel,  Scherk  u.  a.), 
indem  sie  durch  Verbesserungen  des  Nadelmessers  die  Sch^vierigkeiten  des 
Verfahrens  zu  beseitigen  strebten.  Doch  konnte  damit  die  bleibende  Er- 
rungenschaft, die  V.  Weckers  Verfahren  darstellt,  nicht  erschüttert  werden. 
Es  eignet  sich  jenes  Verfahren  wohl  für  ganz  bestimmte  Fälle  besser,  was 
V.  Wecker  auch  selbst  zugibt,  sonst  steht  es  aber  dem  v.  Weckers  — 
und  es  handelt  sich  dabei  um  die  überwiegende  Mehrzahl  der  Fälle  — 
ganz  bedeutend  nach. 

Alle  diese  Verfahren  haben  wesentlich  die  Aufgabe,  regelmäßig  ge- 
brochenem Lichte  wieder  Zutritt  ins  Augeninnere  zu  verschaffen;  es  ist 
also  die  Iridotomie  eine  optische  Operation.  Neuerdings  sind  aber  auch 
Dnrchschneidungen  der  Iris  allein  oder  in  Verbindung  mit  Sklerotoraien  auch 
zum  Zwecke  der  Herabsetzung  des  gesteigerten  Binnendruckes  mehrfach  ver- 
sucht worden.  Es  sind  das  die  Transfixio  iridis,  die  Skier iritomie,  die 
Iridosklerotomie,  die  Sphinkterolysis  und  die  Staphylotomie,  die 
in  gesonderten  Abschnitten  kurz  zu  besi)rechen  sein  werden. 

*)  Vgl.  bei  Meyer,  Trait^  des  Operations,  «lai  se  pratiquent  sur  Toeil.  Paris,  pag.  79. 

')  V.Wecker,  De  l'iridotomie.  Ann.  d'ocul.,  1873,  sept.-octobre.  —  Derselbe, 
Cliirargie  ocalaire,  1879,  pag.  120. 

*)  V.  Wecker,  De  la  combinaison  de  riritomie  avec  l'excision  et  rarrachement  de 
l'iris,  Irito-ectomie  et  Irito-dialyse.  Ann.  d'ocul.,  1879,  LXXXII. 
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/.  Iridotonne  mit  der  Schere, 

Ausnihrunir  der  Iridotomie  naeli  v,  Wecker 

er)  bei  iiuversehrter  LiuNe  uiid  offener  Pupille.  *) 

Auf  der  dem  zu  schaffenden  Spalt  entgegengesetzten  Seite 
desselben  Hornhaiitmeridians  wird  ein  Hornhautschnitt  ange- 
legt, durch  den  die  Blätter  der  Scherenpinzette  geschlossen 
eingeführt  werden.  Man  geht  an  der  Pupille  vorhei,  öffnet  die 
Schere  etwa»  vor  dem  jenseitigen  l*npillenrand  und  schiebt  sie 
80  vor,  daÜ  das  untere  Blatt  hinter  die  Iris  gleitet.  Ist  die 
Schere  weit  genug  vorgedrungen,  dann  schließt  man  sie  mit 
einem  raschen  Schlage  und  zieht  ^ie  hierauf  zurück. 

Bei  ruhigen,  vernünftigen  Kranken  kann  die  Operation  ohne  all- 
gemeine Betäubung  vorgenommen  werden.  Sonst  müßte  man  diese  wegen 
der  Gefahr  einer  Verletzung  der  IJnsenkapsel  anwenden. 

Man  verrichtet  die  Operation  entweder  mit  eingelegtem  Sperrlidhalter 
oder  es  werden  die  Lider  vom  Gehilfen  mit  den  Fingern  festgehalten.  Bei 
annähernd  wagrechter  Lage  des  Schnittes  ist  das  zweite,  hei  lotrechter 
das  erste  Verfahren  deshalb  vorzuziehen,  weil  man  beim  Sperrlidhalter  von 
oben  oder  unten  mit  der  Lanze  beiiuemer  zu  kann,  als  wenn  die  Finger 
auf  den  Lidern  liegen.  Der  Sperrlidhalter  wird  nach  Anlegung  des  Horn- 
hautschnittes entfernt. 

Man  hält  den  Augapfel  dicht  am  Horniiautrande  mit  der  Faßpinzette 
in  jenem  Meridian  fest^  der  dem  anzulegenden  Spalte  entspricht. 

I.  Akt.  Hornhautschnitt. 

V.  Wecker  benützt  zur  Anlegung  des  Hornhautschnittes  sein  Messer 
mit  Hemmleisten  (couteau  k  arret),  um  sicher  eine  innere  Wundlänge  von 
4  mm  und  nicht  mehr  zu  bekommen.  Die  innere  Wundlünge  hängt  aber 
nicht  bloß  von  der  Klingenbreite,  sondern  auch  von  der  Neigung  ab,  mit 
der  die  Klinge  vorgestoßen  wird.  Deshalb  tut  schließlich  jede  Iridektomie- 
lanze  ganz  dieselben  Dienste  als  v.  Weckers  Modifikation  dieses  Werk- 
zeugs. Man  beurteilt  ja  leicht  an  der  auf  der  vorderen  Lanzenfläche  liegen- 
den Wand  des  Wundkanals,  wie  breit  die  innere  Öffnung  ist.  Die  der 
Lanze  beim  Einstiche  und  beim  Vorstoße  zu  gebende  Neigung  nmß  nach 
den  Bd.  II,  S.  16-  22  entwickelten  (trundsätzen  gewühlt  werden. 

Der  Ort  des  Einstiches  nmß  sich  immer  in  dem  Meridian  befinden, 
wo  der  anzulegende  Irisspalt  liegen  soll,  jedoch  auf  der  zur  Pupillenmitte 
entgegengesetzten  Seite.   Natürlich   steht  dabei  die  Schnittlunge  senkrecht 


*)  Von  V.Wecker  ursprünglich   Iridi>tüiiiie  simple  genannt. 


auf  dem  Meridian.  Unter  Umständen  kann  der  Schnitt  in  ein  Narbengewebe 
der  Hornhaut  verlegt  werden,  was  den  Vorteil  bietet,  daß  keine  neue> 
sichtbare  Narbe  entsteht. 

Das  Herausziehen  der  Klinge  erfolgt  nach  denselben  Regeln  wie  bei 
der  Iridektomie,  langsam  und  mit  Anlegung  der  Klingenspitze  an  die 
hintere  Homhantfläche  (vgl.  dort). 

II.  Akt.  Irisschnitt. 

Man  benutzt  dazu  eine  Scherenpinzette  v.  Weckers,  deren  beide 
Blätter  abgerundet  sind.  *) 

Die  Pinzette  wird  geschlossen.  Mit  der  Spitze  der  Blätter  drückt  man 
den  peripheren  Wundrand  leicht  nieder  und  schiebt  sie  sodann  flach  wie 
eine  Spatel  in  die  Kammer  vor.  So  wie  man  am  Pupillarrande  der  ent- 
gegengesetzten Seite  angelangt  ist,  öffnet  man  die  Schere  etwas,  neigt  die 
Griffe  ein  wenig  derart,  daß  beim  weiteren  Vorschieben  das  untere  Blatt 
leicht  unter  den  Pupillenrand  gleiten  kann,  und  schiebt  sie  dann  weiter 
vor.  Sobald  sich  der  Pupillenrand  zwischen  den  Blättern  befindet,  öflfhet 
man  die  Schere  noch  etwas  mehr.  Die  Schere  wird  soweit  vorgeschoben^ 
bis  der  Schnitt  die  beabsichtigte  Länge  erhalten  muß. 

Mit  einem  raschen  Schlage  wird  sie  nun  geschlossen  und  so  das  Ge- 
wel)e  der  Iris  in  radiärer  Richtung  durchtrennt.  Danach  zieht  man  die 
geschlossen  bleibende  Schere  rasch,  aber  vorsichtig  wieder  heraus. 

Wäre  hiebei  der  diesseitige  Irisrand  in  die  Wunde  gefallen,  dann 
müßte  er  sofort  sorgfältig  mit  einer  Spatel  zurückgeschoben  werden. 

Wo  es  nötig  erscheint ,  wird  hierauf  Atropin  eingeträufelt  und  der 
Verband  angelegt.  Die  hergestellte  Spalte  erweitert  sich  erst,  nachdem  sich 
das  Kammerwasser  wieder  hergestellt  hat. 

Anzeigen.^)  Diese  Operation  kann  gemacht  werden: 

1.  Bei  Schichtstar. 

2.  Bei  zentralen  Hornhauttrübungen,  wo  der  ganze  Pupillarrand  oder 
ein  Teil  davon  frei  ist. 

3.  Bei  Verschiebungen  der  Linse,  wenn  diese  getrübt  ist.  Versucht 
man  in  solchen  Fällen  die  Iridektomie,  so  geschieht  es  leicht,  daß  sich 
die  Iris  nach  hinten  umschlägt  und  daß  man  Glaskörper  verliert,  der  sich 
in  die  Wunde  einkl^nmt  und  dort  einheilt. 

Bei  der  Iridotomie  wird  der  Einschnitt  in  der  Mitte  jenes  Hom- 
hautabschnittes  gemacht,    der  der  Seite,  wohin  die  Linse  verschoben  ist. 


')  Hirschberg  gab  der  Schere  die  Handgriffe  von  Cowells  Schere  and  findet 
dieses  Werkzeug  wenigstens  für  viele  Operationen  bequemer.  (Vgl.  Pufahl,  Arch.  f.  Aagen- 
heiULODde  n.  Ohrenheilk.,  V,  S.  389.) 

')  Vgl.  hierza  Masseion,  Rel^v^  statistiqae  de  la  clinique  ophtalmologiqae  de  de 
Wecker  etc.,  1875,  pag.  7—14.  —  v.  Wecker,  Chir.  ocul.,  1879,  S.  120. 
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entspricht.    Die   Iris   kann    leicht    ohne    Glasköri>eiTerluBt    eingeschnitten 
werden. 

4.  AI»  Toilnkt  d<^r  LinseiiausziehuDg^  nach  v.  Hasner. *)  Sie  dient  hei  engen, 
rigiden  i^lpilleFl,  wo  der  Sturaustritt  schwer  erfolg<^n  wiirde,  wenn  narb  abwÄrts  extra- 
hiert wird,  wie  dies  V  Ha  Sil  er  gewöhnlich  tat,  als  Ersatz  einer  Iridektomie,  Sic  wird 
dabei  nach  oben  verrichtet,  so  daß  die  entstandene  Spalte  zum  Teile  wenigstens  vom 
oberen  Lide  gedeckt  wird.  [8.  darüber  auch  Iridotomie  bei  Lappenextraktion.] 

Würdiguns  der  Operation.  Gegenüber  der  Iridektomie  hat  sie  den 
großen  Voiteil,  daß  die  Schnittnarbe  in  das  der  anzulegenden  Pupille 
gegenüber  liegende  fTebiet  der  durchsichtigen  Hornhaut  oder  in  die  schon 
bestehende  Trübung  zu  liegen  kommt,  also  daß  das  durchsichtige  Gcldet 
vor  der  künsthchcn  Spalte  nicht  durch  eine  neue  Trübung  eingeengt  und 
weniger  durch  den  Narbenastiginatismus  l>etroften  wird.  Sie  liefert  auch 
sehr  enge  Spalten,  die  ja  optisch  am  günstigsten  wirkcrj. 

Sie  kann  aber  nur  von  sehr  geübter  Hand  vcrrielrtet  werden,  denn 
es  besteht  bei  ihr  die  Gefahr,  daß  mit  dem  Blatte  der  Scherenpinzette, 
das  hinter  die  Iris  geschoben  wird,  die  Linsenkapsel  verletzt  wird.  Dieser 
Gefohr  kann  nmn  auch  durch  eine  allgemeine  Betäubung  nicht  völlig  ent- 
gehen. Außerdem  fragt  es  sich,  ob  die  Gefahr  einer  Narkose  verantwortet 
werden  kiinn,  wenn  man  einen  Eingriff  nnichen  will,  dessen  P>gebtns  das 
eines  anderen,  weitaus  ungefilhriicheren.  weil  ohne  Narkose  verrichtbaren, 
der  Iridektomie  wohl  etwas  Ul>ertriflTt,  doch  nicht  in  so  hohem  Maße,  daß 
es  im  Verhältnis  zur  Gefahr  der  Narkose  stünde. 

Scherk*)  findet  allerdirig^y ,  dali  v.  Wecker  die  Gefahren  der  von  ibm  seilest 
Angegebenen  Operation  überscbwtze.  Die  Linse,  namentlich  jiingerer  liCnte,  i^t  von  außer- 
ordentlicher Nachgiehigkeit  und  Klaf^tizitat,  bo  daQ  ihre  gar  nicht  so  schwache  Kaptel 
der  Einwirkung  recht  Itetnlchtlicber,  stumpfer  Oewalt  VFidersteht,  ohne  Scbadeii  zu 
nehmen.  Xnr  die  direkte,  ruckweise  erfolgte  Bmlhriing  der  Kapjtel  mit  wirklieb  scharfen, 
spitzen  oder  reiüenden  Teilen  ist  zn  vermeiden. 

Line  Äbiinderung  dieser  Operation  hat  Schöler^)  angegeben.  Er  nennt  sie  prä- 
korneale Iridotomie.  Mit  einer  Smm  breiten  l^anze  wird  am  Honihautrande  ein 
Einstich  gemacht.  Man  läßt  die  ]rh  vorfallen,  zieht  sie  mit  einer  platten  Pinzette  vor, 
schneidet  dann  das  vorgefallene  St  (ick  radiär  auf  den  Kreismuskel  mit  einer  feineu 
Schere  ein  und  schiebt  sodann  den  ganzen  Irisab schnitt  mit  einem  geknöpften  Stilett 
oder  einer  Starspalel  in  die  Kammer  zurück,  worauf  Eserin  eingetranfelt  wird. 

Am  hegten  wird  die  hervorgezogene  Iris  mit  zwei  ungezähnten  Pinzetten  gefaßt, 
ausgespannt  und  zwischen   ihnen   eingeschnitten.    Bei    nngeuügend   trescbulter  Assistenz 


*)  V.  Uasner,  Über  Iridotomie.  Z^itschr.  t  Heitkxmde,  188L  H,  pag.  107  (Prag,  b«i 
Tempsky). 

*)  Scherk,  Iridutomie  nnd  Disiission.  KJin.  Munatsbi.  f.  Äugenheük.,  1883,  XXF, 
S.  315  ff. 

")  Schiller»  Zur  optischen  PiipilbnbiMung,  Berliner  klin,  Wochenscbr,  1886,  Nr.  iti 
(15.  NuvemborK  —  Üersclbi",  IJeitmg  zur  priikomealen  Iridotomie.  Berliner  klin.  Wochen- 
schrift, 1888,  Nr.  40.  —  Fischer,  Ann  der  Augenklinik  des  Herrn  Prof.  Sc  hol  er;  dritter 
Bericht  über  die  präkorneale  Iridotüniit?.  Deutsche  med.  Woche nschr,,  1890|  Nr.  3. 
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kann  der  Schnitt  auch  mit  dem  Messer  von  v.  Graef  e  gemacht  werden,  indem  es  unter 
den  vorgefallenen  Irisabschnitt  vom  Pupillarrand  zum  Ziliarrand  durchgeführt  wird. 

Die  Operation  beseitigt  die  bei  v.  Weckers  Verfahren  bestehende  Gefahr  der 
Kapselverletzung,  gibt  aber  den  Vorteil  auf,  daß  die  Narbe  auf  der  der  Irisspalte  ent- 
gegengesetzten Seite  der  Hornhaut  liegt. 

Seh  öl  er  selbst  hält  sie  technisch  fttr  schwieriger  als  eine  Iridektomie. 

[Monalescu^)  publiziert  ein  dem  Seh  öl  ersehen  Verfahren  gleiches  im  Jahre 
1904,  Axenfeld*)  hat  das  Verfahren  mit  geringer  Abänderung  —  er  schneidet  ^j^mm 
außerhalb  der  Hornhaut  mit  der  Lanze  ein,  bringt  die  Iris  durch  Druck  mit  der  Fixa- 
tionspinzette  vor  die  Wunde  und  inzidiert  sie  mit  der  Weckerschere  —  neuerlich  emp- 
fohlen, und  Deutschmann*)  bemerkt  dazu,  daß  er  dasselbe  auf  Grund  langjähriger 
eigener  Erfahrung  empfehlen  könne. 

Schonender  ist  das  Verfahren  Kuhnts^),  das  Axenfeld  zur  Verwendung  bei 
Schlotterlinse  und  verflüssigtem  Glaskörper  empfiehlt:  die  Iris  wird  mit  dem  stumpfen 
Häkchen  durch  die  Lanzenwunde  vorgezogen  und  radiär  mit  der  Schere  eingeschnitten.] 

Bei  diesem  Verfahren  wird  die  subkorneale  Operations  weise  aufgegeben.  Das  Her- 
vorziehen und  Wiederzurücklagem  der  mit  der  äußeren  Augapfeloberfläche,  also  der 
Oberfläche  des  Bindehautsackes  in  Berührung  gekommenen  Iris  ist  eine  gefährliche 
Sache,  solange  wir  kein  Mittel  besitzen,  die  Bindehaut  unbedingt  keimfrei  zu  machen. 
Man  kann  somit  leicht  Infektion  der  Iris  bekommen,  die  zur  eitrigen  Iridokyklitis  oder 
Iridochorioiditis  führt,  wie  ich  das  selbst  beobachten  konnte. 

Diese  Gefahr  besteht  bei  anderen  präkornealen  Operationen  an  der  Iris,  z.  B.  bei 
der  Iridektomie,  nicht,  weil  ja  das  vorgezogene  Stück  Iris  abgetragen  und  nicht  ins 
Augeninnere  zurückgebracht  wird. 

Aus  diesem  Grunde  ist  die  präkorneale  Iridotomie  zu  verwerfen. 

Ein  ganz  ähnliches  Verfahren  hat  auch  de  Vincentiis  geübt  und  am  9.  Ok- 
tober 1886  als  Iritomia  ab  extemo  in  der  italienischen  ophthalmologischen  Gesellschaft 
mitgeteilt*),  also  noch  vor  Schölers  erster  Veröffentlichung  in  der  Berliner  klinischen 
Wochenschrift. 

Aasfuhmng  der  Iridektomie  nach  y.  Wecker 
h)  bei  fehlender  Linse  und  geschlossener  Pupille.  <>) 

Nach  Verrichtung  eines  entsprechend  gewählten  Horn- 
hautschnittes wird  mit  der  Scherenpinzette  eingegangen,  das  Dia- 
phragma mit  dem  spitzen  Blatte  durchbohrt  und  sodann  nach  ge- 
nügend weitem  Vorschieben  durch  Schließen  der  Schere  gespalten. 

Was  unter  a)  über  das  Festhalten  der  Lider  gesagt  ward,  gilt  auch 
hier.  Gefaßt  wird  der  Augapfel  im  allgemeinen  dicht  an  der  Homhaut- 
grenze,  am  unteren  Ende  des  lotrechten  Meridians. 

*)  Monalescu,  De  Tiritomie.  Annal.  d'ocul.,  1904,  pag.  379. 

')  Axenfeld,  Präkorneale  Iridotomie.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1906,  XLIV, 
I,  S.  51. 

')  Deatschmann,  Zar  präkornealen  Iridotomie.  Ebenda,  S.  258. 

*)  Kahnt,  Zur  Technik  der  Irisausschneiduogen.  Zeitschr.  f.  Augenheilk.,  1903,  X, 
S.  219. 

^)  Besoonto  della  rionione  in  Genova  dell'  associazione  ottalmologica  italiana.  Ajinali 
di  Ottalm.,  1886,  pag.  559. 

•)  V.Wecker,  Beitrag  zur  Iritomie.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1876,  XIV,  S.  281. 
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t.  Akt.  Hornhantschnitt, 
„Tritt  Piipillarversehluii  nach  koiiibinierter  LiDearextraktion  (nach 
obon)  ein,  so  wird  der  Honihaiitscbiiitt  a  (vgl.  Fig.  24j  nach  auß4?n,  dicht 
an  dem  Rande  der  Hornhaut  angelegt  und  entsprechend  der  Zerrung  des 
l\ipillarrandes  gegen  die  Narbe  mehr  oder  weniger  in  der  oberen  Hälfte 
der  Kornea.  Der  Schnitt  muß  sogar  in  manchen  FÄllen,  wo  die  ver- 
schlossene Pupille  sehr  stark  ge^en  die  frühere  Wunde  geierrt  ist,  etwas 
Bchief  zü  liegen  kommen,*  damit  man  nicht  genötigt  ist,  die  Sklera  einzu- 
schneiden/ 

„Handelt  es  sieh  um  mehr  oder  weniger  vollständigen  Pupillarv^er- 
Bchluß  nach  einfacher  Extraktion  und  befindet  sich  die  verlötete  Pupille 
hinter  dem  Zentrum  der  Kornea,  ohne  eine  Verschiebung  nach  der  Wunde 
erlitten  m  haben,  dann  tallt  der  Schnitt  in  die  Nähe  des  äußeren  Horn- 
hautrandes derartig,  daß  er  durch  den  Horizontaldurchmesser  halbiert  wird 

und  der  Scherenschnitt  in  die 
Richtung  des  genannten  Durch- 
messers   zu   liegen  kommt. 

Elwnso  le^  man  den  Schnitt, 
wenn  die  Pupille  ganz  dicht  zur 
Narbe  hingezogen  erscheint,  sobald 
t>ich  aus  dem  Mangel  einer  Ab- 
Hachung  der  Hornhaut  und  einer 
Einziehung  der  Narbe  und  aus  einer 
gewissen  Vorbauehung  der  noch 
nicht  zu  hochgradig  veränderten  Iris  der  Schluß  ziehen  läßt,  daß  ihre 
Hinterfläche  in  den  dem  horizontalen  Meridian  entsprechenden  Teilen 
nicht  mit  dicken  zyklitischen  Schwarten  bedeckt  und  daß  ihre  Elasti- 
zität noch  halbwegs  erhalten  ist.  Solche  Zustände  sieht  man  nach  ein- 
facher und  kondjinierter  Extraktion  ,  wenn  Vorfall  der  Iris  oder  der 
Kolobomsehenkel  eingetreten  war  und  sieh  zugleich  eine  nicht  allzu  schwere, 
plastische  Iridokyklitis  entwickelt  hatte.  Der  Scherenschnitt  trennt  dann 
die  untere  IrishäUte,  die  sehr  stark  gedehnt  ist,  in  ihrer  Mitte  (vgl.  Fig.  25). 
Es  klaffen  gerade  solche  Spalten  sehr  gut  und  werden  fast  rund  und  genau 
zentral,  weil  ja  die  Spannung  in  den  durchtrennten  Teilen  sehr  groß  ist, 
Zur  Ausfuhrung  des  Schnittes  faßt  man  den  Augapfel  dicht  am  unteren 
Hornhautrandc,  setzt  die  Spitze  einer  krummen  Lanze  oder  de^  couteau 
a  arrct  von  \\  Wecker  an  der  angegebenen  Stelle,  ungefiihr  1  — 1*5  mm 
polwarts  vom  Homhautrande  ziemlich  steil  auf,  senkt  die  Klinge  mit 
sanftem  Drucke  in  die  Hornhaut  ein,  bis  die  Spitze  in  der  vorderen  Kammer 
erseheint,  wendet  hierauf  das  Messer  durch  Senken  seines  Griffes  ^^Q^vn 
die  Gesichtsfläche  etwas  und  schiebt  es  unter  sanftem  Klingendruck  nach 
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hinten  soweit  in  der  Kammer  vor,  bis  die  innere  Wnndöffnnng  mindestens 
eine  Länge  von  4  mm  hat. 

Dann  wird  das  Messer  langsam  herausgezogen,  damit  jede  plötz- 
liche Änderung  des  Binnendmckes  vermieden  werde.  Doch  mnß  das  Kammer- 
wasser ganz  ablaufen. 

II.  Akt.  Irisschnitt. 

„Der  Scherenschnitt  {c,  Fig.  24),  welcher  in  horizontaler  Richtung 
angelegt  wird,  soll  den  verlöteten  Sphinkter  über  dem  unteren  l^pillar- 
rande  in  zwei  Punkten  trennen;  die  Wunde  springt  dann  weit  auf  und 
ea  bildet  sich  eine  große  ovale  Pupille." 

Auf  diese  Durchschneidnng  des  Sphinkters  über  dem  unteren  Pupillar- 
rande,  also  auf  die  Wiedereröffnung  der  natürlichen  Pupille,  verzichtet 
man  jedoch  bei  starker  Verlagerung  des  l^pillarteiles  gegen  die  Narbe 
hin,  also  bei  jenen  Fällen,  die  schon  im  vorigen  Absätze  erwähnt  wurden 
(c,  Fig.  25). 

Zur  Ausführung  des  Schnittes  wird  eine  Scherenpinzette  benützt, 
deren  um  1  mm  längeres,  stumpfes  Blatt  einen  kleinen  Knopf  trägt,  der 
nach  hinten  gerichtet  ist.  Man  führt  die  Scherenblätter  geschlossen  durch 
die  Homhautwunde.  Sobald  man  in  die  Kammer  eingedrungen  ist,  öffnet 
man  die  Schere  ein  wenig.  Nun  drückt  der  nach  hinten  gerichtete  Kopf 
des  vorderen  Blattes  die  Iris  beim  weiteren  Vorschieben  nach  hinten.  Sie 
baucht  sich  somit  neben  seiner  Schneide  gegen  die  Spitze  des  hinteren 
Blatte«  vor,  so  daß  man  sie  beim  Vorschieben  mit  der  Spitze  durchbohrt 
und  sie  sowohl,  als  etwa  anliegende  Kapsel  zwischen  die  Blätter  bekommt. 
Der  Schnitt  kann  nun  nach  Belieben  in  mehr  oder  weniger  großer  Aus- 
dehnung gemacht  werden,  indem  man  die  Scherenblätter  entsprechend  weit 
wagrecht  gegen  den  jenseitigen  Homhautrand  vorschiebt  und  die  Iris  so- 
dann mit  einem  schnellen  Schlage  durchtrennt. 

Benützt  man  eine  gewöhnliche  Scherenpinzette  zur  Ausführung  des  Schnittes,  die 
ein  spitzes  und  ein  stumpfes  Blatt  besitzt,  dann  muß  mau,  nachdem  man  sie  in  die 
Kammer  eingeführt  und  etwas  geöffnet  hat,  den  Griff  des  Werkzeuges  gegen  die  Ge- 
Bichtsfläche  stark  neigen,  hierauf  mit  dem  hinteren,  spitzen  Blatte  die  Iris  durchstechen, 
worauf  man  die  Schere  in  unveränderter  Haltung  genügend  weit  vorschiebt  und  dann 
rasch  schließt. 

Wichtig  ist,  daß  die  Scherenarme  bis  zur  Spitze  hin  gut  schneiden,  weil  sonst 
die  Iris  beim  Herausziehen  der  Schere  mitgezerrt  werden  kann. 

Schon  während  des  Einftlhrens  der  Schere  muß  der  Gehilfe,  wenn 
ein  Sperrlidhalter  verwendet  wird,  diesen  etwas  emporheben,  damit  kein 
Druck  auf  den  Augapfel  ausgeübt  werde. 

Die  Scherenpinzette  wird  rasch  herausgezogen  und  die  Lider  sofort 
geschlossen.  Wenn  dabei   mit  Zartheit  vorgegangen  wird,  so  kann  jeder 

Csermak,  Die  angenftratlichen  Operationen.  2.  Aufl.  II.  "[2 
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Verlust  von  OlasktJrper  init  Sicherheit  vermieden  \\'erden.  Ein  f!;erino;fü|^ger 
Verlust  von  Glaskfjrper  hiltte  iihrigeuß  wenig:  zu  bedeuten,  wie  schon 
NoyesO  Hn^ep'l»en  liat. 

Was  nun  die  LHri^e  und  Lage  des  Hchnittes  anlangt,  m  gilt  fol- 
gendes: 

Handelt  es  sieh  um  eine  verschlossene,  unversehrte  Pupille  ohne 
Verlagerung,  dann  legt  man  den  Schnitt  so,  daß  er  wagreeht  läuft  und 
sie  genau  halbiert.  Ein  solcher  Schnitt  braucht  dabei  nicht  lang  zu  sein. 
Man  erhlilt  so  zentrale,  fast  kreisiiinde  Pujjillen. 

Ret*tand  ursprünglich  ein  Kolobom,  dann  legt  man  den  wagi^eehten 
Schnitt,  der  hier  schon  etwas  länger  sein  soll,  weil  sielt  der  Narbenstrang 
iin  Kolobom  weniger  znrückzieht,  an  die  Grenze  zwischen  Pupille  und 
Kolobom. 

FJjonso  geht  man  vor,  wenn  hiiTbei  eine  luaüige  N'erhigerung  der 
Pupille  gingen  die  Narbe  hin  durch  den  Zug  des  geschnnnpften  Exsudates 
erfolgt  ist. 

Ist  aber  diese  Verlagerung  der  Pupille,  besonders  infolge  Einheilung 
der  vorgetalienen  Iris  oder  der  Kololionischenkel  in  die  Narbe  sehr  stark, 
so  ist  es  nicht  rätlieh,  den  Schnitt  so  periiiher  zu  legen,  sondern  dann 
legt  man  ihn,  wie  schon  im  vorigen  Absätze  crwälint,  hinter  der  Mitte 
der  Hornhaut  im.  Man  venneidet  so  das  starre,  sieh  wenig  oder  gar  nicht 
zurüekziehend**  Stdnvartengewebe  und  erhiilt  eine  zentrale  Lücke,  die  nicht 
durchs  obere  Lid  gedeckt  wird. 

Die  Eiehtung  des  Schnittes  ist  auch  hier  gewöhnlich  eine  wagrechte, 
weil  ilie  Narbe,  nach  der  die  Iris  veraogen  ist,  ja  meist  oben  oder  unten  liegt. 
Doch  ist  die  eigentliche  Grundregel,  die  auch  dann  gilt,  wenn  die  Pupille 
nur  wenig  \ erhigeil  ist,  abrr  doch  schon  keine  gleichnuitSig  radiäre  S|»annung 
in  dem  Diajihragma  besteht,  den  Schnitt  senkrecht  auf  die  Kiehtung  des 
größten  Zuges  zu  legen,  weil  die  angelegte  Spalte  dann  am  weitesten 
klafft,*)  Dementspreclieml  wird  nmn  unter  rmständen  auf  die  wagrechle 
Lagt*  (h^s  Schnittes  ver/iehten  müssen.  Das  tritt  z.  H.  dann  ein,  wenn  nur 
ein  Sehenkel  tüngeheilt  ist  oder  nach  zufälligen  Verletzungen,  wo  *lie  Ein- 
heilung seitlich  liegt.  Darauf  ist,  wie  angedeutet,  schon  l>ci  Anlegung  des 
riornhautsehnittrs  Rtieksieht  zu  nehmen. 

Verband.  Da  wegen  (iefäßveränderungen  in  der  Iris  und  Ijcsonders 
bei  noch  etwas  gereizten  Augen  nach  dem  Irisschnitte  leicht  eine  starke 
Blutung  in  die  Kannuern  eintritt,  so  emptiehlt  es  sich,  sofort  einen  Druck- 


')  Noves,  Iridütomy  bv  W*«cker8  forceps  scissurs.  New  York  im-d.  nee,  JaE.  15, 
1876,  iiaj?,  dt 

*l  Green.  Iridectümy  by  Weckers  method.  Tninsiict.  of  the  amer.  ophth.  soe.,  1876^ 
pag.  352.  —  V.  Wecker,  Chir.  ocul^  paff,  286. 
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Terband  anzulegen,  um  dadurch  die  Blutung  möglichst  zu  beschränken.  Ein 
Gehilfe  hält  also  schon  während  der  Operation  die  Gazebauschen  und  einen 
Arltschen  Pflasterstreifen  (vgl.  Bd.  I,  S.  95)  bereit.  So  wie  nun  der  Opera- 
teur die  Scherenpinzette  herausgezogen  hat,  läßt  der  Gehilfe,  der  die  Lider 
hält,  diese  aus,  der  Operateur  drückt  mit  dem  Zeigefinger  der  linken  Hand 
das  obere  Lid  sanft  gegen  den  Augapfel  und  schichtet  dann  unter  stetem, 
sanftem  Drucke  die  Tupfer  dartlber.  Nachdem  unter  Festhaltung  der  Tupfer 
mit  dem  Finger  der  Pflasterstreifen  befestigt  ist,  wird  eine  Gazerollbinde 
angelegt. 

Nachbehandlung.  Dieser  Verband  kann  schon  am  Nachmittage  nach 
der  Operation,  spätestens  am  folgenden  Tage  entfernt  werden.  Hat  sich 
trotz  des  Verbandes  Blut  in  der  Kammer  angesammelt,  dann  beschleunigt 
man  seine  Aufsaugung  durch  Darreichung  von  salizylsaurem  Natron  bis 
zu  starkem  Schweißausbruche  oder  durch  subkutane  Pilokarpininjektionen.  *) 

Anzeigen  und  Würdigung  der  Operation.  „Je  ungünstiger  die  physika- 
lischen Verhältnisse  der  Iris  zur  Iridektomie  liegen,  um  so  günstiger  ge- 
stalten sie  sich  zur  Ausführung  der  Iridotomie."  2)  ich  setze  diesen  Satz 
Pufahls  an  die  Spitze,  weil  er  recht  gut  unter  Berücksichtigung  gewisser, 
nun  näher  zu  besprechender  Verhältnisse  die  Anwendbarkeit  dieser  Opera- 
tion im  allgemeinen  kennzeichnet.  Diese  Operation  ist  angezeigt  bei  Augen, 
die  ihrer  Linse  durch  eine  zufällige  Venvundung  oder  eine  Operation  be- 
raubt wurden  und  deren  bei  der  Operation  unversehrt  gelassene  oder  durch 
eine  Irisverstümmelung  vergrößerte  Pupille  durch  entzündliche  Ablage- 
rungen, die  im  Gefolge  der  Verletzung  aufgetreten  sind,  verschlossen  wurde 
oder  mit  ihren  Rändern  ganz   oder   teilweise   in   die  Narbe  eingeheilt  ist. 

Die  Operation  hat  jedoch  zur  Voraussetzung,  daß  das  Irisgewebe 
noch  so  viel  elastische  Spannung  bewahrt  hat,  daß  nach  dem  Schnitte  ein 
Klaffen  der  Iris  wunde  eintreten  kann.  Es  ist  dies  dann  der  Fall,  wenn  die 
Iris  nicht  hochgradig  atrophisch  ist  und  wenn  an  ihrer  hinteren  Fläche 
nicht  dicke,  zyklitische  Schwarten  angelagert  sind. 

Es  entsteht  durch  die  Operation  eine  Lücke,  die  einerseits  den  Licht- 
strahlen den  Weg  ins  Augeninnere  \vieder  eröffnet,  andererseits  der  sich 
hinter  der  Iris  ansammelnden  Flüssigkeit  den  nonnalen  Abfluß  in  die 
vordere  Kammer  eröflftiet.  Zugleich  wird  die  starke  Spannung,  unter  der 
die  Iris  steht,  und  damit  vielleicht  Folgezustände  beseitigt,  die  sich  in 
häufig  wiederkehrenden  Reizungen  solcher  Augen  bemerklich  machen  können. 


*)  [Ich  verwende  seit  mehreren  Monaten  zur  Erzeugung  lebhaften  Schweißausbruches 
in  solchen  Fällen  einen  von  v.  Jaksch  angegebenen  transportablen  elektrischen  Licht-Schwitz- 
kasten, der  direkt  aaf  das  Krankenbett  aufgelegt  wird.  Er  leistet  auch  bei  alten  Leuten 
mit  schlechtem  Herzen  und  schlechter  Verdauung,  bei  denen  Medikamente  nicht  gebraucht 
werden  können,  ausgezeichnete  Dienste  (zu  beziehen  durch  Kettner,  Prag).] 

*)  Pufahl,  Iridotomie.  Arch.  f.  Augen-  u.  Ohrenheilk.,  1876,  V,  S.  388. 
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T.  Wecker  hat  seinerzeit,  damals  allerdin^  von  anderen  Ansehaaun- 
gen  über  die  Ursache  der  tranniatischen  Entzündungen  ausgehend,  als  sie 
heute  gelten,  die  Iridotomie  auch  bei  frischen  entzündlichen  VorgängeD 
nach  Staroperationen  als  ein  wirksames  Mittel  empfohlen,  um  sie  zam 
Stillstande  zu  bringen  und  so  der  yerhängnisvollen  sympathischen  Reixung 
des  anderen  Auges  vorzubeugen,  während  er  ursprünglich  der  Ansicht  ge- 
wesen war,  man  solle  die  Iridotomie  nur  an  Augen  vornehmen,  wo  alle 
Reizsymptome  geschwunden  sind. 

Nach  seinen  Erfahrungen  wirkt  sie  auch  tatsächlich  sehr  günstig  auf 
den  Verlauf  der  Entzündung  eio. 

Wenn  wir  auch  jetzt  die  Ursache  der  Entzündung  in  einer  Infektion 
und  nicht  in  den  Einklemmungen  der  Iris  oder  Kapsel  und  der  Spannung 
und  Zerrung  dieser  Teile  sehen,  so  ist  es  gleichwohl  zu  verstehen,  daß  die 
Entleerung  der  Entzündimgsprodukte  aus  der  vorderen,  zumal  aber  aus  der 
hinteren  Kammer  einen  sehr  günstigen  Einfluß  auf  den  ganzen  Prozeß  aus- 
üben kann.  Oft  werden  ja  dabei  nicht  bloß  Hypopya,  sondern  citrige 
Ergüsse  aus  der  hinteren  Kammer  und  zurückgebliebene,  zuweilen  massen- 
hafte Starmassen  entleert. 

Man  kann  in  solchen  Fällen  meiat  nicht  erwarteE,  daß  die  damit 
gesetzte  Lücke  schon  endgültig  erhalten  bleibe.  Aber  v.  "Wecker  hat  wohl 
zweifellos  recht,  wenn  er  sagt,  daß  das  Auge  in  bei  weitem  günstigeren 
Bedingungen  für  eine  zweite  Iridotomie  gelassen  wird, 

iSobaJd  also  nach  einer  Ötaroperation  eine  aufgetretene  Entzündung 
der  Iris  den  gewr^hnlichen  Mitteln  (Atropin,  warmen  UmsehUigen)  nicht 
weicht,  den  Kranken  durch  die  fortdauernden  Schmerzen  erschöpft  und  zu 
beftlrchten  steht,  daß  das  Auge  mehr  und  mehr  sein  Sehvermögen  einbüßt, 
kann  die  Iridotomie  mit  Aussicht  auf  Erfolg  versucht  werden. 

Die  Operation  muß  hier  mit  großer  Schonung  und  jedenfalls  mit  der 
geknöpften  Scherenpinzette  v.  Weckers,  die  er  eigens  zu  diesem  Zwecke 
erfand,  in  Narkose  ausgeftlhrt  werden. 

Dabei  werden  koagulierte  Hypopya,  die  sich  in  die  Wunde  drängen, 
mit  der  Pinzette,  und  eitrige  Ergüsse  in  die  hintere  Kanimer,  wenn  sie 
sich  nicht  gleich  nach  dem  Schnitte  entleeren,  durch  Druck  mit  Da  vi  eis 
Löffel  auf  die  periphere  Wundlippe  entfernt. 

Der  Iridotomie  sind  endlich  auch  Nachstare  zu  unterwerfen ,  die  zu 
dick  sind ,  um  mit  der  Nadel  zerschnitten  werden  zu  können.  *)  Davon 
wird  noch  später  die  Rede  sein. 


*)  Masteloji,  BeUH  statifitiqne  tic,,  1874.  pÄg.  9—14. 
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Abändemiigen  des  Terfahrens. 


Das  ursprüngliche  Verfahren  y.  Weckers^)  bestand  darin,  dafi  der  Hornhaut- 
flchnitt  dort,  wo  die  Narbe  lag,  zu  der  die  Iris  hingezogen  war,  gemacht  und  dafi  vor 
dem  Herausziehen  des  Messers  dnrch  nochmaliges  Vorschieben  der  Klinge  ein  entspre- 
chender Schnitt  in  dem  Diaphragma  angelegt  ward,  durch  den  dann  das  hintere  Blatt 
der  Irisschere  eingeführt  werden  konnte  (Iridotomie  double). 

Es  ward  bei  nach  oben  liegender  Narbe  z.  B.  entweder  ein  vertikaler,  in  der  Mitte 
der  Wunde  beginnender,  also  zum  Sphinkter  radiärer,  oder  zwei,  von  den  Enden  des 
Irisschnittes  ausgehende,  nach  unten  divergierende  Schnitte  geführt,  die  zusammen  ein 
A  oder  f  j  bildeten,  und  auf  diese  Weise  infolge  der  Zurückziehung  des  Lappens  eine 
klaffende  Lücke  erhalten. 

Man  hatte  dabei,  wie  ersichtlich,  hauptsächlich  Fälle  mit  Verlagerung  der  Pupille 
durch  Einklemmung  der  Kolobomschenkcl  nach  der  damals  vorwiegend  oder  ausschließ- 
lich geübten  kombinierten  Extraktion  im  Auge.  Ich  erwähne  dieses  Verfahren  hier  des- 
halb, weil  es  die  Grundlage  für  die  später  zu  besprechende  Iritoektomie  abgibt. 

Nicati*),  der  zuerst  eine  von  Gay  et  angegebene  Art  der  Iridotomie  übte  (vgl. 
Fußnote  4),  kam  dadurch  auf  den  Gedanken,  den  Schnitt  anders  zu  machen.  Bei 
V.  Weckers  Verfahren  liegt  der  Hornhautschoitt  parallel  zur  Basalcbene  der  Hornhaut. 
Nicati  sticht  aber  ein  Linearmesser  oder  ein  Skierotom  am  Homhautrande  in  einer, 
meridionalen  Ebene  durch  die  Hornhaut  und  Iris,  führt  dann  v.  Weckers  Scheren- 
pinzette ein  und  spaltet  das  Diaphragma  in  der  gewünschten  Ausdehnung.  Der  Hom- 
hautschnitt  kann  sehr  klein  sein,  man  verliert  keinen  Glaskörper  und  angeblich  fast 
kein  Kammerwasser.  Die  Irisschere  wird  so  eingebracht,  daß  die  Ebene  ihrer  Blätter 
senkrecht  zur  Iris  steht,  sie  also  nicht  erst  geneigt  zu  werden  braucht. 

Ein  gleiches  Verfahren  hat  auch  Milles')  empfohlen,  der  den  Homhautschnitt 
bei  der  Iridotomie  „in  radiärer  Richtung'^  anlegt. 

IL  Iridotomie  mit  Diszissionsmessem  und  ähnlichen  Werkzeugen. 

Das  Verfahren  von  Cheselden  und  Heuermann  ward,  wie  schon 
erwähnt^  von  v.  Graefe  wieder  aufgegriflFen.  Doch  vermochte  es  auch  da- 
nach nicht  recht  durchzudringen.  &st  viel  später  wandten  sich  ihm  wieder 
einige  Operateure  zu. 

Gay  et*)  setzte  das  Linearmesser  am  äußeren  Rande  der  Hornhaut  so  auf,  daß 
es  mit  seiner  Fläche  senkrecht  auf  der  Iloruhautgrundfläche  stand.  Er  durchstach  Horn- 
haut und  Iris,  ging  wagrecht  hinter  der  Iris  weiter,  wobei  er  auf  einen  dem  Einstichs- 
punkte symmetrisch  gelegenen  Punkt  zusteuerte,  stach  die  Iris  dort  von  hinten  nach 
vom  durch  und  vollendete  den  Schnitt  in  der  Iris  mit  sägeförmigen  Zügen,  ohne  die 
Öffnung  in  der  Hornhaut  zu  vergrößern. 

Scherk*)  hat  die  Grtlnde,  die  gegen  die  v.  Wecker  ursprünglich  angegebene 
Art  der  Iridotomie  (double)  sprächen,  auseinandergesetzt.  Man  erhalte  infolge  der  Ein- 


*)  V.  Wecker,  De  riridotomie.  Annal.  d'ocul.,  1873,  sept.-oct. 

•)  Nicati,  Proc^6  d'iridotomie.  Arch.  d'ophtalm.,  1883,  HI,  pag.  403. 

»)  Mi  11  es,  Iridotomy.  Roy.  ophthalm.  Rep.,  1882,  X,  part  lU,  pag.  388. 

*)  Gay  et,  Noaveao  procäl^  d'iridotomie  dans  les  cas  de  cataracte  secondaire.  Congr. 
de  Rheims,  Progr.  m6d.,  1880,  Nr.  35.  (Nach  dem  Referate  bei  Nicati,  Arcb.  d'ophtalm., 
1883,  m,  pag.  403.) 

')  Seh  er  k,  Iridotomie  und  Diazission.  Klin.  Monatsbl.  f.  Aagenheilk.,  1883,  XXI, 
S.  315  ff. 
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schneidong  der  Iris  mit  dem  Messer  mit  Hemmlei^ten  häufig-  eine  m  starke  Blutung, 
daß  die  Anleirung  des  Sclierenfichnittes  sehr  erschwert  werde;  aucli  könne  es  bei  ver- 
flüssigtem Glaskörper  hierhei  zu  starkem  (xlaskürperverliist  und  ZusaramenBinken  *ies 
Auges  kommen,  so  daß  deshalh  die  Operjition  nielit  äu  vollenden  «ei.  Überhaupt  sei  an 
sich  der  Einwand  uicht  uuhercchtjgt ,  daß  eine  Operalionsmethode  nicht  die  prakti- 
Bcheete  sem  könne,  die  eine  stark  gespannte,  wie  zum  Durchtrenuen  geschliffene  Mem- 
bran gevTi8Berm;ißen  mit  Vorbedacht  und  künstlich  sehltiff  machte  uBi  sie  so  erst  zu 
durchschneiden. 

Das  führte  Seherk  zu  dem  Gedanken,  wie  Heu  ermann  u,  a,  die  Hornhaut  mit 
einem  nadelartigen  Meäser  zu  durchhohicn,  duB  Diaphragma  damit,  also  ohne  Abfluß 
von  Kammerwasscr  unti  Glaskörper  zu  durch  trennen^  somit  die  Operation  ohne  wesent- 
liehe  Beeinträchtigung  de&  Binuendruckes  zu  verrichten. 

Er  haute  ileshalb  ein  Mcsserchen*  das  ähnlich  wie  eine  Difizissioiismadel  geformt 
war,  mit  myrteu blattförmiger  Klinge,  aber  durch  einen  am  Griffe  angebrachten  Hebel 
in  sägende  Bewegung  versetzt  Tverden  konnte.  Damit  sollten  Zerrungen  der  Membran 
möglichst  verbindert  werden. 

Für  die  Aseptik  i^t  aber  ein  derartiges  Werkzeug  zu  kompliziert.  KuappsDis- 
zissionsmessercheu  (Fig.  18a,  Bd.  J,  8,13)  leistet  übrigens  in  geeigneten  Füllen  dioselbeu 
Dienste:  es  stopft  die  Wunde  und  schneidet  vorzüglich,  weim  es  entsprechend  gehand* 
habt  wird.  Ebenso  kann  übrigens  auch  ein  doppelt  (also  aucJi  am  Rücken)  gcsehhffeuefL 
Linearmessor  verwendet  werden. 

Schon  vor  Scberk  hat  Sichel')  zur  Ausführung  der  Iridotomie  ein  Messerchen 
angegeben,  das  einer  Diszissiousnadel  gleicht,  dessen  Klinge  jedoch  die  Gestalt  eines 
kleinen  Zeh  ender  sehen  Starmessers  hat.  Er  fand  an  v.  Weckers  Verfahren  haupt- 
sächlich nachteilig,  daß  eine  verhilltnismüßig  große  Hornhautwunde  gesetzt  werde,  was 
AbfluO  des  Kammer wassers  uud  auch  des  Glaskörpers  zur  Folge  halie.  Die  Iris  werde 
beim  Schnitt  mit  einer  Schere  ülierdies  gequetscht. 

V.  Wecker')  bemerkt  diesen  Einwänden  gegenüber  ^ohl  mit  Recht,  daß  bei  aus- 
gesprochener Scbwarlenbiklung  eine  zu  starke  Zerrung  der  Gebilde  des  Iriswinkels  lioi 
Gebrauch  von  nadeiförmigen  Werkzeugen  ausgeübt  werde,  daß  es  sich  dabei  doch  mehr 
um  ein  Reißen  als  um  ein  Sehneiden  handle  und  daß  bei  Gehraüch  der  Schere  von  einer 
tjuetschung  des  (le wehes,  die  entzündungserregend  wirken  könnte,  keine  Rede  sein  könne, 
üegen  allfüllige  Blutungen  sei  aber  gerade  die  leichte  l^uetBchung,  wie  sie  die  Schere 
mit  sich  bringt,  vorteilhafter  als  dic^  Messers chnitte  oder  gar  Bisse.  Gemde  die  Mög- 
lichkeit, in  der  Iris  streng  zu  lokalisieren,  habe  der  Iridotomie  mit  der  Schere  so  schnelle 
Verbreitung  verschafft. 

Natürlich  gibt  er  gern  zu,  daß  dort,  wo  die  Zerrung  der  Gebilde  sehr  geringfügig 
ist.  wo  das  Messer  sehr  dünne  und  gut  gespannte  Gebilde  zu  durchtrenuen  habe  (ein- 
geklemmte Kapselzipfel,  durch  Zug  atrophische  Iristeile),  das  ^'erfallren  mit  dem  Messer 
Vorteile  haberdie  in  größerer  Leichtigkeit  der  Ausführung  und  geringerer  Gefahr  des 
Glaskörperverlustes  bestünden» 

Sieher  ist,  daß  dickere  Schwarten  von  keinem  nadelartigen  Messer  durchschnitten 
werden;  es  spießt  sich  in  ihnen  die  Spitze»  aber  dann  gebt  es  nicht  weiter.  Außerdem 
kauu  man  gegen  alle  diese  Eingriffe  dieselben  Einwände  erheben  wie  gegen  die  Dis- 
xission  des  Nachstarea  mit  nadelartigen  Werkzeugen.  Davon  soll  dort  gehandelt  werden, 
Ihre  Berechtigung  will  ich  damit  jedoch  nicht  nach  jeder  Richtung  zugeben. 


')  Sichel,  Zmr  Iridotomie.  Klin.  Mimatsbl  f.  Augenhellk,,  1877,  XV,  S,  273. 
')  v.  Wecker,    Iridotomie    mit  Schere    oder  Messer.    Kliti.  Monatsbh  f,  Augenheilk., 
1877,  XV,  ä.  392. 
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[Als  „zweizeitigen  Kreuzschnitt  zur  Iris-  und  Kapselzerschneidung" 
empfiehlt  Hirschberg  *)  folgendes  Verfahren  :  Zuerst  wird  mit  dem  Knapp- 
sehen Diszissionsmesser  oder  dem  Graefemesser  ein  wagrechter,  einige  Zeit 
nachher  ein  senkrechter  Schnitt  durch  die  Iris-Kapselschwarte  angelegt. 

In  Fällen,  in  denen  die  Vorderkammer  ganz  aufgehoben  ist,  geht 
Höderath*)  so  vor,  daß  er  der  Stelle  gegenüber,  wo  die  Irisöifnung  an- 
gelegt werden  soll,  1  mm  vom  Homhautrande  entfernt  mit  der  Lanze  in 
der  Richtung  nach  der  Mitte  des  Augapfels  einsticht ;  durch  die  etwa  3  mm 
lange  Wunde  führt  er  eine  Spatel  und  auf  dieser  ein  1  mm  breites 
Graefemesser  in  den  Kammerwinkel  vor,  entfernt  die  Spatel,  kehrt  die 
Sehneide  des  Messers  nach  hinten  und  schneidet  in  sägenden  Zügen  das 
Diaphragma  bis  zum  Anstichspunkte  durch.  Ich  kann  nicht  finden,  daß 
dies  Verfahren  gegenüber  der  viel  einfacheren  Diszission  mittelst  säge- 
formiger  Züge  eines  durch  die  Hornhaut  und  Irisschwarte  eingestochenen 
Graefemessers ,  wie  sie  im  folgenden  von  Czermak  beschrieben  wurde, 
irgendwelche  Vorteile  darbiete.] 

Am  besten  scheinen  für  eine  Iridotomie  mit  der  Messernadel  oder 
dem  (doppelschneidigen)  Linearmesser  jene  Fälle  geeignet  zu  sein,  wo 
nach  der  Staroperation  Einheilung  beider  Kolobomschenkel  oder  des  ganzen 
der  Narbe  entsprechenden  Irissektors  besteht.  Damit  ist  starke  Aufwärts- 
zerrung des  ganzen  unteren  Iristeiles  verbunden,  so  daß  die  Pupille  nur 
eine  ganz  schmale,  mehr  weniger  halbmondförmige  Spalte  bildet,  die  an 
die  Narbe  grenzt  und  vom  oberen  Lide  bedeckt  wird.  Wenn  die  Pupille 
frei  oder  nur  von  einer  sehr  zarten  Verschlußhaut  bedeckt  ist,  sticht  man 
die  Messemadel  oder  das  Linearmesser  unterhalb  der  Hornhautmitte,  etwa 
an  der  Grenze  des  mittleren  und  unteren  Hornhautdrittels  im  lotrechten 
Meridian  ein.  Man  schiebt  die  Spitze  in  die  Pupille,  von  unten  nach  oben 
vordringend,  so  daß  sie  dicht  über  dem  bogenförmig  ausgespannten,  unteren 
Pupillenrande  eintritt.  Dann  schneidet  man  mit  sägenden  Zügen,  indem 
man  dabei  den  Griif  des  Werkzeuges  immer  mehr  hebt,  senkrecht  auf  den 
Sphinkter,  also  lotrecht  nach  abwärts  das  zwischen  seinen  beiden  Befesti- 
gungspunkten straif  ausgespannte  Diaphragma  ein,  und  zwar  so  tief,  daß 
das  Ende  des  Spaltes  etwas  tiefer  zu  liegen  kommt  als  der  Hornhautpol. 
Der  Spalt  klafl't  in  Gestalt  eines  V  auf.  Die  Klinge  des  Messers  muß  natürlich 
schon  beim  Einstich  so  gehalten  werden,  daß  ihre  Flächen  lotrecht  stehen. 

Es  darf  w^ährend  des  Schnittes  das  Kammerwasser  nicht  abfließen. 
Geschieht  das,  dann  muß  man  das  Instrument  herausziehen  und  die  Oj)e- 


*)  Hirschberg,  Über  zweizeitigen  Kreuzschnitt  zur  Iris-  und  Kapselzerschncidung. 
Zentralbl.  f.  prakt.  Augenheilk.,  1905,  November. 

')  Höderath,  Kin  neues  Iridotomievci fahren.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  19()4, 
XLII,  11,  S.  130. 
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ration  abUreehen.  Denn  die  Möglichkeit,  weiter  zu  schneiden,  hört  dann 
vr>llj;^  auf.  Man  kaon  ai>er  die  Ü|>cration  nach  einigen  Tagen  leicht  wieder- 
liolen. 

[///.  Transß^io  indis. 

Eine  benondere  Art  der  Iridotomie  wurde  von  E.  Fuchs 0  an^e^eben 
zur  wenigstens  vorübergehenden  Beseitigung  der  Drucksteigenmg  zufolge 
Vortreibung  der  Iris  bei  ringförmiger  Verwachsung  des  I*upilhirrand(*s  mit 
der  Linsenkai>f»el  (iSeclnsio  pupillae)*  Dnreh  die  geliildeten  Lücken  der  Iris 
kann  die  hinter  der  Iris  angesammelte  Flüssigkeit  in  die  Vorderkanmier 
abfließen,  die  Drncksteigerung  gebt  zurück,  die  Vurderkammer  wird  normal 
tief;  sollten  die  kleinen  Wunden  sieli  sehließen,  so  kann  jeden  falls  viel  b'iehter 
und  schnierzlüser  naehher  die  Iridektomie  aasgefilhrt  werden.  Aus  den  bis- 
her darüber  vorliegenden  Berichten^)  läßt  sich  die  Brauchlnirkeit  des 
kleinen  Eingriftes  zur  (Genüge  ersehen» 

Ausrühruug  der  Traiisfixio  iridis  von  E.  Fuchs. 

Ein  Graefesches  Starmesser  wird  nahe  dem  lateralen  Horn- 
hautrande  in  die  Vorderkammer  ein-  und  durch  die  vorgetriebene 
Irij^  dnreh  bis  zum  medialen  Hornhautrande  durchgeführt  und 
dann  wieder  zurückgezogen. 

Die  kleine  (*peration  wird  in  Lokalanästhesie  (Kokain-Adrenalinein- 
träufelungj  ausg(*führt.  Nach  Einlegen  des  Hperrelevateur^  wird  ein  nicht 
zu  schmales  (Traefemesser  1 — 2  mm 
nach  innen  vom  lateralen  Hornhaut- 
rande im  horizontalen  Meridian  der 
Kornea,  die  Klinge  parallel  zur  Iris- 
ebene eingestoclien,  durch  die  laterale^ 
buekelOirmige  Vorwölbung  der  Iris 
durchgeführt ,  vor  der  Fupillarebene 
durch  das  Pupillenbereich  und  dann 
wieder  durch  den  medialen  Irisbuekel 
geführt  UTid  die  Kornea  medial  an 
symmetrisL'her  .Stelle  kontrapunktiert; 
das     Messer    wird    hierbei     nur    so 

weit  vorgesehoben,  bis  der  mediale  [risbuekel  von  der  ganzen  Messerbreite 
durchtrennt  ist  (Fig.  26).  Beim  Zurückziehen  des  Messers,  mitunter  schon 


Trannfilcio  Iridli!  vöti  E.  F  w  r  h  ^ 


*)  E.  Fiicbs;,  Vber  Trari^llxion  der  Iris,  Bcr  der  25,  Versamml.  der  oi>htbalra.  GeseU* 
Schaft  HeidüUMTfc  18%,  H.  179. 

*)  Asch  heim,  Die  Tr*insfixit>n  der  Iritj.  Ärch,  f,  Äageiiheilk..  1898.  XXXVII.  SJ17. 
—  Pülatti,  SuUa  traslissione  deU'iride.  Ana.  di  OttaimoL,   19Ü5.  XXXIV,  pag.  757. 
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bei  YoUendang  der  ersten  Dorchschneidung  der  Iris  sinkt  dieselbe  zurück ; 
geschieht  dies  schon  während  der  Operation,  so  kann  unter  Umständen  nur 
eine  einzige  Lücke  in  der  Iris  angelegt  werden,  doch  ergibt  auch  diese 
den  beabsichtigten  Erfolg. 

Verband  über  das  operierte  Auge  fUr  24  Stunden. 

Anzeigen  und  Würdigung  der  Operation.  Da  die  kleinen  Schnitte 
senkrecht  zum  Verlaufe  der  Irisgefäße  gerichtet  sind,  so  klaffen  sie  stark 
auf;  mitunter  werden  auch  je  zwei  Schnitte  zu  einem  Lappenschnitt  zu- 
sammenfließen. Nur  selten  erfolgt  eine  etwas  stärkere  Blutung  in  die 
Vorderkammer,  in  den  meisten  Fällen  ist  nach  wenigen  Stunden  die  Druck- 
steigerung dauernd  beseitigt,  der  Augapfel  abgeblaßt.  Nur  nach  stärkeren 
Blutergüssen  oder  zufolge  eines  Nachschubes  der  Iritis  schließen  sich  die 
Iriswunden,  die  Iris  beginnt  sich  wieder  vorzubauchen  und  es  muß  Iri- 
dektomie  nachgeschickt  werden. 

Die  Operation  ist  angezeigt:  1.  Bei  allen  Fällen  von  Vorbauchung 
der  Iris  nach  ringförmiger  hinterer  Synechie,  insbesondere  wenn  schon 
Sekundärglaukom  eingetreten,  da  hier  die  Iridektomie  wegen  der  Brüchig- 
keit des  Irisgewebes,  wegen  der  heftigen  Blutung  aus  den  durchschnittenen 
Irisgefilßen  und  wegen  der  Gefahr  eines  Nachschubes  der  Iritis  eine  nicht 
gtlnstige  Voraussage  gibt.  Im  allgemeinen  empfiehlt  es  sich,  nachdem  der 
Augapfel  abgeblaßt  ist,  doch  die  Iridektomie  nachzuschicken,  die  dann 
wesentlich  leichter  auszuführen  ist,  weniger  Schmerz  verursacht,  also  in 
liokalanästhesie  ausgeführt  werden  kann,  und  eine  viel  bessere  Prognose 
gibt,    als   wenn   sie  bei  bestehender  Drucksteigerung  vorgenommen  wird. 

2.  Bei  Fällen  von  Vortreibung  der  Iris  nach  Staroperation  mit  nach- 
folgender Verziehung  der  durch  Nachstar  verschlossenen  Pupille.  Hier  hat 
die  Transfixion,  die  natürlich  nur  eimnal  den  total  vorgewölbten  Buckel 
durchdringt,  oft  auch  genügenden  optischen  Effekt.] 

IV.  Iritoektomie  und  Iritodialyse. 
Ausführung  der  Iritoektomie  nach  v.  Wecker. 0 

(Ausschneidung  von  Irisschwarteu,  Irislappenschnitt.) 

1.  Verfahren. 

Es  wird  ein  Hornhautschnitt  und  ein  damit  paralleler  Iris- 
schnitt angelegt,  danach  ein  dreieckiges  Stück  des  Diaphrag- 
mas durch  zwei  Schnitte  ausgeschnitten,  die  von  den  Ecken  des 
Lanzenschnittes  zur  Mitte  des  Diaphragmas  konvergieren. 


M  V.Wecker,  De  la  combinaison  de  riritomie  avec  Texcision  et  rarrachement  de 
Tiris,  Irito-ectomie  et  Irito-dialyse.  Ann.  d'ocul. ,  1879,  LXXII,  pag.  137.  -  Derselbe, 
Chir.  oculaire,  1879,  pag.  126.  * 
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Der  Schnitt  in  der  Hornhaut  und  Iris  wird  mit  der  krumnieD  hanze 
oder  mit  dem  couteau  a  arret  von  v.  Wecker  ausf^Tführt.  Mau  sticht  neben 
der  Homhautnarbe  zu  ihr  panilkvl  ein,  bis  der  Schnitt  eine  genügende 
Länge  hat  (6 — 8  tum),  zieht  dann  die  Lanze  so  weit  zurück,  daß  nur  mehr 
ihre  Spitze  die  periphere  Wiindlippe  niederdrückt,  Uißt  das  Kammerwasscr 
ablaufen  und  8tt)ßt  sie  danaeh  wieder  so  vor,  daß  sie  hierbei  dicht  nel>en 
der  inneren  Homhaut\vund<iffnung  das  Diaphragma  durchbohrt  J) 

So  erhält  mau  darin  einen  der  Hornhautwnndc  paraUeleu  Schlitz 
(Fig,  27  (i  bl 

Man  geht  dann  zuerst  an  dem  einen  Wundwinkcl  mit  der  Irisschere 
ein,  schiebt  8ie  mit  dem  hinteren  Bhute  durch  den  hergestellten  Schlitz 
hinters  Diaphragma,  und  zwar  nach  unten  und  gegen 
die  Mitte  hin  vor.  So  wird  der  erste  Schnitt  angck*gt. 
Hierauf  geht  nnui  im  amh^^rcn  Wundwinkel  ein  und  ver- 
richtet den  zweiten  Diaphragmaschnitt  in  einer  zum 
zentralen  Ende  de«  ersten  konvergierenden  Richtung. 
Dabei  muß  der  Irislappen  oilt  an  seiner  durch  den  ersten 
Schnitt  entstandenen  Ecke  mit  einer  kräftigen  Irispinzette 
(Pinzette  von  Fischer-Arlt)  festgehalten  und  angespannt 
werden.  Es  wird  somit  ein  gleichsehen keligee  Druicek 
aus  dem  Diaphragma  (Iris  und  entzündliche  Schwarte) 
umschnitten,  dessen  Basis  der  Lanzenschnitt  ist.  Seine 
Spitze  soll  etwas  tiefer  liegen  als  der  Mittelpunkt  der  Hornliaut. 

Dieser  Lappen  wird  entweder  durch  die  geschlossenen  Blätter  der 
Irisschere  mitgenommen  oder  nachtriiglieh  mit  einer  gewrilmliehen  Iris- 
pinzette hen^orgezogen. 

2.   Verfahren. 

Es  W'ird  mit  dem  Linearmesser  ein  peripherer  Hornhaut- 
and  Irislappenschnitt  angelegt,  hierauf  durch  zwei  zur  ver- 
lagerten Tupille  konvergierende  Schnitte  im  Diaphragma  ein 
dreieckiger  Lappen  entfernt. 

War  vorher  z.  B.  eine  Extraktion  nach  oben  gemacht  worden  und  ist 
die  Pupille  und  ein  alirälliges  Kolobom  ganz  nach  oben  verlagert  und 
durch  eine  dicke  Sclnvarte  verschlossen,  die  Irishinterflilche  ebenso  von 
dicken  jVuflagerungcn  bedeckt  (man  weiß  das  oft  von  vorangegangenen, 
vergeblichen  Iridotomien  her),  dann  wird  der  Schnitt  nach  unten  an- 
gelegt Er  soll  1 — 2  Millimeter  nach  innen  vom  Hornhautrande  liegen.  Ist 
man  beim  Einstich  mit  der  Spitze  des  Lineanjicssers  in  die  vordere  Kammer 
gelangt,  dann  dreht  man  das  Messer  ein  wenig  um  seine  Achse,  um  das 

*)  Wie  bei  v.  Wecke* rn  ursprtiMglicher  „Iridotomie  double^. 
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Eammerwasser  abfließen  zu  lassen ,  dann  stößt  man  es  durch  die  Iris  und 
ffihrt  es  wagrecht  hinter  dieser  bis  zum  Ausstichspunkte,  der  symmetrisch 
zum  Eünstichspunkte  zu  legen  ist.  Bei  der  Vollendung  des 
Schnittes,  der  mit  sägenden  Bewegungen  vorsichtig  aus- 
geftihrt  wird,  entsteht  also  auch  ein  bogenförmiger  Iris- 
(lappen-)schnitt  (Fig.  28). 

Danach  geht  man,  wie  bei  dem  ersten  Verfahren  ge- 
schildert, mit  den  Blättern  der  Irisschere  ein  und  führt 

Fiir  28 

zwei  Schnitte,  die  von  den  Wundwinkeln  ausgehend  zur        iritoektomie 
verwachsenen  Pupille  konvergieren  und  so  ein  sehr  großes      ^^'  verfahren). 
Dreieck  umschneiden. 

Der  Ijappen  wird  wie  beim  1.  Verfahren  entfernt. 

Bei  dem  Versuche,  die  Schorenpinzette  zu  gebrauchen,  kann  sich  herausstellen, 
daß  die  Schwarten  so  dick  sind,  daß  es  nicht  gelingt,  sie  mit  diesem  Werkzeug  zu 
dnrehtrennen. 

Es  gelingt  einem  das  nur  zuweilen  mit  einer  starken  geraden  Schere.  Doch  ist 
dieser  Vorgang  häufig  wegen  der  Breite  der  Scherenblätter,  die  sich  ja  senkrecht  zur 
Wunde  stellen  und  öffnen  müssen ,  recht  schwierig  und  mit  arger  Quetschung  der  Wunde, 
Zerrung  des  ganzen  Augapfels,  auch  starkem  Glaskörperverluste  verbunden.  Man  greife 
deshalb  in  solchen  Fällen  lieber  zu  der  von  v.  Arlt  benutzten  Kneifzange  für  Iris- 
schwarten (Fig.  72,  Bd.  I,  S.  34).  Man  geht  mit  ihrer  scbnabelartigen  Spitze  geschlossen 
durch  die  Homhautwunde ,  öffnet  sie  hierauf  ein  wenig,  schiebt  dann  das  schneidende 
Blatt  unters  Diaphragma,  das  gefensterte  in  die  vordere  Kammer  genügend  weit  vor  und 
kneift  dann  unter  kräftigem  Schlüsse  der  Griffe  ein  Stück  des  Diaphragmas  heraus. 

In  Fällen,  wo  man  schon  von  vornherein  erwartet  oder  weiß,  daß  das  Diaphragma 
für  die  Irisschere  zu  derb  sein  wird,  lege  man  den  Hornhautschnitt ,  wenn  tunlich,  nach 
oben  an,  damit  die  Spalte  teilweise  vom  oberen  Lide  gedeckt  werde. 

Ähnliche  Kneifzangen  sind  von  Krüger*)  und  von  Ilowe')  angewandt  worden. 

Abadie'),  der  bei  der  Ausführung  von  v.  Weckers  Iritoektomie  auf  Schwierig- 
keiten stieß ,  empfiehlt  folgendes  Verfahren  : 

Man  macht  gleichzeitig  mit  zwei  sehr  gut  schneidenden  Lanzenmessem  zwei 
4—5  mm  lange  Schnitte ,  den  einen  am  oberen ,  den  anderen  am  unteren  Hornhautrande. 
Dann  geht  man  durch  die  Mitte  des  unteren  mit  einer  Scherenpinzette  ein,  die  ein 
spitzes  Blatt  hat,  bohrt  das  spitze  Blatt  durch  das  Diaphragma,  etwa  der  Mitte  der  Wunde 
entsprechend,  schiebt  es  vor  und  durchtrennt  das  Diaphragma  mit  zwei  nach  unten 
konvergierenden,  an  der  Einbohrungsstelle  des  Scherenblattes  zusammentreffenden 
Schnitten.  Es  entsteht  so  ein  V^örmiger  Lappen.  Man  führt  nun  durch  den  oberen  Ilorn- 
hautschnitt  eine  gezähnelte  Pinzette  ein,  zieht  den  Lappen  vor  die  Wunde  und  trägt 
ihn  vollständig  mit  der  Schere  ab.  So  erhält  man  eine  große,  dreieckige  Pupille. 


*)  Krüger,  Über  Iridotomie.  Bericht  der  Versammlung  der  ophthalm.  Gesellschaft 
Heidelberg;  Klin.  Monatsbl.  f.  Aogenbeilk.,  1874,  S.  429-432. 

*)  Howe,  On  a  method  of  opening  closed  pupil  after  Operations  for  cataract.  Transact. 
of  the  int.  med.  Congr.,  7.  Sess.,  London  1881,  III,  pag.  129. 

')  Abadie,  De  Tirido-ectomie,  nouveau  procMe  operatoire.  Annal.  d'ocul.,  1888, 
XCIX,   pag.  261. 
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Anzeigen.  In  Fällen,  wo  nach  zufälliger  oder  operativer  Entfeniun^ 
der  Lini^e  eine  nachfolgende  Entzündung  zum  Versdilut^se  der  Pupille  und 
eines  allfälligcn  Koloboms  mit  oder  ohne  Verlagerung  der  Iristeile  gegen 
die  Narbe  hin  geführt  hat,  wo  aber  das  Eetraktionsvennligen  der  Iris 
stark  gelitten  hat  oder  hinter  ihr  derbe  Sehwarten  liegen,  ist  nicht  die 
Iridotoinie,  sondern  die  Iritoektüniie  angezeigt. 

Mehr  weniger  deutliche  Abdachung  der  Kaniuier  bei  starkem  Hinauf- 
gezogensein  der  Pupille  gegen  die  Narbe,  atrophische  Beschaffenheit  der 
Iris,  Weichersein  des  Augapfels  mit  Abflachung  der  Hornhaut  oder  leichtem 
Eingezogensein  der  Narbe  werden  darauf  hinweisen,  daß  sich  solche  derbe 
Schwarten  hinter  der  Iris  befinden.  In  vielen  Fällen  wird  man  diesen  Zu- 
stand von  früher  versuchten,  doch  vergeblichen  Iridotomien  her  als  vor- 
handen kennen. 

Würdigung  der  Operation.  Meist  ist  bei  stark  atrophischem  Gewebe 
der  Iris  die  Blutung  und  die  auf  den  Eingriff  folgende  Reaktion  sehr  ge- 
ring, ja  es  ist  merkwürdig,  wie  gut  derartige  Augen  solche  eingreifende 
Operationen  mitunter  ertragen.  Dementsprechend  wird  der  rein  optische 
Erfolg  der  Operation,  d.  h.  die  Herstellimg  eines  durchsichtigen  Koloboms, 
oft  gut  erreicht.  Leider  ist  trotzdem  der  Heheriblg  meist  recht  ungenügend, 
häutig  auch  Null,  weil  die  trübe  Besehaffeuhcit  des  Glasköriiers  und  aus- 
gedehnte Entartung  der  Netzhaut  und  des  Sehnerven  trotz  vorhandenen 
Hehltx^hes  keine  bessere  Sehschärfe  zulassen.  Daß  der  Operation,  wie  jeder 
anderen  optischen  Operation,  eine  genaue  Funktionspriilung  vorangehen 
muß,  ist  selbstverständlich.  Aber  auch  wenn  diese  gut  bestanden  wird, 
haben  wir^  eben  wegen  des  Zustandes,  in  dem  sich  der  ganze  Augapfel 
betindet,  keine  iSieherheit  dafür,  daß  das  Auge  nach  der  Operation  besser 
sieht  als  vorher 

AuHfilhruDg  der  Iritodlaly^is  nach  v.  Wecker,  ^ 

Einschnitt  mit  der  Lanze  an  der  Grenze  der  noch  erhal- 
tenen Kanmrcr  durch  die  Hornhaut  in  ihrem  nuttleren  Teile 
und  gleich  auch  durch  die  Iris.  Von  den  Enden  des  IriBSchnittes 
werden  zwei  divergierende  Schnitte  im  Diaphragma  bis  zum 
Hornhautrandc  geführt;  schließlich  AusreiJJung  des  umschnit- 
tenen  vierseitigen  Lappens. 

Der  Homhautsehnitt  wird  mit  der  krummen  Lanze  (oder  r.  Weckers 
Lanze  mit  Ucmmleisten)  ausgeführt,  und  zwar  an  der  Grenze  des  noch 
erhaltenen  Kanmierteilcs,  also  meist  in  den  mittleren  Teilen  der  Hornhaut 

*)  V.Wecker,  De  la  corabinaisun  de  l'iritomie  avec  excision  et  rnrnictement  de 
riris,  Irito-ectoniie  et  Iritüdialyse.  Aunal.  d  ocul,  1879,  LXXXII,  pag.  137. 
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(ygl.  Fig.  29).  Sobald  der  Schnitt  5 — 6  mm  lang  ist,  zieht  man  die  Klinge 
etwas  znrttck,  läßt  das  Eammerwasser  abfließen  nnd  stößt  es  dann  durch 
die  Iris  wieder  vor.  Danach  ffihrt  man  mit  der  Scherenpinzette  in  der 
schon  wiederholt  angegebenen  Weise  von  den  Enden  des  Irisschnittes  je 
einen  radiär  laufenden  Schnitt  (fh  und  eg  in  der  Fig.  29) 
bis  zum  Irisansatz  und  erhält  so  einen  vierseitigen  Lappen. 
Dieser  Lappen  wird  hierauf  mit  einer  kräftigen  geraden 
Irispinzette  gefaßt  und  von  seinem  Ansatz  durch  stetig 
wachsenden  Zug  abgelöst,  was  meist  ohne  gefährliche 
Zerrung  am  Ziliartiörper  gelingt,  wenn  nur  die  beiden  ^^^^^ 
Speichenschnitte  (eg  und  fh)  genau  bis  zum  ziliaren  An-  Fig.39. 

satze  der  Iris  gef&hrt  worden  sind.  intoduiysit  nach 

Anzeigen.   Dieses  Verfahren  ist   fttr  jene  schweren  «5  JomhIutJhnitt; 
Fälle  geeignet,    wo   sich  Vortreibung  und   umschriebene  •^''•^*'''^'*'~^''***** 
Anheftung  des   Diaphragmas  an  die  hintere  Hornhaut- 
flache   eingestellt   hat,  was  besonders  dann  beobachtet  wird,  wenn  schon 
vergebliche  Versuche,  eine  Pupille  durch  Iridektomie,   Iridotomie  u.dgl. 
herzustellen,  vorangegangen  sind. 

Bei  einer  Iritoektomie  nach  dem  2.  Verfahren  hätte  man  in  solchen 
Fällen  die  grüßten  Schwierigkeiten. 

So  aber  gelingt  es  in  verzweifelten  Fällen  zuweilen  noch,  eine  recht 
große  Pupille  zu  erhalten. 

F.  IridO'  und  Sphinctero- (oder  Kare-Jlysia  anterior. 

(Ablösung  der  Iris  oder  des  Sphinkters  von  Homhautnarben.) 

Im  Gefolge  von  Einheilungen  der  Iris  in  die  Hornhaut  oder  in  die 
Homhaut-Lederhautgrenze  sieht  man  öfters  verschiedene  Störungen  auf- 
treten: Drucksteigerung,  allmählich  zunehmende  Schwachsichtigkeit,  Reiz- 
zustände und  Schmerzen,  Abnahme  der  Ausdauer  bei  der  Nahearbeit  oder 
auch  schwere,  eitrige  Elntzttndungen.  Es  betrifft  das  alles  freilich  öfters 
die  vorgewölbten  Nerven,  kann  aber  auch  bei  recht  flach  aussehenden 
vorkommen. 

Es  war  daher,  wenn  man  auch  in  der  Erklärung  dieser  Folge- 
erscheinungen früher  nicht  immer  das  Richtige  traf,  sondern  geneigt  war, 
alles  lediglich  auf  die  mechanische  Zerrung  des  Ziliarkörpers  und  der  Iris 
zurückzuftihren,  stets  das  Bestreben  vorhanden,  diese  Anlieftungen  der  Iris 
wieder  zu  lösen.  Denn  man  beobachtete  oft,  daß  dann  die  Folgeerschei- 
nungen ausblieben  oder  sich  wieder  zurückbildeten. 

Wenn  wir  nun  auch  heute  viele  dieser  Folgen  nicht  mehr  auf  die 
Zerrung  der  Iris  als  Ursache  beziehen  können,  so  ist  doch  kein  Zweifel 
vorhanden,  daß  mit  der  Beseitigung  des  Zusammenhanges  der  Iris  mit  der 
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Narbe  oft  Uiiij^tilnde  beseitigt  werden^  die  bei  der  Entstehung  der  soge- 
nannten Folgezustände  mit  im  Spiele  sind,  und  daß  so  die  kausale  Ver- 
kettung durchbrochen  wird.  So  ist  es  ja  ersichtlich,  daß  in  dem  Falle  von 
sogenannten  Wandernarben  i)  gerade  der  Zusammenhang  der  Iris  ntit  der 
Narbe  das  rasche  (""bergreÜen  der  eitrigen  Entzündung  und  das  Eindringen 
der  Mikroorganismen  in  die  Binnenteile  des  Augapfels  verschuldet.  Eine 
sich  naeh  Lüsung  dieser  Verbindung  in  der  Narbe  einsteUende  Entztlndung 
kann  meist  als  viel  weniger  gefährlich  betrachtet  werden,  ^) 

Dabei  ist  ferner  noch  zu  berücksichtigen^  daß  die  lockere,  lakunäre 
Beschaffenheit  der  Narbe  nach  Liisung  des  Znsaunuenhanges  einem  festeren 
Gefüge  rhitz  machen  kann,  zumal  liei  nicht  zu  langem  Bestände,  was 
dann  wiedeiiun  die  Gefahr  eitriger  Infiltration  solcher  Narben  wesentlich 
vermindern  muß. 

Da  man  nun  im  Einzelfalle  nicht  mit  Sicherheit  das  AutTtreten  solcher 
und  anderer  übler  ZufHile  in  späterer  Zeit  ausschlieüen  kann,  so  empfiehlt 
es  sich,  die  Ablösung  der  Iris  in  jenen  Füllen  zu  versuchen,  wo  die  Ver- 
hältnisse einen  Erfolg  versprechen. 

Ein  Teil  der  Folgeerscheinungen  dürfte  in  Zusammenhang  mit  der 
Zerrung  der  Iris  und  des  Ziliarkörpers  stehen,  so  z.  B.  die  leichte  Ermüd- 
barkeit der  Akkommodation  in  solchen  Augen. 

Die  Eingriffe  bessern  mitunter  auch  die  optischen  Verhältnisse  des 
Auges  (Xonnali.sierung  der  Hornhautwölbung,  Freiwerden  der  Pupille).  Oft 
wird  allerdings  auch  nocli  später  ein  dahin  zielender  Eingriff  vorzunehmen 
sein  (Tätowage,  Narbenausschneidung,  Iridektomie), 

Vielfach  wurde  bei  diesen  Zuständen  zur  Befreinng  der  Iris  die 
Iridektonjie  geübt,  so  z.  B.  von  Zchender^),  der  eine  doppelte  kleine  Iri- 
dektomie  anlegte,  oder  es  wurde  hei  aus  anderem  Grunde  nötiger  Iridektonde 
(Dnicksteigerung)  ein  Einschnitt  mit  der  Lanze  in  die  Synechie  oder  über- 
haupt nur  eine  solche*  Iridotomie  mit  der  Lanze  (v.  Arlt^l  geniaeht. 

Wir  besprechen  im  folgenden  nur  jene  Operationsverfuhreu^  die  ganz 
eigens  zu  dem  Zwecke  angegeben  und  geübt  wurden,  die  Synechie  zu 
durch  trennen. 


*)  Leber,  f^her  die  inlrazeUulareD  Lücken  des  vorderen  Horoljantepithels  nsw. 
Arcb,  f.  ripbthalm. ,  1878,  XXIY»  1,  8,284.  —  Wa^enniann,  über  die  vun  Opemtionfi- 
narben  uud  vernarbU^n  IrisvorflUleti  ausgebende  GlfiKkorperdterunji:.  Areb.  t\  Oj>hthalm.^  1889, 
XXXV,  4,  y.  116 

*)  Ich  weiß  sehr  wi>hl,  daß  auch  von  Narben,  die  nicbt  genide  mit  dem  Uvealtrnktas 
zuRammenbängen^  solche  Eiternniaren  ausgeben  können;  der  ZusiunmeDhan^  kann  auch  mit 
dem  Glaskörper I  der  Linsenkapsel  oder  der  Netzhaut  bestebeu.  I)i>cb  »sind  dcnirtig©  FäHe 
seltener. 

*}  Zeh  ender,  Über  peripbere  Irisvorfäne,  ßer,  über  d.  XIV.  Vers.  d.  ophtbalm.  Gesell- 
scbail  Heidelberg,  1882,  8.  114. 

*)  V.  Ärlt,  Oponitionslehre,  S*34I. 
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Bowman*)  machte  einen  kleinen  Einschnitt  in  der  Hornhaut  und  ging  dann 
mit  einem  stumpf  endenden  Tränenröhrchenmesser  ein,  um  die  Irisschenkel  an  der  Narbe 
zu  durchtrennen,  indem  er  das  Messer  gegen  die  Hornhaut  drflckte. 

E.  Meyer*)  versuchte  vordere  Synechien  dadurch  abzutrennen,  daß  er  durch  eine 
Homhautwunde  mit  einer  kleinen  hakenförmigen  Sichel  einging  und  die  Irisschenkel  da- 
durch zerschnitt,  daß  er  vom  Komcalrand  gegen  die  Pupille  hin  schnitt.  Es  mußte  also 
zwischen  Iris  und  Kornea  im  Meridian  der  Synechie  ein  Zwischenraum  vorhanden  sein. 

Kcrschbaumer  soll  nach  Schulek  (a.  a.  0.)  so  vorgegangen  sein,  daß  er  ein 
Linearmesser  vor  die  Iris  führte  und  die  Irisschenkel  von  der  Rückseite  der  Narbe  ab- 
schnitt, ja  womöglich  die  ganze  Irisfläche  ablöste. 

W.  Lang»)  trennt  vordere  Synechien,  die  zwar  breit  sind,  jedoch 
nicht  die  ganze  Breite  der  Iris  einnehmen,  so  daß  ein  Instrument  zwischen 
der  Iris  und  der  Homhautperipherie  durchgeführt  werden  kann,  indem  er 
zwei  Messemadeln  benützt.  Das  eine  ist  Knapps  Diszissionsmesserchen 
(Fig.  18  a,  Bd.  I,  S.  13),  das  andere  ein  ähnliches  Messer,  nur  mit  abge- 
rundeter Spitze. 

Der  Augapfel  wird  in  dem  Meridian,  wo  die  Synechie  sitzt,  fest- 
gehalten, das  spitze  Messerchen  durch  die  Hornhaut  an  einem  von  der  An- 
heftung möghchst  entfernten  Punkte  eingestochen,  der  so  liegt,  daß  das 
stumpfe  Messer  hernach  durch  diese  Einstichsöffhung  leicht  zwischen  Iris 
und  Hornhaut  neben  der  Anheftung  durchgeführt  werden  kann.  Wenn  das 
stumpfe  Messer,  während  es  gegen  die  Anheftung  gedrückt  wird,  auch 
gezogen  wird,  so  schneidet  man  die  Iris  leicht  ein. 

Die  scharfe  Nadel  muß  flach  durch  die  Hornhaut  gestochen  werden, 
damit  das  Kammerwasser  beim  Herausziehen  nicht  abfließe.  Um  den 
Einstichspunkt  der  scharfen  Nadel  mit  der  stumpfen  wieder  zu  finden, 
muß  man  irgend  einen  Punkt  der  Iris  als  Marke  im  Gedächtnis  be- 
halten. 

Abadie*)  trennt  die  Iris  von  der  Narbe  in  Fällen  von  randstän- 
digem Partialstaphylom  so,  daß  er  mit  einem  Lincamiesser  in  der  Nähe 
der  Narbe  einsticht,  die  Klinge  zwischen  Iris  und  Hornhaut  dm-ch  die  er- 
haltene Kammer  fährt  und  an  einem  symmetrischen  Punkte  aussticht.  Mit 
sägenden  Zügen  schneidet  er  dann  parallel  mit  der  Grundfläche  des  Sta- 
phyloms  gegen  den  Hornhautrand,  läßt  jedoch  ganz  zum  Schlüsse  eine 
schmale  Brücke  des  oberflächlichen  Gewebes,  fast  nur  aus  Bindehaut  be- 
stehend, übrig.  Der  umschnittene,  aus  dem  Staphylom  und  einem  schmalen 


*)  Bowman,  Report  of  the  fourth  intern,  ophth.  congr.  London  1873.  (Nach  Schulek, 
Ungar.  Beiträge  zur  Augenhk.,  1895,  zitiert.) 

')  E.  Meyer,  Handbuch  der  Augenheilkunde.  Berlin  1883  (3.  Aufl.),  S.  108  (zitiert 
nach  Schulek,  a.a.O.). 

*)  W.  Lang,  The  division  of  anterior  synechia.  Ophthalm.  Hosp.  Rep.,  1889,  Vol.  XII, 
pag.3o6 

*)  Abadie,  Traitement  du  staphylöme  partiel  et  progressiv-Staphvlotomie.  Annal. 
^'ocul.  1885,  XCm,  pag.  5. 
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Saume  bestehonde  Lappen  Mn^i  somit  nur  noch  durch  zwei  Brücken  mit 
der  NaclibarHchaft  zusammen,  zeotral  durch  eine  breitere,  zwischen  Ein- 
und  Ausstich  liegend,  peripher  durch  eine  ganz  schmale. 

Die  Iris  soll  dabei  rin^^sum  von  dem  Bande  des  Staphylonis  abge- 
schnitten t^ein  und  zieht  sich,  da  sie  ja  in  einem  Zustande  starker  An- 
spannung war,  vom  Wundrande  allseitig  zurück. 

Doch  geliD|?t  das  nicht  immer,  wenigstens  nicht  immer  voUständig^.  Dort,  wo  die 
Schnittlirrie  zu  naht*  an  die  Narbe  kommt  und  deshalb,  wegen  der  flachen  Lage  der 
Schnittebene,  die  innere  WnndÖffnuiig  ins  Narbengewebe  fällt,  wird  die  Iris  nicht  vom 
Narbengewehe  abgetrennt.  Es  wird  die  den  Jrisrand  tragende  Narbenpartie  znm  zen- 
traleü  Rand  der  peripheren  Wiindlippe,  und  da  diese  ja  mit  der  zentralen  nieder  ver- 
wächst, 80  mnß  dort  die  Anheftung  fortbestehen*  Es  kann  das  schon  gunt  am  Beginn 
der  beiden  Schnitthälften  der  Fall  «ein,  wenn  der  Ein-  und  Ausstich  zu  nahe  am  Narben- 
gewebe liegen. 

Wenn  nicht  der  ganze  Pupillarrand  ins  Staphylom  eingeheilt  war, 
dann  vergrößert  sich  naeh  dieser  Operation  die  Pupille  wesentlich  infolge 
der  Ahlösung  des  Sphinkters,  so  daß  eine  spätere  Iridektomie  unniitig  ist. 
Es  ist  das  zugleich  ein  Zeichen,  daß  der  Schnitt  in  der  gewünschten  Weise, 
wenigstens  in  seinen  zentralen  Teilen,  gelungen  ist. 

Wo  der  Sphinkter  ganz  eingeheilt  nnd  durch  die  starke  Vorwärts- 
zermng  der  Iris  kein  genligender  Raum  zwischen  der  Iris  und  der  Horn- 
haut zentralwärts  vom  Staphylom  ist,  durch 
den  das  Messer  geführt  werden  könnte,  dort  sticht 
Abadie  sofort  nach  dem  Einstiche  auch  durch 
die  Iris,  führt  das  Messer  flach  durch  die  hintere 
Kammer  und  sticht  symmetrisch  zum  Einstichs- 
pimkte  durch  Iris  und  Hornhaut  wieder  aus 
(Fig.  30).  Dane  bleibt  nach  Vollendung  des 
Schnittes  eine  mittlere  Irisbrdcke  stehen,  während 
sich  die  beiden  Seitenteile  zurückziehen,   und  es 

muß  später  eine  Iridektomie  gemacht  werden,  um  den  naittleren  Irislappen 
frei  und  eine  Pupille  zu  bekommen. 

Nach  dieser  Operation  stellt  sich  die  normale  Tiefe  der  Kammer 
wieder  her  und  die  Hornhaut  nimmt  wieder  ihre  regehnäßige  Krüm- 
mung an. 

Abadie  empfiehlt  dieses  Verfahren  auch  bei  anderen  Narben 
mit  vorderer  Synechie,  wenn  diese  ausgebreitet  oder  sehr  peripher  ge- 
legen ist. 

Sehulek^)  gab  zur  Ablösung  der  Iris  von  Ilornhautnarben  zuerst 
die  Sphinctcrotomia  papillaris   an.    Er  gebrauchte   dazu  eine  Mcsser- 


Vig.  to. 
Siftpbylotomie  nmeh  Abadie. 


*)  Schulek,  Orvosi  Hetilap  .Szemeszet",  1874,  Nr,  2,  3  o.   4    und  Ün^ar.  Beitrüg© 
sor  Aug«nbeiU[.,  1895,  Wien,  bei  Deuttcke. 
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nadel,  deren  Klinge  1 — 1*5  mm  breit  nnd  3  mm  lang  war.  Der  Schaft  ver- 
lief gerade  in  den  Rücken  der  Klinge,  die  Schneide  war  konvex  und  stand 
banchig  vor.  Er  stach  dnrch  die  Hornhaut  so  ein,  daß  er  die  Klinge  flach 
unter  den  zur  Hornhaut  hingezogenen  Sphinkterschenkel  führen  und  diesen 
sodann,  nachdem  er  die  Schneide  gegen  die  Hornhaut  gedreht  hatte,  durch- 
schneiden konnte.  Um  also  den  jenseitigen  Schenkel  zu  durchtrennen,  ging 
er  mit  der  Klinge  durch  die  Pupille  hinter  die  Iris;  um  den  diesseitigen 
zu  durchschneiden,  mußte  die  Klinge  erst  die  Iris  durchbohren.  Schul ek 
gab  nun  verschiedene  Verfahren  an,  wie  man  entweder  bloß  einen  Schenkel 
oder  beide  in  einem  Akte  durchtrennen  kann.  Die  Schnitte  mußten  im 
Irisgewebe  senkrecht  auf  dem  freien  Rand  der  Iris  liegen  und  nur  ein 
Drittel  der  Irisbreite  durchsetzen. 

Später  schlug  er  ein  anderes  Verfahren  ein,  das  nicht  wie  das  eben 
erwähnte  den  Nachteil  hatte,   daß   leicht  mit  der  noch  vor  der  Irisdurch- 
schneidung  im  Auge  verbleibenden  Spitze   bei  Abfluß  des  Kammerwassers 
oder  Unruhe  des  Auges  eine  Verletzung  der  Linsenkapsel  erzeugt  werden 
kann.  Es  erinnert  an  das  Verfahren  von  Abadie,  unterscheidet  sich  aber 
dadurch,  daß  der  Schnitt  ganz  im  Narbengewebe  liegt,  weshalb  das  Messer 
anders  eingestochen  und  durch  die  Kammer  gefUhrt  werden  muß,  und  da- 
durch, daß  der  Schnitt  nur   den  Pupillenteil  der 
Iris   befreien    soll,    weshalb    das   Messer    schon 
früher    ausgeschnitten    wird.     Schulek    nennt 
dies    Verfahren    Sphincterolysis    anterior.*) 
Dieses   Verfahren    besteht   nämlich    darin,    daß 
mit  einem  schmalen  Linearmesser  innerhalb  des 
Narbenrandes  flach  und  ungefähr  tangential  zum 
einen   Sphinkterschenkel   in  die  Kammer  einge- 
gangen wird,  und  zwar  so  tief,  daß  bei  der  fol- 
genden Wendung  der  Klinge  die  Spitze  nicht  vor  Pig.ai. 
die  Pupille,   sondern  jenseits   davon  vorbeigeht  gfS^u^^t^'Ä'eVfX'rebe^^ 
(Fig.  31);   hierauf  wird   der   Griflf  des  Messers  L^erin'^u,,!^'"'^?^^^^^^^^ 
ungefthr  um  einen  Winkel  von  100—120»  gedreht,             «^^'^^'  ^*'^> 
so  daß  nun  die  Klinge   beide  Sphinkterschenkel 

kreuzt  und  die  Klinge  hierauf  an  einem  dem  Einstichspunkte  symmetri- 
schen Punkte  auf  der  anderen  Seite  der  Narbe  in  ihrem  Rande  ausge- 
stochen (Fig.  31).  Die  Schneide  muß  dabei  der  Synechie  zugewandt  sein. 
Danach  wird  mit  sägenden  Zügen  flach  weitergeschnitten.  Man  hat  hierbei 


*)  Schule k,  Über  Sphincterolysis  anterior.  Vorgetragen  in  der  ungar.  Akademie  der 
Wissensch.,  1892,  I,  18;  NatorwissenschafU.  Abhandlungen,  XXII,  3.  Heft,  S.  1—54;  Orvosi 
Hetilap,  „Szemtezet",  Nr.  1,  2  u.  3,  und  Ungar.  Beiträge  zur  Augenheilk.,  1895,  S.  7.  Wien, 
Deaticke. 

Csormftk,  Die  ftagenäntliohen  Operationen.  2.  Aufl.  II.  13 
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zu  traehten,  daß  die  Klinge  nicht  genau  in  den  Winkel,  wo  sich  die  Iris 
an  die  Hornhaut  ansetzt,  eintkin^t.  Sie  muß  nämlich  die  Schenkel  hinter 
ihrem  An^at/.puukte^  also  noch  im  freien  Teih%  etwas  enttenit  von  jenem 
einschneiden  und  hierauf  erst  ins  KaHien^TAvebe  eindringen,  Flaeh,  ja  mit- 
unter etwas  abfallend  gegen  den  Homhaiitrand  geführt,  wird  das  Messer 
entweder  ganz  ausgesehnitten  nnd  so  ein  konvexer  Karbenlap|)en  geliildet 
oder,  wenn  schon  wäiirend  des  Hehneidens  die  Einschnitte  in  den  Pupillar- 
rand  genügende  Ljingc  haben  (ein  Drittel  der  Irisbreite),  das  Messer  vor 
Vollendung  des  Lappensehnittes  schon  herausgezogen,  so  daß  eine  Gewebs- 
brücke  die  Mitte  des  Lappenrandes  mit  der  Hornhaut  verbindet,  also  ähn- 
lich wie  bei  v,  Weckers  Sklerotomic  die  Brücke  in  der  Leder  haut. 

[v.  Wecker!)  \}-\gi  nach  perfoiicrenden  Verlet2ungen  der  Kornea  ge- 
bildete Adhäsionen  der  Iris  in  folgender  Weise  von  der  Kornea  ab : 
Zwischen  Rand  der  Narbe  und  Hornbautrand  legt  er  mit  der  Lanze  einen 
Öehnitt  in  der  Kornea  an,  der  durch  die  Narbe  halbiert  wird.  Beim  Ein- 
dringen der  Lanze  bilden  sich  zwei  Oflnungen  in  der  Iris,  durch  die  er 
nacheinander  dm  eine  Blatt  der  Weekersehere  einschiebt,  während  das 
zweite  in  der  Vordcrkannuer  tiber  der  Iris  liegt;  mit  je  einem  Schlage 
wird  die  Iris  völlig  von  der  Kornea  abgetrennt.  Besteht  traumatisclu!  Kata- 
rakt, so  soll  die  Iritoraie  bis  zur  Aufsaugung  derselben  aufgesehoben 
w^erden,  falls  sie  nicht  durch  auftretende  Drucksteigerung  nofig  wird.] 

[Bajardi^")  verwendet  zur  lAHunf^  der  vorderen  Synechie  bei  stellender  Vorder- 
kammer  ein  pfclioijenes  Mesaerchenj  ebenso  Scionti.^) 

Straub*)  filbrt  ein  Taylonuesscr  durch  die  Horoliautuarbc  in  die  Vurderkanimcr 
ein  lind  löst  mit  einem  knieförmig  gebogenen,  am  Ende  stumpfen  Messercheu  die 
Synecbie  von  der  NaHie  ab.] 

Im  AiisdUiiÄse  tiicrau  n^ill  ich  noeh  eines  Verfahrens  leedeoken,  das  Schulek 
anliege  heu  hat,  oh^deich  es  Dirbt  hierher  2nr  Iridotcimie  gehört.  Es  bandelt  sieb  dabei 
um  den  Versuch  eioer  Abscbähini^  der  mit  einer  Narl^e  vcrT^achscuen  Regenhogenhaat 
von  der  hinteren  Fläche  der  Xarhe,  Scbulek  nennt  das  Apotomia  iridis.*) 

Eigentlit'h  handelt  es  sich  um  die  Al>sehahuig  der  hinteren  Narhensebichten  von 
den  mittleren,  denn  von  einer  von  der  Narhe  tUircliwep  ge?ionderten,  mit  ihr  nnr 
fluche ufiimiifl:  verwachsenen  oder  verfilzten  \rh  ist  ja  in  solchen  P&llenT  die  an»  dnrcb- 


*)  v.  Wecker»  Llritomie  appliqne«  au  depuuement  de  riris  dp  la  com«''e.  AnnaJ, 
d'ücnh,  CXXII,  pag.  141,  and  Di e  I ritom ie  ak  Verfahren»  die  Iris  v^on  der  Kornea  zn  trennen* 
Kliii.Monatshl  f.  Aageuheilk.,   1899,8.425. 

*)  Hajardi,  SuJ  distaccu  delle  aderenze  anteriori  dell' iride.  Bef,  Jahresbericht  f. 
OphthaJm.,  1897,  i^.  4*57. 

•)  Sciunti.  Contributo  allo  studio  nelJa  synechiotomia  anteriore.  Ref.  Jahresbericht 
t  Ophthalm-,  WM.  H.  332. 

*)  öt  ra  u  b ,  pjnige  kleine,  knieförmig  gebogene  Messer  etc.  KUn.  Monatsbh  f.  AngeoLeilk,, 
1907,  II.  XLV,  t^.  1G2. 

*)  Hcbulek,  f*her  Äijotomia  iridis,  Vorgetrapeo  in  der  Ungar.  Akademie  d,  Wissen- 
Rchaften,  1892.  XII,  12  fMathem.  ü.  natnrwissenschattJ«  Bericht©,  XJ,  Heft  3-4,  i^.  148  bis 
S.  155};  erschienen  im  Orvosi  Hetilap,  ^SzemC^szet**,  l8ti3,  Nr.  l,  und  Ungar.  Bei  tage  xur 
Äugenheilk,,  1895,  S.  19.  Wien,  Lkuticke, 
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gebrochenen,  größeren  Hornhautgeschwüren,  also  aus  Irisvorfällen  hervorgehen,  keine 
Rede.  Denn  das  Karbengewebe  entsteht  ja  größtenteils  aus  der  Iris  selbst,  nämlich  aus 
dem  nicht  bloß  an  ihrer  Vorderfläche,  sondern  auch  in  ihrem  Stroma  selbst  entstehen- 
den Keimgewebe.  Und  darin  geht  die  Irisstruktur  größtenteils  unter. 

Schuleks  Verfahren  beruht  nun  darauf,  daß,  nachdem  man  ein  Linearmesser 
80  eingestochen  hat  wie  zur  Sphincterolysis  anterior,  beim  Weiterschneiden  die  Ober- 
fläche der  Narbe  eingedrückt  wird.  So  werden  durch  den  Messerzug  bei  entsprechendem 
Flächendruck  eben  die  hinteren  Narbenschichten,  die  seitlich  mit  der  Iris  zusammen- 
hängen, abgeschält.  Zum  Eindrücken  der  Narbe  bedient  sich  Schulek  einer  dreieckig 
gestalteten  Glasplatte,  die  es  ermöglicht,  durch  sie  hindurch  die  Führung  des  Messers 
stets  genau  im  Auge  zu  behalten. 

Mir  geht  jede  persönliche  Erfahrung  über  dieses  Verfahren  ab,  das  in  der  Be- 
schreibung etwas  gekünstelt  erscheint,  und  da  auch  von  anderer  Seite  keine  Berichte 
darüber  vorliegen,  so  enthalte  ich  mich  jeglichen  Urteils  über  seinen  Wert. 

[Angeregt  durch  die  von  E.  Fuchs  geübte  Behandlung  der  Homhautr 
fistel  mittelst  Trepanation  der  fisteltragenden  Honihautnarbe  und  totaler 
Keratoplastik (s.  Bd. II,  S.  lODhatM.  Sach8*)ein  Verfahren  angegeben,  das  ins- 
besondere bei  randständigen  vorderen  Synechien  und  Verziehung  der  Pu- 
pille nach  Irisprolaps  durch  Homhautgeschwür  sehr  verwendbar  ist.  Das 
Leukom  wird  in  jener  Ausdehnung,  in  der  die  Iris  adhärent  ist,  mit  dem 
Homhauttrepan  ganz  ausgeschnitten,  mit  der  Hakenpinzette  gefaßt,  vorge- 
zogen und  die  Iris  abgelöst  resp.  in  solcher  Breite  ausgeschnitten,  daß  die 
Kolobomschenkel  vollkommen  frei  werden.  Nachdem  das  Leukom  an  der 
Hinterfläche  von  den  angewachsenen  Irisresten  befreit  ist,  wird  es  reimplan- 
tiert und  heilt  unter  Druckverband  in  wenigen  Tagen  ein. 

In  einem  Falle,  in  dem  ich  das  Sachssche  Verfahren  ausgeführt, 
wurde  der  periphere,  dem  Homhautrande  nähere  Rand  des  Leukoms  nicht 
vollständig  vom  Trepan  perforiert,  so  daß  das  Leukom  sich  nur  umklappen 
ließ,  während  im  übrigen  die  Operation  in  typischer  Weise  vollendet  wurde. 
Vielleicht  ist  diese  kleine  Abänderung  der  vollständigen  Ausschneidung  der 
Narbe  vorzuziehen. 

Zu  widerraten  ist  dies  Verfahren  nur  dann,  wenn  die  Linse  fehlt 
und  voraussichtlich  Kapselzipfel  oder  Glaskörper  in  oder  in  die  Umgebung 
der  Fistel  eingeheilt  sind.  Der  vorfallende  Glaskörper  verhindert,  wie  ich 
es  in  einem  derartigen  Falle  erlebt  habe ,  das  glatte  Wiedereinheilen  des 
Lappens,  indem  Glaskörper  in  die  TrepanlUcke  resp.  zwischen  Rand  der- 
selben und  implantierten  Lappen  sich  eindrängt.] 

VL  Iridosklerotomie, 

In  Fällen  von  Drucksteigerung  bei  sehr  verengter  oder  aufgehobener 
Kammer    änderte  Panas  die  Sklerotomie   dahin   ab,    daß  er  mit  ihr  ab- 


^)  M.  Sachs,  Beitrag  zur  operativen  Augenheilkunde.  Zeitscbr.  f.  Augenheilk.,  1902, 
vn,  1,  S.  37. 
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sichtlich  eine  sichtbare  Dnrchsehneidim^  der  Iris  (also  Iridotomie)  ver- 
band. Er  nannte  dieses  Verfiihi'cn  Irido-sclerotoraie ')  und  fand  eine  nahe 
Beziehung  zwischen  dieser  Operation  und  der  von  Abadie  ani^egebenen 
Staphylotoniie, 

Er  sticht  das  Lineamiesser,  wie  zu  v.  Weckers  Sklerotoraie,  unten 
außen  ein,  gleich  weit  vom  horizontalen  Meridian  und  der  Tangente  zum 
tiefsten  Punkte  des  Hornhautumfanges  entfernt.  Sobald  jedoch  die  Mest^er- 
spitze  in  der  vorderen  Kammer  erscheint,  stößt  er  sie  durch  die  Iris,  fiihrt 
sie  wagrecht  Ijiuter  dieser  8 — 10mm  weit  nach  innen,  slößt  dann  die 
Spitze  durch  die  Iris  wieder  in  die  vordere  Kammer  und  durch  die  dem 
Einstich  entsprechende  Stelle  der  Lederhaut  wricder  heraus.  Hierauf  wird 
das  Messer  genau  wie  bei  v.  Weckers  Sklerotomic  sägend  hin-  und  her- 
gezogen,  bis  die  Schnitte  jederseits  2 — 3  mm  lang  sind. 

Beim  Herausziehen  des  Messers  wird  seine  Schneide  nach  vorn  ge- 
wandt, um  die  stehengebliebene  IrishrUcke  auch  noch  zu  durchtrennen. 
Jlan  erkennt  daran,  da§  sicli  die  Iris  auch  in  der  Mitte  zurückzieht,  daß 
sie  abgeschnitten  ist. 

Das  Wesentliche  der  Operation  liegt  also  darin,  daß  neben  dem 
Lederhautschnitte  nach  v.  Wecker  die  Iris  vor  ihrer  Anheftungsstelie 
durchtrennt  wird. 

Später  hat  dann  Nicati  die  S.  181  schon  erwähnte  Scleriritomie 
beschrieben.  Dieser  verrichtet  jedoch  den  Schnitt  mit  einer  Lanze  (mit 
Hemraleisten). 

Panas  hält  seine  Operation  für  wirksam  in  jenen  Fällen,  wo  die 
Dnicksteigerung  bei  sehr  seichter  vorderer  Kannner  durch  Vergrößerung 
der  hinteren  Kammer  infolge  Anstauung  des  K am merw^ assers  in  ihr  ent- 
standen ist,  also  besonders  bei  Pupillensperre,  vorderen  Synechien  mit 
Einheilung  des  ganzen  Pupillenrandes ,  bei  großen  Leukomen  und  Sta- 
phylonien. 

Nicht  wirksam  sei  sie  dort,  wo  die  Drucksteigening  durch  eine 
„Oberfüllung  des  Glaskörpers*^  entstanden  sei,  wie  Panas  meint,  was 
daran  zu  erkennen  sei,  daß  die  Spannung  des  Auges  nach  der  Operation 
nicht  abnimmt. 

Bei  sehr  seichter  Kammer  soll  sie  auch  als  Vorakt  einer  Iridektomie 
dienen. 

Lozhetschnikow')  hat  1889  den  Gedanken  gefaßt,  anioreregt  durch  das  hei 
der  doppelten  Sklerotomie  t.  Wet-kcrs  eiiitreteude  Krciguis,  daß  durch  eine  periphere 

*)  Panfts^  L'irido-scl^rotomie.  Arch,  d*ophtalni.,  1884,  IV,  pag.  48L 

*)  Ltizhetschni  ko  w,    Cber  die  Indikäitionen  zur  Iridekfaimie  imd  Sklemtomie  bei 

Glaukom.    Wjestnik  oftalmolügii .  1889,  März-ÄpriL    Referiert  im  Arch.  f.  Augtmh<?ilk.,  XX, 

Höft  4,  S.  4,  und  im  Jahresbericht  t  Ophtbalm.  f.  1889,  XX,  8.  3Cl  (wenn  Knies  nur  dies«? 

Beferate  bekatmt  waren,    dann  tinde   kh  Lozhetsclinikü wii  Vorwurf  gegen  ihn:  „Ob  die 
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Verwundung  der  Iris  eine  kleine  periphere  Pupille  entstand,  und  durch  den  Vorschlag 
Snellens'),  bei  der  Glaukomiridektomie  den  Pupillarrand  zu  schonen,  was  übrigens 
schon  Denotkin*)  für  optische  Kolobome  bei  Schichtstar  empfohlen  habe'),  bei  der 
Sklerotomie  methodisch  die  Iris  einzuschneiden  oder  ein  Stückchen  auszuschneiden, 
wofür  er  die  Wortungeheuer  Sklerodilatatorotomie  und    Sklerodilatatorektomie  ersann. 

Knies  ist  unabhängig  von  seinen  Vorgängern  auf  die  schon  S.  153  angegebene 
Operation  gekommen^),  die  er  wiePanas  Iridosklerotomie  nennt.  Er  meint,  daß  wohl 
schon  mancher  Operateur  statt  der  beabsichtigten  Glaukomiridektomie  sachlich  diese 
seine  Operation  ausgeführt  habe;  doch  sei  er  der  erste  gewesen,  der  sie  methodisch 
und  zum  Ersätze  der  Glaukomiridektomie  ausgeführt  habe.  Sie  ist  jedoch  der  Operation 
Ton  Panas  völlig  gleich.  Doch  hält  sie  Knies  für  einen  völligen  Ersatz  der  Glaukom- 
iridektomie, was  dieser  nicht  tat;  sie  gebe  oft  bessere,  bleibendere  Erfolge,  wie  das  in  \ 
seinem  ersten  Falle  geschah.  Dabei  sei  sie  leichter  auszuführen,  was  mir  sehr  zweifelhaft  \ 
erscheint,  und  bringt  nicht  die  Gefahr  von  Iriseinheilung,  Irisvorfall  und  zystoider 
Narbenbildung  mit  sich. 

Auch  Nicati ')  hat  bald  darauf  eine  der  Operation  von  Panas  und  Knies  sehr  / 
ähnliche ,  neue  Operation  angegeben.  Ein  schmales  Linearmesscr  wird  mit  der  Schneide  ' 
nach  unten  am  unteren  Homhautrande  durch  die  Sklera  genau  so  wie  zur  Sklerotomie 
T.  Weckers  eingeführt  und  ebenso  ausgestochen.    Hierauf  dreht  man  das  Messer   so, 
daß  die   Klinge  senkrecht  auf  der  vorderen  Irisfläche,    die  Schneide  ihr  zugewendet, 
steht  Dabei  fließt  das  Kammerwasser  ab. 

Man  zieht  nun  das  Messer  in  dieser  Stellung  zurück  und  durchschneidet  somit 
die  Iris,  angeblich  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  an  ihrem  Ansätze.  Es  soll  also  hier 
dasselbe  von  der  vorderen  Kammer  aus  geschehen,  was  Panas  und  Knies  von  der 
hinteren  Kammer  her  zu  erreichen  suchen.  Dieses  Verfahren  sei  anzuwenden  bei  Primär- 
glaukomen. 

V.  W^ecker')  wendet  mit  Recht  gegen  Knies  ein,  daß  die  Gefahr  einer  Linsen- 
verletzung bei  dessen  Verfahren  sehr  groß  sei;  die  hintere  Kammer  sei  bei  Glaukom 
nicht  tiefer  und  die  Linse  liege  der  hinteren  Irisfläche  ganz  nahe. 

W^ir  werden  übrigens  später  sehen,  daß  bei  der  Sklerotomie  an  Augen  mit  peripherer  | 
Anlagerung  der  Iris  bei  genügend  peripherer  Lage  des  Schnittes  auch  meist  eine  doppelte 
Durchtrennung  der  Iris  entsteht,  also  die  Sklerotomie  in  diesen  Fällen  eine  Iridosklero- 
tomie ist. 

[Als  Sklerochoriotomie  oder  Skleroziliotomie  beschreibt  und  empfiehlt 
Querenghi^)   zur  Behandlung    des   Glaukoms    folgende   Operation:    Eine  Nadel    mit 

von  Knies  angegebene  Glaukombehandlong  als  eine  neue  and  erst  von  ihm  beschriebene 
und  empfohlene  Operationsmethode  anzusehen  ist  —  überlasse  ich  dem  Urteile  der  Fach- 
genossen**, höchst  ungerechtfertigt);  femer  Klin.  Monatsbl.  f.  AugenheDk.,  1894,  März. 

^)  Sn eilen,  VII.  periodischer  intern,  ophthalm.  Kongreß  1888,  Bericht,  S.  248. 

'^Denotkin,  Wjestnik  oftalmologü,  1888,  Januar-Februar,  S.  17.  (Nach  Loz- 
hetschnikows  Anfdhning.) 

')  Auch  kein  „neuer"  Vorschlag,  wie  wir  bei  der  Iridektomie  sehen  werden. 

*)  Knies,  t)ber  die  vorderen  Abflußwege  des  Auges  and  die  künstliche  Erzeugung 
von  Glaukom.  Archiv  f.  Aagenheilk.,  1894,  XXVIII,  S.  193.  —  Derselbe,  Über  eine  neue 
Behandlung  des  Glaukoms.  Bericht  über  die  XIII.  Vers,  der  ophthalm.  Ges.  Heidelberg, 
1893,  S.  118. 

*)  Nicati,  Une  nouvelle  Operation  du  glaucome.  Rev.  generale  d'ophtalm.,  1894,  pag.  8 
(ref.  nach  dem  Jahresber.  f.  Ophthalm.,  1894,  S.  401). 

•)  V.  Wecker,  Scl^rotomie  simple  et  combinee.  Annal.  d'ocul.,  1894,  CXII,  pag.  259. 

^)  Quere ng hl,  Encore  du  glaucome  et  de  son  operabiUt6  sans  Tiridectomie.  Ann. 
d'ocul.,  1901,  CXXVII,  pag.  5,  und  Della  sclerocoriotomia  e  sclerocigliotomia  nella  cura  del 
glaucoma.  Ann.  dl  ottalm.,  1902,  XXXI,  pag.  698. 
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laiizeiijlhnli(*ber  Spitze  wird  2tnm  weit  vom  Horulmiitraiid  in  die  hiutcre  Kamroer 
eingeBtocheii,  daun  der  Srbaft  gesenkt,  die  Nadel  4— C  »1//1  weit  panillel  dem  Hörn  haut- 
raude  vor|^eT?chol*eii ,  die  Selmeide  gegen  den  Ziliä^rkorper  gekehrt  und  beim  Zurück* 
ziehen  der  Nadel  der  Ziliarkörper  an  seinem  Ansätze  durcbscbnitten,  Ej;  wini  dailurch 
angeblich  ein©  Kommunikation  zwischen  hinterer  Kammer  und  Supnieborioidalratim  bor- 
tfeatellt,  wodurch  das  von  Querenghi  suppunierte  ödem  des  letzteren,  die  angeh- 
licbe  Ursache  des  Gbmkoms,  beseitijjt  werde. 

Die  Sclerotomia  anterior  posterior  von  Stern-Semmereole  *),  welche 
nach  vergeblicher  Iridektomie  aiisgefabrt  wird,  besteht  darin»  daß  ^l  mm  iunerhall)  des 
Koraealrandes  ein  Graefeme^ser  im  Kolobombereiche  in  die  Vorderkammer  ein-  tuui 
am  Linearninde  vorbei  in  den  Gb^kdrper  vorpreschoben  wird.  Das  Verfahren  erinnert 
an  die  Iritomie  pcriph^rMiue  von  Antonelli'l^  ist  aber  wohl  nur  in  blimlen 
Augen  zu  versuchen,  da  es  sehr  leicht  zu     (ataract^i  traumatica  führt, 

Kine  ühnltche  ünrcbschneidnng  der  Iriswurzel  mitteM  einer  im  Komeaßkleral- 
rande  steil  durch  die  Sklera-Iris-Zomila  in  den  Glaskörper  eingeführten  Lanze  hat 
Schnabel  in  einer  kleinen  Zahl  von  Augen  mit  absolutem  Glaukom  sowie  mit  Glaukom 
nach  Ulcus  crtrneae  serpens  perforatnni  versucht,  aber  wegen  rnsichcrheit  des  Erfolges 
wieder  bald  verlassen  (in  den  Jahren  1B98/9).] 

Iridektomie, 

Die  Aust^chneiduug  der  Iris  (Iridektoniie)  besteht  in  der  kunst- 
gerechten Entfernung  eines  Stückes  dieser  Augenhaut.  Dies  geschieht  ent- 
weder iiiDiThalb  der  vorderen  Augenkanmier  (subkonieale  Irisuusseh neidung) 
oder  auISerhalb  dieser  (präkorneale  Irisansi^ehneidnng),  Das  zuletzt  ge- 
nannte Vertiihren  ist  jenes,  das  man  heute  unter  Iridektoniie  schleclitweg 
versteht.  Es  ward  von  Beer  ersonnen'),  und  es  ist  wohl  ganz  inigerecht- 
fertigt,  die  Verdienste  anderer  (Desmarres  usw.)  um  die  Entwicklung 
und  Ausbildung  des  Verfahrens,  die  niemand  lengnet,  gegenüber  seinem 
Erfinder  allzusehr  herauszustreichen. 

Gewiß,  schon  Da  viel  hat  gelegentlich  bei  Staroperationen  notge- 
drungen die  vorgefallene  Iris  ausgeschnitten  (oder  auch  bloß  einge- 
schnitten*); Wenzel  hat  das  große  Verdienst,  als  der  erste  die  Ausschnei- 
duDg  von  Irisgewehe   ül>erhaupt  zu  dem  Zwecke  unternonunen  zu  !mben, 


^)  Stern«  Zur  operativen  Bebnndlang  des  Glaokoms.  Verhandlungen  des  IX,  intemat. 
ophthalm.  Kongresses  Utrecht  1899;  Zeitschr.  f.  Aug«nheilk.,  1!.  ßeilageheft,  S.  58* 

')  Antonelli»    l/iritomie  periiihcriqueetc.  ßJevue  generale  d*ophtnlni,,  1896.  pag,  385. 

*)  Bt*er,  Ansieht  der  stiphybrnatösen  Metamorphüseu  des  Auges  and  der  küost- 
lieben  Pupillenbildting  nebst  einem  Anhangs.  Wien   ]8(-M3. 

*)  V.  Wecker,  Keniiniscenct^s  historiques  concerßant  Textraction  de  Ja  cataracte» 
Ärcb.  dViphtalm,,  1893,  XUJ, 

In  einem  Briefe  an  Baron  Haller  schreibt  Da  viel :  ^J'ai  ea  la  !^AtiäfnctJon  de  voir 
partir  nn  malade  de  Paris  et  il  a  bifo  voula  se  charger  de  vous  remettre  cotte  lettre  avrc 
one  petit©  estum]je  curieuse  cencemant  la  section  de  Tiris  que  j'ai  ^te  nblig*^  de  faire 
k  l'oeil  droit  dun  malade;  j'ai  empörte  la  moitit;  de  cotto  mcmbrane  pour  former  une  pru- 
nelle  artiflcieUe.  .  ,  Ce  n*eat  pas  la  swjule  fois,  f|ne  j'ai  ete  oblige  d'eroporü^r  1  iris  011  d"en 
faire  la  seetion,  j'ai  des  grande«  oliservations  k  donn«r  4  oe  sojet,  saus  qtie  Jen  aie  vn 
resulter  le  müindre  aeoident,** 
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um  dem  Lichte  wieder  Zutritt  ins  Innere  des  Auges  zn  gestatten,  also 
den  Zweck  der  bis  dahin  allein  geübten  Iridotomien  sicherer  zu  erreichen.  0 
Aber  Da  vi  eis  Irisausschneidung  war  nur  ein  Hilfsgriflf  bei  der  Starope- 
ration und  Wenzels  Verfahren  bestand  in  der  subkomealen  Ausschneidung 
eines  Irisstückes  in  einer  Weise,  die  in  nicht  linsenlosen  Augen  immer 
die  Entfernung  der  Linse,  ob  sie  nun  vorher  getrübt  war  oder  nicht,  mit 
sich  brachte.  Man  erkaufte  also  die  künstliche  Pupille  mit  dem  Verluste 
der  Linse,  einem  Nachteile,  dessen  sich  Wenzel  wohl  bewußt  war. 

Darin  liegt  aber  der  Riesenfortschritt  in  dem  Verfahren  Beer s  gegen- 
über dem  höchst  unvollkommenen  von  Wenzel,  daß  es  die  Bildung  einer 
künstlichen  Pupille  mit  Erhaltung  der  unversehrten  Linse  gestattet,  etwas, 
was  überhaupt  bis  dahin  unmöglich  war.  Und  das  erreichte  er  damit,  daß 
er  mit  voller  Absichtlichkeit  die  Iris  aus  der  Wunde  herauszog  und  vor 
der  Kornea  abschnitt.  Das  begründet  eben  die  grundsätzliche  Verschieden- 
heit gegenüber  dem  Verfahren  Wenzels  und  das  Verdienstliche  in  der 
Erfindung  Beers.*)  Alles,  was  die  Späteren  getan  haben,  sind  schließlich 


»)  Wenzel,  Traite  de  la  cataracte  etc.  Nürnberg,  Deutsch,  1788,  S.  188.  (Nach 
Hirsch,  Geschichte  der  Ophthalmologie  im  Handbache  v.  Graefe  und  Saemisch,  VII, 
S.  337.) 

')  £s  ist  wohl  von  Interesse,  wenn  ich  die  sich  auf  die  Erfindung  der  Iridektomie 
beziehende  SteUe  aus  Beer:  „Ansicht  der  staphylomatösen  Metamorphosen  des  Auges  und 
der  künstlichen  PupiUenbildung  nebst  einem  Anhange**  (Wien,  1806.  In  der  Camesianischen 
Buchhandlung,  S.  ICK)  u.  fl'.)  hier  w^örtlich  anführe. 

Zuerst  erzählt  Beer,  wie  er  bei  drei  Kranken  das  von  Wenzel  geübte  Verfahren 
versuchte  und  schildert  dieses  Verfahren.  Er  hebt  hervor,  wie  man  bei  diesem  Verfahren 
vor  Verletzungen  der  Linsenkapsel  und  Linse  nicht  gesichert  sei,  ein  Umstand,  der  Wenzel 
wohl  bekannt  war,  so  daß  er  den  Rat  gab,  allzeit  die  Rristallinse,  wenn  sie  auch  bei  der 
Operation  ganz  pelluzid  gefunden  würde,  sogleich  durch  die  neugestaltete  Pupille  auszuziehen. 

„Ich  nahm  mir  nach  dieser  ernsten  Reflexion  vor,  mich  nie  wieder  in  ähnlichen 
Fällen  an  die  Wenzelsche  Methode  zu  halten,  sondern  die  Hornhaut  wie  bei  der  Ötar- 
ausziehung  zu  öffnen,  dann  aber  die  Regenbogenhaut  schnell  und  behutsam  unter  dem 
Lappen  der  Hornhaut  nahe  an  der  verschlossenen  Pupille  gegen  den  Nasenwinkel  zu  mit 
einem  kleinen  Häkchen  anzufassen,  gelinde  anzuziehen  und  ebenso  schnell  die  Spitze  der 
durch  dieses  Anziehen  gebildeten  Düte  mit  der  Daviel.<ichen  Schere  wegzuschneiden. 

Ich  gestehe,  daß  ich  über  diesen  Einfall  so  erfreut  war,  daß  ich  mit  der  größten 
Ungeduld  dem  Augenblicke  entgegensah,  in  welchem  ich  diese,  meiner  aprioristischen  Ein- 
sicht nach  äußerst  zweckmäßige  Pupillenbildung  am  Lebenden  zu  versuchen  Gelegenheit  finden 
würde,  als  mir  plötzlich  meine  fünf  mit  Atresie  der  Pupille  behafteten  Blinden  eintielen.  .  . 
Was  bei  einer  ganz  normal  beschaffenen  Hornhaut  im  großen  mit  reellem  Gewinne  gemacht 
werden  kann,  dachte  ich,  kann  wohl  bei  einer  partiell  getrübten  Kornea  im  kleinen,  wenigstens 
zum  Teil,  gelingen.  .  .  .** 

Es  handelte  sich  um  große  Leukome  mit  Iriseinheilung,  bei  denen  die  teilweise  freie 
Pupille  durch  die  Narbe  ganz  bedeckt  war,  so  daß  man  sie  nur  bei  sehr  schiefem  Hinsehen 
erblicken  konnte. 

Vielleicht  könnte  man  nach  dieser  Schilderung  im  Zweifel  sein,  ob  Beer  nicht  viel- 
leicht doch  bloß  eine  subkorneale  Exzision  machte.    Es  heißt  aber  gleich  weiter: 

„Bei  jedem  suchte  ich  zuerst  an  einer  noch  durchsichtigen  größeren  Stelle  der  Horn- 
haut einen  lappenförmigen  Schnitt  mit  meinem  Starmesser  so  nahe  als 
möglich  am  Rande  der  Kornea  zumachen;  bei  dreien  fand  ich  eine  solche  Stelle 
im  inneren  Augenwinkel,  gerade  also  da,  wo  ich  sie  wünschte,  bei  dem  vierten  befand  sie 
sich  ganz  nahe  am  unteren  Rande  der  Hornhaut  und  bei  dem  fünften  war  zwar  ein  be- 
trächtlicher Umfang  der  Kornea  noch  ganz  zweckmäßig  beschaffen,  aber  diese  Stelle  befand 
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Hör  Aud*^nin<]c<^n  der  Technik,  darch  die  das  Wesentliche  der  Operation 
nicht  getroffen  wird,  und  Erweitening^en  ihrer  Anzeigen. 

In  der  Gescbichte  der  Iridektoinie,  auf  die  ieh  hier  ebensowenig  näher 
eingehen  will,  als  später  auf  die  der  anderen  Augapfeioperationen ,  ist  es 
dann  noeh  A.  v.  Graefe,  der  die  hervorragendste  Kolle  spielt,  indem  ihm 
die  unEüterbiiehe  Entdeckung  ilirer  Wirkung  heim  Cilaukom  zu  verdan- 
ken ist. 

Daran  wird  weder  die  VerkleinerungKsucht  jener,  die  dem  Scharf- 
bhcke  Beines  weitschauenden  Genius  den  Zufall  substituieren,  noch  die 
Verblendung  jener  etwas  ändern,  die  auf  Grund  ihrer  theoretischen  An- 
ßchauungen  die  Wirksamkeit  der  Iridektomie  einfach  ableugnen. 

Ausführung  der  präkornealeu  Irl^aussehueidung  oder  der  Iridektomie 

schlechtweg. 

Im  allgemeinen  besteht  die  Ausführung  dieser  Operation 
darin,  daß  man  zuerst  in  der  Hornhaut  oder  im  Lederhautborde 

einen  dem  besonderen  Zwecke  angepaßten,  die  vordere  Kammer 
eröffnenden  Schnitt  anlegt,  dann  ein  entsprechend  breites  Stück 
der  Regenbogenhaut  faßt,  vor  die  Wunde  zieht  und  mit  der 
Schere  abträgt.  Bleibt  ein  Teil  der  Iris  in  den  Wundeeken  ein- 
geklemmt, so  wird  er  schließlich  mit  einer  feinen  Spatel  in  die 
richtige  Lage  zurückgebracht. 

Man  benätzt  bei  der  Aust\ihrung  der  Iridektomie  für  gewöhnlich  nur 
die  Örtliche  Betäubung  durch  Kokain-Adrenalin,  doch  gibt  es  Fälle,  wo 
daneben  eine  Narkose  (kombinierte  Narkose,  sog.  Halbnarkose)  des  Kranken 
notwendig  ist. 

Es  ist  das  der  T^all: 

L  Bei  Kindern. 


Bich  im  Schläfe  Winkel  nach  obt^n  zu  ond  wurde  größtenteils  von  dem  oberen  AugeDdeckel 
aneb  bei  geuttneter  Aug^nliderspalte  bedeckt.  Nachdem  ich  die  Hornhaut  so  gat  als  moglicii 
ge&ffnet  h»ttep  faule  ich  mit  dem  kleinen  Starhukon  die  Hegenbogenh  aut,  zog 
sie  behutsam  und  sehneil  unter  dorn  kleinen  Hort)  hau  tlappen  hervor  und 
schnitt  die  hervorii^czogenR  Partie  sehr  i^chnell  weg!!" 

„Seit  acht  Jahren  habe  ieh  nun  uach  dieser  eigenen  Methode,  jene  fünf  ausge- 
nommen, mich  37mal  vikäre  Pupillen^  und  zwar  32mal  mit  dem  glücklichsten  und  3mal 
ohne  allen  Erfolg  gestaltet;  ich  hai>e  diese  Operation  jederzeit,  selbst  iu  meiner  Privat- 
praxtj«,  in  der  Gegenwart  sachverständiger  Arzte  und  in  der  Gegenwart  meiner  Zuhörer 
unternommen,  und  ich  glaube,  dalS  ich,  ohne  einen  Vorwurf  von  Stolz  und  Eigendünkel  aaf 
mich  zu  laden,  bei  diesem  einfachen  Technizismiia^  der  selbst  llir  die  ungeiibtere  Hand  des 
geschickten  Anfänger»  nicht  nuerreiehbar  ist,  bleiben  und  ihn  meinen  Schülern  mit  ruhigem 
Qewisscn  anempfeblen  kann.** 

Beer  führt  dann  noch  ans,  daß  er  fast  in  allen  Fällen  von  Pupillensperre  den 
Blinden  ihr  Geiiiclit  wiedergeben  konnte.  Ausgenommen  waren  nur  jene,  wo  fast  die  giinxe 
Hornhaut  von  einem  dichten  Leukom  bedeckt  und  nur  eine  ganx  schmale  Steüe  am  Rande 
noch  zweckmäßig  be«chalfen  war.  Für  diese  hielt  er  die  von  Prof  Schmidt  angegebene 
Ablösimg  der  Iria  vom  Ziliarbande  für  das  einzige  KettungsmitieL 
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2.  Bei  sehr  ängstlichen,  unverständigen  Kranken,  zumal  wenn  viel 
auf  dem  Spiele  steht;  z.B.  wenn  es  sich  um  das  einzige  Auge  des  Kranken 
handelt. 

Man  macht  darüber  oft  schon  bei  der  Untersuchung  seine  Erfahrungen 
und  tut  dann  gut,  wenigstens  alles  zu  einer  Narkose  vorbereitet  zu  halten, 
damit  y   falls   sich  die  Notwen- 
digkeit ergibt,  diese  sofort  ein- 
geleitet werden  kann. 

Bei  Kranken,  wo  schon 
eine  Operation  vorangegangen 
ist,  wird  man  nach  den  Vor- 
kommnissen dabei  von  vorn- 
herein wissen,  ob  Narkose  nötig 
ist  oder  nicht. 

3.  Sehr  oft  beim  akuten 
Glaukom,  weil  die  Operation 
hier  technisch  sehr  schwierig, 
dabei  schmerzhaft  ist  und  durch 
die  örtliche  Betäubung  nicht 
schmerzlos  gemacht  werden 
kann. 

Der  Kranke  befindet  sich 
bei  der  Operation  in  liegender 
Stellung  auf  dem  Operations- 
tische oder  im  Bette. 

I.  Akt.  Anlegung  des 
die  Kammer  eröffnenden 
Schnittes  (Fig.  32). 

Zuerst  wird  ein  über  die 
Schläfe  anzulegender  Sperr- 
elevateur  eingelegt  und  der 
Augapfel  mit  einer  Fixations- 
pinzette  gefaßt.  Man  faßt 
die  Bindehaut   dicht    am  Hom- 

hautrande,  und  zwar  an  einer  Stelle,  die  dem  Orte  des  Einstiches  entgegen- 
gesetzt ist.  Mit  der  Pinzette  darf  kein  Druck  auf  den  Augapfel  ausgeübt 
werden,  sondern  dieser  nur  durch  Zug  soweit  gerollt  werden,  daß  die 
Einschnittstelle  ungefähr  in  die  Mitte  der  Lidspalte  zu  liegen  kommt. 

Weil  der  Augapfel  beim  Fassen  und  Drehen  mit  der  Pinzette  leicht 
eine  rollende  Bewegung  ausführt,  so  geschieht  es  leicht,  daß  danach  der 
Punkt,  wo  man  den  Einschnitt  machen  wollte,  eine  andere  Stellung  ein- 


Fig. 32. 
Haltung  der  Hände  beim  I.Akt  der  Iridektoniie. 
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nimmt.  Die  Folge  davon  ii^t  aber  dann,  daß  man,  weil  man  z.  B»  nach 
oben  zn  iritlektoniieren  die  Absieht,  hat,  nun  an  einer  falschen  Stelle  ein- 
geht. Es  zeigt  sieh  der  Fehler  nach  dem  Au.slasä^en  des  Augapfels.  Mnn 
muß  sich  deshalb  die  Stelle  des  Einstiches  vorher  bestimmen  und  kennt- 
lich machen,  indem  man  sich  ein  Bindehaut-  oder  Ziliargeflilä,  einen  Fleck 
in  der  Iris,  einen  charakteristischen  Kontur  der  Hornhautnarbe  oder  dgl. 
merkt,  woran  man  die  bestimmte  Gegend  wieder  erkennen  kann. 

Der  Schnitt  wird  für  gewöhnlich  mit  einem  krummen  Lanzenmenser 
verriehtot. 

In  gewissen  Fällen ,  wenn  nämlich  bei  sehr  seichter  Kammer  ein 
möglichst  peripherer   und  langer  Schnitt  gemacht  werden   soll,   kann    die 

Lanze  nicht  verwendet  werden.  Es  wird  dann 
der  Schnitt  mit  dem  Messer  von  v,  Graefe 
verrichtet  [oder  die  Sklera  von  aullen  nach 
innen  schneidend  mit  der  krummen  Lanze 
oder  einem  kleinen  Skalpell  durchtrennt]. 

Die  Lanze  wird  so  gehalten  und  bewegt, 
wie  dies  Bd,  I,  S.  9  und  10  angegeben  ist 
(vgl.  auch  Fig.  3H), 

Die  Lanze  muß  so  gehandhabt  werden, 
daß  erstens  der  Wundkanal  nicht  zu  hing 
ausfällt,  daß  zweitens  die  Wunde  schon  lieini 
Vorschieben  der  Lanzenklinge  die  gewünschte 
Länge  erhält,  daß  drittens  hierbei  weder  die 
Kegenbogenhaut  noch  die  Linsenkapsel  ge- 
spießt wird,  und  viertens,  daß  der  Abfluß  des 
Kammerwassers  l^eim  Zurückziehen  der  Lanze 
ganz  langsam  erfolgt. 

Um  der  ersten  Anforderung  zu  genügen, 
muß   die  Lanze   nicht   in    einer  Parallelkreis- 
ebene, sondern  mehr  steil  aufgesetzt  werden. 
Ferner    ist   die  Klinge   dabei   so  zu  halten,   daß  der  zu  erzeugende 
Schnitt  auf  dem  Meridian  des  Einstichspunktes   senkrecht    steht   oder  mit 
anderen  Worten,   daß  die  beiden  Schnittenden  vom  Ilornhautmittelpunkte 
gleich  weit  entfernt  sind. 

Über  die  Wahl  des  Einstichspunktes  sei  hier  im  allgemeinen  nur 
hervorgehoben,  daß  der  innere  Wundrand  von  dem  Pnnktc  der  Iris,  deu 
man  fassen  will,  mindestens  1  mm  abstehen  muß.  weil  es  sonst  unmöglich 
ist,  die  Iris  dort,  wo  man  es  wünscht,  zu  fassen.  Die  Wahl  des  Einstichs- 
punktes im  besonderen  kann  erst  bei  der  Besprechung  der  verschiedenen 
Anzeigen  der  Iridektomie  erörtert  werden. 


Fig.  Sft. 
H&ltuntf  der  LftiUM. 
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Mit  sanftem  Drucke  treibt  man  die  Lanze  durch  die  äußere  Augen- 
haut in  unverändener  Richtung,  bis  man  an  der  Abnahme  des  Wider- 
standes fühlt,  daß  die  Spitze  in  die  vordere  Kammer  gedrungen  ist. 

Das  ist  bei  komealer  Lage  des  Schnittes  auch  mit  dem  Gesichtssinne 
erkennbar.  Der  in  die  vordere  Kammer  gedrungene  Teil  der  Lanze  zeigt 
denselben  hellen  Glanz  wie  der  außerhalb  der  Hornhaut  befindliche,  wäh- 
rend der  im  Wundkanal  steckende  wie  von  einem  zarten,  schleier artigen, 
rechteckigen  Streifen  bedeckt  erscheint. 

Hierauf  muß  der  Griff  der  Lanze  soweit  gegen  die  Gesichtsfläche  des 
Kranken  gesenkt  werden,  daß  die  Lanzenklingenfläche  der  Regenbogenhaut 
parallel  wird.  Nun  kann  man  die  Lanze  soweit  vorschieben,  bis  der  Schnitt 
die  gewünschte  Länge  hat.  Dabei  wird  ein  sanfter  Druck  nach  hinten  aus- 
geübt. Bei  ganz  skleraler  Lage  des  Schnittes,  wo  man  die  eingedrungene 
Spitze  der  Lanze  nicht  sehen  kann,  vermeidet  man  die  Spießung  der  Iris, 
indem  man  die  Lanze  nach  der  Senkung  nur  ganz  langsam  und  wenig 
vorschiebt,  bis  man  die  Spitze  hinter  dem  Limbus  sclerae  hervorglänzen 
sieht,  dann  schiebt  man  die  Klinge  erst  energischer  vor. 

Durch  die  Wendung  der  Lanze  wird  allerdings  der  Wundkanal  in 
seinen  seitlichen  Teilen  breiter,  doch  ist  das  nicht  ganz  zu  vermeiden,  weil 
man  sonst,  wenn  die  ursprüngliche  Richtung  der  Klinge  beibehalten  würde, 
mit  der  Spitze  die  Iris  spießen,  ja  nach  Durchbohrung  der  Iris  die  Linsen- 
kapsel verletzen  würde.  Man  kann  aber  die  Verbreiterung  des  Wundkanales 
aufs  geringste  Maß  bringen,  wenn  man  die  Lanze  beim  Vorschieben  mäßig 
an  den  Augapfel  andrückt,  weil  hierdurch  der  der  Lanze  entgegenstehende 
Teil  der  Wand  stärker  gekrümrat  und  daher  in  steilerer  Richtung  durch- 
trennt wird. 

Die  erstrebte  Länge  des  Schnittes  soll  bloß  durch  Vorschieben  der 
Lanze  erreicht  werden.  Ist  also,  wie  bei  der  Glaukomiridektomie,  ein  län- 
gerer Schnitt  erforderlich,  dann  nehme  man  eine  recht  breite  Lanze.  Denn 
eine  schmale  Lanze  kann  man  nicht  soweit  vorschieben,  weil  man  sich 
sonst  mit  der  Lanzenspitze  in  der  gegenseitigen  Hälfte  der  Hornhaut  spießt, 
ja  sogar  einen  Ausstich  erzeugen  könnte,  ehe  der  Schnitt  die  genügende 
Länge  hat.  Zumal  bei  seichter  Kammer  ist  man  mit  dem  Vorschieben  der 
Klinge  rasch  an  der  möglichen  Grenze  angelangt. 

Ist  man  mit  der  Lanzenspitze  in  der  Nähe  der  Hornhaut  angelangt  und 
muß  der  Schnitt  noch  länger  gemacht  werden,  dann  kimn  man  die  Spitze 
wieder  etwas  nach  hinten  senken  und  dadurch  noch  ein  wenig  vordringen. 

Man  kann  allerdings  den  Schnitt  beim  Herausziehen  der  Lanze  da- 
durch verlängern,  daß  man  dabei  die  eine  Schneide  gegen  den  entsprechen- 
den Wundwinkel  drückt.  Doch  wird  der  Schnitt  hierdurch  leidit  unregel- 
mäßig (Zwickelwunde),  was  der  Anpassung  der  Wundränder  abträglich  ist. 
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Man  wird  d^ilier  dieses  X^Tfaliren  nur  anwenden,  wenn  man  sich  während 
des  Schnittes  (z.  B.  durch  voaeitif^es  Abfließen  von  Kainmerwasser)  nicht 
anders  helfen  kann^  wird  es  aber  nicht  von  vornherein  anstreben. 

Das  Zurückziehen  der  Lanze  erfolgt  erstens  langsam  und  ohne  Achsen- 
drebunj::,  damit  das  Kanunervvasser  nicht  rasch  abfließe^  zweitens  mit  der 
Vorsicht,  daß  der  Gritt'  der  Lanze  noch  mehr  gegen  die  GesichtsflUche  des 
Kranken  gesenkt  wird,  danait  die  Spitze  der  Klinge  die  hintere  Hornhaut- 
flache  berühj*e  uod  daran  schleifend  die  Kammer  verlasse. 

Plötzliclies  Hcrausstttrzen  des  Kammerwassers  bewirkt  ein  fast  stoß- 
weise erfolgendes  Vordickeu  der  Linse,  das  schmerzhaiV  ist,  weil  die 
Zonula  plötzlich  angespannt  einen  Zug  am  Ziliarkuq3er  ausübt.  Meist  sttiiv.t 
dabei  auch  die  Iris  beutclfiirmig  vor  die  Wunde  (Irisvorrali).  Der  Sehuierx 
ist  um  so  bedeutender,  wenn  im  Ziliarkr»rper  ein  ReizÄU?^taud  besteht,  z.  B* 
bei  den  irritativen  Stadien  des  Glaukoms. 

Das  rasclie  Vorrücken  der  Linse  kann  aber  aueh^  besonders  wenn 
der  Kranke  dabei  preßt,  infolge  der  Anspannung  der  Zonnia  ein  Bersten 
dieser  und  somit  eine  Verachiebung  der  Linse,  zugleich  eine  Berstung  der 
Hyaloidea  und  demnach  einen  Austritt   von  G]askr^r|>er  ziu*  Folge   haben. 

Endlich  treten  bei  Augen,  die  einen  hohen  Binnendruck  haben,  leicht 
infolge  seines  plötzlichen  Absinkens  auf  Null  Blutungen  ins  Augeninnere  ein. 

Daß  die  »Spitze  der  Lanze  beim  Herausziehen  an  der  hinteren  Honi- 
hautfläche  schleifen  soll,  hat  darin  seinen  Grund,  da  es  sonst  sehr  leicht 
zu  einer  Verletzung  der  Linsenkapsel  konnut,  wenn  sich  die  Spitze  noch 
vor  dem  Pupillargebiete  l)etindet.  Die  ungedeckte  Lanzenspitze  und  die 
^'orderkapsel  der  vorrllckenden  Linse  geraten  in  Berti lirung,  und  das  genügt, 
uiu  die  Kapsel  zu  verletzen.  Je  größer  die  l^upille  ist,  desto  größer  ist 
natürlich  diese  Gefahr.  Sobald  einmal  die  Iris  zwischen  der  Lanzenspitze 
und  der  Kapsel  liegt,  besteht  sie  nicht  mehr. 

Die  Stellung  des  Operateure  zum  Kranken  ist  verschieden,  je 
nach  dem  Orte  des  Einschnitten.  In  der  gewöhnlichen  Stellung  zur  rechten 
Seite  des  Kranken  (bei  Einfall  des  Lichtes  von  der  linken  Seite  des  Opera- 
teurs her)  kaim  num  bequem  alle  Schnitte  über  und  im  wagrechteii  Meridian 
des  Auges  verrichten.  Die  Schnitte  unterhalb  von  diesem  Meridian  führt 
man  aber  bequemer  zu  Häupten  des  Kranken  stehend  aus,  weil  man  in 
der  erstgenannten  Stellung  das  Messer  gegen  die  Hand  führen  müßte. 

Die  das  Messer  fülirendc  Hand  muÜ  sieh  mit  dem  kleinen  Finger 
oder  seinem  Bidlen  auf  die  Stirne^  die  Wange  oder  die  Käse  des  zu 
Operierenden  aufstützen  (vgl,  Fig.  32). 

Das  Messer  von  v.  Graefe  wird  in  derselben  Weise  gehandbabf,  wie 
dies  bei  der  Staroperation  der  Fall  ist.  Es  genügt  hier  natürlich  ein  ent- 
sprechend kürzerer  Schnitt. 
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Bei  sehr  seichter  Kammer  macht  man  bloß  einen  Einstich  in  dem 
Lederhautborde,  und  wenn  die  Spitze  2 — *6mm  in  die  Kammer  vorge- 
drungen ist,  wird  der  Schnitt  durch  bloß  sägende  Bewegungen  nach  der 
Seite  des  einen  Wundwinkels  hin  vergrößert  (Dehenne). 

(Wie  man  vorgehen  soll,  wenn  die  Vorderkammer  aufgehoben  oder 
die  Hornhaut  in  toto  so  undurchsichtig  ist,  daß  man  die  Lage  der  Iris 
nicht  beurteilen  kann,  wird  unten  auf  S.  220  näher  erörtert. 

n.  Akt.  Fassen,  Hervorziehen  und  Abtragen  der  Regen- 
bogenhaut. 

Nach  Beendigung  des  Einschnittes  läßt  man  das  Auge  einige  Se- 
kunden frei,  übergibt  dem  Gehilfen  die  Fixationspinzctte  und  nimmt  die 
Irispinzette  in  die  linke,  die  Weckersche  Scherenpinzette  in  die  rechte  Hand. 

[Bei  sehr  empfindlichen  Kranken,  die  in  lokaler  Anästhesie  operiert  werden,  ist 
es  empfehlenswert,  nach  dem  Anlegen  des  Schnittes  die  komealc  Wundlefze  mit  der 
Pinzette  zu  lüften,  auf  die  Iris  Kokain  aufzuträufeln  und  kurze  Zeit  zu  warten;  danach 
ist  die  Empfindlichkeit  der  Iris  wesentlich  vermindert.] 

Der  Gehilfe  faßt  die  Bindehaut  an  derselben  Stelle,  wie  früher  der 
Operateur,  und  bringt  den  Augapfel  in  die  richtige  Stellung. 

Zum  Herausholen  der  Regenbogenhaut  bedient  man  sich  einer  soge- 
nannten Irispinzette  (von  Jäger  oder  Fischer-Arlt)  oder  eines  soge- 
nannten Irishäkchens  (Tyrell).  Von  dem  zweitgenannten  soll  noch  später 
die  Kede  sein. 

Die  Innenfläche  der  Armenden  der  Irispinzette  ist  entweder  gerieft 
oder  sie  trägt  an  der  Spitze  Zähnchen,  die  so  gestellt  sind,  >vie  die  einer 
chirurgischen  Faßpinzette.  Selten  wird  man  einer  solchen  benötigen,  deren 
Zähnchen  nach  hinten  gerichtet  sind  (Liebreichs,  Försters  Kapsel- 
pinzette). 

Ist  die  Iris  vollständig  frei,  dann  genügt  die  geriefte  Pinzette.  Die 
gezähnelte  ist  notwendig,  wenn  regelwidrige  Anheftungen  des  Pupillen- 
randes bestehen,  seien  es  nun  sogenannte  vordere  oder  hintere.  Sind  die  Ver- 
wachsungen sehr  fest,  dann  ist  die  Pinzette  von  Fischer-Arlt  (Fig.  56,  Bd.  I, 
S.  30)  der  von  Jäger  (Fig.  57,  Bd.I,  S.30)  vorzuziehen.  Bei  flächenförmigen 
Anwachsungen  der  Iris  an  die  vordere  Linsenkapscl  mag  man  die  Pinzetten 
mit  nach  rückwärts  gerichteten  Zähnchen  versuchen,  wenn  da  überhaupt 
eine  Iridektomie  gemacht  werden  soll. 

Die  Pinzetten  werden  nach  Art  einer  Schreibfeder  zwischen  Daxmien, 
Zeige-  und  Mittelfinger  gehalten.  Die  ftlhrende  Hand  stützt  sich  dabei  mit 
dem  kleinen  Finger  und  seinem  Ballen,  allenfalls  noch  mit  dem  Ringfinger 
auf  die  Gesichtsfläche  des  Kranken.  Die  Bewegungen  der  Pinzette  ge- 
schehen wesentlich  nur  durch  Streck-  und  Beugebewegungen  der  Finger 
in  Verbindung  mit  leichten  Pro-  und  Supinationsdrehungen  der  Hand. 
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Die  Pinzette  wird  durch  die  Mitte  der  Wunde  in  radiärer  Richtung 
und  geschlossen  in  die  Kammer  eingebracht.  Man  drückt  hierbei  zuerst 
die  periphere  Wuudh'fze  mit  dem  Ende  der  Pinzette  etwas  nieder^  um  die 
Wunde  zuiu  Khittcn  zu  brinj^^en  ^  und  schiebt  dann  die  Pinzette  in  die 
Kummer  von  Solange  man  im  Wundkanal  ist^  gleitet  die  Spitze  des  In- 
strumentes an  der  hinteren  Fläche  des  Wundkanales,  sobald  sie  jedoch  in 
die  Kammer  gehingt  ist,  an  der  hinteren  Hornbautfläche. 

Bowman^)  gellt»  um  bei  Glaukumou  citi  Kuloboru  zu  tTbalteii,  das  breiter  ist 
als  die  Wiindlänge  im  Le^crliaiitborde,  iü  jed*Mi  WiindwiDkel  gesondert  ein,  am  die  Iris 
auch  von  dor  Seite  lierbeiziihoku. 

Die  Pinzette  wird  m  weit  vorgeschoben,  als  es  für  den  vorliegenden 
Zweck  erforderlicli  ist,  keinesfalls  jedoch  weiter,  als  bis  ihr  Ende  nm 
peripheren  Rande  des  Sphinkters  angelangt  ist  (also  etwa  in  der  Mitte 
des  sog.  kleinen  Iriskreisee).  Nienmls  dürfte  sie  bis  ins  Gebiet  der  Pupille 
gelangen, 

ÜberaUj  v,o  der  rupfUeDrand  entsprecheud  dem  IriaabschnitteT  der  entfernt  wer- 
den Boll^  oder  m  dor  uäcbsteii  Nuebljarsebaft  darou  oder  überhaupt  in  größerer  Aus- 
debnung  befestigt  ist,  sei  es  nun  an  der  Horubaut  mier  an  der  LiusenkapseL  muß  die 
Iris  diebt  nebeu  dem  I*upiUenrande  gefaßt  werdeji.  Ebenso  dort,  wo  zwar  der  Pupülen- 
nmd  frei  ist^  man  jedodi  eine  bloße  Ausadmeidung  des  kletnen  Kreises  (Audi  „Spbiuk- 
terektomie"  genannt)  beabsicbtigt. 

Bei  (jliiukomen  ist  jedocb  die  Iris  nogefiilir  iu  der  Mitte  ibrer  Breite  zu  fa&sen, 
um  eine«  krüftigen  Zujir  auf  die  periphere  Anbitungr  ain^znüboii  und  sie  so  zu  lösen. 

Anrb  bei  opUselien  rupillen,  wo  der  Sphinkter  stehen  bldben  stdl,  muß  die  Iris 
peripher  gefaßt   werden. 

Erst  jetzt  läßt  man  ihre  federnden  Arme  aufgehen,  und  zwar  ßo  weit, 
als  es  der  Breite  des  auszuschneidenden  Irissttickes  entspricht.  Dann  wird 
die  Pinzette  kräftig  geschlossen  und  dabei  ein  ganz  sanfter  Druck  nach 
hinten  ausgeübt. 

Wenn  die  Iris  stark  angespannt  und  durch  Schwund  verdünnt  ist, 
dann  muß  ein  etwas  stärkerer  Druck  nach  hinten  beim  Schlüsse  der  Rn- 
zette  ausgeübt  werden. 

Die  gefaßte  Irisfalte  wird  nun  sanft  in  einer  Flucht  hervor-  —  und 
sobald  die  Pinzette  die  Wunde  verlassen  hat,  auch  ein  klein  wenig  nach 
vorn  gezogen.  Sie  muß,  w^nn  es  sich,  wie  meist,  darum  handelt,  die  Iris 
80  auszuschneiden,  daß  das  Kolobom  mit  der  früheren  Pupille  vereinigt 
ist,  mindestens  so  weit  herausgebracht  werden,  bis  der  l^pillarrand  vor 
der  Wunde  erscheint.  Man  erkennt  dies  daran,  daß  erstens  die  verzogene 
Pupille  bis  zur  Wunde  reicht,  und  zwar  mit  einer  abgestutzten  Spitze,  und 
daß  zweitens  am  zentralen  äußeren  Wundrande  eine  kleine,  dreieckige  oder 


*)  Bnwman,    Llridectomie  dans   le  glaueome.    CoogrÄs   de  Ixindree  1873,    Compt* 
rend.f  png.  203. 
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spaltförmige ,  schwarze  Stelle  erscheint,  die  nichts  anderes  ist,  als  die 
Hinterfläche  der  herausgezogenen  Irisfalte,  die  durch  einen  kleinen  Ab- 
schnitt der  hervorgezogenen  Pupille  sichtbar  wird  (vgl.  Fig.  34  c). 

Es  hängt  von  der  Größe  des  auszuschneidenden  Stückes  ab,  ob  man 
die  Iris  noch  weiter  hervorzieht. 

Im  Augenblicke  der  stärksten  Spannung  wird  sodann  die  Iris  abge- 
tragen. 

Während  die  Pinzette  die  Iris  herausholt,  muß  die  geöflfnete  Schere 
bereits  ganz  in  der  Nähe  der  Wunde  in  der  zum  Abtragen  richtigen  Stel- 
lung gehalten  werden,  damit  eben,  sobald  die  Iris  entsprechend  vorgezogen 
ist,  sofort  die  Abtragung  erfolgen  könne.  Denn  es  ist  sehr  geftlhrlich, 
wenn  nach  dem  Hervorziehen  der  Iris  bis  dahin  noch  einige  Sekunden 
vergehen,  weil  noch  die  Schere  in  die  richtige  Haltung  und  erst  zur  Wunde 
hingebracht  werden   soll.    Es  kann  inzwischen  das  Auge  eine  Bewegung 


Fig. 84. 

a  peripherer  Lanxenscbnitt;  6  Herstellung  eines  breiten  Ausschnittes;    e  Herstellung  eines 

schmalen  Ausschnitted. 

ausführen,  die  einen  zwingt,  die  Iris  loszulassen  oder,  wenn  dies  nicht  ge- 
schieht, eine  weitgehende  Irisablösung  und  damit  eine  starke  Blutung 
bewirkt. 

Die  Abtragung  erfolgt  außer  in  gewissen  Fällen  so,  daß  die  Scheren- 
blätter den  Iriszipfel  ganz  zwischen  sich  haben  und  nicht  etwa  bloß  mit 
der  Spitze  einschneiden.  Sie  geschieht  dann  mit  einem  Schlage.  Ferner 
müssen  die  Blätter  der  Schere  dabei  etwas  an  die  Wundlippen  angedrückt 
werden. 

Je  nachdem  man  einen  breiten  oder  einen  schmalen  Ausschnitt  in 
der  Regenbogenhaut  erhalten  will,  hält  man  die  Schere  beim  Abtragen 
verschieden. 

Soll  der  Ausschnitt,  das  sog.  Kolo])om,  breit  sein,  dann  hält  man  die 
Scherenblätter  parallel  zur  Wunde  (vgl.  Fig.  Mb),  Hierbei  drückt  das 
hornhautwärts  liegende  Blatt  die  zentrale  Wundlippe  etwas  nieder,  um  sie 
nicht  zu  kappen.  Das  so  entstehende  Kolobom  wird  breit  und  hat  diver- 
gierende Ränder  („Schenkel). 
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[Viele  <J|jeratoiire  gehen,  ura  ein  möglichst  breites  Irisstück  bis  zur 
Wurzel  auKzuseh neiden,  aueli  m  fi>lgeuder  Weise  vor :  Wenn  die  Iris  mit 
der  Pinzette  vorgezogen  ist,  mrd  die  Iris  mit  der  Weck  ersehen  Schere 
erst  an  der  einen  Wundecke  radiär  eingeschnitten,  dann  mit  der  Irispin- 
zette  der  anderen  genähert,  stärker  vorgezogen  und  mit  einem  zweiten 
und  dritten  8cherenschlage  nacheinander  oder  mit  einem  Scherenschlage 
gemeinsam  die  Iriswurzel  und  der  restliche  Teil  der  Irisbreite  durchschnitten. 
Nach  meiner  Beobachtung  hat  das  Verfahren,  welches  viel  schmer/iiatter 
und  länger  dauernd  ist  als  der  einzeitige  Irisschnitt,  keinerlei  Vorteile 
gegenüber  dem  letzteren,] 

Soll  der  Ausschnitt  schmal  sein ,  dann  hält  man  die  Heherenblätter 
so^  daß  sie  die  Wunde  unter  einem  rechten  Winkel  kreuzen.  Das  Kolobom 
erhält  so  parallele  oder  konvergierende  Schenkel  (vgl  Fig.  34  c?). 

Außerdem  hängt  die  Breite  des  Koloboms  natürlich  von  der  Breite 
des  gefaßten  Irisstiickes  ab. 

Die  H^he  des  Kololjoms,  das  ist  die  Ausdehnung  des  Ausschnittes 
in  radiärer  Richtung,  hängt  vor  allem  von  der  Lage  des  Schnittes  zum 
Hornhautrand  ab:  je  peripherer  er  liegt,  desto  höher  wird  das  Kolobom. 
Soll  es  die  ganze  Irisbreite  einuehuieu,  so  daß  kein  Irisstumpf  stehen 
bleibt  und  man  späterhin  im  peripheren  Teile  des  Koloboms  die  Kämme 
des  Strahlenkörpers  sehen  kann,  dann  muß  der  Schnitt  noch  in  der 
Lederhaut  1^ — Vbmm  vom  Hornhautborde  entfernt  geftihrt  werden  (vgl, 
Fig,  Mal 

Weiterhin  hängt  die  Höhe  des  Koloboms  noch  ab  von  der  Länge  des 
Wundkanals  und  von  dem  Grade  des  Hervorziehens  der  Irisfalte, 

Zum  Abtragen  der  Irisfalte  benutzte  man  früher  allgemein  die 
kleine,  der  Fläche  nach  gebogene  Schere  von  Louis.  Ein  Werkzeug,  das 
viel  bequemer  zu  handhaben  ist,  ist  die  Schcrenpinzette  von  v.  Wecker 
die  sich  für  die  Iridektomic  ganz  besonders  empfiehlt  (vgl.  Fig,  21,  Bd,  1, 
S.  14). 

Sie  wird  schreibfederartig  gehalten.  Die  Beeren  des  Daumens  und 
Zeigefingers  liegen  auf  den  Flügelplättchen  der  Arme. 

Will  man  »elir  breite,  schlüsselförmige  Kolobome  erhalten,  (lanij  kann  man  aiicb 
nach  Bowman*)  in  folgender  Weise  vorg-ehen. 

Man  faßt  ilie  Iris  in  der  MitU%  zieht  we  etwas  aiij  scliüeidet  nie  innerliaUi  eines 
Wundwiükelsi  ein,  reißt  »ic  dann  lÄn^fg  der  ganzen  Wundlänge  von  ihrer  peripheren  An- 
heftmig  ab  und  schneidet  das  letzte  Stftck  innerhalb  de»  anderen  WujidwinkeJs  durch. 

V,  W^eckcr  trägt  die  Iris,  wo  ein  i^roßes  Kolobom  entstehen  soll,  elicnfalls  mit 
zwei  Schlägen  a1>^    indem   er  das  hervorgezogene  Stück  zuerst  von  eiDcm  Wnndwiukel 


*)  Knapp,  Augen-  und  ohrenärztliche  Reisenoti^CD.  Arch.  f.    Augien-  u.  OhrenheÜk., 
1871,  II,  2,  3.  184, 
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her  bis  zur  Mitte  einschneidet,   es  dann  sanft  ausspannt   und  nun   mit  einem  zweiten 
Scherenschlage  vollends  abträgt. 

Wenn  bei  gesteigertem  Binnendruck,  bei  raschem  Hervorstürzen  des 
Eammerwassers  oder  Pressen  des  Kranken  nach  Vollendung  des  Schnittes 
die  Iris  vorfällt,  dann  kann  man  die  Iris  sofort  mit  der  Pinzette  fassen 
und  abtragen. 

Ich  ziehe  es  allerdings  bis  auf  gewisse  Fälle  meist  vor ,  die  vorge- 
fallene Iris  mit  der  Spatel  zurückzuschieben,  bis  sie  wieder  ihre  richtige 
Lage  hat  und  sie  dann  nach  der  Regel  zu  fassen,  hervorzuziehen  und 
abzutragen.  An  dem  vorgefallenen  Bauschen  kann  man  oft  nicht  recht  be- 
urteilen, wo  man  die  Iris  faßt,  das  Kolobom  wird  leicht  unregelmäßig. 

Es  ist  freilich  zuzugeben,  daß  vom  aseptischen  Standpunkte  vielleicht 
Bedenken  gegen  dieses  Zurückschieben  der  Iris  erhoben  werden  können. 
Doch  ist  zu  berücksichtigen,  daß  das  zurückgeschobene  Stück  ja  sofort 
ausgeschnitten  wird  und  nicht,  wie  bei  der  präkornealen  Iridotomie  Seh  öl  1  er  s, 
im  Auge  verbleibt. 

Tatsächlich  ist  mir  noch  niemals  danach  eine  entzündliche  Verwick- 
lung im  Heilnngsverlaufe  begegnet. 

Das  Zurückschieben  der  Iris  unterlasse  ich  aber  jedenfalls : 

1.  Wenn  bei  nicht  völlig  normaler  Beschaffenheit  des  Bindehautsackes 
operiert  werden  muß; 

2.  wenn  der  Binnendruck  stark  erhöht  ist; 

3.  wenn  die  Linse  verschoben  oder  sehr  klein  ist  (Hydrophthalmus 
z.  B.),  also  hinter  dem  Irisabschnitte  nicht  die  Linse ,  sondern  der  Glas- 
körper liegt. 

4.  bei  sehr  empfindlichen  Personen  und  Kindern,  wenn  ohne  allge- 
meine Betäubung  operiert  wird. 

Bemerkenswert  ist,  daß  einige  Operateure  bei  optischen  Iridektomien  zu  dem  Ver- 
fahren der  subkomealen  Irisausschneidung  zurückkehren  wollten,  so  Carter^)  und 
Vernon*),  freilich  mit  anderer  Ausführung,  als  Wenzel  sie  verrichtete. 

Carter  führt  durch  eine  kleine  Öffnung  am  Homhautrande  die  Wecker-Scheren- 
pinzette  geschlossen  ein  und  öffnet  sie  dann  ein  wenig.  Zwischen  den  beiden  Blättern 
erhebt  sich  eine  V^^rmige  Falte  der  Iris,  die  beim  Schließen  des  Instrumentes  abge- 
schnitten wird.  Das  Stückchen  kommt  entweder  mit  der  geschlossenen  Schere  heraus 
oder  muß  mit  einer  Irispinzette  herausgeholt  werden.  Carter  hat  unter  30  solchen 
Operationen  nur  (!)  einmal  Wundstar  bekommen.  Er  hält  das  Verfahren  für  gefahr- 
los (!).  Daß  es  einfach  ist,  dürfte  niemand  bestreiten. 


*)  Carter,  A  method  of  performing  iridectomy  for  the  improvement  of  sight.  Brit. 
med.  Jonm.,  1875,  Oct.  16,  pag.  509;  Lancet,  1875,  Öct.  16,  pag.  561.  [Nach  dem  Referate 
im  Jahresber.  f.  Ophthalm.  f.  1875,  S.  260.] 

*)  Vernon,  Observations  on  iridectomy  with  an  account  of  118  cases.  St.  Barth. 
Hosp.  reports,  1875,  X,  pag.  169 — 187.  —  Derselbe,  A  method  of  performing  iridectomy. 
Brit.  med.  Jonm.,  1875,  Oct.  16.  [Nach  dem  Referate  im  Jahresber.  f.  Ophthalm.  1875.] 

Csermftk,  Die  »tigen&ivtlioben  Operationen.  2.  Aufl.  n.  1^ 
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Bowater  Venioii  rät  tksselbe  Verfahren  an,  um  eine  V'örmige  Pupille  xu 
erhalten. 

Bull  er*)  bekämpft  dieses  Verfahren  jedoch  entschieden  als  gefährlich 

III.  Akt  Säuberung  (ToileUe)  der  Wunde. 

Nach  Abtragung  der  Iris  wird  das  Auge  wieder  filr  einige  Sekunden 
frei  gelassen.  Bei  Leuten,  die  gilt  hinabblicken  und  ruhiges  Verhalten 
zeigen,  kann  man  schon  jetzt  den  Sperrlidhalter  entfernen.  Sonst  geschieht 
dies  erst  nach  Beendigung  der  sogenannten  Wundsäuhening. 

Oft  ziehen  sich  die  Ränder  der  abgesetzten  Iris  von  selbst  zurück 
und  bleiben  nicht  in  der  Wunde  liegen  („die  Schenkel  liegen  gut"^,  ^die 
Ecken  stehen  tieP).  Das  ist  stets  der  Fall,  wo  die  Iris  mit  ihrem  Fupillar- 
teile  angewachsen  ist.  In  solchen  Fällen  lüftet  man  die  Wunde  mit  der 
Spitze  der  Spatel,  führt  diese  von  einer  Wundecke  zur  anderen,  streift 
dann  damit  tlach  von  der  Hornhaut  tlber  die  Wunde  gegen  die  Lederhaut 
(Aus{i:lätten  der  Wunde)  und  entfernt  allfällige  Blutgerinnsel  durch  Ab- 
wischen mit  einem  ausgedrtickten  feuchten  Tupfer  oder^  wenn  sie  fester 
haften,  durch  Abziehen  mit  einer  kleinen  gerieften  (Iris-)  Pinzette. 

Wo  die  Iris  frei  war  und  sich  die  Kolobomschenkel  zurückgezogen 
haben,  tut  man  gut,  mit  der  Spatel  an  den  Wundecken  etwas  einzugehen, 
weil  doch  die  hinteren  Wundtippen  eine  ganz  niedere  Falte  der  vorderen 
Irisschichten  eingeklemmt  haben  können,  trotz  richtigen  Aussehens  des 
KololHiras,  Das  bloße  Reiben  der  Wunde  genügt  hierzu  nicht  ininier.  Dann 
streifl  man  durch  die  ganze  Wunde  durch  wie  im  ersten  Fall  und  glättet 
darnach  die  Wunde.  Das  Durchstreifen  durch  die  Wunde  geschieht,  weil 
der  periphere  Irisstumpf,  wo  ein  solcher  entstanden  ist,  auch  bei  ganz 
richtigem  Aussehen  des  Koloboms  mit  seinem  zentralen  Rande  in  die 
Wunde  eingeklemmt  sein  kann. 

Ist  jedoch  in  einem  oder  in  beiden  Winkeln  die  Iris  ersichtlich  ein- 
geklemmt oder  gar  vor  die  äuiäere  Wunde  getreten,  dann  muß  sie  gehurig 
mit  der  Spatel  zurückgestreill  oder,  wenn  das  nicht  gelingt,  abgetragen 
werden. 

Hier  kann  man  noch  weniger  erwarten,  daß  das  bloße  Reiben  der 
Wunde  ausreicht,  die  Iris  zum  Zurückziehen  zu  bringen.  Eher  nützt  es 
noch,  die  zentralen  Teile  der  Iris  durch  die  Hornhaut  hindurch  mit  der 
Spatel  zu  reiben,  weil  das  eine  Zusammenziehung  des  Sphinkters  auslöst. 

Meist  genügt  es,  bloß  im  Wundwinkel  eine  gegen  die  Kammer  strei- 
fende Bewegung  mit  der  Spatelspitze  zu  macheu,  daß  der  Schenkel  zurück- 
tritt.   Genügt  das   nicht,   dann  geht  man  mit  der  Spatel  im  betreflendcn 


*)  Ball  er,  A  new  Ophthalmie  Operation.  Lancet,  1875»  May  8,  pag,  661, 
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Wnndwinkel  ein,  bis  ihre  Spitze  gerade  auf  der  Irisperipherie  neben  dem 
Kolobome  sichtbar  wird  und  macht  damit,  immer  auf  der  Iris  bleibend, 
eine  kurze,  streifende  Bewegung  gegen  die  Pupille.  Manchmal  gelingt  es 
erst  nach  wiederholtem  Eingehen,  den  Schenkel  zurückzubringen. 

Kommt  man  auch  so  zu  keinem  Ziele,  dann  geht  man  am  Wund- 
winkel mit  der  Irispinzette  ein,  zieht  den  Rand  der  Iris  hervor  und  trägt 
ein  Stückchen  ab.  Doch  muß  das  mit  sehr  großer  Vorsicht  geschehen, 
damit  nicht  die  Pinzette  die  Linsenkapsel  verletze. 

Daß  sich  die  Iris  in  der  richtigen  Lage  befindet,  erkennt  man  daran, 
daß  beide  Sphinkterecken  (die  beiden  Ecken,  wo  die  Kolobomschenkel 
vom  PupiUenrande  abbiegen)  gleich  hoch  und  in  der  Kurve  liegen,  die 
die  Pupille  zu  ihrer  früheren  Form  ergänzt. 

Hat  sich  viel  Blut  in  die  Kammer  ergossen,  dann  drückt  man  mit 
der  Spatel  die  periphere  Wundlippe  nieder.  Meist  entleert  es  sich  hierbei. 
Allenfalls  kann  man  durch  sanftes  Streifen  über  die  Hornhaut  gegen  die 
Wunde  hin  die  Entleerung  unterstützen.  FtUlt  sich  die  Kammer  immer 
wieder,  sieht  man  also,  daß  die  Quelle  der  Blutung  noch  nicht  gestopft 
ist,  dann  legt  man  in  Eis  gekühlte,  aseptische  Kompressen  durch  einige 
Minuten  aufs  Auge  [oder  man  legt  sofort  einen  Druckverband  an.] 

Üble  Zufälle  während  der  Operation. 

1.  Ein  sogenannter  interlamellärer  Schnitt  (Taschenschnitt) 
entsteht,  wenn  die  Lanze  zu  flach  angesetzt  oder  wenn  sie  zu  früh  ge- 
wendet ward,  ehe  also  ihre  Spitze  in  die  Kammer  eingedrungen  war. 
Nach  dem  Herausziehen  des  Messers  entleert  sich  die  Kammer  nicht. 

Man  wiederholt  dann  den  Schnitt  an  derselben  Stelle  mit  der  Lanze, 
die  man  dabei  erst  entsprechend  später  wendet. 

In  anderen  Fällen  kann  unter  obigen  Umständen  wohl  die  Kammer 
eröflhet  werden,  doch  der  Wundkanal  viel  zu  lang  ausfallen,  die  innere 
Wunde  äußerst  klein  sein  und  viel  zu  zentral  liegen.  Man  kann  dann 
kaum  mit  der  geschlossenen  Pinzette  eingehen,  sie  zu  wenig  oder  gar 
nicht  öffiien  und  die  Iris  nicht  fassen.  Man  muß  in  solchen  Fällen  die 
Operation  abbrechen  und  für  später  verschieben. 

In  beiden  Fällen  bleibt  an  der  Stelle  des  ersten  Schnittes  eine  mehr 
oder  weniger  trübe  Partie  der  Hornhaut.  Es  fällt  das  bei  optischen  Ope- 
rationen nachteilig  ins  Gewicht. 

2.  Der  Schnitt  ist  bei  richtiger  Lage  der  Schnittebene  im  ganzen 
zu  kurz  ausgefallen.  Es  ist  nach  dem  Eingehen  mit  der  Irispinzette  nicht 
möglich,  sie  zu  öfihen. 

Elreignet  sich  das  bei  einer  optischen  Iridektomie,  wo  der  Papillar- 
rand  frei  ist,  dann  geht  man  mit  dem  stumpfen  Haken  ein,  um  die  Iris 
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hervorzuholiui.  Ist  aber  der  Pu|nllarrand  nicht  frei  odi'r  handelt  es  sich 
um  eine  aiitiglaiikomatüBe  Indektomie,  dann  miiU  man  die  Wnnde.  nach- 
träglich enveiteni.  Das  geschieht  am  besten  mit  einer  feinen,  gebogenen 
Schere,  Man  führt  das  stumpfe  Blatt  an  einem  Wund^vinkel  in  die  Kammer 
und  verlängert  die  Wunde  mit  einem  knrzen  Schlage. 

3.  Anspießen  der  Iris,  Tritt  dies  ein,  gleich  nachdem  man  in  die 
Kammer  gelangt,  dann  zieht  man  die  Lanze  ein  klein  wenig  zurück,  neigt 
sie  stärker  mit  ihrem  Hefte  gegen  die  Gesichtsfliiche  des  Kranken  nnd 
geht  dann  wieder  vor.  Dm  Zurtickziehen  der  Lanze  darf  nur  ganz  gering- 
ftigig  sein,  sonst  fließt  Kammerwasser  aus,  die  Kammer  wird  seichter  nnd 
man  kommt  beim  Versehieben  der  Klinge  um  m  sicherer  wieder  in  die 
Iris.  Geschähe  das  oder  fliisse  das  Kammerwasser  ganz  ab,  dann  müßte 
die  Operation  abgebrochen  und  könnte  erst  später  wieder  aufgenommen 
werden,  [oder  man  muß  die  kleine  Wnnde  nach  beiden  »Seiten  mit  der 
Scheere  erweitern.] 

Tritt  das  Anspießen  der  Iris  erst  später,  w^enn  man  schon  tiefer  in 
die  Kammer  eingedrungen  ist,  ein^  dann  muß  die  Lanze  isofort  gänzlich 
aus  der  Kammer  hen^orgezogen  werden,  indem  man  mi  Zurückziehen  die 
Wunde  auf  die  früher  angegebene  Weise  zu  vergrößern  sucht.  Vorwärts 
gehen  darf  man  nicht,  sonst  erzeugt  man  eine  Irisablösnng  nnd  sehr  leicht 
eine  Kapsel  Verletzung.  Ein  wenig  zurückziehen,  um  von  der  Iris  loszn- 
kommen,  wie  ganz  anfangs,  und  dann  wieder  vorzugehen,  ist  aU^r  nicht 
mehr  möglich,  weil  wegen  der  bereits  erreichten  Länge  der  Wunde  beim 
geringsten  Zurückgehen  der  Klinge  das  Kammerwasser  sofort  abfließt. 

[Jedenfalls  ist  es  bei  Glankorniridektomie,  bei  der  dies  Ereignis  wiegen 
der  geringen  Tiefe  der  Vorderkammer  am  häutigsten  eintritt,  bedeutungslos, 
wenn  man  durch  das  Anspießen  und  Vorziehen  des  später  auszuschneidenden 
Irissttickes  eine  Iridotlialyse  desselben  erzeugt.  Czermak  hat  bei  Glaukom- 
iridektomie  regelmäßig,  nachdem  er  die  Iris  mit  der  Irispinzette  gelaßt 
hatte,  mit  derselben  zuerst  einen  Zug  gegen  die  5litte  der  Papille  aus- 
geübt, um  die  Iris  ans  der  Kammerbucht  zu  lösen,  nnd  dann  erst  die 
Iris  vorgezogen  und  ausgeschnitten.] 

Kann   man    danach    die  Wunde  wegen   zu   großer  Enge   auch  nicht 
mit  der  Schere  vergrößern ,  dann  muß  die  Operation  abgebrochen  werden. 
4,  Irisablösung.  Ihre  Folge  ist  eine  starke  Blutung  in  die  Kammer. 
Sie   entsteht  erstens   beim  Anspießen   der   Iris  dmxhs   weitere  Vor- 
schieben der  Lanze.  Die  Blutung  erschwert  dann  das  genaue  Fassen  der 
Iris  sehr  und  es  kommt  leicht  ein  fehlerhaftes  Kolobom  zustande. 

Zweitens,  w*enn  nach  dem  Fassen  der  Iris  der  gefaßte  Teil  der  Iris 
zu  stark  gespannt  und  dadurch  vom  Ziliarköri>er  losgerissen  wird.  Dies 
ereignet  sich  dadurch,    daß  entweder  der  Operateur  die  Iris  zu  stark  \m 
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der  Wunde  herauszerrt,  wozu  er  besonders  bei  zu  langem  Wundkanale 
yeranlaßt  werden  kann,  oder,  und  das  ist  der  häufigste  Anlaß,  es  macht 
das  Auge  beim  Fassen  oder  Herausziehen  der  Iris  plötzlich  eine  aus- 
giebige iluchtbewegung,  wozu  es  der  hierbei  eintretende  Schmerz  veranlassen 
kann.  Läßt  der  Operateur  nicht  sofort  die  Iris  aus,  so  kommt  es  zu  einer 
mehr  minder  ausgedehnten  Ablösung,  ja  es  kann  die  ganze  Iris  ausgerissen 
werden.  *) 

Die  entstandenen  Fetzen  der  Iris  müssen,  wenn  sie  in  der  Wunde 
vorliegen,  abgetragen  werden.  Nach  der  Abtragung  sind  die  abgesetzten 
Irisränder  sorgfältig  zurückzuschieben.  Trotzdem  sieht  man  danach  häufig 
Einheilungen ,  weil  die  andauernde  Blutung  der  Wundsäuberung  ungünstig 
ist  und  dem  Zurückschieben  der  Iristeile  infolge  der  ausgedehnten  Zer- 
reißungen nicht  die  elastische  und  kontraktile  Spannung  der  Iris  zu  Hilfe 
kommt. 

Das  ergossene  Blut  wird  wohl  meist  bald  aufgesogen ;  bestehen  aber 
entzündliche  Zustände  in  der  Iris  nach  der  Operation,  so  gibt  der  Blut- 
kuchen oft  Anlaß  zur  Organisation  einer  dicken  Schwarte,  die  die  Pupille 
und  das  Kolobom  abschließt  und  immer  mehr  zusammenzieht. 

Es  ist  übrigens  zweifellos,  daß  bei  sehr  peripherer  Iridcktomie ,  wo  kein  Stumpf 
stehen  gelassen  werden  soll,  meist  in  der  Mitte  wenigstens  eine  kleine,  die  Grenzen 
des  auszuschneidenden  Teiles  nicht  überschreitende  Ablösung  der  Iris  zustande  kommt. 
Wo  sie  nicht  entsteht,  bleibt  auch  gewöhnlich  ein  peripherer  Irisstumpf  zurück. 

5.  Stehenbleiben  des  Sphinkters,  wo  dies  nicht  beabsichtigt 
war.  Das  ereignet  sich,  wenn  der  Pupillarrand  beim  Hervorziehen  der  Iris 
gar  nicht  vor  die  äußere  Wunde  gebracht  wird,  oder  wenn  die  Schere 
beim  Abschneiden  nicht  an  die  Wundlippen  angedrtickt,  sondern  zu  nahe 
an  der  Pinzettenspitze  gehalten  wird. 

Um  die  stehen  gebliebene  Brücke  zu  durchtrennen,  geht  man  mit 
einem  stumpfen  Häkchen  flach  ein,  schiebt  es  zwischen  ihr  und  der  Linsen- 
kapsel durch  und  wendet  es  dann  durch  leichte  Achsendrehung  etwas  mit 
der  Spitze  nach  vorne.  Indem  man  nun  anzieht,  reißt  zuweilen  die  schmale 
Brücke  von  selbst  durch  oder  man  bringt  sie,  wenn  das  nicht  eintritt, 
mit  dem  Häkchen  vor  die  Wunde  und  trägt  sie  dann  mit  der  Schere  ab. 

6.  Besteht  eine  Flächensynechie  der  Iris  mit  der  vorderen  Linsen- 
kapsel, dann  kann  es  geschehen,  daß  man  überhaupt  gar  nichts  vom  Iris- 
gewebe losbekommt.  Manchmal  gelingt  es  dann  noch  mit  einer  Pinzette 
von  Liebreich  oder  der  Kapselpinzette  von  Förster. 


')  Es  ist  übrigens  eine  solche  gänzliche  Ausreißung  der  Iris,  nachdem  sie  sich  zu- 
fällig ereignet  hatte,  als  kunstgerechtes  Verfahren  versucht  worden  (!),  z.  B.  von  Cuignet 
(L'arrachement  de  l'iris  en  totalitö  oa  en  partie,  Joam.  d'Ophtalm.,  1872,  pag.  247—257, 
und  Arrachement  de  la  totalit^  de  l'iris,  Recaeail  d'Ophtalm.,  1874,  pag.  248). 
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In  anderen  Fällen  löst  sich  wohl  das  Strom a  iridis  ah,  alier  es 
bleibt  das  Tapet  aul'  der  Kapsel  haften.  Die  Pupille  sieht  dunkel  aus, 
doch  ist  sie  bei  seitlicher  Beleuchtung  betrachtet  braun ,  statt  schwarz.  Der 
optische  Erfolg  ist  dann,  wenn  dieser  braune  Belag  in  dem  ganzen  Kolo- 
bom besteht,  gleich  Null. 

Ut  die  Flächensynechie  umschrieben,  dann  darf  eben  die  Iridektomie 
nur  dort  gemacht  werden,  wo  man  annehmen  kann,  daß  sie  nicht  vor- 
handen sei.  Diese  Stellen  der  Iriß  sind  mehr  vorgewölbt,  bei  gleichzeitiger 
Seclusio  sogar  stark  vorgetrieben. 

Ist  die  Flächensynechie  allseitig  und  der  Zustand  wie  gewöhnlich 
erkennbar,  dann  ist  ja  überhaupt  keine  Iridektomie,  sondern  eine  Extrak- 
tion nach  Wenzel-Wecker,  eine  Iridektomie  oder  Iritoektomie  (je  nach- 
dem die  Linse  da  ist  oder  fehlt)  angezeigt. 

7.  Verletzung  der  vorderen  Linsenkapsel.  Die  Folge  dieses 
EreignisBee  ist  Bildung  eines  Wundstares  unter  Aufquellung  der  Linse,  die 
bei  alten  Leuten  und  bei  gewissen  Erkrankungen  (Glaukomen)  sehr  be- 
denkliche Folgen  haben  kann.  Der  Wundstar  erfordert  Nachoperationen 
und  schließlich  behält  der  Kranke  im  besten  Falle  ein  linsenloses,  also 
akkommodationsloses  Auge. 

[Meiler^  hat  spontanes  Platzen  der  Lmsenkapsel  im  Gefolge  der 
Glaukomiridektomie  beobachtet,  und  ftihrt  es  auf  Grund  von  Tierexperi- 
menten auf  den  hohen  Glaskllrperdrnck  zurllck.  Die  Berstung  kann  un- 
mittelbar bei  der  Vollendung  des  Skleralschnittes  erfolgen,  aber  auch  noch 
später  zur  Spontanentbindung  des  Linsenkernes  führen,] 

8.  Infolge  der  plötzlichen  Herabsetzung  des  Druckes  kann  eine 
Luxation  der  Linse  in  die  Rinne  zwischen  der  Iriswurzel  und  den 
Köpfen  der  Ziliarfortsätze  ohne  Beschädigung  der  Zonula  erfolgen.  Da- 
durch stemmt  sich  die  Linse  mit  ihrem  Rande  von  der  Iris  bedeckt  in  die 
Kammerbucht  und  hemmt  so  den  Abfluß  des  Kammerwassers.  Dort,  wo 
das  Kolobom  ist,  stemmt  sich  der  Unsenrand  unmittelbar  an.  Die  Kammer 
bleibt  in  solchem  Falle  aufgehoben^  der  Binnendruck  des  Auges  steigt  an 
oder  dort,  wo  er  schon  erhöht  war-,  nimmt  er  noch  mehr  zu  („malignes 
Glaukom*^). 

Dieser  Zustand  erfordert  den  Versuch  ^  die  Linse  in  ihre  normale 
Lage  zurückzubringen. 

Weber ^)  hat  folgendes  Verfahren  angegeben.  Er  sticht  mit  einer 
doppelt  gerieften,  sogenannten  Broad-needle  8^ — 10  »im  vom  äußeren  Horn- 
hautrande  im  wagrechten  Meridian   des  Auges  ein   und   dreht  die  Nadel 

^)  Heller,    Über  spontane    EerRtuiifc    der    Linsenkapael    and  Selbstentbißdang   des 
Linseakernes  aus  dem  Auge.  Deutsch  manns  Beitr.  k.  Augreuheilk.»  1901,  H.  47,  S.  73, 
=)  Weber,  Die  Ursache  des  Glaukoms,  Ärcb.  f.  Uphtbalm.,  XXUI,  Abt  1,  S.  86, 
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nm  ihre  Achse  nin  ein  Viertel,  so  daß  die  Wunde  aufklafft.  Hierauf  wird 
durch  steigenden  Druck  mit  dem  oberen  Lide  oder  mit  einem  Starlöffel 
auf  die  Hornhaut  in  senkrechter  Richtung  zur  Eolobomfläche,  nach  dessen 
Seite  die  Linse  stets  am  meisten  ausgewichen  ist,  die  Linse  zurückgebracht. 

Auf  der  Hohe  des  Druckes  verharrt  man  1 — IV2  Minuten,  um  der 
Ansammlung  des  Humor  aqueus  Zeit  zu  lassen.  Hierauf  leichter  Druck- 
verband  und  Rückenlage  durch  24  Stunden. 

Der  Zeitpunkt  zur  Vornahme  dieses  Eingriffes  ist  der  10.  bis  höch- 
stens 20.  Tag  nach  der  Iridektomie,  wo  die  Narbe  schon  die  genügende 
Festigkeit  hat,  um  den  Druck  aushalten  zu  können.  Zu  spät  darf  man 
ihn  nicht  versuchen,  weil  sonst  schon  eine  Anhefkung  der  Linse  an  die 
Iris  und  Narbe  erfolgt  ist  und  weil  die  Dauer  des  erhöhten  Druckes  das 
Auge  schon  tief  geschädigt  haben  kann. 

V.  Wecker^)  zieht  es  vor,  an  der  dem  Kolobom  entgegengesetzten 
Seite  eine  Sklerotomie  zu  machen.  Die  Linse  wird  durch  Druck  mit  dem 
oberen  Lide,  während  das  Messer  noch  in  der  Wunde  liegt  und  so  den 
Augapfel  fixiert,  eingerenkt.  Die  Sklerotomie  bei  ganz  aufgehobener  Kammer 
auszuführen,  muß  nicht  leicht  sein. 

9.  Berstung  der  Zonula  allein  oder  der  Zonula  und  Hyaloidea 
zugleich  auf  der  Seite  des  Koloboms. 

Die  Folge  ist  Verschiebung  der  Linse  (Subluxation)  oder  bei  gleich- 
zeitiger Berstung  der  Hyaloidea  auch  Glaskörpervorfall. 

Eine  solche  Berstung  tritt  ein,  wenn  die  Linse  bei  zu  rascher  Ent- 
leerung des  Kammerwassers  vorstürzt  und  geschieht  um  so  leichter,  wenn 
der  Druck  im  Auge  erhöht  ist,  wenn  der  Kranke  stark  preßt,  wenn  Zonula 
und  Hyaloidea  schon  atrophisch  sind. 

Der  Glaskörper  tritt  entweder  bloß  in  die  Kammer  ein,  wodurch 
diese  plötzlich  tief  wird,  oder  er  tritt  durch  die  Wunde  aus.  Geschieht  dies 
Ereignis  vor  der  Ausschneidung  der  Iris  und  nicht  in  Verbindung  mit 
Irisvorfall,  dann  kann  die  Iris  nidit  mit  der  Pinzette  gefaßt  werden,  sondern 
muß  mit  dem  stumpfen  Häkchen  hervorgezogen  werden.  Ist  zugleich  Iris- 
vorfall da,  dann  trägt  man  ihn  rasch  ab. 

Jedenfalls  entfernt  man  sofort  den  Sperrelevateur  und  läßt  die  Lider 
durch  den  Gehilfen  fixieren.  Die  Fixationspinzette  >vird  auch  nicht  mehr 
benützt. 

Ist  die  Iris  auf  der  Seite  der  Wunde  ganz  nach  hinten  umgeklappt, 
dann  ist  es  nicht  möglich,  sie  hervorzuziehen  und  abzuschneiden. 

Geschieht  der  Austritt  erst  nach  der  Ausschneidung  der  Iris, 
dann  beendet  man  die  Operation  sofort. 


>)  V.  Wecker,  Chir.  ocul.,  pag.  155. 


Hän^t  ziemlich  \iel  Glaskörper  zur  Wunde  heraus,  dauD  tra^  man 
ihij  mit  der  Schere  ab. 

Der  Glaskörpervorfall  kann  nach  der  Eniffnung  der  Kammer  UTiter 
den  früher  genannten  disponierenden  Umständen  auch  durch  zu  starkes 
Zerren  an  der  Iris  oder  durch  lirüskes  Stoßen  mit  der  Spatel  und  dahei 
hervorgerufene  Verschiebung  der  Lin^e  erzeug  werden. 

In  gewissen  Füllen  ist  endlieh  Zonula  und  Hyaloidea  schon  vor  der 
Operation  beschädigt  (Linsenluxation  durch  Trauma  oder  Ektasien  des  Ang- 
apfels) und  deshalb  ein  Glaskörperaustritt  sofort  nach  EröÖnung  der  Kanuner 
ohne  weiteres  möglich. 

[In  sehr  seltenen  Fällen,  anscheinend  nur  bei  sehr  großem  Schnitte 
(mit  dem  Graefemesser)  und  brüskem  Verfahren,  kommt  es  auch  zu  einem 
Vorfall  des  Linsenrandes  in  die  Wunde  und  nachträglicher  Einklemmung 
der  Linse  in  die  Narbe  also  zur  Bildung  einer  Ilernia  lentis  (Phako- 
kele);  in  diesem  Stadium  habe  ich  zwei  derartige  von  anderer  Seite 
operierte  Fälle  gesehen.  Der  Zustand  ist  wohl  nur  durch  Extraktion  der 
Linse  zu  beseitigen,] 

10.  Ein  sehr  übles  Zeichen  ist  es,  wenn  bei  Oeelusio  pupillae  nach 
der  ErOfl'nung  der  Kammer  die  Iris  (und  Linse)  nicht  vorrückt,  sondern  die 
Hornhaut  faltig  einsinkt  („kollabiert").  Es  beweist  das,  daß  sich  hinter 
der  Iris  (und  Linse)  eine  dicht«  Schw^arto  befindet.  Es  kann  dann  Über- 
haupt keine  Iridektomie  gemacht  werden. 

Abänderungen  des  Verfahrens. 

Schnittführung.  Ursprünglich  verwandte  man  die  gewöhnlichen 
StannesBer  auch  zur  Iridektomie.  Später  erst  bürgerte  sich  die  Lanze  hier* 
für  allgemein  ein.  Statt  der  Lanze  das  Linearniesser  zu  verwenden,  ent- 
weder ausschüeßlich  oder  nur  in  gewissen  Fällen,  haben  empfohlen 
V.  Graefe^,  v,  Wecker^),  Zehendcr'),  Monoyer*),  Seherk*),  De- 
henne^)  u.  a.  m. 


")  v.Graefe,  Zur  Lebri?  der  svmpathiscben  OphUalraje.  Arcb.  t  Opbthalm.,  IBßG 
Xn,  3,  S.  162. 

3)  V.  Wecker,  Gaz.  hebd.,  1869,  Nr.9,  (Nach  Scherk,  Klin.  Monatsbl.  f,  Augenheük., 
1873,  XI,  S.  101.) 

*)  Zebender,  Klin.  MotiatsbL  f.  Aogenheilk.,   1869,  VII,  8.  125. 

*)  MoDfiyer,  Sur  rintroductioa  du  couteaa  ÜDeaire  dacis  la  iiratiqoe  de  rindectomie. 
Gai.  med.  d©  Strasboai^,  1870,  Nr,  6,  pag.  66.  —  (Monrjyer  benützl  das  Lmearniesser  seit 
Mai  1867  und  reklamiert  die  Priorität,)  —  Ä,  ie  Gad,  Uuellnn^»  consideratious  siir  la  oatnre 
et  le  traitemenl  du  glaacutne.  Iii.-X>iss.  Htrasbonrg  1869.  —  titüber  et  Monojer,  Eeleve 
statistii|iie  de  la  elinifiiie  iipbtalm.  de  la  fac  de  ätrasboari^  18ß9  — 1870;  Gaz,  med.  de 
Strasbourg,  1870,  Nr.  18  et  19. 

*)  Seh  er k,  Ein  schmales  Iridektomiemessef.  Klin.  Monatsbl.  f.  Äugenheük.,  1873, 
XI,  S.  101. 

*)  Bßhenne,  vgl.  Fu0DOte  3,  II.  Bd,,  8.  154>. 
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▼.Wecker  verwarf  erst  das  Lanzenmesser  zur  Iridektomie  g&nzlich  und  empfahl 
dafür  das  Unearmesser.  Der  Schnitt  sei  damit  fast  geradeso  auszuführen,  wie  für  die 
Extraktion,  nur  sei  er  entsprechend  kürzer  anzulegen.  Man  könne  auch  ganz  gut  durch 
entsprechende  Drehung  des  Augapfels  mit  der  Fizationspinzette  den  Schnitt  nach  innen- 
oben,  innen-unten  und  außen-oben,  auBen-unten  verrichten. 

£r  benützt  ein  möglichst  schmales  Linearmesser,  dringt  damit  an  einem  2 — 3  mm 
Tom  oberen  Endpunkte  des  lotrechten  Homhautdurchmessers  liegenden  Punkte  in  die 
vordere  Kammer,  sich  genau  an  den  Homhautrand  haltend. 

Ist  er  eingedrungen,  stellt  er  das  Messer  parallel  zur  Iris,  führt  es  quer  durch  die 
Kammer  und  macht  den  Ausschnitt  2— 3  mm  nach  innen  vom  oberen  Endpunkte  des 
lotrechten  Homhautdurchmessers.  Man  kann  leicht  durch  entsprechende  Neigung  der 
Klinge  bewirken,  daß  innere  und  äußere  Wundöffnung  fast  übereinander  liegen  und  daß 
die  innere  Öffnung  im  ganzen  nur  in  eine  kurze  Entfernung  vom  Homhautrande  fallend 
fast  gegenüber  der  peripheren  Ansatzlinie  der  Iris  läuft. 

Für  optische  Pupillen  ist  v.  Wecker  späterhin,  seit  Anwendung  der  Iridektomie, 
zur  Lanze  zurückgekehrt,  indem  er  sein  couteau  ä  arr^t  benutzt^)  und  zugesteht,  daß 
dieses  Werkzeug  nach  innen  und  außen  viel  bequemer  zu  handhaben  sei.  Die  beim 
Linearmesser  nötige  Drehung  des  Augapfels,  die  zu  einer  Faltung  der  Bindehaut  führt, 
wird  vermieden.  Diese  Faltung  ist  jedoch  bei  dem  Ausstiche  sehr  lästig. 

Aber  für  die  „antiphlogistische**  Iridektomie  hielt  er  auch  da  noch  an  der  aus- 
schließlichen Verwendung  des  Linearmessers  fest,  da  sie  ja  immer  nach  oben  und  mög- 
lichst groß  anzulegen  sei.  Für  die  Glaukomiridektomie  gab  er  schließlich  zu,  daß  ein 
gewisses  Zugeständnis  zugunsten  der  Lanze  gemacht  werden  könne,  weil  es  mit  ihr 
leichter  sei,  beim  Zurückziehen  den  Binnendruck  langsam  herabzusetzen.') 

Vor  V.  Wecker  hat  sich  schon  Monoyer  ausschließlich  des  Schmalmessers  zum 
ersten  Akte  der  Iridektomie  bedient.  Er  hat  nie  üble  Zufälle  danach  beobachtet  und 
konnte  auch  in  Fällen  von  Glaukom  mit  ganz  aufgehobener  Kammer  die  Operation 
kunstgerecht  ausführen.  In  Fällen,  wo  er  gegen  die  Nasenseite  hin  operieren  mußte, 
bediente  er  sich  eines  auf  die  I>läche  gebogenen  Linearmessers. 

Auch  Zehender  gibt  in  seinem  Berichte  über  v.  Weckers  Verfahren  an,  daß 
er  sich  schon  seit  Jahren  eines  dem  v.  Graef  eschen  sehr  ähnlichen  Linearmessers  in 
schwierigen  Fällen  von  Pupillenbildung  bediene,  das  er  auch  zur  Staroperation  benützt. 
Es  ist  etwas  kürzer  und  gegen  das  Heft  hin  breiter  als  das  von  v.  Graefe. 

Scherk,  der  sich  der  Meinung  v.  Weckers  und  Zehenders  über  die  Vorzüge 
des  Linearmessers  bei  der  Iridektomie  anschloß,  glaubte,  daß  einer  allgemeineren  Ver- 
wendung dieses  Messers  zu  genanntem  Zwecke  der  Umstand  hinderlich  sei,  daß  das 
Linearmesser  in  gewissen  Fällen  wegen  der  Lage  des  Augapfels  gar  nicht  oder  doch 
nur  weitaus  unbequemer  zu  gebrauchen  sei  als  die  krumme  Lanze.  Darum  gab  er  dem 
Liuearmesser  eine  doppelte  (bajonettförmige)  Biegung  nach  der  Fläche.  Die  Klinge  ist 
6  Linien  (ungefähr  15  mm)  lang;  sie  setzt  sich  in  einen  platten  Stiel  fort,  dessen  vordere 
Fläche  mit  der  vorderen  Klingenfläche  nur  wenig  mehr  als  einen  rechten  Winkel  bildet. 
Dieser  Stiel,  knapp  8  Linien  (ungefähr  20  mm)  lang,  ist  dann  am  oberen  Ende  mit  ab- 
gerundetem Knie  wieder  nur  um  etwas  mehr  als  einen  rechten  Winkel,  also  wagrecht 
abgebogen  und  in  ein  gewöhnliches  Heft  eingelassen. ') 


*)  v.  Wecker,  Chir.  ocul.,  pag.  136. 

«)  V.  Wecker,  Chir.  ocul.,  pag.  137  u.  138. 

')  Solche  Messer  sind  auch  von  anderen,  z.  B.  Bader  (A  new  cataract  knife,  Lancet, 
1874,  U,  pag.  760),  Carter,  Mr.  Baders  „new  cataract  knife*",  Lancet,  1874,  II,  pag.  819, 
und  Monoyer  angegeben  worden. 
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Gegen  den  Gebrauch  de«  Lineannessers  hatte  sich  Warlom od t')  auBgesprochen, 
der  faud^  düß  dieses  qU  eine  g&nz  iinnQtze  Verläugerüiig  des  Schnittes  verursacht,  und 
den  Vorteil  (Rchmalcr)  gekrümmter  Lanzen  heim  Schnitte  Dttch  inaeu  für  jschmale  Iri- 
dektomien  besouders  hervorhob. 

Hirscbberg')  hält  Messer  wie  da»  von  Scherk  für  ganz  überflüssig*  In  der 
Mehrzahl  der  Fülle  sei  die  Lanze  beizubehalten,  Besonders  nngüostig  sei  das  Ijinear- 
messer  bei  Anlegung  kleiner  optischer  Papillen.  Anders  verhalte  es  ßicht  wo  große 
Kolobome  anzulegen  seien.  Vor  der  Anwendung  beim  Glaukom  habe  jedoch  schon 
T.  Graefe  ge warnt. 

In  wesentlich  anderer  Weise  als  alle  früher  getiannten  benützt  Deberine  das 
Linearmesser.  leb  kann  mich  zwar  seinem  Urteile  über  die  Lanze  durchaus  nicht  an- 
Rchließen,  das  lautot:  ^Le  conteau  lanciiolaire  est  un  instrtiment  gro«sier,  brutal,  infidele, 
auquel  j^ai  eompletement  renonce.  11  ne  pique  jamaisf!)  coupe  encore  moins(!> 
et  doit  etre  eompletement  rel^gu«^  dana  la  boite  aui:  oublia  avee  tous  les  instniments 
de  Ja  vieille  Chirurgie  oculaire'*;  nichtsdestoweniger  muß  ich  seine  Schnittführung  mit 
dem  Line&rmesser  als  höchst  zweckmilßig  bezeiehnerj  und  kenne  für  sehr  seichte  oder 
aufgehobene  Kammern  kein  besseres  Verfahren. 

Dehenne  geht  folgendermaßen  vor.  Er  sticht  mit  einem  sehr  feinen  Linear- 
messer  an  iler  äußeren  ujid  unteren  Seite  des  Augapfels  ]'5  mm  vom  Hornhautrande 
entfernt  durch  die  Lederhant,  bis  die  Spitze  in  der  Kammer  vor  der  Iris  erscheint.  Der 
Schnitt  in  der  Lederhaut  wird  nun  dadurch  auf  4 — b  fnm  erweitert,  daß  man  das  Messer 
mit  leichtem  Druck  gegen  seine  Schneide  sehr  langsam  und  vorsichtig  immer  etw«« 
zurück  und  wieder  rorschiebt,  also  sügend  weiterbewegt.  Hierbei  entleert  sich  das 
Kammeruasser  ganz  langsam,  Tropfen  für  Tropfen,  und  die  Entspannung  des  Augapfels 
erfolgt  äußerst  (schonend. 

Der  Schnitt  verblnft  parallel  dem  Homhautrande.  Hierauf  kann  man  mit  der 
Pinzette  eingehen,  die  Iris  hervorholen  und  abtragen. 

Ich  habe  nach  diesem  Verfahren  bei  primären  Glaukomen  mit  Äußerst  enger 
Kammer,  dann  bei  Vortreibung  der  Iris  bis  zu  völliger  Aufbebunj^  der  Kammer  mit 
bestem  Erfolge  operiert,  Dabei  habe  ich  den  Einschnitt  auch  nach  auöen-ohen  verrichtet, 
um  das  Kolobom  zum  Teile  wenigstens  unters  obere  Lid  zu  bringen.  Es  gelingt  das 
ganz  leicht.  Auch  habe  ich  den  Augapfel  zuweilen  mit  2  Pinzetten  fixiert,  um  Rollnngen 
zu  vermeiden,  die  die  Schnittffthrung  verzögern. 

Etwas  Ähnliches  wie  Dehenne  seheint  aber  hereitB  Streatfeild  ausgeführt 
zu  haben,  *)  Nach  dem  Jahresberichte  fllr  Ophtlialmologie,  Jahrg.  11,  1873,  S,  276  und 
429,  hat  sich  Streatfeild  sowohl  gegen  die  Lanze  als  das  Linearracsser  zur  Schnitt- 
fübrung  bei  der  Iridektomie  und  bei  Extraktionen  ausgesprochen. 

Er  nimmt  ein  breites  Starmesser^  etwa  daa  von  Sichel,  dringt  damit  in  die 
Kammer  ein,  steüt  es,  bevor  der  Pupillarrand  erreicht  ist»  auf  und  vergrößert  die  Wunde 
mit  der  Spitze  schneidend.  Es  kommt  also  auch  bei  ihm  niemals  zu  einer  Kontrapunktion. 

Eß  ist  zweifellos,  daß  die  HaDdhabung  der  Lanze  bei  sehr  seichter 
Kammer  schwierig,  ja  die  regelrechte  Aus;fiihrüüg  des  Schnitte«,  wenn  er 
verhältnisraäüig   lang   sein    soll    (5 — Gmm  oder  mehr),    auch    unmöglich 


*)  Warlotnont,  Iridectomie,  conteaux  lanc^olaires.  ÄnnaL  d'oenl.,  1871»  LXV» 
pag.  d2 — 95.  —  Derselbe,  Lances  graduees  ponr  riridectomic.  Annal.  d'ocuL,  1879, 
LXXXl,   pag.  162, 

»)  Hirschberg,  Berliner  kUn,  Wochen  sehr.,  1873,  8.440. 

')  8treatfeitd,  Öection  de  la  comöe  comme  Operation  pr^liminaire^  CongHs  de 
Londrea,  1873;  Compt.  rend.,  pag.  154—159*  {Mir  nicht  zagänglich.) 
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werden  kann.   Ganz   anmöglich   ist   die  Benützung  der  Lanze  bei  völlig 
fehlender  Kammer. 

Anders  liegt  die  Sache  aber  bei  nicht  allzu  seichter  Kammer.  Da 
hat  die  Lanze  nicht  bloß  den  Vorteil,  daß  sie  nach  jeder  Seite  hin  gleich 
leicht  gehandhabt  werden  kann  und  daß  bei  gesteigertem  Binnendrucke 
der  Abfluß  des  Kammerwassers  ganz  langsam  vor  sich  geht,  sondern  auch 
den,  daß  sie  keinen  so  steilen  Schnitt  erzeugt  als  das  Linearmesser,  wenn 
man  mit  diesem  einen  kurzen  Schnitt  erzeugen  will,  bei  dem  sich  äußere 
und  innere  Wundöfihung  nicht  zu  sehr  in  ihrer  Länge  unterscheiden. 
Freilich,  als  man  im  „linearen"  Schnitte  einen  besonderen  Vorteil  sah  und 
meinte,  daß  er  viel  bessere  Aussichten  für  die  Heilung  gebe,  da  konnte 
man  die  Steilheit  des  Schnittes  ftir  einen  Vorzug  halten.  Wir  haben  schon 
Seite  545 — 549  auseinandergesetzt,  daß  die  Dinge  anders  liegen.  Ein  nicht 
zu  stark  geneigter  Flachschnitt  ist  dem  steilen  Schnitte  vorzuziehen  und 
gerade  einen  solchen  erhält  man  sehr  leicht  mit  der  Lanze. 

Nach  V.  Wecker  ist  zwar  Schweiggers  Meinung*),  daß  die  An- 
einanderlagerung  der  Wundränder  nach  Linearmesserschnitten  weniger  gut 
sei,  ganz  außer  acht  zu  lassen,  aber  es  verhält  sich  die  Sache  wirklich 
so,  daß  sich  die  Schnitte  mit  der  Lanze  rascher  genau  schließen,  besonders 
in  der  Hornhaut  selbst. 

Daß  die  Handhabung  der  Lanze  gar  so  schwierig  wäre,  wie  v.  Wecker 
behauptet  *),  kann  ich  für  meine  Person  nicht  gelten  lassen.  Es  ist  durch- 
aus nicht  nötig,  übermäßig  steil  aufzusetzen,  weil  eine  solche  Steilheit  der 
Wunde  in  ihrer  Mitte  gar  keinen  Wert  hat.  Ein  leichtes  Zurücklegen  des 
Lanzengriffes,  um  beim  Vorschieben  nicht  in  die  Iris  zu  stechen,  und  ein 
mäßiger  Druck  nach  hinten,  um  die  Seitenteile  des  Schnittes  nicht  zu  breit 
zu  bekommen,  sind  keinesfalls  schwerer,  als  die  verschiedenen  Wendungen, 
die  mit  dem  Linearmesser  auszuführen  sind,  wenn  damit  ein  kurzer  Schnitt 
urerrichtet  und  bei  erhöhtem  Drucke  ein  zu  plötzlicher  Abfluß  des  Kammer- 
wassers vermieden  werden  soll. 

Ich  benütze  das  Linearmesser,  wenn  ein  Kolobom  nach  oben  oder 
unten  anzulegen  ist,  bis  zur  Iriswurzel  reichen  soll,  wie  das  fürs  Kolobom 
bei  Glaukomiridektomien  gefordert  werden  muß,  und  wenn  dabei  die  Kammer 
sehr  flach  ist. 

Auch  bei  sehr  tiefliegenden  Augäpfeln  ist  die  Führung  der  Lanze 
von  oben  her  erschwert,  ja  zuweilen  unm()glich.  In  diesen  Fällen  ist  über- 
haupt nur  die  Verwendung  des  Linearmessers  möglich. 


*)  Schweigger,  Handbuch  der  spez.  Augenheilk.  etc.,  1871,  S.  318— 340. 
»)  V.  Wecker,  Chir.  ocul.,  pag.  136,  137. 
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Ist  die  Trid(*ktoriiie  nach  außen  (außen-oben,  aiiDen-untinO  zii  maclien, 
dann  benutze  ich  bei  tJachcr  oder  aufgehobener  Kammer  das  \  erfahren 
von  Dehenne. 

Bei  gentlirend  tiefer  Kammer  und  meistens  fllr  die  optit^chen  Kolobome 
(auch  bei  flacher  Kammer)  ziehe  ich  jedoch  die  krumme  Lanze,  we^en 
der  Einfachheit  der  Handhabung,  dem  Linearmesser  entschieden  vor. 

[In  letzter  Zeit  wurde  wieder  mehrfach  die  Inzision  mit  dem  Skalpell 
(8karifikateur)  von  außen  durch  die  Sklera  bei  sehr  seichter  oder  aufge- 
hobener Vorderkammer  empfohlen  (Ladame  Jeoleff,  nach  Gay  et'). 

Czermak  seihst  hat  in  den  letzten  Jahren,  wie  er  es  schon  in  einem 
Referate*)  näher  ausgefillirt,  bei  seichter  Vordcrkammer  immer  in  folgender 
Weise  operiert:  Vor  Anlejjcung  des  Sklerakehnittes  wird  in  entsprechender 
Ausdehnung  die  Bindehaut  dicht  am  Hornhautrande  abgelöst  und  so  die 
Lederhaut  völlig  freigelegt,  wie  bei  der  Exenteratio  bulbi.  Durch  wieder- 
holtes Einträufeln  von  Adrenalinlösung  wird  das  Operationsfeld  blutleer 
gemacht  und  mit  einem  kleinen  bauchigen  Skalpell  tangential  zum  Horn- 
hautrande 1 — iVi  mm  außerhalb  desselben  die  Sklera  schichtweise  dureh- 
trennt.  Sobald  die  Vorderkammer  erötlnet  ist^  zeigt  sieh  ein  schwarzer 
Spalt  und  Kammenvasser  (inillt  ab.  Mit  einer  Schere  mit  abgerundeten 
Spitzen  wird  dann  die  Wunde  entsprechend  erweitert  und  dann  die  Irid- 
ektomie  regelrecht  ausgeführt,] 

[Für  Fälle,  in  denen  nach  Verletzung  des  Auges  oder  großen  Hornhautgeschwüreo 
die  IJnse  verloren  geEfaiigen  ist  und  der  vordere  Absehnitt  nur  aus  einer  teilweise  ge- 
trübten Hondiani  und  einer  gnm  angelagerten  Iris  beisteht,  hat  Deiiüehamps')  (ähnlich 
wie  iJehenue,  s.  IL  Bd.,  S.  15tjJ  eiaea  Schnitt  im  Limbas  durch  diesen  und  die  ange- 
lagerte  Iris  empfohlen,  so  dafi  die  hintere  Kammer  eröffnet  ist.  Man  geht  mit  der 
Irispinzette  in  sie   ein   und   faßt  die  Iris  an  ihrer  Hinterflache. 

Ith  halte  in  Bolchen  Fällen  ebenso  wie  zur  Ausführung  einer  Iridektomie  bei 
last  undurchsichtiger  Kornea,  wenn  man  sieh  ülier  Lage  uud  Beschaffenheit  der  Iris 
vor  der  Operation  keine  genauere  Kenntnis  schaffen  kann,  folgendes  Vorgehen  für  sehr 
empfehlenswert:  l—2mm  außerhalb  des  Hornhaut randes  mit  ihm  konzentrisch  wird  au 
der  Stelle,  an  der  die  Iris  ausgeschnitten  werden  soll,  mit  dem  Skal]>ell  präparierend, 
wie  es  eben  beschrieben  wnrde^  die  Sklera  resp.  das  Skleralband  durchtrennt,  die  Wunde 
nach  beiden  Seiten  auf  3 — 4  mm  Breite  erweitert.  Dann  wird,  jedenfalls  auch  wennschon 
Kammerwasscr  abgeflossen  ist,  eine  sehmale  Spatel,  wie  hei  der  Zyklodialyse  von  Heine, 
«iderHomhauthinterfläche  in  die  Vorderkammer  vorgeschoben.  Besonders  bei  Beleuchtung 
des  Operationsfeldes  mit  der  elektrischen  Stirnlampe  lassen  sich  die  Bewegungen  der 
Spatel  in  der  Vörderkammer  auch  bei  sehr  trüber  Hornhaut  getiau  verfolgen.  Durch 
sanfte  seitliebe  Bewegungen  der  Spatel  trachtet  man  eventuell  bestehende  Anheftungen 
der  Iri«  au  die  Ho rnbautb interflache  zu  losen.  Man  entfernt  dann  die  Spatel,  geht  mit 


^)  Ladame  Jeoleff,  Un  procede  d'iridectomie  en  cas  d'abs«nce  de  la  ehambre  ant^- 
rieure,  Annal.  d'ocnl.  190],  CXXV,  pag.  19, 

')  Casermak,  Refenit  stu  vorstehender  Mitteilung.  Jahresber,  f.  Ophthalm.,  1901»  S.329. 

')  Beschäm ]>s,  Une  mani^re  de  pratiquer  riridectomio  liirsc[u'il  ny  a  pas  de  cbaoibre 
ant^neore  et  qu©  le  cristallier  est  absent,  Anmil  d  ocul,  1902,  CXXVIl,  pag.  101, 
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der  Irispinzette  in  die  Vorderkammer  ein,  faßt  die  Iris,  zieht  sie  vor  und  schneidet  sie 
in  gewöhnlicher  Weise  präkorneal  aus. 

Wenn,  wie  dies  in  solchen  Fällen  die  Regel  ist,  die  Iridektomie  wegen  Drucksteigerung 
ausgeführt  wird,  so  kann  bei  dem  ersten  Manöver  gleichzeitig  eine  Zyklodialyse  nach 
Heine  nach  beiden  Seiten  der  Wunde  vorgenommen  werden.] 

Gay  et')  verrichtet  bei  aufgehobener  Kammer  die  Iridektomie  auf  folgende  Weise: 
Der  Bulbus  wird  mit  der  Pinzette  k  double  fixation  (von  Monoyer)  gehalten  und  so- 
dann an  dem  Orte  der  Wahl  die  Hornhaut  mit  einem  gewöhnlichen  Skarifikator  von 
außen  nach  innen  schichtweise  durchtrennt. 

Er  beginnt  dazu  an  dem  temporalen  Ende  des  beabsichtigten  Schnittes,  wenn  er 
oben  oder  unten,  am  oberen,  wenn  er  innen  oder  außen  liegen  soll.  Er  setzt  die  Klinge 
fest  auf  und  macht  sägende  Bewegungen  damit.  Die  Fläche  der  Klinge  soll  hierbei  durch 
einen  Radius  des  Augapfels  gelegt  gein,  wofeme  man  nicht  auf  die  Linearität  des 
Schnittes  verzichtet  und  einen  Lappen  bilden  will.  Wie  sich  ein  Tropfen  Kammerwasser 
entleert,  entfernt  man  den  Skarifikator.  Bildet  sich  ein  Irisvorfall,  so  wird  er  mit  einer 
stampfen,  feinen  Schere  zurückgebracht,  die  dazu  benützt  wird,  dem  Schnitte  die  ge- 
wünschte Lage  zu  geben.  Die  Irisausschneidung  wird  hierauf  in  der  gewöhnlichen  Weise 
verrichtet.   Zu  dieser  Operation  empfiehlt  Gay  et  die  Narkose. 

Dianoux')  bediente  sich  statt  des  Skarifikators  eines  Starmessers  von  Beer 
und  vervollständigte  den  Schnitt  mit  Webers  geknöpftem  Messer. 

Während  Gay  et  sein  Verfahren  hauptsächlich  für  Fälle  von  zentraler  Einheilung 
des  Pupillarrandes  nach  Homhautgeschwüren ,  die  so  oft  Anlaß  zur  Staphylombildung 
geben,  erdacht  hatte,  hat  es  späterhin  Nie olini')  auch  für  chronisches  Primärglaukom 
mit  aufgehobener,  vorderer  Kammer  verwandt.  Er  erzielte  auch  ohne  nachherige  Er- 
weiterung des  Einschnittes  mit  der  Schere  eine  genügende  Öffnung,  um  die  Iris  aus- 
schneiden zu  können. 

Meyer*)  weicht  der  Schwierigkeit,  bei  buckelfönnig  vorgetriebener  Irisperipherie 
(wegen  Pupillensperre)  die  Lanze  vorzuschieben,  dadurch  aus,  daß  er  sofort  nach  dem 
Eindringen  in  die  Kammer  einen  ganz  kleinen  Einstich  in  die  Iris  macht.  Diese  sinkt 
dann  zurück  und  die  Lanze  kann  unbehindert  vorgestoßen  werden. 

Fassen  der  Iris.  Für  Fälle,  wo  der  Ausschnitt  am  Pupillenrande 
breit,  im  übrigen  aber  dreieckig  sein  soll,  mit  gegen  die  Peripherie  ge- 
richteter Spitze,  hat  Liebreich 0)  seine  Pinzette  erdacht,  deren  Bau  in 
V.  Weckers  Scherenpinzette  wiederholt  ist:  statt  der  Scherenblätter  trägt 
sie  jedoch  kurze  Pinzettenarme  mit  Häkchen  [s.  Fig.  61,  Bd.  I,  S.  36«)]. 
Sie  gestattet,  einen  sehr  kleinen  Homhautschnitt  anzulegen. 


>)  Gay  et,  D'un  proc6d6  regle  de  la  chambre  anterieure  de  l'oeil,  lorsque  celle-ci 
est  efEiac^e  par  soite  de  raccolement  de  Tiris  a  la  sarface  post^rieure  de  la  corn^e.  Ball, 
et  xn^m.  de  la  soc.  franp.  d'ophtalm.,  llme  ann6e,  1884,  pag.  41. 

»)  Dianoux,  Bull,  et  m^m.  de  la  soc.  fran^.  d'ophtalm.  llme  ann^e,  1884,  pag.  44. 

*)  Nicolini,  Bichiamo  d'ana  vecchia  e  quasi  conosciata  operazione  e  sua  nnova 
applicazione.  Bolett.  d'oculistica,  1893,  XV,  Nr.  2.  (Nach  dem  Referate  imJahresber.f.Ophthalm. 
für  1893,  S.  338.) 

*)  Meyer,  in  der  Diskussion  zu  Dehennes  Vortrag  in  der  Soc.  d'ophtalm.  de 
Paris  am  6.  Nov.  1888.  (Nach  dem  Jahresber.  f.  Ophthalm.  für  1888,  S.  385.) 

•)  Liebreich,  Eine  neue  Irispinzette.  KUn.  Monatsbl.  f.  Augenheilk. ,  1870,  VIII, 
S.  183—187. 

•)  [Die  Abbildung  zeigt  die  Liebreich  sehe  Pinzette  mit  Armen,  die  denen  einer 
anatomischen  Pinzette  gleichen,  wie  ich  sie  seit  1891  ohne  Kenntnis  des  Liebreich  sehen 
ModeUes  zum  Ausziehen  von  Eapselresten  bei  den  Staroperation  verwendet  hatte.] 
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Auch  dort,  wo  ein  Ausschnitt  zu  schmal  ausgefallen  ist  und  wo  man 
an  den  Wund  winkeln  eingehen  muß,  um  noch  ein  Stück  Iris  zu  fassen 
und  nachtniglich  abzutragen,  ist  Liebreichs  Pinzette  der  gewöhnlichen 
Irispinzette  vorzuziehen,  weil  sie  bei  dieser  heiklen  Handhabung  die  Kapäsel 
nicht  gefährdet;  sie  kann  eben  schief  eingeführt  und  in  dieser  »Stellung 
geöffnet  werden,  was  bei  den  gewöhnlichen  Pinzetten  nur  im  geringsten 
Maße  möglich  ist. 

Von  Kuhnt')  ward  eine  stellbare  Pinzette  angegeben,  wenn  es  sich 
um  die  Anlegung  sehr  enger  Pupillen  handelt.  Hie  ist  schon  Bd.  I,  S.  30 
erwähnt. 

Htatt  der  Pinzetten  wieder  Haken  zum  Fassen  und  Hervorziehen 
der  Iris  zu  benützen  —  bekanntlich  das  älteste  \' er  fahren  zu  diesem 
Zw^ecke  —  haben  neuerdings  Maklakoff^),  Wicherkiewicz»),  [Axen- 
feld*),  Kuhnt^O  u,  a.]  empfohlen.  Allerdings  benutzen  sie  stumpfe  Baken, 
während  sich  Beer  eines  spitzen  bediente,  der  ins  Irisgewebe  einge- 
schlagen ward. 

Man  soll,  gehen  sie  an,  Haken  dort  benützen,  wo  der  Pupillarrand 
frei  ist  oder  nur  einzelne  hintere  Synechien  bestehen,  weil  das  Verfabreu 
viel  weniger  schmerzhaft  ist,  als  das  Fassen  mit  der  Zange,  Ein  weiterer 
Vorteil  ist  der,  daß  man  den  Ausschnitt  in  seiner  Breite  besser  dosieren 
kann.  Der  Einschnitt  kann  überdies  sehr  klein  bemessen  werden.  Insbe- 
sondere ist  der  Haken  von  Vorteil,  wenn  bei  einer  optiselieu  Iridektomie 
der  durchsichtig  gebliebene  Hornhantteil  sehr  schmal  ist.  Innerhalb  einer 
kurzen  Operationswunde  läßt  sich  eine  Bnzctte  nicht  genügend  öffnen,  um 
die  Iris  gehörig  zu  fassen.  Für  den  Haken  kann  man  einen  ganz  kleinen 
peripheren  Schnitt   machen  und  doch  nur  den  Sphinkterteil  ausschneiden. 

Ein  Nachteil  dürfte  wohl  darin  bestehen,  daß  man  bei  einer  all- 
fölligen  Fluchtbewegung  des  Auges  die  Iris  nicht  loslassen  kann,  wie 
wenn  man  sie  mit  einer  Pinzette  hält. 

Ich  habe  mich  überzeugt,  daß  das  Fassen  und  Herausziehen  der  Iris 
mit  dem  stumpfen  Haken  in  der  Tat  äußerst  schonend  ist  und  daß  so 
dieser  auch  an  kokainisierten  Augen  sonst  schmerzhafte  Akt  auch  bei  sehr 
empfindlichen  Kranken  nahezu  oder  wirklich  schmerzlos  abläuft. 

Es  bleibt  bei  diesem  Verfahren  stets  ein  peripherer  Saum  stehen. 
Ich   niöchte   es   also  flir  optische  Iridektomien  empfehlen,  wo  wir  uns  ja 


»)  Vgl.  FaÜDote  L  I,  Bd.,  8,  30. 

•)  MaklakulT,  La  spbincterectomie  et  le  sphincterectonie.  Arch.  d'(»pht»lm.f  1882, 
11,  png.  230. 

")  Wictierkiewrici,  Zttr  IridektomietiMshiiik.  ZentmlW.  f.  prakt.  Aug^nheiJk.,  ISßSy 
S.  33,  und  Zur  Iridekttimietpclmik,  ebendA,  1901,  8.200. 

*}  Axenfeld,  Zur  Tecbtiik  der  optiacheo  Iridektomie,  Bericht  über  die  31.  Vers,  d. 
ophthalm.  Oeseüsch.  Heidelberg,  1903,  S.  130. 

^)  Kuhn  t.  Zur  Technik  der  Irisausscliueidting.  Äeitsehr.  f.  Aug^oheilk.,  1903,  X.  S.  319, 
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bestreben,  kleine  Aasschnitte  za  erhalten.  Bei  optischen  Iridektomien  ist 
es  natürlich  nur  dort  anwendbar,  wo  der  hervorzuziehende  Teil  frei  ist. 
Wer  jedoch  keine  ganz  sichere  Hand  hat,  wird  vielleicht  auch  bei  den 
optischen  Iridektomien  die  Pinzette  bevorzugen,  weil  man  schließlich  auch 
mit  einem  stumpfen  Haken  die  Kapsel  verletzen  könnte,  ol)wohl  die  Ge- 
fahr keinesfalls  groß  ist. 

Wicherkiewicz  geht  folgendermaßen  vor.  Er  macht  im  Lederhaut- 
borde eine  2  mm  lange  Wunde  mit  der  Lanze  oder  mit  einem  schmalen 
zweischneidigen  Messer.  Darauf  geht  er  mit  dem  biegsamen  (silbernen) 
stumpfen  Häkchen  ein,  das  vom  freien  Ende  so  weit  entfernt,  als  die 
ungefähre  Entfernung  des  Pupillarrandes  von  der  Wunde  beträgt,  um  un- 
gefähr 60®  seitwärts  gebogen  wird,  in  die  vordere  Kammer  und  schiebt 
es  vorsichtig  bis  an  den  Pupillarrand  und  etwas  darüber  hinaus.  Alsdann 
wird  die  Spitze  des  Häkchens  so  gedreht,  daß  man  mit  ihr  in  die  hintere 
Kammer  gelangen  kann,  also  nach  hinten  gerichtet.  Ist  einmal  der  Iris- 
rand in  den  kleinen  Haken  hineingefallen,  so  wird  die  Spitze  wieder  ge- 
wandt, so  daß  der  Haken  flach  liegt,  ein  wenig  durch  Senken  des  Griffes 
der  Hornhaut  genähert  und  in  dieser  Stellung  die  Iris  in  die  Hornhaut- 
wunde  gezogen.  Meist  haftet  die  Iris  dem  Häkchen  so  gut  an,  daß  man 
sie  damit  aus  der  Wunde  gänzlich  hervorziehen  und  dann  leicht  ab- 
schneiden kann.  Ließe  aber  das  Häkchen  die  Iris  los,  so  bleibt  diese  in 
der  Wunde  liegen  und  kann  dann  mit  einer  Irispinzette  gefaßt  werden, 
um  sie  nach  Vorschrift  abzutragen. 

Das  Häkchen  darf,  um  nicht  loszulassen,  nicht  zu  breit  sein,  sondern 
muß  eine  scharfe  Biegung  haben. 

Ausschneidung  der  Iris.  Jede  klein  bemessene  Ausschneidung  der 
Iris  hat,  wenn  der  Pupillarrand  nicht  angewachsen  ist  und  wenn  dabei 
der  Sphinkter  mit  ausgeschnitten  wird,  nur  anfangs  ein  entsprechend 
kleines  Kolobom  zur  Folge.  Es  erweitert  sich  nämlich  dieses  späterhin 
erstens  dadurch,  daß  sich  die  E^^ken  des  Sphinkters  immer  mehr  zurück- 
ziehen und  daß  sich  zweitens,  wenn  man  in  der  Peripherie  hat  Gewebe 
stehenlassen,  auch  dieses  zum  Homhautrande  etwas  zurückzieht.  Auf  diese 
Weise  wird  ein  solches,  anfänglich  kleines  Kolobom  mit  der  Zeit  doch 
groß.  V.  Wecker  hat  daher  in  gewisser  Richtung  Recht,  wenn  er  den 
Gedanken,  durch  möglichst  kleine  Schnitte  in  der  Hornhaut  mit  schmalen 
Lanzenmessem  oder  Nadeln  ganz  kleine  Irisausschneidungen  zu  erhalten 
und  so  optischen  Anforderungen  zu  genügen,  als  irrig  bezeichnet.^)  Doch 
ist  es  trotzdem  gewiß  nicht  richtig,  kleine  Schnitte  bei  Anlegung  optischer 
Kolobome  für  unnötig  zu  halten. 


*)  V.  Wecker,  Chirurgie  oculaire,  pag.  131. 
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Denn  abgesehen  davon,  daß  je  kleiner  eine  Wunde  ist,  auch  um  so 
^Oßer  ihre  Heiluiigsaussichten  sind,  und  daß  groüe  Wunden  bei  kleinen 
Ausschnitten  sehr  zur  nachträglichen  Einheilung  von  Iristeilen  in  die  W' und- 
ecken  disponieren,  so  ist  die  Größe  des  ausgeschnittenen  Stückes  nur  inner- 
halb geii^isser  Grenzen  für  tue  endgültige  Größe  der  Lücke  gleichgültig. 

Ziehen  wir  vom  peripheren  Endpunkte  des  ein  spitz  winkeliges  Kolo- 
bom halbierenden  Radius  zwei  Tangenten  zu  dem  Pupillarrande  (Fig,  r>5), 
so    gibt    uns    das    Dreieck    a    b    c    das  ^  j^  ^ 

Maximum  der  Vergrößerung  au,  das 
alle  in  diesem  Dreiecke  einzeichenbaren 
Kolobome  durch  die  Ketraktion  des 
Sjihinkters  und  des  peripheren  *Saumes 
erleiden  könnten.  Ebenso  gibt  uns  das 
Gebiet,  das  bei  Kolobomen  mit  konver- 
gierenden Schenkeln,  aber  abgestutztem 
Ende  zwischen  den  beiden  Tangenten 
liegt,  die  man  von  den  Endpunkten  der 
Schenkel  je  zu  dem  gleichseitigen  Pupillarrande  ziehen  kann  (Fig.  36,  ah  cd), 
das  grittite  Maß  der  mögliehen  Vergrößenmg  für  diese  Kolobome  an. 

Man  könnte  also  von  vornherein  auch  schon  die  Kolobome  so  breit 
anlegen.  Dazu  wäre  aber,  wie  aus  den  Figuren  ersichtlich,  kein  sehr 
großer  Schnitt  erforderlich.  Aus  den  oben  angeführten  Gründen  wird  man 
also  den  Schnitt  immer  so  klein  als  möglich  machen,  wenn  man  auch 
dadurch  eine  sj»iitere  Vergrößerung  des  Koloboms  innerhalb  gewisser 
Grenzen  nicht  verhindert.  Es  ist  ja  doch  jedenfalls  vorzuziehen,  ein  schließ- 
lich größeres  Kololiom  durch  einen  kleineren  Schnitt,  als  ein  ebenso  großes 
Kolobom  durch  einen  viel  längeren  Schnitt  bekommen  zu  haben.  Übrigens 
entbehren  wir  der  Mitte!  nicht  ganz,  das  Kolobom  vor  Vergrößerung  zu 
bewahren,  wovon  gleich  die  Rede  sein  solL 

Wenn  al»er  der  Sphinkter  bis  zu  den  Ecken  festgewaehsen  ist,  sei 
es  an  der  Hornhaut,  sei  es  an  der  Linsenkapsel,  dann  kann  eine  Ver- 
größerung des  Koloboms  nach  den  Seiten  hin  durch  Retraktion  des  Sphinkters 
überhaupt  nicht  statttinden  und  auch  dtT  periphere  Saum  (bleibt  besser  er- 
halten. Wegen  der  Unbeweglichkeit  des  Fupillarrandes  kann  sich  keine 
stärkere  Retraktion  des  Dilatators  auch  in  jenem  Abschnitte,  wo  wegen  des 
Koloboms  der  Zog  des  Sphinkters  fehlt,  entwiekelu.  Für  alle  solchen  Fälle 
muß  es  daher  um  so  mehr  als  wünschenswert  bezeicihnet  werden,  daß  kleine 
Kolobome  auch  durch  einen  möglichst  kleinen  Einschnitt,  also  mit  der 
schmalen  Lanze  erzeugt  werden.  Derartige  anatomische  Veränderungen 
finden  sich  aber  mi  Augen,  wo  optische  Iridektomien  augezeigt  sind,  sehr 
häutig. 
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Pope^)  machte  im  Jahre  1871  als  erster  den  Vorschlag,  statt  der 
Iridodesis,  die  in  rein  optischer  Beziehnng  gegenüber  der  optischen  Iri- 
dektomie  unleugbare  Vorztige  hat,  ein  Stttck  Regenbogenhaut  so  auszu- 
schneiden, daß  der  Ereismuskel  nicht  unterbrochen  wird.  Dadurch  wfirde 
man  eher  dem  großen  Nachteile  der  gewöhnlichen  optischen  Iridektomien 
entgehen,  der  darin  besteht,  daß  die  nattlrliche  und  ktlnstliche  Pupille  in 
eine  große  zusanmienfließen,  und  daß  die  Schenkel  der  Lücke  auch  im 
Falle  des  aufs  kleinste  geplanten  Ausschnittes  nachträglich  ungemein  weit 
auseinandergehen. 

Pope  ging  in  folgender  Weise  vor.  Er  benützte  zum  Einschnitte  ein 
langes,  sehr  schmales  Lanzenmesser.  Im  allgemeinen  soll  der  Einschnitt 
im  Homhautrande  gemacht  werden;  wo  jedoch  die  Pupille  sehr  peripherisch 
gebildet  werden  soll,  da  soll  er  ganz  in  die  Sklera  verlegt  werden.  Da- 
gegen macht  man  ihn  in  der  durchsichtigen  Hornhaut,  wenn  die  natürliche 
Pupille  staik  seitlich  verzogen  ist. 

Nach  Vollendung  des  Schnittes  entfernte  Pope  das  Messer,  ohne  das 
Kammerwasser  rasch  abfließen  zu  lassen.  Er  ließ  dies  vielmehr  danach 
allmählich  ab,  um  jeden  Vorfall  der  Iris  zu  vermeiden.  Da  es  besonders 
darauf  ankommt,  die  Iris  nur  mit  den  Zähnen  der  Pinzette  zu  fassen,  soll 
diese  fein  und  nur  mäßig  gekrümmt  sein.  Pope  faßte  die  Iris  gerade  an 
dem  Punkte,  der  hinter  der  den  optischen  Zwecken  am  meisten  ent- 
sprechenden Homhautpartie  lag,  und  gerade  nur  so  viel,  daß  die  Pinzette 
nicht  ausriß.  —  Zur  Ausschneidung  der  Iris  nahm  er  eine  feine,  gebogene 
Schere.  Der  Operateur  muß  beim  Zurückziehen  der  Pinzette  den  PupiUar- 
rand  sorgsam  im  Auge  behalten  und  sobald  die  Scherenblätter  zwischen 
der  Spitze  der  Pinzette  und  der  Hornhaut  Raum  haben,  die  Iris  ab- 
schneiden; er  kann  dabei  die  Schere  rechtwinklig  oder  parallel  zu  der 
Richtung  der  Radiärfasem  ansetzen.  Im  ersteren  Falle  wird  sich  die  künst- 
liche Pupille  mehr  oder  weniger  der  Kjeisform  nähern,  im  anderen  Falle 
eine  mehr  längliche  Form  annehmen.  Hat  der  Operateur  etwas  Übung  in 
diesem  Verfahren  erlangt,  so  kann  er  jedesmal  die  Pupille  genau  so  groß 
machen,  wie  er  sie  haben  will. 

Sollte  unabsichtlich  der  Sphincter  pupillae  durchschnitten  werden,  so 
wäre  die  Folge  weiter  nichts  als  eine  gewöhnliche  Iridektomie. 

Diese  Operation  hat  gegenüber  der  gewöhnlichen  optischen  Iridektomie 
in  den  geeigneten  Fällen  einen  großen  kosmetischen  Vorteil,  der  Anblick 
solcherart  operierter  Augen  ist  entschieden  gefälliger.  Der  optische  Vor- 
teil besteht  darin,   daß   die  kleine,  künstliche  Pupille  nahezu  rund  ist, 


^)  Pope,   Über  Iridektomie  ohne  Darchschneidnng  des  Sphincter  pupillae.    Arch.  f. 
Angen-  u.  OhrenheUk.,  II,  1,  S.  192—197. 

Csermak,  Die  »ngenlrstliohen  Operationen.  2.  Aufl.  U.  15 
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kleiner  als  die  natürliche  Pupille  angelegt  werden  kann  und  sich  nach- 
träglich nicht  vergrößert.  Die  durchschnittenen  Eadiärfasern  ziehen  sich 
nicht,  wie  nach  der  gewöhnlichen  Iridektomie,  nachträglich  gegen  den 
Hornhautrand  zurück. 

Dieses  Verfahren  fand  keine  Beachtung,  v,  Arlt  erwähnt  es  in  seiner 
Operation  sichre  gar  nicht,  sondern  gibt  sogar  an,  datt,  wenn  bei  einer 
optischen  Iridektomie  der  Sphinkter  stehen  hleibe,  man  ihn  mit  einem 
Häkchen  herausholen  und  abschneiden  solle.  Öftenbar  hat  er  eine  „Doppel- 
pupille**  für  einen  Nachteil  gehalten.  Ebenso  verwirft  v.  Wecker*)  dieses 
Verfahren,  da  es  den  Nachteil  einer  Doppelpupille  mit  sich  bringe  und 
weil  es  in  seiner  Ausfiihrung  zn  subtil  sei. 

Es  besteht,  wie  es  scheint,  ziemUch  allgemein  der  Glaube,  daß  eine 
solche  DoppelpupÜle  Doppclsehen  erzeugen  müßte. 

Aber  erstens  kommt  doch  dieser  Umstand  überall  dort  nicht  in  Be- 
tracht, wo  die  natürliche  Pupille  vom  Sehen  ausgeschlossen  ist,  und  das 
ist  ja  doch  bei  den  meisten  Fallen,  wo  man  eine  optische  Pupille  anlegt,  so. 

Aber  auch  in  jenen  Fällen,  wo  die  natürliche  Pupille  noch  ein,  wenn 
auch  undeutliches  Nelzhanthild  zustande  kommen  läßt,  ist  die  Befürchtung, 
daß  durch  eine  solche  EJoppelpupille  Doppelsehen,  wie  im  Schein  ersehen 
Versuche,  entstehen  würde,  für  die  Praxis  durch  nichts  gerechtfertigt,  ja 
nicht  einmal,  wenn  die  natürliche  Pupille  völlig  normal  wäre,  wie  dies 
Schule k  dargetan  hat.-) 

„So  hist«rififb  detikwüriÜg  der  S  c  hei  ncr  sehe  Versuch  als  physiolo^  sc  her  Prüfer 
auf  die  ciptischo  Kinstellim^r  sein  mag,  so  vi' r fohlt  erachoitit  esi,  ihn  als  Maßstab 
dafür  zu  uehmen,  wie  Leute  mit  Doppelpupillcu  unter  gcwöhnUchen  Ver^ 
hältniß^en  flehen  würden.*)  Da  im  Scbeinerscheu  Versuche  wegen  starker  Be- 
gchrünkung  des  Gesichtsfeldes  mehrere  Objekte  nicht  zugleich  und,  wenn  sie  größer  sind, 
nicht  ganz  gesehen  werden  k«>nnen»  ist  es  begreiflich,  daü  man  die  Doppelpupille  schlecht- 
weg für  bedenklich  hielt  und  mögliche  Unterechiede  in  deu  Erscheinungen  nicht  weiter 
suchte.  Seihst  heim  Scheinerschen  Versuche  kann  der  Ungeübte  die  l>oppell>ihler  über* 
sehen.  An  der  Doppelpupille  sind  die  Offnmigen  groß,  die  Zerstreuungskreise  sonach 
umfangreich  und  daher  das  Erkenn tnisvennögen  geringer.  Doch  kommen  diese  Umstände 
der  Verdrängung  der  ohnebin  feinen  (weil  nicht  Ober  die  einzelnen  Zerslreuunggkreise 
hinausreichenden)  Verdoppeltuigen  aus  der  Wahrnehmung  zugute*  da  sich  das  Licht 
auf  der  Netzhaut  mehr  verbreitet,  die  Gegenstände  wie  bei  gewöhnlichen  Zerstreuuugs- 
kreisen  verschwommen  erscheinen  und  das  Ungewöhnliche  in  der  Erscheinung  sich  dem 
Bewußtsein  leichter  entÄiebt.  Die  erkennbare  Diplopie  kann  nur  an  den  lebhaft 
beleuchteten  u  n  d  d  e  u  1 1  i  c  h  1  i  n  e  a  r  e  u  R  ä  n  d  e  r  u  d  e  r  0  b  j  e  k  t  e  e  r  s  c  h  e  i  n  e  n »  kann 
die  Orientierung  gar  nicht  stören  und  die  Wahrnehmung  nur  wenig,  unter 

*)  V.  Wecker,  Chir.  ocul.,  pag,13a 

*|  Scbnlek,  Die  optischen  Verhältnisse  bei  Doppelpupillen,  Arck  f.  Ophthal nu^  1882, 
XXVIII.  Abt.  3,  .S.  108—182. 

')  Diese  wie  die  folgendeo  Stellen  in  dem  Zitat  sind  von  mir  durchschossen  ange- 
geben worden. 
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besonderen  Umst&nden  and  nur  an  Gegenständen  außer  Akkommodations- 
distanz  beeinflussen.  Und  werden  im  gemeinen  Leben  Gegenstände  beachtet,  ist  die 
Orientierung  an  ihnen  nötig,  drängen  sich  Objekte  unwillkarlich  in  die  Wahrnehmung, 
die  anBer  der  beabsichtigten  Akkommodationsdistanz  stehen  und  kleiner  sind  als  die 
Breite  des  stehen  gebliebenen  Kreismuskels?  Soll  eine  sonst  vorzQgliche  Operations- 
methode verworfen  werden,  weil  abseits  des  tendierten  Sehens  liegende  Nadeln,  Fäden, 
einzeln  stehende  kontrastierende  Linien  u.  dgl.  verdoppelt  erscheinen  können?'' 

„Wenn  sich  auch  alles  so  verhielte,  wie  es  viele,  nach  ihrem  Operationsverfahren 
zu  schließen,  annehmen,  selbst  dann  wäre  die  getrennte  Doppelpupille  für  das  gewöhn- 
liche Sehen  vorteilhafter  als  die  zusammenfließende,  weil  der  Kranke  mit  der  besseren 
Wahrnehmung  der  in  Akkommodationsdistanz  stehenden  Gegenstände  mehr  gewinnt, 
als  er  an  den  außer  Akkommodation  stehenden  Objekten  durch  Verdoppelung  verliert 
—  selbst  wenn  diese  so  hochgradig  wäre,  wie  sie  es  nicht  ist  Es  erscheint  so- 
mit ein  verkehrtes  Beginnen,  die  Interessen  des  direkten  Sehens  dem  Ver- 
meiden der  aberschätzten,  nebensächlichen  Verdoppelungen  zu  opfern.*' 

Weder  Leute  mit  Polykorie,  noch  mit  traumatischer  Iridodialyse,  noch  mit  künst- 
lich angelegten  Doppelpupillen  zeigen  daher  tatsächlich  monokulare  Poly-  oder  Diplopie, 
wie  das  auch  schon  Pope  angegeben  hatte.  Die  Verdoppelungen  zeigen  sich  nämlich 
nur  an  Objekten,  die  außer  dem  Horopter  bleiben  und  die  kleiner  sind  als  der  zwischen 
beiden  Pupillen  liegende  Steg.  Schulek  weist  in  seiner  Arbeit  noch  nach,  daß  das  Be- 
stehen einer  solchen  Doppelpupille  auch  für  das  Binokularsehen  ohne  jeden  Nachteil  ist. 

Für  Schichtstar  hat  übrigens  Denotkin*)  dasselbe  Verfahren  empfohlen  wie  Pope. 

Kuhnt  hat  1885  angegeben'),  daß  er  ganz  schmale,  einer  stenopaeischen  Spalte 
ähnliche  Pupillen  erhalte,  wenn  er  vom  Sphinkter  nichts  und  vom  Irisstroma  nur  so  viel 
exzidiere,  als  dem  Auseinanderweichen  der  eingeschnittenen  Sphinkterränder  bei  einer 
Iridotomie  entspricht. 

In  geeigneten  Fällen  führt  er  die  Iridektomie  folgendermaßen  aus.  Mit  seiner 
stellbaren  Irispinzette  wird  die  Iris  in  einer  Ausdehnung  von  1— ^/«mmetwa  in  der 
Mitte  zwischen  Pupille  und  Ziliarrand  gefaßt  und  leicht  über  die  Wunde  hervorgezogen. 
Mit  einem  radiären  Scherenschlage  wird  das  gefaßte  Stück  abgetragen. 

Dann  wird  die  Iris  zurückgeschoben  und  der  stehen  gebliebene  Sphinkter  mit 
einer  Weckerschen  Schere  genau  radiär  durchschnitten.  Die  Operation  erheischt  Narkose. 
£r  gibt  an,  daß  ihm  nie  eine  Verletzung  der  Kapsel  unterlaufen  sei,  und  empfiehlt  sein 
Vorgehen  auch  neuerdings  wieder.') 

Die  Operation  stellt  eine  Verbindung  einer  Iridektomie  mit  einer  Iridotomie  dar. 
Ich  möchte  sie  nicht  für  weniger  gefährlich  halten  als  v.  Weckers  Iridotomie  bei  durch- 
sichtiger Linse. 

Die  Gefahr  der  zu  ihr  nötigen  Narkose  steht  übrigens  wohl  kaum  im  Verhältnis 
zu  dem  vielleicht  etwas  höheren  optischen  Erfolg  gegenüber  einer  gewöhnlichen  optischen 
Iridektomie.  Ob  sich  wegen  der  Durchschneidung  des  Sphinkters  das  Kolobom  nicht 
später  gerade  so  vergrößert  wie  jedes  gewöhnliche  optische  Kolobom,  steht  zudem  noch 
völlig  dahin. 


*)  Denotkin,  Wjestnik  oftalmologie ,  1888,  Januar-Februar,  S.  17.  (Nach  Lozbet- 
schnikow,  Klin.  Monatsbl.  f.  Aagenheilk.,  März  1894.) 

')  Kahnt,  Vorschlag  einer  Modifikation  der  Iridektomie  zu  optischen  Zwecken.  Tage- 
blatt der  58.  Vers,  deutscher  Naturforscher  a.  Ärzte  in  Straßburg  i.  E.,  1885,  S.  497.  (Nach 
dem  Berichte  in  Nagels  Jahresber.  f.  1885,  S.  356.) 

')  Knhnt,  Vorschlag  einer  Modifikation  der  Iridektomie  zu  optischen  Zwecken. 
68.  Versamml.  deutscher  Naturforscher  u.  Ärzte.  Straßburg  1885. 

15* 
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Da  die  Durchtrenüimg  des  Sphinkters  aber  gür  nicht  n^itig  ist^  so  mochte  ich 
Pope»  Verfahren  wohl  vorziehen. 

Was  die  Irisanßschneidnn^  bei  Ghitikomen  anlanj^.  so  will  ich  hier 
nur  darauf  hin  weisen,  daß  Pflüg  er  bei  Glaucoiua  simplex  eine  bloß  peri- 
phere Irisaussehneidung  mit  Erhaltung  des  Sphinkteris  empfohlen  hat  ^), 
die  gchon  *Sn eilen*)  bei  Glaakoiüiridektoinien  als  wünschenswert  l>e- 
zei ebnete,  und  daß  Lozhetschnikow^)  mit  der  Sklerotoniie  eine  Aus- 
schneidlang des  Dilafators  (Dilatatorektomie)  verband. 

Nicati*)  hat  schon  viel  Mb  er  als  Lozhetschnikow  die  Aussehnei- 
dung  eines  schmalen  peripheren  Iri&stUckes  nach  Anlegung  des  Skleral- 
ßchnittes  ausgeführt,  indem  er  den  Vorteil  der  Iridektoraie  bei  Glaukoni 
darin  sah,  daß  die  Iiis  die  innere  Mündung  der  kurativen  Fistel,  die  die 
sklerale  Wunde  nach  ßeiner  Meinung  erzeugt,  nicht  verlegen  könne. 

Verband,  Nachbehandlung,  Heil ungs Vorgang. 

Nach  einer  typisch  verlaufenen  Iridektomie  legt  man  den  nach  Aug- 
apfeioperationen  üblichen  Verband  an. 

Ein  Druckverband  kommt  bei  optisehen  Iridektomien  nur  in  Be- 
tracht, wenn  eine  starke  Blutung  eingetreten  ist,  ferner  nach  Operationen 
wegen  Dmcksteigcning. 

Schon  nach  kurzer  Zeit  ist  die  Wunde  geschlossen  (verklebt),  die 
Kammer  hergestellt  Der  der  Wende  entsprechende  Lederhautabseiinitt 
zeigt  leichte  Rötung.  Die  zentrale  Wundlippe  ist  oft  leicht  geschwellt.  In 
der  Nähe  der  Wunde  zeigt  die  Hornhaut  meist  eine  zarte,  streifige  Trübung. 
All  das  verliert  sich  in  einigen  Tagen. 

Bei  Glaukomiridektoniien  kann  der  Operierte  längstens  nach  2  bis 
S  Tagen  in  den  Lehnstuhl  gesetzt  werden  und  nach  5 — 6  Tagen  etwas 
hemmgehen.  Nach  8 — 10  Tagen  ist  die  Wunde  genügend  fest  geschlossen. 

Die  Nachbehandlung  von  Augen  nach  Glaokomiridektomien  (ebenso 
nach  anderen  Glaukomoperationen)  mit  Miotizis  ist  mindestens  überflüssig, 
wenn  nicht  gefährlich.  Hat  die  Operation  wirklich  die  Dnicksteigerung 
beseitigt,  wozu  dann  das  Miotikum?  Hat  sie  sie  jedoch  nicht  ganz  be- 
seitigt, dann  kann  uns  das  Miotikum  nur  allenfalls  über  den  Mißerftilg  oder 
dem  unvollständigen  Erfolg  täuschen ,  der  eine  Ergänzung  der  Operation  er* 
fordern   würde.    Die   Operation   kann    Verhältnisse   setzen,    die   wohl   die 

M  Pniifcer,  Operaiiune  Tnoderae  del  ^laycoma,  Archiv,  di  ottalmal.,  VoJ.  1,  f»sc.  10. 
—  (^Nach  dem  Jahresbericht  für  OphthalmöL,  Jahrpj.  1B94.  XXV,  S.  402.  Pflöger  hnt 
j^och  nach  diesem  Berichte  das  Bestehezi  mnnokalarer  Dr{>Iopte  D»eh  dieser  Operation  be- 
hauptet J 

')  Snellen,  Die  Behandlung  des  Glaukoms,  VII.  iniernat.  <>phthalm.-Ki>ßgT.i  1888, 
Ber.  S.  248, 

»)  a,  a.  O. 

*)  Nicati,    De  l'exciBion  fenMree  de  Tiris.    Ärch.  d'opht&lm.p    188S|   HI^    pag.  400. 
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akuten  Erscheinungen  beseitigen,  aber  ein  chronisches  Glaukom  bestehen 
lassen,  das  nach  Weglassnng  des  Miotikums  wieder  hervorträte,  so  lange 
wir  den  Kranken  noch  in  unserer  Beobachtung  haben.  Wird  das  Miotikum 
fortgebraucht,  so  entwickelt  es  sich  nur  viel  langsamer,  es  verfällt  das  Seh- 
verm(ygen  ganz  allmählich,  wenn  der  Kranke  längst  aus  unserer  Beob- 
achtung entlassen  ist. 

So  kommt  es  z.  B.,  daß  Leute,  die  rechtzeitig  „erfolgreich^  an  akutem 
Glaukom  operiert  wurden  (in  Wirklichkeit  mit  unzureichendem  Erfolg  wegen 
ungenügend  großem  Ausschnitte  oder  dgl.),  nach  einiger  Zeit  (nach  einem 
halben  Jahr  und  mehr)  vollständig  erblindet  wiederkommen  unter  dem 
Bilde  eines  einfachen  Glaukoms  mit  ganz  mäßiger  Härte  des  Augapfels. 

Der  Verband  am  nicht  operierten  Auge  wird  am  dritten  Tage  weg- 
gelassen. 

Bei  optischen  Iridektomien  können  diese  Termine  noch  mehr  ab- 
gekürzt werden,  ja  in  Fällen,  wo  der  Schnitt  sehr  kurz  ist,  habe  ich  auch 
von  ambulatorischer  Nachbehandlung  keinen  Schaden  gesehen.  Der  Kranke 
kann  nach  der  Operation  sein  Zimmer  selbst  aufsuchen  und  den  ersten 
Tag  auf  dem  Sofa  oder  im  Bette  verbringen.  Am  zweiten  Tage  kann  er 
jedenfalls  aufstehen  und  im  Lehnstuhle  sitzen,  auch  ein  wenig  herum- 
gehen. Das  Verbinden  des  nicht  operierten  Auges  ist  hier  ganz  überflüssig. 

Störungen  im  Heilungsverlaufe. 

Was  diese  anlangt,  so  verweise  ich  auf  das  in  der  Einleitung,  II.  Bd., 
S.  42  u.  flf.,  im  allgemeinen  erörterte.  Im  besonderen  sei  nur  folgendes  hier 
noch  ausdrücklich  hervorgehoben. 

Die  Störungen  im  Heilungsverlaufe  führen  teils  zu  unregelmäßig  ge- 
bildeten Narben,  teils  zu  Beeinträchtigung,  ja  zum  Verluste  des  Sehver- 
mögens. Der  Bestand  regelwidrig  gebildeter  Narben  kann  aber  späterhin 
von  Zuständen  gefolgt  sein,  die  auch  den  Verlust  des  Auges  mit  sich 
bringen. 

Sie  werden  hervorgerufen  einerseits  durch  Unvollkommenheiten  und 
üble  Zufälle  bei  der  Ausführung  der  Operation,  andererseits  durch  üble  Zu- 
fälle während  der  Heilung. 

1.  Schlechte  Anpassung  der  Wundlippen  aneinander. 

Statt  daß  sich  die  Wundränder  gehörig  aneinander  legen,  sind  sie 
gegeneinander  verschoben  oder  stehen  voneinander  ab,   die  Wunde  klaflft. 

Mehr  schräge  Wunden ,  wie  es  Lanzenwunden  sind,  zeigen  diese  Zu- 
stände seltener  als  Wunden,  die  senkrecht  durch  die  Wand  gehen,  also 
solche,  wie  sie  mit  dem  Messer  von  v.  Graefe  erzeugt  werden.  Unregel- 


250 

müßige  »Schnitte,  besonders  Zwickelwunden,  haben  eine  besondere  Nei- 
gung dazu. 

Wunden  im  Lederhantborde,  die  klaffen,  erscheinen  als  ein  dunkler 
Strich. 

Veranlassung  zur  schlechten  Anpassung  der  Wundränder  kann  bei 
regelrechtem  Schnitte  geben: 

ü)  ein  Bindehautlappen,  wie  er  bei  Schnitten  im  Lederhaut Ijorde, 
besonders  wenn  sie  mit  dem  Messer  v.  Graefes  ausgeführt  sind,  oft 
entsteht. 

Der  Lappen  kann  sich  nach  hinten  umrollen,  so  in  die  Wunde 
kommen  und  damit  die  Vereinigung  der  Ränder  stören. 

Aber  auch  wenn  er  riehtig  ausgebreitet  liegt,  erzeugt  er,  wie  IW.  II, 
S.  43,  erörtert,  leicht  Klaffen  der  skleralen  Wundränder  bei  längeren 
Wunden, 

b)  Fortbestehen  eines  erhöhten  Druckes  nach  der  Glaukom iridektomie. 
Die  Kammer  bleibt  aufgehoben,  das  Auge  ist  hart,  die  Wunde  klafft. 

Beetehen  daneben  Injektion  und  Schmerzen  fort,  dann  ist  die  Pro- 
gnose recht  trüb  (bösartiges  Glaukom).  Es  handelt  sich  hier  meist  um  eine 
Blutung  in  den  hinteren  Augenraum  oder  um  die  FW.  II,  8.  214  envähnte 
Luxation  der  Linse  in  den  Falz  zwischen  Iris  und  Ziliarfortsätze. 

Sind  derartige  Reixzustände  nicht  da,  dann  kommt  es,  oft  allerdings 
erst  nach  W^ochen,  zur  Wiederherstellung  der  Kammer  und  Abnahme  des 
gesteigerten  Druckes,  In  der  Wunde  entsteht  ein  verbreitertes  Narben- 
gewebe. In  anderen  Fällen  stellt  sich  frUher  oder  später  ganz  allmählich 
wieder  eine  leichte  Härte  des  Augapfels  ein,  ohne  daß  irgend  welche 
Reizsymptome  auftreten  wtirden,  während  anfangs  der  Eriblg  ein  voll- 
ständiger zu  sein  schien  (Übergang  in  Glaueoma  simplex).  In  solchen 
Fällen  muß  die  Iridektomie  wiederholt  oder  wenn  diese  untunlich  wäre, 
eine  Sklerotomie  [oder  Zyklodialyse]  nachgeschickt  werden. 

c)  Fanklemmung  von  Teilen  der  Iris  in  die  Wunde  (y^\,  Bd.  II, 
S,  45  und  46). 

d)  [Einklemmung  oder  Vorfall  der  Linse  (s.  a.  IL  Bd.,  S.  216)], 
f)  Einklemmung  von  Glaskörper  in  die  Wunde. 

Alle  die  genannten  Umstände  k«Jnnen  verbreiterte,  oft  unvollkommen 
gebildete,  tistulierende,  zystoide  Narben,  Ektasien  der  verbreiterten  Narbe 
oder  des  vorgetallenen  Iristeiles  mit  ihren  Folgen  erzeugen. 

2,  Wundsprengung.  Sie  entsteht  durch  unruhiges  Verhalten  des 
Kranken,  durch  Druck,  Stoß,  Schlag  gegen  das  operierte  Auge, 

B.  Entzündungen. 

a)  Entzündungen  der  Uvea  (Iritis  und  Iridozyklitis).  Meist  handelt 
es  sich  bloß  um  niedere  Grade,    die  mit  Bildung  einzelner  Synechien  ab- 
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laufen.  In  anderen  Fällen  kann  es  zu  Verschluß  der  Pupille  und  des  Kolo- 
boms kommen,  so  daß  der  Erfolg  der  Operation  vereitelt  wird.  Die  schwersten 
Fälle  ziehen  Atrophie  des  Augapfels  nach  sich. 

Im  ganzen  sind  solche  Entzündungen  nach  Iridektomien  selten.  Ihre 
Ursache  ist  bekanntlich  Infektion  der  Uvea  während  der  Operation  oder 
Wiederanfachung  einer  schon  vorher  bestehenden,  schleichenden  Ent- 
zündung durch  den  Reiz  der  Verletzung.  Besonders  bei  sympathischer 
Erkrankung  wird  ein  Rezidiv  der  Entzündung  oft  gesehen,  so  daß  hier  eine 
Iridektomie  erst  lange  Zeit  nach  Ablauf  der  Erkrankung  gewagt  werden  darf. 

b)  Wundeiterung.  Ein  im  allgemeinen  nach  Iridektomien  sehr  seltener 
Zufall,  der  in  derselben  Weise  verläuft  und  ausgeht  wie  nach  Star- 
operationen. 

Ersatzoperationen  der  Glaukomiridektomie. 

Unter  den  Operationen,  die  Anspruch  erheben  können,  die  Iridektomie 
bei  Glaukom  zu  ersetzen,  ja  von  denen  einzelne  gewisse  Vorzüge  besitzen 
sollen  und  deshalb  von  vielen  Operateuren  ausschließlich  oder  in  bestimmten 
Fällen  statt  jener  gemacht  werden,  sind  zu  nennen  die  Sklerotomie, 
die  Skleroiridotomie  (Iridosklerotomie),  die  Skleroiridektomie, 
die  Inzision  des  Iriswinkels  (Fncisione  delTangolo  irideo)  und 
die  Zyklodialyse. 

Davon  sind  nun  die  Sklerotomie  und  die  Skleroiridotomie  bereits  bei 
Besprechung  der  Operationen  an  der  Lederhaut  (II.  Bd.,  S.  150)  und  der 
Iridotomie  (IL  Bd.,  S.  195)  abgehandelt  worden. 

Es  erübrigt  also,  hier  noch  die  Ausführung  der  Skleroiridektomie, 
der  Einschneidung  des  Iriswinkels  und  der  Zyklodialyse  zu  be- 
sprechen. 

Skleroiridektomie. 

Terson  (Vater)  i)  suchte  durch  eine  Verbindung  von  Iridektomie 
und  Sklerotomie  die  Übelstände  beider  Operationen  zu  beseitigen  und  somit 
ihre  nützliche  Wirkung  zu  sichern. 

Er  ward  zu  diesem  Verfahren  durch  den  Zufall  geführt  in  einem 
Falle,  wo  er  bei  einem  Kranken  mit  prodromalem  Glaukom,  der  bereits 
das  andere  Auge  infolge  einer  stürmischen  Blutung  während  einer  Iri- 
dektomie verloren  hatte,  die  Sklerotomie  als  vorbereitende  Operation  für 
eine  spätere  Iridektomie  machen  wollte.  Die  Iris  fiel  in  der  einen  Hälfte 
der  Sklerotomiewunde  vor,  ließ  sich   nicht  zurückbringen   und  ward  des- 

M  Terson  (p^re),  La  scl^roiridectomie  ou  rexecution  de  la  scl^rotomie  et  de  Tiri- 
deciomie  dans  le  glancome.  Memoire  la  au  congr^s  d'ophtalmologie  de  Paris,  dans  la  seance 
da  26  janvier  1885.  —  Derselbe,  Daree  des  r^saltats  de  la  sclero-iridectomie  dans  le  glaa- 
come.  La  k  la  soci^t^  de  m^decine  de  Touloase  le  11  janvier  1889.  (Extrait  de  la  Revae 
mMicale,  1889,  Nr.  10.) 
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halb  aiisgesehnitten.  Der  Erfolg  dieser  ^unfreiwilligen''  Skleroiridektomie 
war  bleibeod  gut. 

Dieser  Zufall  mit  dem  gleichen  Ausgange  ist  schon  vielen  C^pera^eörell 
znge^tolSeE. 

Ter^on  führt  nun  die  Operation  systematisch  folgendermaßen  aus: 

Er  beginnt  eine  Sklerotomie  nach  v.  Wecker,  Doch  macht  er  den 
Einstich  viel  höher,  an  einem  Punkte,  der  2 — 3  mm  vom  oberen  Ende  des 
lotrechten  Homhautraeridians  absteht.  Der  Ausstich  fällt  dann  nur  wenig 
über  das  nasale  Ende  des  wagrechten  Meridians.  Bei  dem  nun  folgenden 
Hin-  und  Herziehen  des  Messers  wird  durch  Hebung  des  Messergiiftes  er- 
reicht, daß  die  F^instichswunde  lönger  wird  als  die  Ausstichswundc. 

Damit  die  über  der  Einstichswunde  nur  teilweise  zerschnittene  Binde- 
haut beim  Abtragen  der  Iris  nicht  hindere,  wird  das  Messer,  wenn  es 
zurückgezogen  wird,  wobei  es  sich  nach  der  Regel  an  der  hinteren  Fläche 
des  Hklerokornealringes  anlehnt  und  man  somit  fühlt,  wenn  der  Wider- 
stand abnimmt,  nochmals  etwas  vorgestoßen  und  so  ein  Teil  der  Binde- 
hautbrllcke  noch  durchtrennt  ^)  Der  so  erzeugte  Lappen  wird  nun  auf  die 
Hornhaut  herabgeschlagen.  Dann  wird  die  Iris  hervorgezogen  und  so  peri- 
pherisch als  mögUch  ausgeschnitten. 

Die  Operation  ist  jedoch  bei  sehr  enger  Kammer  schwierig. 

Terson  meint,  diese  Operation  habe  nicht  die  Gefahren  einer  sehr 
breiten  Iridektomie  bei  hohem  Druck  im  Binnenraume  des  Auges  (Blu- 
tungen, Verschiebung  der  Linse,  Glaskörpervoriall)  und  nicht  die  in  solchen 
Fällen  envicsene  Unzulänglichkeit  der  Hklerotomie. 

Man  erhält  ein  schmales  Kolobom  nach  oben.  Die  Operation  hat  sich 
Terson  sehr  bewährt,  er  hat  keinen  Üblen  Zufall  dabei  beobachtet.  Von 
1883  bis  1HH9  hat  er  ungefähr  50  Fälle  so  operiert. 

Dieser  Operation  steht  die  von  Lozhetschnikow  vorgeschlagene 
Sklerodilatatorektomie  nahe'),  bei  der  keine  vollständige  Iridektomie  ge- 
macht, sondern  nur  der  Randteil  der  Iris  ausgeschnitten  werden  soll. 
Lozhetschnikow  sagt  a.a.O.; 

„Der  Vorschlag  Hnellens,  die  Iridektomie  mit  Erhaltung  des  Pupillar- 
randes  auszuführen,  verdient  nach  meinen  Versuchen  volle  Berücksichti- 
gung und  namentlich  in  Verbindung  mit  der  doppelten  Sklerotoraie 
können  dabei  gute  Resultate  erzielt  werden.  Je  nachdem  ein  Stückchen 
Iris  ausgeschnitten  oder  die  Iris  nur  durchgeschnitten  wird,  kann  man  die 
Operation  Sklerodilatatorektomie  oder  Hklerodilatatorotomie  benennen/ 

*)  Diese  Durehtrennmig  ließe  sich  wohl  eiofaclier  naebtfitglleh  mit  einer  Schere  be- 
werksteUigi^n. 

'j  Lozhetschnikow,  Über  die  rndikationen  %ar  Iridektomie  und  Sklerütomie  bei 
Glaukflni.  Wjestnik  oftalmologii,  1889,  MÄn!-A|>riL  (Nach  Lozhetschiiikow,  Eine  Notix 
ZOT  rfKeuen  Bebandlang  des  Gkitkoms*.  Rib.  Monattibl,  f*  Äogenbeilk.,  XXXll,  S.  96  Kitiert.) 


233 

[Lagrange  ^)  hat  die  Iridektomie  mit  Resektion  eines  Stückes  der  Sklera  im  Be- 
reiche der  perforierenden  Wunde  kombiniert  und  das  Verfahren  ebenfalls  Iridosklero- 
tomie  genannt.  Dasselbe  dürfte  wohl  nur  für  jene  Operateure  nachahmenswert  er- 
scheinen, welche  absichtlich  eine  schlecht  schließende,  zystoide  Narbe  durch  die  Glaukom- 
iridektomie  erreichen  wollen. 

Ein  Gleiches  gilt  von  dem  Vorschlage  Herberts*),  zur  Erzeugung  einer  „Filtra- 
tionsnarbe'' bei  der  Glaukomiridektomie  einen  zackigen  (JAgged)  Schnitt  anzulegen]. 

EinschneidiiDg  des  Iriswinkels. 
(Incisione  delP  angolo  irideo.) 

De  Yincentiis*)  hat  ein  Verfahren  gegen  Glankom  ersonnen,  das 
er  Incisione  deir  angolo  irideo  nennt.  Gemeint  ist  damit  die  Einschneidung 
des  Oewebes  im  Iriswinkel. 

Es  besteht  dies  Verfahren  in  folgendem.  Man  benutzt  eine  Nadel,  die 
einen  mnden,  metallischen  Schaft  von  zylindrischem  oder  besser  von  ellipti- 
schem Querschnitt  hat,  der  in  einen  gewöhnlichen  Griff  für  Augapfel- 
instrumente eingelassen  ist.  An  seinem  freien  Ende  trägt  der  Schaft  eine 
kleine  Sichel,  die  an  ihrem  konvexen  Rande  scharf  ist  und  in  eine  Spiti^e 
endet.  Die  Größenverhältnisse  der  Sichel  müssen  so  gehalten  sein,  daß  das 
Yon  ihr  erzeugte  Loch  in  der  Augapfelwand  durch  den  Schaft  vollständig 
gestopft  wird,  damit  kein  Kammerwasser  abfließt. 

In  das  zu  operierende  Auge  wird  Eserin  eingeträufelt,  danach  wird 
kokainisiert.  Nach  Einlegung  eines  (nasenseitigen)  Lidhalters  faßt  man  den 
Augapfel  dicht  an  der  Stelle,  wo  der  Einstich  enden  soll. 

Der  Einstich  wird  am  linken  Auge  außen-unten,  am  rechten,  wenn 
man  hinter  dem  Kopfe  steht,  um  mit  der  rechten  Hand  operieren  zu  können, 
außen-oben  verrichtet.  Man  sticht  1*5  mm  vom  Homhautrande  und  ebenso 
weit  vom  wagrechten  Meridian  der  Hornhaut  entfernt,  schief  durch  die 
Lederhaut  in  die  vordere  Kammer  ein.  Parallel  mit  der  vorderen  Irisfläche 
wird  nun  die  Sichel  durch  die  vordere  Kammer  durchgeschoben,  um  den 
Iriswinkel  an  dem  gerade  gegenüber  dem  Einstich  liegenden  Punkte  des 
Homhautumfanges  zu  treffen  und  1  mm  tief  oder  etwas  mehr  einzudringen. 


*)  Lagrange,  Iridoscl^rotomie.  Revue  g^n^rale  d'ophtalm.,  1906',  pag.  358,  und 
Iridectomie  et  scl^rotomie  combinäes  dans  le  traitement  de  glaucome  chirargiqae.  Arch. 
dophtalm.,  1906,  XXVI,  pag.481. 

*)  Herbert  (Bombay),  The  Ophthalmoscope,  1907,  June.  Ref.  Zentralbl.  f.  Augenheilk., 
1907.  S.  343. 

*)  Tailor,  Die  Inzision  des  Iriswinkels  beim  chroDischem  Glaukom.  XI.  intemat. 
med.  Kongreß  zn  Rom  1894.  —  De  Vincentiis,  Incisione  dell' angolo  irideo  nell  glau- 
Goma.  Rendic.  del  Xni.  congr.  della  assoc.  oftalm.  ital.,  Annali  dl  ottalm. ,  1893,  XXII, 
pag.  540.  —  Romano,  Contributo  alla  terapia  del  glaucoma  con  TincisioDe  del  tessuto  del- 
l'angolo  irideo.  Arch.  di  ottalm.,  1893,  I,  pag.  57.  —| Tailor,  Sulla  incisione  deH'angolo  irideo. 
Contribozione  alla  cura  del  glaucoma.  Annali  di  ottalm.,  1891,  XX,  pag.  117,  und  Lavori 
della  elinica  ocnlistica della  R.  üniversita  di  Napoli  eseguiti  dal  1891  all 893,  III,  pag.  125. 
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t»€r  Inswinkel  wird  nun  beim  Zurückziehen  der  Sichel  ein^ei=«cbnitten, 

indem  man  dabei  durch  eine  leichte  Drehung  des  Instrumentes  um  seine 
Achse  die  Schneide  eenkrecht  auf  die  Lederhaut  stellt  (?).  Man  schneidet 
im  Zurückziehen  das  Gewebe  des  Iriswiokels  zwischen  Kontrapunktions- 
und  Punktionsstelle  ein,  und  zwar  bis  nahe  zum  Einstichspunkte  hin. 

Nach  Becndigunf^  der  (Jperation  sowie  noch  durch  einige  weitere 
Tage  wird  Eserin  eingeträufelt. 

Tailor,  De  Vincentiis'  Assistent,  gibt  in  seiner  Abhandlung  vom 
Jahre  1891  folgende  Anzeigen  flir  dieses  Verfahren:  Prodromales,  akutes 
und  chronisches  irritatives  Glaukom;  hämorrhagisches  Glaukom;  Glaucoma 
chronicum  simplex  *);  Hekundärglaukom  bei  sogenannter  Iriti«  s^erosa  (Zy klttis) 
und  bei  Scleroticochorioiditis  anterior.*) 

Eine  Würdigung  dieser  mir  aus  eigener  Anschauung  nicht  yertrauten 
Operation  findet  man  in  dem  Abschnitte  tiber  die  Erklärung  der  Heil- 
wirkung der  Iridektomie  bei  Glaukom. 

Eine  exakte  Ausführung  dieser  Operation  kann  ich  mir  Übrigens  nur 
in  jenen  Füllen  vorstellen,  wo  die  Kaniraerbucht  frei  ist,  also  die  Druck- 
steigerung nicht  durch  Anlagerung  der  Iriswurzel,  sondern  durch  andere 
Umstände  (z.  B.  Verstopfung  der  Maschen  des  Ligamentum  pectinatum) 
hervorgerufen  ist.  Im  anderen  Falle  muß,  meine  ich,  eine  sehr  leicht  aus- 
gedehnte  Iridodialyse  entstehen. 

[Valude  und  Duclos*)  haben  die  Einschneidung  des  Iriswinkels 
von  de  Vincentiis  und  »Sklerotomie  von  w  Wecker  an  den  Augen  von 
16  Kindesleichen  ausgeführt  und  dieselben  anatomisch  untersucht.  Sie 
kommen  zu  dem  Schlüsse,  daß  beide  Operationen  identische  Wirkung 
haben,  daß  sie  als  Einschneidnng  des  Iriswinkels  zu  bezeichnen  seien. 
Klinischen  Erfahrungen  zufolge  sei  sie  nützlich  bei  prodromalem  und 
manclien  Füllen  von  chronischem  Glaukom.  Bei  Hydrophthahnus  sei  sie  zu 
versuchen.] 

[Di>  Lösiui^  der  glaukomatösen  Wurzel  Synechie  der  Iris,  eveütiiell  die  Herstellung 
einer  Komnuinikiitioo  zwischen  Vorder-  und  Hinterkamtner  hezweckt  die  ^sklero-zyklo- 
iridisehe  Punktion"  TonChiUret,^)  Mit  einem  doppelsrhneidipren  Messer  wird  3— 4  iwm 
außerh^lh  des  Honihaiitrandes  flach  in  die  Sklera  eiugestoehen,  »o  daB  die  Messerspit2e 
im  Niveau  des  Iriswinkcls  in  der  Vorderkanimer  erscheint;  man  leitet  sie  gegen  die 
Vorderflftche  dt*r  Tris^  spießt  sie  in  ihrem  dicksten  Teile  an  und  zerrt  sie  heim  Vor- 
schieben  des   Messer«   gegen   die  Pupilleumitte.    Dadurch  lost  mau  die  VerklebuBg  der 


*)  Mit  Drticksteiirerang! 

*)  [S.  auch  Seil  1  in i,  La  incisione  del  tessato  deir  angulo  irideo  neU  idrothalmo. 
Ann.  di  Uthalm.,  1900.  XXIX,  324.] 

^)  Valude  et  Du  dos»  Du  d<^bridement  de  rangle  iridien.  Ann.  d'ocuL,  1898,  XIX, 
pag.98  and  241. 

*)  Chilbret,  La  [»onction  sclero-cvcloirieone  dans  le  trait^ment  da  glaucunie. 
Xn.  intemat.  med.  Kongreß  siu  Moskau  18m  Ref.  Jahresber.  f  Ophthalm.,   18^8,   S.474. 
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IriswüTzel  mit  der  Hornbauthinterfläche  und  erzeugt  eventuell  bei  stärkerem  Zuge  eine 
Iridodialyse.  Das  Verfahren  wird  in  5—6  Meridianen  wiederholt.  Starke  Blutung  ist 
Regel.] 

[Die  Zyklodialyse  von  Heine. 

Axenfeld  hatte  die  YermiitiiDg  ausgesprochen,  daß  die  von  Fachs 
als  Ursache  der  postoperativen  Aderhautablösnng  festgestellte  Läsion  des 
Lig.  pectinatum  unter  Umständen  die  Ursache  der  druckherabsetzenden 
Wirkung  der  Glaukomiridektomie  sein  könne.  Dieser  Anregung  folgend, 
hat  Heine^)  die  genannte  Läsion  methodisch  zu  erzeugen  gesucht  und  in 
seiner  Zyklodialyse  eine  zweifellos  fUr  viele  Glaukomfälle  sehr  brauch- 
bare Operationsmethode  geschaffen. 

Ausführung  der  Zyklodialyse  von  Heine. 

Durch  einen  Skleralschnitt  nahe  dem  Hornhautrande  wird 
ein  schmales  Stilett  zwischen  Sklera  und  Ziliarkörper  einge- 
führt, gegen  das  Ligamentum  pectinatum  vorgeschoben;  das- 
selbe wird  durchbrochen  und  in  einer  Ausdehnung  von  meh- 
reren Millimetern  zu  beiden  Seiten  von  der  Hornhauthinter- 
fläche abgelöst. 

Lokalanästhesie  mit  Kokain-Adrenalin.  Einlegen  des  Sperrlidhalters. 
Man  faßt  die  Bindehaut  —  oben  oder  unten  temporal  oder  nasal  —  mit 
der  Pinzette  etwa  5 — 10  mm  vom  Hornhautrande  entfernt,  hebt  eine  FaJte 
auf,  schneidet  sie  parallel  dem  Homhautrande  ein  und  präpariert  sie  stumpf 
gegen  letzteren  zurück.  Dicht  am  Hornhautrand  wird  der  Bindehautlappen  — 
oder  nach  seinem  Zurückschlagen  die  Episklera  —  mit  der  Fixationspinzette 
gefaßt  und  das  Episkleralgewebe  stumpf  abgelöst,  bis  die  Sklera  völlig 
frei  liegt.  Nun  wird  mit  der  Lanze  oder  einem  kleinen  bauchigen  Skalpelle 
die  Sklera  4 — 5  mm  vom  Limbus  entfernt,  diesem  annähernd  konzentrisch 
in  1 — 2  mm  Breite  inzidiert.  Sobald  man  die  Sklera  durch  trennt  hat, 
schiebt  man  ein  schmales  Stilett  oder  eine  Spatel  (s.  Fig.  31a  und  6,  unten ; 
Bd.  I,  S.  21)  zwischen  Sklera  und  Ziliarkörper  in  der  Richtung  gegen  den 
Rand  der  Hornhaut  ein,  perforiert  das  Ligamentum  pectinatum  dicht  an 
deren  Hinterfläche,  so  daß  das  Stilett  in  der  Vorderkanimer  sichtbar  wird, 
und  erweitert  die  so  gesetzte  Ablösung  des  Ligamentum  pectinatum  durch 
seitliche  Verschiebung  des  Instrumentes  nach  jeder  Seite  um  mehrere  Milli- 
meter. Bei  vorsichtigem  Zurückziehen  des  eingefllhrten  Instrumentes  fließt 
kein  Kammerwasser  ab. 


*)  Heine,  Die  Zyklodialyse,  eine  neue  Glaukomoperation.  Deutsche  med.  Wochenschr., 
1905,  Nr.  21;  Bericht  d.  32.  Vers.  d.  ophtbalm.  Gesellsch.  Heidelberg  1905,  und  Weitere 
Erfahrungen  über  die  Zyklodialyse  auf  Grund  von  56  Operationen.  Münchener  med.  Wochen- 
schrift, 1906,  Nr.  2. 
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Durch   eine    Eatget-  (oder  Seiden-)  Sutor  wird  die  Bindeliautwunde 

geschlossen  und  ein  Verband  angelegt. 

War  das  Kainmerwasscr  bei  der  Operation  nicht  abgeflossen,  so 
bleibt  die  Spannung  dea  Augapfelö  n^ch  derselben  unverändert,  um  erst 
in  den  nächsten  Tagen  langsam  herunterzugehen;  war  KaniHienvasser  ab- 
geflossen, so  ist  die  Spannung  sofort  nach  der  Operation  und  fast  immer 
dauernd  vemiindert,  mitunter  sogar,  aber  ohne  weiteren  Schaden,  unter 
die  Xorai  herahge»etzt.  Die  Vorderkammer  ist  hierbei  meist  an  der  Äl>- 
losungsstelle  etwas  vertieft. 

In  manehen  Fällen,  bei  sehr  atrophischer  und  in  großer  Breite  mit 
der  Hornhaut  verwachsener  Iris,  tritt  ein  Bluterguß  in  die  Vorderkammer 
ein,  ohne  daß  jedoch  die  Wirkung  der  Operation  dadurch  wesentlich  be- 
einflußt wird.  Bei  sehr  atrophischer  Iris  kann  auch  Iridodialyse  ent?^tehen. 

Die  Nachbehandlung  ist  identisch  mit  der  nach  Iridektomie.  Ist 
die  iSpannung  dauernd  hoch,  so  wird  nach  dem  Anraten  von  Czermak 
Eserin  eingeträufelt;  geht  sie  danach  nicht  in  T¥enigen  Tagen  herunter,  so 
soll  eine  zweite  oder  dritte  Zyklodialyse,  eventuell  wenn  das  Auge  noch 
nicht  iridektomiert  ist^  Iridektomie  nachgeschickt  werden. 

Zweck  der  Operation  ist  die  Herstellung  einer  Verbindung  zwischen 
Vorderkammer  und  Perichorioidalraum^  um  so  die  Exkretion  des  Kammer- 
wsBsers  auf  diesem  Wege  zu  erraöglichen.  Es  tritt  aber  danach  keine 
nachweisbare  C'horioidalablösung  ein.  Ich  glaube,  daß  durch  die  Freilegung 
der  vorlier  angelöteten  Irisfläche  in  erster  Linie  die  druckherabsetzende 
Wirkung  der  Zyklodialyse  zu  erklären  ist;  die  Irisgefäfle,  vielleicht  auch 
die  —  allerdings  in  älteren  Glaukomaugen  meist  obliterierten  —  Venen 
des  Schlemm  sehen  Plexus,  werden  neuerlieh  der  Exkretion  des  Kammer- 
wassers dienstbar  gemacht,  und  ändert  daher  die  eventuell  eintretende 
Verlötung  des  Ziliarkörpers  (Lig.  pcctinatum)  mit  einer  weiter  zurUck- 
gelegenen  Stelle  der  Sklera  an  der  druckherabsetzenden  Wirkung  der  Ope* 
ration  nichts.  Jedenfalls  ist  die  Operation  das  ideale  Verlithren  der  Frei- 
legung des  Kamnierwinkels, 

Anzeigen  der  Zyklodialyse,  Die  hierüber  vorliegenden  Erfahrungen 
sind  noch  nicht  fUr  ein  abschließendes  Urteil  ausreichend-  Heine  hält  seine 
Operation  „zui^zeit  als  das  wirksamste  Mittel  zur  Bekämpfung  des  Glau* 
koms"*.  Zweifellos  eignet  sich  die  Zyklodialyse  vorzäglich  für  jene  Glau- 
komfUlle,  in  denen  wegen  hochgradiger  Atrophie  der  Iris  eine  Ausschneidung 
derselben  schwierig  oder  unmbglich  ist,  sowie  als  zweite  Operation,  wenn 
die  Iridektomie  versagt  hatte;  dann  ftir  Glaucoma  simplex  sowie  fUr  Hvdro- 
phthahuus,  hier  eventuell  als  Voroperation  der  sonst  gefährlichen  Iridek- 
tomie, Nach  meinen  bisherigen  Erfahrungen  ist  die  Zyklodia- 
lyse jedenfalls    die    beste   Operation    bei    absolutem   tilaukom. 
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Jedenfalls  ist  der  kleine  Eingriff  ganz  ungefährlich  und  kann  ohne  weiteres 
des  öfteren   wiederholt  werden,  so  daß  er  weitere  eingehende 
Beachtung  verdient*).    Verdrängen  wird  er  wohl   beim  akuten         ^ 
Glaukom  die  Iridektomie  kaum. 

Czermak*)  hat  die  Zyklodialyse  mit  der  Iridektomie 
in  der  Weise  verbunden,  daß  er  an  der  Stelle  des  beabsich- 
tigten Irisausschnittes  einen  größeren  Skleralschnitt  wie  zur 
Zyklodialyse  angelegt,  von  da  aus  das  Ligamentum  pectina- 
tum  durchtrennt  und  die  Iridektomie  vorgenommen  hat.  Die 
Operation  ist  enorm  schwierig,  da  es  fast  unmöglich  scheint, 
die  Iris  ohne  Verletzung  des  Ziliarkörpers  auszuschneiden. 

Ich  habe,  um  eine  möglichst  ausgedehnte  Ablösung  des 
Lig.  pectinatum  zu  ermöglichen,  den  verwendeten  Spatel  win- 
kelig abgeknickt  und  das  in  die  Kammer  einzuführende  Ende 
der  Homhautwölbung  entsprechend  gekrümmt  (Fig.  37);  so  kann 
man  leicht  im  halben  Hornhautumfange  die  Zyklodialyse  aus- 
ftihren.  Die  dmckvermindemde  Wirkung  dürfte  dadurch  wohl 
erhöht  werden.  E.] 

Verwendung  der  Iridektomie. 

I.  Gegen  krankhafte  Steigerung  des  Binnendruckes, 

Glatikomiridektomie 

(A.  V.  Graefe).») 

A,  Bei  primären  Glaukomen, 

1.  Vorbereitung  zur  Operation.  Vor  jeder  Glaukom- 
iridektomie  muß  das  zentrale  Sehvermögen  und  das  Gesichts- 
feld des  Auges  geprüft  werden.  Auch  das  andere  Auge  ist 
genau  zu  untersuchen. 

In  beide  Augen  wird  schon  am  Tage  vor  der  Operation 
Eserin  eingeträufelt.  Davon  ist  für  das  nicht  zu  operierende 
Auge  nur  abzugehen,  wenn  es  schon  an  Glaucoma  absolutum    q^^j^J^^ 

leidet.  Sp»tel  >nr 

Zyklodialyse. 

^)  Für  die  Zyklodialyse  haben  sich  außer  ihrem  Autor  besonders  ausgesprochen: 
Boldt,  Neuere  Erfahrungen  über  Zvklodialyse.  Deutscbmanns  Beiträge  z.  Augenheilk., 
1907,  68.  Heft,  S.  53.  —  Meiler,  Über  die  Zyklodialyse  und  ihren  Einfluß  auf  die  intra- 
okuläre Brucksteigerung.  Sitzung  d.  Wiener  ophthalm.  Gesellsch.,  ref.  Wochenschr.  f.  Ther. 
u.  fiyg.  d.  Auges,  1907,  XI,  S.  öl.  —  Dem  gegenüber  und  auch  nach  meinen  eigenen  Er- 
fahrungen fällt  das  heftig  ablehnende  Urteil  Kraus'  nicht  ins  Gewicht.  Kraus,  Über  die 
Zyklodialyse,  Zeitschr.  f.  Augenheilk.,  1907,  XIII,  S.  318. 

•)  Czermak  t>  Zur  Technik  der  Glaukomiridektomie.  Prager  med.  Wochenschr., 
1906,  Nr.  24. 

*)  A.  Y.  Graefe,  Über  die  Iridektomie  bei  Glaukom  und  über  den  glaukomatösen 
Prozeß.  Arch.  f.  Ophthalm.,  III,  2,  S.  456.    —    Derselbe,   Weitere  klinische  Bemerkungen 
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In  das  erkrankte  Auge  ist  Eserin  einzuträufeln:  a)  weil  in  vielen 
Fällen  eine  Beseitigung  oder  Milderung  des  glaukomatösen  Zustandes  er- 
reicht wird  und  so  die  Bedingungen,  unter  denen  operiert  wird,  günstigere 
werden. 

Die  gOnstigeu  VerhÄltnisse  beliehen  »ich  erstens  tliirauf,  daß  iu  gewissen  Fällen 
(akute  Glaukome)  die  Vorderkammer  in  der  Peripherie  tiefer  wird,  irnlem  die  Aiiprest«ung 
der  Irisi  durch  die  Sphiukterkoutraktiou  gelöst  wird.  Es  erleielitert  da^  die  genaue 
Scknittfühnmg  and  eine  richtige  Ausschneidung  der  Iriswurzel  »ehr.  Zweitens  setzt  die 
Vereogeninff  der  Pupille  die  Gefahr  einer  Li nfien Verletzung  während  der  Operation 
um  so  mehr  herald  je  stärker  i^ie  is^t,  Dritten«  vermindert  eine  schon  vor  der  Operation 
durch  das  Miotikuni  eintretende  Vermindernng  oder  gar  Normalisierung  des  Biunen- 
druckes  die  iiefahr  von  Linsen  Verschiebung  während  der  Operation^  von  Blutungen 
aus  den  Gefäßen  und  von  Glaskarpervi>rfall, 

b)  Weil  die  durch  Eserin  eintretende  Wirkung  einen  prognostischen 
Schluß  auf  die  Wirksamkeit  der  Operation  tiberhaupt  gestattet. 

Verengt  gicb  die  Pupille  ausgiebig  und  nimmt  der  Druck  erheblich  ah,  dann  ist 

—  bei  entsprechender  technischer  Ausführunpr  —  mit  Sicherheit  eine  Heilwirkung  der 
Operation  zu  gewärtigen.  Bei  nur  geringer  Wirkung  auf  die  Pupille  und  Unveränderlieh- 
Iteit  der  Spannung  muß  man  mit  einem  möglichen  Mißerfolge  und  der  Notwendigkeit, 
die  Operation  zu  wiederboleu,  rechnen.  Wo  die  Iris  gar  nicht  mehr  aufs  Eserin  reagiert 

—  stark  mydriatische  Pupinen  bei  atrophischem  Irisgewebe  —  ist  wenig  oder  far  keine 
Aussicht  auf  Erfolg.  Die  Erklärung  dieser  Sätze  wird  spältcr  bei  Besprechung  der  Heil- 
wirkung der  Glaukom iridektomie  ihren  l*latz  findeu.  Sie  gelten  im  allgemeinen  fQrs 
primäre  tnaukom. 

Wenn  das  zweite  Auge  nicht  auch  operiert  werden  muß,  so  ist 
trotzdem  Eserin  darein  zu  träufeln,  weil,  wenn  es  auch  anscheinend  noch 
gesund  ist^  während  der  Heilungsdauer  des  operierten  Auges,  oft  schon 
w^enige  Stunden  nach  der  Operation  ein  akuter  Glaukomanfall  in  ihm  ent- 
steht. Dieser  kann  durch  das  Miotikum  hintangehalten  werden. 

2.  Ausftihrung  der  Iridektomie  bei  Glaukomen,  Die  Iri- 
dektomie soll  bei  priniHren  Glaukomen  erfahrungsgemäß,  um  möglichst 
sicher  wirksam  zu  sein,  folgendermaßen  ausgeführt  werden: 

a)  Der  Schnitt  muß  in  der  Lederhaut  liegen, 

b)  Das  Kolobom  muß  breit  gemacht  werden, 

c)  Die  Iris  soll  bis  zur  Wurzel  ausgeschnitten  werden,  also  so, 
daß  kein  Stumpf  stehen  bleibt. 

d)  Der  ausgeschnittene  Iristeil  darf  nicht  in  höherem  Grade  atro- 
phisch sein. 

Um  die  Operation  diesen  Anfordemngen  gemäß  zu  verrichten,  legt 
man  den  Schnitt  mindestens  Ibmvi  vom  Hornhautrande  entfernt  an.  Man 
benützt  eine  recht  breite  Lanze,   damit  der  Schnitt,   ohne  daß  die  Lanze 


über  Glaukom  t  glaukomatöse  Krankheiten  nnd  Über  die  Heilwirkung  der  Iridektomie.  Arch. 
f.  Üphthalm.,  IV,  2,  f^,  127.  —  Derselbe,  Über  die  Notwendigkeit ^  behufs  der  dnickver- 
inindemdeu  Wirkung  die  Iridektomie  umfangreich  zu  machen.  Areh.  f,  C*phthalni,,  VI,  2,  t^.  150. 
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zn  tief  vorgeschoben  werden  muß,  genügende  Länge  erhält.  Man  kann  so 
eine  äußere  Wandlänge  von  7 — 8  mm  ganz  leicht  erhalten,  ohne  daß  die 
Lanzenspitze  die  Homhant  im  gegenüberliegenden  Sektor  spießt. 

Wichtig  ist,  wie  man  die  Lanze  ansetzt.  Hält  man  sie  beim  Ansetzen  auf  die 
Bindehaut  zn  flach,  dann  gleitet  die  Spitze  der  Lanze,  ehe  sie  die  so  leicht  verschieb- 
liche und  dehnbare  Augapfelbindehaut  ganz  durchstochen  und  in  der  Lederhaut  einen 
festen  Halt  gewonnen  hat,  mit  der  Bindehaut  stets  gegen  die  Hornhaut  und  der  Ein- 
stich in  der  Lederhaut  kommt  dem  Homhautrande  zu  nahe.  Es  geschieht  dann  leicht, 
daß  die  innere  Öffnung  des  Wundspaltes  schon  in  die  durchsichtige  Hornhaut  fällt,  und 
zwar  weit  zentral wärts  yom  Rande  der  Descemeti.  Das  ist  aber  für  ein  Ausschneiden 
der  Iris  bis  zur  Wurzel  nicht  günstig ;  es  bleibt  leicht  ein  ziemlich  breiter  Irisstumpf 
stehen,  der  in  die  Wimde  einheilen  kann  und  mindestens  bei  Anlötung  ans  Trabe- 
culum  comeosclerale  nicht  davon  abgelöst  wird.  Man  muB  deshalb  die  Bindehaut  mit 
der  Lanze  ganz  steil  durchstechen,  bis  die  Spitze  in  der  Lederhaut  steckt,  dann  bringt 
man  durch  Neigung  des  Heftes  gegen  die  Gesichtsfläche  die  Klinge  in  die  zum  Durch- 
dringen der  Lederhaut  nötige  Stellung,  die  ja  keine  allzu  steile  sein  darf,  weil  sonst 
die  Lanzenspitze  in  die  Iris  gerät. 

Wie  schon  erwähnt,  ist  bei  sehr  flachen  Kammern  das  Linear- 
messer der  Lanze  vorzuziehen,  [oder  man  geht  in  der  11.  Bd.,  S.  220  ge- 
schilderten Weise  vor]. 

Der  Schnitt  wird,  wenn  es  irgendwie  geht,  nach  oben  angelegt, 
damit  das  Kolobom  vom  oberen  Lide  bedeckt  wird.  Man  geht  davon  ab, 
wenn  die  Iris  oben  stark  atrophisch  ist,  weil  die  Operation  dann  ver- 
geblich wäre. 

Um  die  Iris  sicher  vom  Trabeculum  comeosclerale  und  hierauf  vom 
Ziliarkörper  abzulösen  (nur  unter  dieser  Bedingung  dürfte  sicher  eine  Aus- 
schneidung bis  zur  Wurzel  zustande  kommen),  empfiehlt  es  sich,  die  Iris 
nicht  nach  der  gewöhnlichen  Regel  in  der  Nähe  des  Pupillarrandes,  sondern 
peripherer  zu  fassen,  wie  schon  IL  Bd.,  S.  206  angegeben,  und  sie  überall 
dort,  wo  man  bereits  eine  Anklebung  der  Iris  ans  Trabeculum  comeosclerale 
annehmen  kann,  nach  dem  Fassen  unter  leicht  pendelnden  Bewegungen 
gegen  die  Mitte  der  Pupille  hin  anzuspannen,  ehe  man  sie  hervorzieht, 
also  ähnlich,  wie  es  v.  Wecker  bei  seiner  neuesten  Abänderung  der 
Sklerotomie  tut.  i) 

Man  riskiert  durch  das  periphere  Fassen  der  Iris  höchstens,  daß  bei 
der  Abtragung  der  Sphinkter  stehen  bleibt.  Wer  sich  vor  der  Doppel- 
pupille scheut,  kann  ja  danach  mit  einem  stumpfen  Haken  eingehen,  die 
stehen  gebliebene  Brücke  herausholen  und  abtragen. 

Wir  sehen  abrigens,  daß  manche  Operateure  auch  beim  Glaukom  nur  eine  peri- 
phere Irisausschneidung  verrichten,  und  es  ist  wohl  die  Frage  noch  nicht  entschieden, 
ob  nicht  die  Erhaltung  des  Sphinkters  bei  gewissen  Glaukomformen  (prodromalem, 
akntem  Glaukom)  geradewegs  von  Vorteil  sein  könnte. 


*)  V.  Wecker,  Sd^rotomie  simple  et  combinee.  Arch.  d'ocul.,  1894,  CII,  pag.  261. 
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Nach  der  Ausschneidung:  sollen  die  Schenke!  ganz  j^reradlinig  his 
unter  den  Lederhaotbord  verlaufen.  Zeigen  sie  in  der  Kühe  davon  eine 
Aiihief!:iin^  ge^en  die  MittelÜnie  des  Kolo!>oms  unter  einem  stumpfen 
Winkel  oder  lio^enfomiig,  dann  ist,  auch  wenn  nicht  in  der  ganzen  Breite 
des  peripheren  Koh>bomrandes  ein  stehen  gebliebener  Irissaum  sichtbar  ist, 
der  Verdacht  gerechtfertigt,  daß  ein  solcher  Saum  stehen  geblieben  ist, 
der  jedoch  in  der  Mitte  nicht  so  breit  ist,  daß  er  über  den  Lederhautbord 
hervorsieht  oder  der  wenigstens  bloß  in  der  Mitte  fehlt.  Im  ersten  Falle 
kann  die  Eröffnung  der  Filtrationswege  gänzlich  mißlungen  sein  oder  durch 
späterhin  erfolgendes  Anlegen  des  Irissaumes  wieder  aufgehoben  werden, 
im  zweiten  kann  die  Erößhnng  ungenügend  sein.  Man  wird  in  solchen 
Fällen  auf  eine  Rückkehr  der  Drucksteigerung  gefaßt  sein  müssen,  ob- 
gleich, nach  der  gewöhnlichen  Art  zu  urteilen,  die  Operation  gut  ausge- 
führt ist. 

Die  Operation  muß  bei  Glaukomen  tunlichst  genau  ausgeführt  werden. 
Einklemnjnngen  der  Iris  können  hier  sehr  Übel  auf  den  weiteren  Verlauf 
einwirken.  Es  empfiehlt  sich  deshalb,  in  allen  Fällen,  wo  noch  lebhafte 
Schmerzhaftigkeit  besteht^  die  Operation  in  Narkose  vorzunehmen. 

Nach  der  Operation  ist  sofort  die  Spannung  zu  prüfen.  Ist  sie  ver- 
mindert, dann  kann  die  andanemd  drackvermindernde  Wirkung  eintreten ; 
im  gegenteiligen  Falle  steht  die  Prognose  recht  zweifelhaft. 

Eine  Gegenanzeige  der  Operation  bildet  vollständig  atrophische  Be- 
schaöenheit  der  ganzen  Iris. 

In  Fällen,  wo  eine  Wiederholung  der  Iridektomie  nötig  ist,  weil 
sich  nach  einiger  Zeit  wieder  Drucksteigerung  einstellt  —  sei  es  in  mehr 
aufOilliger,  sei  es  in  ganz  schleichender  Weise  — ,  legt  man  den  neuen 
Ausschnitt  unmittelbar  neben  den  alten,  so  daß  einfach  eine  \'ergrößcrung 
dieses  aufs  doppelte  entsteht. 

Es  ist  das  meist  optisch  viel  vorteilhafter  als  eine  Iridektomie  nach 
der  entgegengesetzten  Seite,  wodurch  eine  abscheuliche,  breite,  spalt- 
förmige  Pupille  zustande  kommt,  die  mit  starker  Blendung  verbunden  ist 
und  den  Sphinkter  jeder  Funktion  beraubt.  Man  wählt  natürlich  jene 
Seite  des  früheren  Koloboms,  wo  die  Iris  das  am  meisten  normale  Aus- 
sehen hat. 

Von  diesem  Grundsatze  ist  jedoch  abzugehen,  wenn  die  Iris  zu 
beiden  Seiten  des  Koloboms  verschmälert  und  atrophisch  ist.  Man  wählt 
dann  el»en  jenen  Irisschnitt  zur  Ausschneidung,  der  am  liesten  erhalten  ist. 
In  solchen  Fällen  ist  meist  bei  der  Wahl  des  ersten  Ausschnittes  ein 
Fehler  gemacht  worden,  in  dem  nicht  aus  dem  besterhaltenen  Teile  exzi- 
diert  worden  war. 
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3.  Zeitpunkt  nnd  Vorhersage  der  Operation.  Die  Operation 
wirkt  nnr  auf  den  erhöhten  Druck,  den  sie  eben  in  den  geeigneten  Fällen 
und  bei  entsprechender  Ausführung  zur  Norm  zurückbringt. 

Soweit  die  Sehstörung  auf  der  infolge  Drucksteigerung  entstandenen 
Trübung  der  Medien  beruht,  wird  sie  durch  die  Operation  beseitigt;  soweit 
sie  auf  Veränderungen  des  nervösen  Apparates  beruht,  hängt  es  von  der 
Art  und  Größe  dieser  Veränderungen  ab,  was  davon  rückbildungs-  oder 
besserungsfähig  und  wieviel  bereits  verloren  ist. 

Der  Zweck  der  Operation  ist,  das  Sehvermögen  ganz  oder  teilweise 
wieder  herzustellen  oder  das  bestehende  zu  erhalten  und  bei  unrettbar  ver- 
loren gegangenem  Sehvermögen  die  weiteren  Folgen  der  Drnckstcigerung 
(Schmerzen  und  Entartung  des  Auges)  zu  beseitigen. 

Die  Prognose  der  Operation  richtet  sich  somit  im  allgemeinen  nach 
der  Form  des  Glaukoms  und  nach  der  Dauer  der  bestehenden  Erkrankung. 

Was  den  zweiten  Umstand  anlangt,  so  gibt  m()glichst  frühzeitige 
Vornahme  der  Operation  die  besten  Aussichten. 

Wenn  man  auch  in  allen  Fällen  vorher  durch  ein  Miotikum  ver- 
suchen wird,  die  Reizerscheinungen  zu  beseitigen  und  die  Höhe  des  Binnen- 
druckes zu  vermindern,  so  ist,  wenn  diese  Wirkung  eingetreten  ist,  die 
Operation  sofort  vorzunehmen. 

Dort,  wo  die  glaukomatösen  Erscheinungen  aufs  Miotikum  völlig 
zurückgehen,  wie  beim  prodromalen  und  akuten  Anfall,  lasse  man  sich  ja 
nicht  verleiten,  die  Behandlung  mit  dem  Miotikum  länger  fortzusetzen. 

Wenn  es  sogar  vereinzelte  Fälle  gäbe  —  be>viesen  ist  das  lange 
nicht  — ,  wo  diese  Behandlung  mit  den  Miotizis  andauernd  wirksam  bleibt, 
so  ist  das  doch  sicher  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  anders.  Trotz  der  Be- 
handlung entwickeln  sich  schleichend  glaukomat<)se  Erscheinungen,  und 
zwar  unter  dem  Bilde  des  Glaucoma  chronicum  simplex  mit  leichter  Druck- 
erhöhung und  allmählicher  Ausbildung  der  Schnervenexkavation.  Die  Ope- 
ration, die,  zu  Beginn  ausgeführt,  vollen  Erfolg  ergeben  hätte,  kommt 
dann  schon  zu  spät  und  kann  häufig  den  schon  eingeleiteten  Verfall  des 
Sehvermögens  nicht  mehr  aufhalten;  bestenfalls  bleibt  das  Sehvermögen 
auf  dem  erreichten  niederen  Grade. 

Von  den  verschiedenen  Formen  geben  die  akuten  und  subakuten, 
irritativen  Formen   bessere  Prognose   als   dici   chronischen   und   einfachen. 

[Eine  Reihe  von  Mitteilungen  der  letzten  Jahre  beschäftigt  sich 
mit  statistischen  Untersuchungen  über  die  Prognose  des  (Glaukoms;  ins- 
besondere   zu    erwähnen    sind    die    Berichte    von    Waldmann 0.    Vet- 


*)  Wald  mann,  Der  Eintluß  der  Iridektomie  uuf  die  Prognose  des  (ilaukoms.  Sc  hu  leks 
ongar.  Beitr.  z.  Aagenheilk.,  1899,  II,  S.  885. 

Cs«rmak,  Die  aagenäntlichon  Operationen.  2.  Aufl.  11.  16 
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tin^-erV).  Haab'),  Hallauer*),  Rult*),  Wy-^odski'^),  SchliMeh")  iiml 
V.  Hippel').  Die  Ergolmisse  diest-r  rnterKUchungen  decken  sich  im  alljü:e- 
meinen  mit  den  Angaben  Ozerinaks,  jedoeli  nicht  bezüglich  des  (ilaucoma 
Simplex  (ohne  Drueksteigeruntr).  Wir  kommen  unten  darauf  zurück.] 

Im  lipsonderen  gilt  für  die  einzelnen  FoiTnen  folgendes: 

1,  Das  akute  Glaukom  bietet  sehr  ^ute  Aussichten  für  dauernde 
Heilung  und  Wiederherstellung  des  Sehvennögens,  obwohl  die  (iperation 
hier  oft  sehr  schwierig  auszuffihren  ist.  |Nach  einer  Znsammenstellung,  zu 
welcher  ich  die  tabellarische  Cbersicht  Wygodskis  (a.  a.  O,)  benützte, 
ist  die  Prognose  nach  der  Wdektomie  in  SO^o  der  Fälle  von  Glaucoma 
acutum  günstig,  gegen  61**  o  bei  Olaucoma  chronicum  |. 

Noch  hesser  stehen  die  Aussichten  im  sogenannten  Prodromalstadium, 
wo  auch  die  Schwierigkeiten  der  Operation  nicht  in  dem  MaL^e  bestehen 
wie  beim  akuten  Glaukom.  Die  Bedenken,  in  diesem  Stadium  zu  ope- 
rieren, gründen  sich  jedoch  auf  folgendes:  Der  Kranke  kennt  die  Schwere 
seines  Leidens  nicht,  das  ihm  ja  mir  vorübergehende  und  verhältnismäßig 
geringtiigige  Beschwerden  macht.  Nach  der  Operation  wird  durch  das 
Kololwun  und  den  Wundastiginatismus  stets  eine,  weim  auch  nur  gering- 
ttlgige  Verminderung  seines  Sehvermögens  eintreten  und  der  Kranke  wird 
den  Arzt  beschuldigen,  ihm  durch  eine  ^wahrscheinlich  überflüssige'"  Ojk*- 
ration  geschadet  zu  haben.  Wer  vonsichtig  ist.  wird  daher  im  prodromalen 
Stadium  nur  operieren,  wenn  das  andere  Auge  des  Kranken  bereits  an 
Glaukom  gelitten  hat  oder  wenn  dieser  einer  Familie  angehört,  wo  Glau- 
komerkrankungen schon  vorgekommen  sind,  und  ihm  auf  diese  Weise  der 
Verlauf  seines  Leidens  und  die  Folgen  der  prodromalen  Erscheinungen 
wohl  bekannt  sind. 

Trotz  der  aufgezählten  Bedenken  sprechen  sich  aber  viele  0|*era- 
teure  für  die  \  ornahme  der  Operation  im  Prodromalstadium  mit  Recht  aus, 
ja  manche  gehen  noch  weiter ,  indem  sie  eine  prophylaktische  Iridek- 
tomie  au  einem  Auge  verrichten,  dessen  Genosse  an  sogenanntem  prodro- 
malen oder  manifesten  Glaukom  leidet,  wenn  auch  dieses  Auge  noch 
keine  prodromalen  Anfälle  gezeigt  hat,  weil  es  ja  eine  feststehende  Tat- 

*)  Vettin^er,  Di>  Iiauererfolge  der  Iridektomk  bei  I^imärglniikom,  Zeitsehr.  f. 
.Augenheilk..  1901,  V,  8.430. 

'J  Ha  ab,  Das  Üliiukoro  und  sebe  Jfebundlong.  VossiQs'  Öfimtnlung  zwangloser  Ab- 
hondlungeii.  190t.   tV.  €i/T 

*)  Hallauar,  Wc*rt  der  Induktomie,  an  der  üand  voti  1300  GhiukomfalltfD  zusammeri- 
ge8t«nt  Arcb.  f.  AuK«nheilk.,  VJOB.  XI.VII,  Ö.  211  ond  379. 

^)  Ch.  SMman  Bull.  The  pcistoperative  histury  of  ftfty  cases  uf  simple  glaukoma. 
Med.  Recard,  Oct.  190S,  und  The  f.|Athitlmic  Rin^nrd,  Jarir  1907. 

*)  Wvgodski,  Die  Dawererfiilge  der  Iridekt^imie  bei  Primärglaukoin.  KUo,  Mimatstil. 
f.  Aagonheilk.,  19ü2.  XLl,  U,  ty.  177. 

*)  Schleicht  Über  Prognose  und  Therapie  des  Glaueoma  simplex.  78.  Vers,  deutscher 
Naturforscher  IDOö,  Ber.;  Zeitschr.  f.  AajBr«nlieilk.,  XVI,  S.  37L 

")  V,  Hippel  aeo.,  IIht  den  Wert  der  Iddektomie  be»  ülaucfjma  simplei.,  Klin. 
Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1907,  XLV,  II,  i?.  m. 
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Sache  ist,  dafi  das  primäre  (llaukom  fast  immer,  wenn  auch  nicht  gleich- 
zeitig, an  beiden  Augen  auftritt. 

Ich  muß  für  meine  Person  gestehen,  daß  ich  die  Operation  bei  so- 
genannten prodromalen  Glaukomanfällen  unbedingt  für  angezeigt  halte. 
Die  Vorläuferschaft  besteht  ja  bei  diesem  Zustande  eines  Auges  nicht  in 
Vorläufern  des  eigentlichen  Glaukoms,  denn  an  diesem  leidet  ein  solches 
Auge  schon,  sondern  einfach  in  Vorläufern  heftigerer  (sogenannter  akuter) 
Anfälle  oder  eines  schleichend  entstehenden  glaukomatösen  Zustandes.  Das 
prodromale  Glaukom  ist  vom  akuten  nicht  wesentlich,  sondern  nur  graduell 
unterschieden.  Die  andauernde  Behandlung  solcher  Augen  mit  Mioticis 
halte  ich,  wie  schon  auseinandergesetzt,  geradezu  für  verwerflich. 

Aber  auch  der  prophylaktischen  Iridektomie  kann  man  wohl  das 
Wort  reden,  wenn  ein  Auge  das  Zeichen  von  Disposition  zum 
Glaukom  an  sich  trägt,  nämlich  eine  auffällig  flache  Kammer,  und  das 
andere  bereits  wirklich  an  Glaukom  leidet.  Die  Gründe  hierfür  werden 
sich  aus  der  Besprechung  der  Heilwirkung  der  Iridektomie  ergeben. 

Besteht  einmal  der  akute  Anfall,  dann  muß  möglichst  rasch  operiert 
werden.  Zu  berücksichtigen  ist,  wie  das  Sehvermögen  Vorher  war.  Die 
Aussichten  sind  ungefähr  bis  14  Tage  nach  dem  Eintritt  des  Anfalles 
noch  immer  gat.  Später  werden  sie  bei  Fortdauer  der  Drucksteigerung 
immer  schlechter. 

Bei  sehr  starker  Chemosis  conjunctivae  und  geringer  Wirksamkeit 
des  Eserins  auf  den  Druck  und  die  Schmerzen,  femer  bei  sehr  flacher 
Kammer  kann  man  durch  eine  vorausgeschickte  l^nktion,  die  allenfalls 
zu  wiederholen  ist,  die  Druckverhältnisse  noniialisieren  und  dann  erst 
die  Iridektomie  ausführen.  Dazu  empfiehlt  sich  die  Punktion  nach 
Dehenne  sehr.  [Hier  wäre  auch  die  Zyklodialyse  am  Platze]. 

Beim  sogenannten  Glaucoma  fulminans  ist  nur  in  den  ersten  2 — 3  Tagen 
nach  dem  Eintritte  des  Anfalles  ein  Erfolg  von  der  Iridektomie  zu  erwarten. 

2.  Beim  chronischen,  irritativen  Glaukom  hängt  die  Prognose  haupt- 
sächlich vom  Ergebnisse  der  Funktionsprüfung  der  Netzhaut,  vom  Aus- 
sehen der  Pupille  und  von  der  Beschaffenheit  der  Iris  ab. 

Mäßige  Einengung  des  Gesichtsfeldes  (von  der  Nasenseite  her  oder  kon- 
zentrisch) läßt  immer  noch  Besserung  erwarten,  die  Sehschärfe  hebt  sich,  die 
(jnengung  erweitert  sich.  Oft  wird  jedoch  nur  der  Status  praesens  erhalten. 

Je  stärker  die  Einengung  ist,  je  mehr  sie  gegen  die  Mitte  reicht, 
desto  trüber  ist  die  Prognose.  Bei  stark  schlitzförmigem  oder  nur  mehr 
exzentrischem  Gesichtsfelde  ist  wohl  keine  Aussicht  mehr  vorhanden,  diesen 
Rest  von  Sehvermögen  zu  erhalten. 

Ist  die  Exkavation  geringgradig,  dann  kann,  wenn  nur  wenige  An- 
fälle da  waren,  sogar  auf  eine  Abnahme,  ja  auf  vollständige  Rückbildung 
gerechnet  werden. 
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Bei  länger  bestehender  Exkavation  wird  es  von  dem  Grade  der  Ver- 
Itiulerungen  abhängen,  die  an  ihrer  Tiefe  und  Färbung  nngefähr  abiiu- 
schätzen  sind,  ob  noch  ein  Stillstand  möglich  ist  oder  ob  auch  beim  Nach- 
lassen des  erhöhten  Druckes  die  einmal  eingeleitete  Atrophie  der  nervösen 
Elemente  weitere  Fortschritte  macht, 

Stärkere  Atrophie  der  lri>*  macht  den  Erfolg  der  Iridektomie  selir 
xweifelhaft,  weil  sie  nicht  mehr  kunstgerecht  verrichtet  werden  kann. 

In  manchen  Fällen  ist  erst  eine  Wiederholung  der  Iridektomie  inj- 
stande,  die  wiedergekehrte  oder  überhau])t  nur  durch  einige  Zeit  verminderte 
Drucksteigerung  zu  Ijeheben. 

3.  Die  wenigst  gute  Prognose  besteht  \mm  chronischen  Glaukom 
ohne  oder  nur  mit  geringftigigen  Reizerscheinungen.  ^) 

Man  kann  hier  nachv.  Graefe  vier  Gruppen  unterscheiden.  Beider 
ersten  Gruppe,  die  ungefähr  die  Hälfte  aller  Fälle  umfaßt,  wird  der  Druck 
dauernd  durch  die  nperation  zur  Norm  gebracht  und  das  Sehvermögen  in 
dem  vorhandenen  Znstande  erhalten. 

Die  zweite  Gruppe  umfaßt  etwa  ein  Viertel  aller  Fälle,  Bei  ihr  wird 
erst  nach  einer  zweiten  Iridektomie  Heilung  erreicht.  Die  nach  anfäng- 
lichem ♦Stillstande  wieder  hervortretende  Abnahme  des  Sehvermügens  und 
Zunahme  des  Druckes,  der  durch  die  erste  Operation  nicht  völlig  norma- 
lisiert worden  war,  geben  eben  die  Anzeige  zu  dem  erneuten  Eingriffe, 

Fast  ein  Viertel  aller  Flllle  verhält  sich  jedoch  so,  daß  der  Druck 
durch  die  erste  Operation  normalisiert  wird,  doch  später  wieder  schub- 
weise zunimmt.  Bei  dieser  dritten  Grappe  wirkt  die  Wiederholung  der 
Operation  nicht  immer. 

In  einer  geringen  Anzahl  von  Fällen  —  diese  vierte  Gruppe  beträgt 
nicht  mehr  als  2V(i  aller  Fälle  —  ruft  die  Iridektomie  hoebst  ungünstige 
Erscheinungen  hervor,  der  Drnck  nimmt  zu,  das  Hehvermögen  erlischt  un- 
gemein rasch  --  Glaucoma  malignum. 

Wir  haben  keine  diagnostischen  Anhaltspunkte  dai'är,  welcher  Gruppe 
ein  liestinmiter  F^all  von  Glaucoma  chronicum  angehört.  Nur  so  viel  ist 
sicher,  daß,  je  mehr  die  Drucksymptome  ausgesprochen  sind,  desto  eher 
auf  eine  gllnstige  Wirkung  der  Operation  gezählt  werden  kann. 

Dort^  wo  überhaupt  keine  Drucksteigerung  nachweisbar  ist  (Glaucoma 
Simplex  sensu  strictissimo),  ist  die  Operation  nicht  angezeigt. 

[Ich  selbst  bin  nicht  dieser  Ansicht.  Ohne  Operation  werden  solche 
Augen  sicher  blind,  durch  die  Iridektomie  scheint  doch  wenigstens  in  einer 

')  Sokbe  Glaukom  formen  werden  auch  als  Gl&ncoma  simpLex  bezeichnet.  Dies«»  Be- 
««iehDung  wäre  gan%  »atreffend,  wenn  sie  nicht  auch  fiir  jene^i  Ij«id©n  vens'endet  würde,  das 
twmer  mit  dem  vcin  v,  Graef©  herrührenden  Namen  Amaurose  {oder  Amhlyopie)  mit  Seh- 
neirenexkaviitifm  zq  benennen  iwt.  Es  .*^ind  jene  ExkavationsbjJdun^n  in  der  Pa|*iUe  mit 
progressivem  Verfall  des  .Sehverraoj^en;« ,  bei  denen  niemals  eine  Druck  Steigerung  besteht 
Sie  geboren  veririatlicli  gur  nicht  zum  Glaukom.   )>le  Iridektomie  hilft  bei  ihnen  gar  nichts. 
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Anzahl  derselben  das  Sehvermögen  stationär  za  bleiben.  Die  Meinungen 
der  Ophthahnologen  sind  allerdings  geteilt.  Schleich i)  hat  —  bei  zwei- 
jähriger Beobachtung  der  operierten  Fälle  —  30%  unmittelbare  wesent- 
liche Verschlechterung,  von  denen  ein  Viertel  sofort  oder  bald  nach  der 
Operation  erblindeten,  und  15' 7^0  ^^^  FM\e  zeigten  Stillstand  des  Leidens 
nach  der  Iridektomie.  Dem  gegenüber  fand  er  bei  nur  medikamentöser 
Behandlung  39Vo  Stillstand. 

V.Hippel  sen.<)  dagegen  beobachtete  nach  der  Iridektomie  Heilung 
(Stillstand)  in  41%,  langsame  Verschlechterung  26%,  Erblindung  (in  1  bis 
5  Jahren  post  operationem)  nur  in  207o!  In  der  Übersicht  von  Wygodski») 
sehwanken  an  den  einzelnen  Kliniken  die  Angaben  günstiger  Dauererfolge 
nach  Iridektomie  (bei  Glaucoma  simplex)  zwischen  71%  und  15% ! 

Ich  zweifle  nicht  daran,  daß  an  der  Divergenz  der  Meinungen  die 
nicht  ganz  exakte  Diagnosenstellung  mitschuldig  ist.  Vorerst  die  Trennung 
von  Olaucoma  simplex  mit  Drucksteigerung  und  ohne  solche  („glaukoma- 
töses Sehnervenleiden").  Wenn  progressive  Sehnervenatrophie  mit  großer 
physiologischer  Exkavation,  wie  dies  noch  heute  mitunter  vorkommt,  als 
Glaukom  angesprochen  wird,  dann  muß  natürlich  die  Zahl  der  Erblindungen 
in   kurzer  Beobachtungszeit   (mit  oder  ohne  Operation)   eine  höhere  sein. 

Auf  Grund  meiner  bisherigen  Erfahrungen  wäre  gerade  bei  Glaucoma 
simplex  die  Zyklodialyse  von  Heine  zuerst  zu  versuchen.  E.] 

4.  Erklärung  der  Heilwirkung  der  Iridektomie.  v.  Graefe 
selbst  hat  keinen  Versuch  gemacht,  die  von  ihm  gefundene  Heilwirkung 
der  Iridektomie  beim  Glaukom  zu  erklären.  In  seiner  ersten  Arbeit  über 
die  Iridektomie^)  bei  Glaukom  heißt  es  am  Schlüsse: 

,,Noch  unendlich  dunkler  als  die  empirische  Tatsache  bleibt  die 
Theorie  des  Verfahrens.  Was  mich  zu  derselben  führte,  war  der  Plan,  den 
intraokulären  Druck  zu  verringern.  Auf  diesem  Wege  und  in  diesen  An- 
schauungen scheint  ein  Resultat  erzielt  zu  sein ;  hiermit  ist  aber  nicht  der 
richtige  Nachweis  für  die  Richtigkeit  der  Erklärung  gegeben.  Die  Wirkung 
der  Iridektomie  ist  möglicherweise  sehr  zusammengesetzt.  Durch  die  Be- 
schränkung der  sezemierenden  Irisfläche  wird  allerdings  der  Grund  für  eine 
Verringerung  des  Flüssigkeitsquantums  gegeben,  es  fehlt  jedoch  die  experi- 
mentelle Darlegung,  um  wieviel  weniger  Humor  a<iueus  abgesondert  wird 
und  ob  dieser  Defekt  seinem  Grade  nach  eine  namhafte  Veränderung  des 
i.  0.  Druckes  erklären  kann.  Die  muskuläre  Zusammen  Wirkung  der  Iris 
mit  dem  Tensor  chorioideae,  auf  deren  Studium  uns  namentlich  die  neue 

»)  1.  c.  Faßnote  6  zu  S.  242. 
*)  1.  c.  Faßnot6  7  zu  S.  242. 
')  1.  c.  Fußnote  5  zu  S.  242. 

^)  V.  Graefe,  Über  die  Iridektomie  bei  Glaukom  und  über  den  ^laukomatiisen  Prozeß. 
Arch.  f.  Ophthalm.,  III,  2,  S.  554. 
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Akkoninmilationslehre  geführt  liat,  würde  es  begreiflich  niaeheo,  daß  die 
PIxzisiün  eines  IrisstttekeK  diireh  Entspannung  den  Teiiwor  eliorioidea  Druek- 
verminderiing  auf  muskulareni  Wege  herbeiführt.  Das  Fortl>e,stehen  der 
Akkommodation  bei  Kokiboiii  s|>ncht  freilich  nidit  sehr  in  dirsem  »Sinne, 
allein  es  sind  hier  die  Umstände  wesentlich  anders.  Vielleicht  bezieht  sieli 
auch  der  Eingriff'  in  die  Iris  zunächst  auf  die  Zirkulationsverhältnisse  der 
Chorioidea  und  die  therapeutische  Druck  Verminderung  ist  ernt  sekundär 
Daß  die  Iridektoiiiie  bei  (Tlaukom  tief  in  die  Zirkulation  des  Auges  ein- 
greift, geht  unter  anderem  schon  au8  dem  Zustandekommen  der  Ekchy- 
mosen  hervor/ 

In  seiner  letzten  Arl)«!it  sagt  er*): 

^Hinsichtlich  der  Therapie  der  Ulaukomoperation  ^  so  ist  sie  trotz 
nuioeher  Bemühungen  nicht  erheblich  gefördert  worden.  Es  werden  bei 
den  betreftcnden  Diskussionen  meist  die  alten  Hy[)Othesen  wieder  hervor- 
geholt, so  wenig  sie  für  die  Deutung  der  vorliegenden  Tatsachen  genügen. 
Selbst  die  unglücklichste  von  allen,  welche  den  Etfekt  der  Uperation  ledig- 
lieh  auf  die  Verwundung  der  Bulbuskapsel  bezieht,  wird  periodisch,  mit 
irgend  einer  anderen  Formel  ausgeschmückt,  wieder  vorgetragen  und  zur 
Annahme  empfohlen.  '^ 

Es  fehlte  zu  Graefesi  Zeiten  den  Anschauungen  über  das  Ulaukom 
noch  zu  sehr  die  anatomische  und  experimentelle  Grundlage  und  der  Meisti^r 
traf  mit  seinem  Verzichte,  eine  Erklärung  der  Iridektomiewirkung  zu  geljen. 
wohl  das  richtige.  Sind  wir  docli  auch  heute  noch  auf  Hyjiothesen  an- 
gewiesen. 

Donders-),  der  das  Glaukom  als  eine  Neurose  (gleichsam  als  Spas- 
mus) der  Hekretionsnerven  betrachtete,  die  gewöhnlich  als  Reflexneurose 
von  der  Iris  aus  auftritt  oder  wenigstens  durch  ertblgte  Spannung  der 
Iris  unterhalten  und  gesteigert  wird,  schloß  dementsprechend,  die  Iri- 
dektomie  hebe  das  Glaukom  auf,  indem  die  Irritation  der  ges)7anuteu  Iris- 
nerven aufhöre  und  somit  die  Reflexneurose  der  Sekretionsnerven  nicht 
länger  unterhalten  werde. 

Schnabel*),  der  sich  der  neurotischen  Theorie  mit  gewissen  Ab- 
weichungen von  der  Lehre,  die  Donders  autgestellt,  anschloß,  sah  hin- 
wieder  in  der  Iridektomic  die  Wirkung  einer  Neu  rot  omie.  Später  freilich. 


^\  V.  Graefe.  Beitrüge  zur  Pntholugie  und  Therapie  de^  Gtaakc»ni8.  Arch.  f.  Opbthalm., 
1869,  XV,  3,  S.  252. 

*)  Diuiders,  Vorzeignüg  neui?r,  Ophthal  raimie  tri  seh  er  Instrumente.  Verhaadlutiiffa 
der  im  Sf|>tember  1863  in  Heidelb<*r^  stattgehalitfn  Hphthalnndoj^en Versammlung.  Klin. 
Mnnntsbl.  f.  Augenheilk..  K  *S.  502. 

*)  8chn:il*t*l,  Cber  Glnukiim  und  Iridckt^tmie.  Arch.  f.  Augen- u.  Ohreoheilk.,  187(>, 
V,  8.8a.  —  I)  er  selbe,  BHlHipt*  zur  Lehre  vom  iilaukütn.  I.Artikel.  Arch,  t  Aogen- u. 
Ohrenheilk.,  1877,  VI,  S.  154.  2.  Artikel.   Arcb.  t  Aiig^*»'  u.  (»brenheilk.,  1878,  VII,  S,  110. 
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als  er  die  Wirksamkeit  des  Skleralschnittes  bei  Glaukom  anerkennen 
mufite  und  in  der  Beschaffenheit  der  Narbe  nicht  finden  konnte,  kam  er 
zu  dem  Schlüsse,  daß  „weder  die  Entfernung  eines  Irisstückes,  noch  auch 
die  Narl)e  in  der  Tunica  externa  den  glaukomatösen  Prozeß  sistiert,  sondern 
ein  Drittes,  bisher  Unerkanntes,  welches  durch  jede  der  beiden  Operationen 
(und  wohl  auch  durch  die  Myotomie)  erreicht  werden  kann ,  welches  aber 
in  der  Sklerotomie  nur  zuweilen,  in  der  regelrecht  ausgeführten  Iridektomie 
konstant  prinzipiell  enthalten  ist^. 

Dieses  unerkannte  Dritte  sah  er  in  einer  Verkleinerung  des  von  den 
Firsten  der  Ziliarfortsätze  umschlossenen  Kreises,  indem  sowohl  die  Iri- 
dektomie als  die  Sklerotomie  und  Myotomie  eine  Lageänderung  in  der  be- 
treffenden Partie  der  Seitenwand  der  Vorder-  und  Hinterkammer  erzeugen. 
Schnabels  Präparate  zeigten  ihm,  daß  mit  einer  gelungenen  Glaukom- 
iridektomie  eine  sehr  auffallende  Einwärtsziehung  des  Prozessus  und  des 
Ziliarmuskels  verbunden  ist. 

Diese  letztere  Veränderung  sei  aber  immer,  wo  sie  sich  findet,  mit 
einer  Entspannung  des  Augapfels  verbunden. 

Mauthner*)  bezweifelt,  daß  Schnabel  selbst  späterhin  an  dieser 
Vorstellung  festgehalten  habe,  weil  Schnabel  in  einer  si)ätereu  Arbeit«) 
die  Vergrößerung  des  Ursprungskreises  der  Ziliarfortsätze  zur  Ilervomifung 
der  glaukomatösen  Erscheinungen  im  Kindesauge  nicht  mehr  für  notwendig 
halte  und  nach  seiner  Meinung  eine  aus  unbekannten  Ursachen  aufgetretene 
Ilypersekretion  von  Augenfltlssigkeiten  das  Primäre  des  Glaukoms  sein 
könnte. 

Wie  dem  nun  sei,  zuletzt*)  finden  wir  Schnabel  auch  wieder  ganz 
auf  dem  Boden  der  neurotischen  Theorie,  indem  er  schreibt: 

„Die  hyaline  Degeneration  der  Arterienwände*)  kann  durch  die 
ITierapie  nicht  beseitigt,  wohl  aber  ihr  Fortschreiten  gehemmt  werden,  der 
Gefäßkrampf  aber  ist  der  Heilung  zugänglich.  Eserin,  Pilokaqiin  und 
Morphin,  Schlaf,  Nahrungseinnahme,  Chloroforranarkose  und  Einatmung 
von  Amylnitrit  heben  den  Gefäßkrampf  häufig  auf,  ohne  die  Wiedt^kehr 
desselben  zu  verhindern;  die  Iridektomie  und  zuweilen  auch  die  Sklerotomie 
(beseitigen  ihn  für  immer.  Da  die  Glaukomoperation  nicht  nur  den  Anfall 
heilt,  währenddessen  sie  ausgeführt  wird,  nicht  nur  die  Wiederkehr 
ähnlicher   Anfälle   verhütet,   sondern    auch    den  Fortschritt    der   hyalinen 


^)  Mau  ihn  er,  Vorträge  aas  dem  Gesamtgebiete  der  Augenheilkande.  Wiesbaden 
1889,  S.  288. 

*)  Schnabel,  Wiener  med.  Blätter,  Nr.  24  vom  15.  Juni  1882. 

')  Schnabel,  Beiträge  zur  Lehre  vom  Glaukom,  S.Artikel.  Arch.  f.  Augenheilk., 
1885,  XV. 

*)  Diese  ist  nämlich  nach  Schnabel  die  Folge  von  Gefäßkrämpfen  und  die  Trsache 
des  glaakomatösen  Iris-,  Aderhant-,  Netzhaut-  und  Sehnervenl^idens. 
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Degeneration  der  Iristirterien  sistiert,  ein  direkter  EinfluiS  iler  IrisaUhi- 
schneidunj^  auf  die  letztere  aber  nicht  vorausgesetzt  werden  kann.  8o  inuB 
angenouiinen  werden,  daü  sie  dein  Degeneration Kprozeü  indirekt  dureh  die 
Beseitijii;un*];  des  Reizzustandes  der  vaaokonstriktorisehen  Irisnerven  Ein- 
halt tnt.-^ 

Außer  der  Kinwirkung  ^auf  das  glaukomatöse  Irisleiden  bzw.  den 
Spann uo*::se\zeß'^  sehreil)t  iSchnabel  der  Iridektonne  auch  eine  direkte 
Wirkung  auf  das  ^glaukoniatcise  Netzhautkiden,  somit  auf  die  Selistijnuig 
zu,  die  auf  eine  vorläuüg  noch  ganz  unverstandene  Weise  den  krank- 
haften Ern5^ungszu stand  der  vasomotorischen  Nerven  der  Netzhaut  behebt 
und  dadurch  auch  dem  Fortschreiten  der  Wanddegt^neration  ein  Ziel  setzt. 

Er  nimmt  an,  daß  die  Iridektomie  direkt  auf  die  Innervation  tler 
Netzhautgetaße  einzuwirken  vermag,  eine  Tatsache,  die,  m  rätsel- 
haft sie  ancli  sei,  doch  den  wichtigsten  Beitrag  für  düs  VerstHndnis 
der  Heilwirkung  der  Iridektomie  beim  Glaukom  lielert. 

Auf  dem  Oe^danken  v.  Cfraefos  fußend,  daß  die  Iridektomie  zunächst 
auf  die  Zirkulationsverhältnisfte  der  Ohorioidea  einwirke,  hat  v,  Arlt') 
den  Nutzen  der  Iridektomie  in  dem  Eingreifen  ilieser  Operation  in  diese 
Verhältnisse  er  [dickt.  Er  stützte  sieh  darauf,  daß  diese  Operation  nicht 
bloß  gesteigerten  Druck  herabsetze,  sondern  in  gewissen  Fällen  bessere 
l'ülhing  und  .Spannung  weich  werdender  Augäpfel  erziele. 

Allerdings  gibt  er  auch  eine  mechanische  Einwirkung  der  Iridektomie 
bei  einzelnen  hinteren  Synechien,  bei  ringförmiger,  hinterer  Synechie,  liei 
ektatischen  Hornliantnarben,  bei  Druck  der  geblähten  oder  lÜslozierteu 
Linse  zu,  wo  ein  „mechanisches  Irritament" ,  nämlich  die  Zerrung  und 
Reizung  der  Iris  Ijeseitigt  werde. 

Ftir  die  Annahme  der  Änderung  in  den  Zirkulationgverhältnisseu  er- 
blickte er  in  Exners  Untersuchungen -)  über  Befunde  an  iridektomierten 
Tieren  (Hunden,  Kaninchen)  eine  ausreichende  Erklärung. 

„Durch  Beobachtung  an  injizierten  Albinoaugen  (Hund,  Kanineheo) 
naeh  2 — 4  Wochen  vorausgeschickter  Iridektomie  habe  ich  mich  lil>erzeugt, 
daß  8ich  fast  innner  direkte  .Vnastomosen  nachweisen  lassen,  welche  nach 
auswärts  vom  exzidicrten  Irisslucke  Irisnrterien  und  Irisvenen  verbinden." 
„Wird,  wie  dies  bei  der  Iridektomie  l>eim  Menschen  der  Fall  ist,  pupillar- 
wärts  vom  Cireulns  art.  irid.  major  die  Iris  abgeschnitten,  dann  bleiben 
Arterienstlimpfe  und  Venenstiimpfe  stehen,  der  größte  Teil  ihrer  Ver- 
zweigungen und  des  ihnen  gehörigen  Kapillarnetzes  aber  ist  entfernt.  Das 
Blut,  das  in  die  Arterien  eindringt  und  dem  der  nonnale  Weg  verschlossen 


')  V.  Arltt  Operati ncslehre»  S?.  3*51. 

*)  Esnert    Sitzungsberichte   der   kuLs.  AkadetiÜB    der  Wissenschaften.    LXV.    Wien, 
Mai  1872. 
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ist,  bildet  sich  nun,  wahrscheinlich  ans  früher  dagewesenen  engen  Ge- 
fäSen  weite  Anastomosen  aus,  so  daß  das  arterielle  Blut,  ohne  ein  eigentliches 
KapillargefUSgebiet  zu  passieren,  allsogleich  in  das  Bett  der  \'enen  gelangt/ 

Exner  will  sich  an  Menschenaugen  überzeugt  haben,  daß  bei 
exakter  Iridektomie  ein  breiterer  Stumpf  stehen  bleibe,  als  man  gewöhn- 
lich annimmt,  und  daß  daher  Platz  genug  zur  Ausbildung  der  Anastomosen 
da  wäre.  Allerdings  konnte  er  solche  an  Menschenaugen  nicht 
beobachten. 

Exner  hält  es  für  ganz  ersichtlich,  welche  Wirkung  das  Wegfallen 
des  langen  und  engen  Kapillargebietes  und  die  Ersetzung  durch  weite 
Anastomosen  auf  den  Druck  in  den  Arterienstümpfen  haben  müsse. 

„Aber  nicht  nur  der  Druck  in  dem  Stumpfe  der  Irisarterie,  welche 
das  exzidierte  Stück  mit  Blut  zu  versorgen  hatte,  muß  sinken,  sondern 
auch  der  Druck  im  ganzen  Circulus  art.  irid.  major,  aus  welchem  sie  ent- 
springt, und  somit  in  sämtlichen  Irisarterien,  die  nun  alle  ihr  Blut  unter 
geringerem  Drucke  aus  dem  Zirkulus  empfangen.  Da  endlich  der  Circulus 
art.  irid.  major  durch  die  Rami  recurrentes  auch  mit  den  arteriellen  Ge- 
fäßen der  Chorioidea  in  Verbindung  steht,  so  muß  auch  in  den  arte- 
riellen Gefäßen  der  Chorioidea  der  Druck  sinken,  wenn  auch  in 
geringerem  Grade." 

„Da  der  intraokulare  Druck  direkt  von  dem  durchschnittlichen  Ge- 
fäßdruck innerhalb  des  Bulbus  abhängt ,  in  der  Chorioidea  gleichfalls,  wenn 
auch  weniger  herabgesetzt  wird,  so  erklärt  sich  auf  diese  Weise  die». 
Wirkung  der  Iridektomie.*' 

Diese  Erklärung  der  Iridektomiewirkung  wird  dadurch  hinfällig,  daß 
Iridektomien  an  nicht  glaukomatösen,  menschlichen  Augen  ausgeführt 
niemals  eine  bleibende  Herabsetzung  des  Binnendruckes  unter  die  Norm 
herbeiführen,  was  aber  der  Fall  sein  müßte,  wenn  diese  Erklärung 
richtig  wäre. 

Sie  fußt  erstens  auf  einer  anatomischen  Veränderung,  die  Schweigger 
freilich  als  die  einzige,  bisher  festgestellte,  wertvolle,  physiologische  Tat- 
sache bezeichnet^),  die  jedoch  nicht  bloß  nach  Exners  eigener  Angabe 
für  Menschenaugen  unerwiesen,  sondern  von  Alt 2)  auch  an  Kaninchen- 
angen  als  ganz  irrtümlich  enviesen  worden  ist. 

Zweitens  aber  wäre,  selbst  für  den  Fall,  als  eine  solche  Anastomosen- 
bildung  zustande  käme,  damit  die  von  Exner  angenommene  bleibendi», 
Einwirkung  auf  den  Binnendruck  des  Auges  gar  nicht  enviesen. 


0  Schweigger,  Glaukom  und  Sehnervenleiden.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1891,  XXIII. 
S.  253. 

')  Alt,  Beiträge  zur  Kenntnis  der  anatomischen  Verhältnisse  des  Heilungsvorganges 
nach  Iridektomie.  Arch.  f.  Augen-  a.  Ohfcnheilk.,  1874.  IV,  S.  239. 
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iJenii  es  pHe^  mit  Abnahine  des  Widerstandes  in  dem  Gelnete  einer 
Arterie  der  Widerstand  in  den  kollateralen  Arterien  durch  Zunahme  des 
fJefVißtonas  zn  steigen  und  80  zu  bewirken,  dalä  der  arterielle  Druck  in 
der  ^^oracinsamen  I 'rsprungsaiterie  (also  hier  wäre  das  der  CireuL  art.  irid. 
major)  ^leielt  bleibt,  naeh  dem  (Sesetze,  daß  der  Druck  in  den  Arterien 
stets  nur  von  ihrer  relativen  Kntfemung  vom  Herzen  abhängt  i). 

Ks  wiird*^  somit  der  Druek  in  dem  KapilhirHystem  des  Ziliarkörpers 
keine  wesentliche  Veränderung  erleiden.  Ks  ginge  also  bloß  ein  Stück 
Kapillarfläehe  der  Iris  verloren.  Da  aber  die  Kammertliissigkeit  wesentlich 
nur  vom  Ziliarkörper  abstaujmt.  so  könnte  das  gar  keinen  Eintiuß  auf  den 
Binnen  druck  haben. 

Mail  küuiite  soifar  iibleiteu,  tiaJ  das  liurch  liie  iingeiiommeueu  Anastomosen 
urikT  hohem  (arteriellero)  Druck  in  das  Veuensystem  eiiiströmpudc  Blut  dort  den  Drm'k 
und  Homit  den  Kiipillardnick  erhöhen  ratlöte»  was  mit  einer  vermehrten  Traussiulatioii 
ausi  ihnen  verlMUiden  wäre,  also  sogar  äu  einer  Druckerhöhiing  im  Ange  führen  sollte, 

Mi*ii  darf  ilbrigens  hei  allen  Belraehtitnge«,  woljei  es  i^ich  um  <Ue  HerkTOjft  des 
Bitmendruekes  im  Auge  handelt,  oiebt  vergessen,  daß  es  norh  nieht  einmiil  j^anz  Oher 
alle  Zweifel  erhuheii  erwiesen  ist,  daß  der  Binneridnick  ledijrlich  ein  Alikömmling  des* 
(fefilödnrckeH  ist;  utr  wissen  nämlieh  rioeb  nieht,  oh  nicht  die  sexernierende,  innen  mit 
Epithel  hekleiilete  Fläche  des  Ziliarkörpers  doch  beim  Znstandekommen  des  Binnen- 
druckes eine  gewisse  Rolle  spielt.') 

V.  8  teil  wag  sah,  wie  schon  erwähnt,  in  dem  Schnitte  in  der  Leder- 
haat  das  Wirksame  an  der  Iridektoraie.  Davon  ausgehend,  war  t^r  ja  auf 
die  .Sklerotomie  verfallen.  Er  stellte,  seinen  tlieoretischen  Ansichten  Über 
die  Entstehung  des  Glaukome  entsprechend,  den  Lehrsatz  auf,  die  druck- 
mindernde Heilwirkung  der  Iridektomie  sei  auf  die  Durchi^chneidung  und 
Entspannung  der  äußeren  Lederhautschichten  xurtickzuführen.  die  die  Bil- 
dung eines  raunierweitemden  Interkalar^Tfüges  zur  Folge  halte,  auf  d«s 
das  Hauptgewicht  zu  legen  sei.*)  Doch  hält  er  die  Iridektumie  lür  ivirk- 
samer  als  die  Sklerotomie,  weil  durch  die  Ausschneidaug  eines  Teiles  des 
Binnenstromgebietes  eine  proportioiiale  Vemiinderung  des  gesamten  intra- 
vaj^knlaren  Seitendruekes,  also  eine  Herabsetzung  des  Binnendrnckes,  ge- 
setzt werden  müßte. 

Schon  vor  v.  Stellwag  war  v.  Wecker  zu  der  Ansicht  gekommen, 
daß  das  Wirksame  an  der  Iridektomie  gegen  Glaukonr  der  Lederbaut- 
sdinitt  sei.*)  Er  nahm  jedoch  eine  eigentümliche  BesehaHenheit  der  Narbe, 


*)  Vgl.  Cohoheim,   Varle?iungen   über  nngemeint?  Pathulogie,   1882.   J,  S.  133  a.  12t, 

')  V|?l.  Nieatj,  Ijii  glande  de  Tbuineiir  ai^ueuse.  Arch.  d'uphtaJrÜM  1H*.)IK  X,  Nr.  (>. 
und  1891|  Xt.  Kr.  1   und  2. 

•)  V.  Stell wuff.  Der  intraokulare  Druck,  S.  47  u.  ff.,  Wkn  18ö8.  —  Derselbe,  Ah- 
himdluu^en  aus  dem  Gebiet©  d.  jjriikt.  Augenheilk.,  S.  205  a.  ff.  Wien   1882. 

*)  V.Wecker,  Trait»^  des  maJadies  des  yeux.  —  Derselbe,  Diskut^sion  am  Heidel- 
lM?rger  Kongreß  lWi9,  Bericht  S,  385.  —  Derselbe,  Cbiriirgie  Mculaire,  1819  —  Derselbe, 
t|UiigHn<i    et   sa   scbVotctmie.  AnnaL  d'oc,   1894,   CXI,  pa|?.  321.   —   Derselbe,   Die  J*kIero- 
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die  er  als  Filtrationsnarbe  bezeichnete,  an,  die  sich  klinisch  in  der  schon 
früher  beschriebenen  Weise  darstellt. 

Der  Bestand  solcher  I'^ltrationsnarben,  als  der  regelmäßige  Heilungs- 
ausgang  bei  Glaukomiridektomien ,  ist  von  verschiedenen  Seiten  aufs  ent- 
schiedenste in  Abrede  gestellt  worden.  In  der  Regel  haben  die  Iridektomie- 
narben  auch  bei  Glaukomen  dieselbe  Beschaffenheit  wie  überhaui)t  die 
Narben  des  Lederhautbordes  und  nichts  davon  Verschiedenes,  wie  uns  die 
anatomische  Untersuchung  und  die  klinische  Beobachtung  lehrt.  Da  aber 
auch  hierbei  die  Heilwirkung  der  Iridektomie  eintritt,  so  kann  jene  eigen- 
tümliche Beschaffenheit  der  Narben,  die  v.  Wecker  als  Filtrationsnarbe 
bezeichnet,  nicht  die  einzige  Voraussetzung  der  Heilwirkung  dieser  Ope- 
ration bilden. 

Während  also  immerhin  bei  Bestand  einer  von  der  Norm  abweichen- 
den sogenannten  Filtrationsnarbe  ihre  Wirkung  in  der  von  v.  Wecker 
angenommenen  Weise  vielleicht  bestehen  könnte,  so  muß  die  Heilwirkung 
der  Iridektomie  und  Sklerotomie  mindestens  in  jenen  Fällen,  wo  keine 
solche  Narbe  besteht  —  und  diese  bilden  bei  der  bei  uns  üblichen  Ope- 
rationsweise die  Mehrzahl  —  -  auf  einem  anderen  Umstände  beruhen. 

Man  muß  sich  jedoch  davor  hüten,  aus  dem  letzteren  wieder  den 
Schluß  zu  ziehen,  wie  das  viele  getan  haben,  daß  deshalb  die  Filtrations- 
narbe keine  Heilwirkung  haben  könne  und  gar  nicht  existiere.  Ob  sie 
aber  wirklich  in  dem  von  v.  Wecker  ursprünglich  angenommenen  Sinne 
wirken  kann,  ist  allerdings  nicht  erwiesen. 

Der  Ansicht  v.  Weckers,  daß  es  die  Beschaffenheit  der  Narbe  sei, 
die  die  Heilwirkung  der  Iridektomie  erkläre,  hat  sich  auch  Knies  ange- 
schlossen.^) Ihm  war  dafür  der  anatomische  Befund  bei  einer  wirksamen 
Glaukomiridektomie  maßgebend,  wo  trotz  des  günstigen  Heilerfolges  die 
Verwachsung  der  Irisperipherie  auch  an  der  Stelle  der  Iridektomie  be- 
stehen geblieben  war. 

V.  Wecker  und  alle  die  Genannten  (v.  Stellwag,  Knies)  betrachten 
eben  den  Umstand,  daß  eine  einfache  Sklerotomie  denselben  Erfolg  haben 
kann  wie  eine  Iridektomie,  als  ausreichenden  Beweis  dafür,  daß  der 
Schnitt  in  der  Lederhaut  das  Wirksame  auch  an  jeder  Iridektomie  sei, 
die  Erfolg  hat.   Darin  liegt  aber  ein  Fehlschluß. 


tomie  als  Glaakomoperation.  Kün.  Monatsbl.  f.  Aagenheilk.,  1871,  S.  305.  —  Derselbe,  La 
cieatrice  a  filtration.  Annal.  d*ocal.,  LXXXVII,  pag.  133.  —  Derselbe,  La  cicatrisotomie 
oa  onletomie.  Annal.  d'ocaL,  1885,  XCIII,  pag.  10.  —  Derselbe,  Sclorotomie  simple  et 
combinee.  Annal.  d'ocul.,  1894,  CXn,  pag.  261.  —  Derselbe,  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenbeilk., 
1878,  S.  207.  —  Derselbe,  Arch.  f.  Ophthalm.,  XXII,  4,  S.  211. 

»)  Knies,  Über  das  Glaukom.  Arch.  f.  Ophlhalm.,  1876,  XXII,  3,  S.  163.  —   Der- 
selbe, Gnindriß  der  Augenheilkunde,  1888,  S.  218. 
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Ulrich^)  sieht  in  der  Iridektomie  die  ßeseitij^ung  des  Filtration^* 
hindernisses,  das  nach  seinen  Anschauungen  die  Iris  bei  j^laukomatöi^r 
Erkrankung  bildet,  so  daß  danach  das  Kamraerwasser  wieder  zum  Schlemm- 
sehen  Kanal  ^celan^cn  kann.  Dieses  Filtradonshiiulernis  stellt  die  Iris  alx^r  nach 
Ulrich  durch  ( iewebsveränderungen ,  nicht  durch  Anlegun^j;  ans  Trabe- 
cnlDm  corneosderale  dar,  die  erst  die  Folge  der  liehinderten  Filtration 
sein  solL  Denn  nach  Ulrich  geht  das  Karamerwasser  aus  der  hinteren 
Kammer  in  die  vordere  nicht  durch  die  offene  Pupille,  sondern  ([uer  durch 
die  Iriswuntel. 

In  einer  nach  regelrechten  Operationen  ganz  unlicwicsenen  Lockerung 
der  Zonula  sieht  Riider-)  die  Heilwirkuu^i*  der  Iridektoniie  und  Sklero- 
toniicT  weil  dadurch  ein  Ausglcicli  zwischen  (Maskr»rperfeuebtigkeit  und 
Kaninierwasser  möglich  werde,  der  davor  durch  kninkhatle  Spannung,  ja 
aneh  Verlegung  der  Zonula  beliindert  oder  aufgehoben  sei. 

WeberM  endlich  sah  in  der  Ablösung  der  Iris  von  der  hinteren 
Hornhautfläche,  die  eine  Befreiung  der  Iris  aus  ihrer  von  ihm  ange- 
nommenen Einklennnung  zwischen  Hornhaut  und  Ziliarfoiisätzen  darstellt, 
und  der  dadurch  bewirkten  Freigebung  des  Abflusses  des  Kammer- 
Wassers  durch  den  Schlcmmschen  Kanal  dit*  Wirkung  der  IrLdektonue^ 
eine  .liisich*,  die  mit  verschiedenen  kleinen  Andeningen  von  vielen  Forschem 
geteilt  wurde. 

Ihm  nahe  steht  mit  seiner  Ansicht  auch  de  Vincentiis*).  Dieser  er- 
blickt die  Wirksamkeit  der  Iridcktomie  darin,  daß  beim  Herausziehen  des 
abiuschneidenden  Irissektors  in  den  benachbarten  Teilen  der  Kamnier- 
bucht durch  die  Anspannung  der  Tris  das  Gewehe  des  Iriswinkels  gedehnt 
wird,  und  daß  dadurch  die  Filtration  des  Kanimcrw assers  in  die  natür- 
lichen Abfluflwege  erleichtert  wird.  Er  findet  eine  Bestätigung  dieser  An- 
sieht in  den  Erfolgen  seiner  Einschneidung  des  Gewebes  des  Iriswinkels 
(Incisione  dclF  angolo  irideo),  die  er  als  Operation  methodisch  übt.  In 
gleicher  W^eise  soll  auch  die  Sklerotomie  wirken. 

Wie  ans  dem  Dargestellten  ersichtlich,  hat  man  stets  gefühlt,  daß 
gerade  die  Erklärung  der  Wirkung  der  Therapie  einen  Prüfstein  für  die 
Richtigkeit  der  Anschauungen  tilicr  das  Wesen  des  Glaukoms,  wenigstens 
in  gewisser  Richtung  abgebe*  Das  Bestreben  der  meisten  Autoren  ging 
also  darauf,  die  Heilwirkung  der  Iridektonne  mit  ihren  theoretischen  An- 

*J  Ulrich,  t'ber  die  EmähruD^  dm  Aukph.  Arch.  t  Ophthalm.,  188tJ,  XXVI.  3, 
S.  35-82. 

*i  Bnder,  t^ber  die  gesraeinschaftlicfaen  rrsaehen  von  Glaukom  usw.  Areh.  f.  Augfcn- 
beUk..  1880.  IX,  8.  154. 

')  Weber,   Die  Trsache  des  Glaukums,  Arch.  f.  Uiihtlialm..  1897.  XXIII.   K  8.  1, 

^]  de  Vinceutiis,  *Sul  mecanismo  di  azi<*ne  dt^liü  irideftmuia  tuA  ghiucoma  (Com- 
maaicazioue  urale  JiU' accademiu  med.-cbir.  di  Nayj<iU ,  tornatu  del  29  lui^lio  1884}.  Lav«»n 
deUa  ctinica  «icuJkticu  della  R.  univfrsitiV  di  N:ipli,  Mamu  1895,  IV,  fjtsc.  II,  paj;.  181. 


253 

sehanungen  über  das  Glaakoin  in  Einklang  zu  bringen.  Dort,  wo  sieh  aus 
diesen  Ansehannngen  direkt  nichts  ftlr  die  Operationswirkung  ableiten  ließ, 
ist  dementsprechend  auch  auf  eine  Erklärung  dieser  Wirkungsweise  ver- 
zichtet worden,  so  z.  B.  von  Mauthner,  oder  es  ist  die  Heilwirkung  der 
Iridektomie  schlankweg  abgeleugnet  worden,  wie  von  Schön.') 

Wenn  ich  nun  schließlich  meine  Ansicht  über  die  Erklärung  der 
Heilwirkung  der  Iridektomie  angeben  soll,  so  schicke  ich  voraus,  daß  ich 
in  der  Auffassung  der  typischen  Fälle  von  senilem  Glaukom,  d.  h.  von 
sogenannten  Primärglaukomen  mit  tastbarer  Härtezunahme  des  Augapfels, 
Erweiterung  der  l^pille  und  flacher  Kammer  auf  dem  Boden  der  von 
Weber  begründeten  Retensionslehre  stehe,  wenn  auch  meine  Ansicht  über 
Entstehungsmechanismus  der  peripheren  Anlagerung  der  Iris  von  der 
Webers  sowohl,  als  wie  von  der  von  Knies  abweicht.*) 

Diese  Anlagerung,  die  später  eine  Anwachsung  wird,  besteht  er- 
wiesenermaßen schon  beim  ersten  Glaukomanfall,  ja  ich  zweifle  nicht,  daß 
sie  ebenso  beim  sogenannten  prodromalen  Anfall  besteht.  Ich  schicke  dies 
voraus,  um  dem  Einwände  zu  begegnen,  die  im  folgenden  vorgebrachte 
Erklärung  über  die  Iridektomiewirkung  könnte  gerade  fürs  typische,  pri- 
märe, akute  Glaukom  nicht  gelten,  wo  sie  doch  am  sichersten  wirkt,  weil 
vielfach  noch  der  Glaube  herrscht,  die  Anlagerung  fehle  im  akuten  Anfall 
und  entstehe  erst  später. 

Eine  Operation  gegen  das  Glaukom  muß  entweder  die  verlegten 
natürlichen  Abflußwege  wieder  herstellen  oder  neue  schaffen.  Diese  Her- 
stellung muß  zugleich  eine  bleibende  sein,  wenn  die  Wirkung  der  Opera- 
tion eine  dauernd  heilende  sein  soll. 

Die  Wiederherstellung  der  natürlichen  Abflußwege  verlangt  dort, 
wo  sie  durch  Anlagerung  der  Iris  verlegt  sind,  entweder  die  Ablösung  des 
angelagerten  Irisrandteiles  vom  Trabeculum  comeosclerale  oder  eine  Durch- 
trennung des  Trabekulums  und  der  angewachsenen  Iriswurzel,  so  daß  der 
Zugang  zum  Schlemmschen  Kanäle  frei  wird. 

Die  erste  Weise  setzt  voraus,  daß  das  Balkenwerk  des  Fontana- 
schen  Raumes  noch  hinreichend  durchgängig  ftlrs  Kammerwasser  sei, 
und  beide  Arten,  daß  das  Venengeflecht  im  Schlemmschen  Kanal  in 
seinen  anatomischen  Eigenschaften  unversehrt  sei,  also  seine  resorptive 
Tätigkeit  ausüben  könne. 

In  beiden  Fällen  wird  es  nötig  sein,  daß  die  Strecke,  innerhalb  deren 
die  Ablösung  oder  Durchtrennung  erfolgt,  so  lang  ist,  daß  unter  allen 
Umständen  eine  genügende  Menge  von  Kammerflüssigkeit  abfließen  kann. 


')  Schön,  Die  Fanktionskrankbeiten  des  Anges.  Wiesbaden  1893. 
•)  Czermak,  Einiges  zur  Lebre  von  der  Entstehung  und  dem  Verlaufe  des  akuten 
und  prodromalen  Glaukomanfalles.  Prager  med.  Wocbenscbr.,  1897. 
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Die  Herstellung  eines  nenen  Weges  müüte  Verhältnisse  schaffen, 
dafi  trotz  bleibender  Speming  oder  ungenügender  Eröffnung  der  natür- 
lichen Wege  doch  ein  hinreichender,  neuer  Abfluß  ermöglicht  würde.  Diese 
M(>glichkeit  wollen  wir  später  noch  ausftihrlicher  behandeln. 

Es  ist  nun  klar,  daß  man,  um  auf  dem  Wege  der  Eröffnung  der 
natürlichen  Wege  zu  wirken,  am  besten  durch  eine  korrekt  aus- 
geführte Iridektomie  voi^hen  kann:  die  angelagerte  Iris  wird  abgeUmt 
und  damit  sie  sich  nicht  wieder  anlagern  kimne,  abgetragen. 

In  diesem  Falle  heißt  korrekt,  daß  die  Iris  auf  einer  genügend  breiten 
Strecke  bis  zu  ihrem  Ursprünge  oder  doch  nahe  bis  zu  diesem  ausge- 
schnitten wird.  Darin  liegt  aber,  wie  wir  noch  sehen  werden,  unter  allen 
Umständen  die  Schwierigkeit  dieser  Operation  und  eine  Anforderung,  der 
in  gewissen  Fällen  nicht  mehr  entsprochen  werden  kann. 

Dadurch,  daß  bei  einer  solchen  Operation  die  Iris  vom  Trabeculum 
comeosclerale  abgelöst  und  infolge  der  tiefen  Ausschneidung  auch  eine 
Wiederanlegung  (z.  B.  durch  Einheilung  des  Stumpfes  in  die  Wunde)  ver- 
hindert ist,  ist  der  dauernde  Abfluß  des  Kammerwassers  durch  den  Schlemm- 
schen  Kanal  gesichert. 

Es  ist  ersichtlich,  daß  eine  solche  Ablösung  der  Iris  am  Orte  des 
Einschnittes  am  leichtesten  gelingen  wird,  wenn  die  Iris  dem  Trabekulum 
nur  angelagert  und  noch  nicht  fest  damit  verbunden  ist.  Das  wird  der 
Fall  sein  beim  prodromalen  und  akuten  Anfall  oder  dort,  wo  der  aller- 
dings einige  2^it  anhaltende  glaukomatöse  Zustand  noch  nicht  zu  lange 
besteht.  Bei  den  zuerst  genannten  Zuständen  hat  man  noch  dazu  in  dem 
Eserin  ein  Mittel,  die  Lösung  der  Anlagerung  noch  vor  der  Operation  ganz 
oder  teilweise  zu  bewirken  und  so  die  Möglichkeit,  den  Ausschnitt  sicher 
genügend  tief  zu  machen,  zu  erhöhen. 

Nach  den  anatomischen  Untersuchungen  >)  wird  hierbei  der  Schnitt 
am  besten  so  liegen,  daß  die  innere  Wundöffhung  am  Rande  der  Desce- 
meti  liegt ,  also  an  jenem  Punkte,  bis  zu  dem  die  Anlagerung  reicht.  Liegt 
er  peripherer,  dann  besteht  die  (xefahr,  daß  die  Ziliartbrtsätze  in  die 
Wunde  einheilen.  Außerdem  wird  aber  der  angelagerte  Iristeil  durch- 
trennt, die  Mr)glichkeit,  den  peripheren  Stumpf  abzulösen  und  abzutragen, 
aufgehol>en.  Allerdings  kann  auch  so  eine  bleibende  Eröffnung  der  natür- 
lichen Absonderung  entstehen,  wie  wir  später  sehen  werden. 

Denken  wir  uns,  daß  es  auch  bei  einem  akuten  Anfalle  dem  Miotikum 
nicht  gelungen  ist,  die  Iris  aus  dem  Kammertalz  ringsum  hervorzuziehen 
oder  daß  keines  angewandt  wurde,  so  wird  doch  in  dem  Augenblicke,  als 
das  Kolol)oni  in  der  nötigen  Weise  angelegt  ist,  das  Kammenvasser  unter 

1)  Vgl.  Treacher-(*oIliD8,  ikk  tbe  operative  treatment  of  Glaacoma.  Uphthalm. 
HQ8p.Bep.,  1891.  Vol.  XIII,  Part.  II,  pag.  166. 
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hohem  Drucke  in  den  Schlemmschen  Kanal  dringen,  die  einseitige  Be- 
lastung der  angedruckten  Iriswurzel  im  übrigen  Teile  der  Kammerbucht 
hört  auf  und  der  Zug  des  Sphinkters  wird  nun  wohl  imstande  sein,  die 
Iris  allseitig  aus  dem  Kammerfalz  hervorzuziehen. 

Bei  solcher  Ausfahrung  kann  dann  aber  auch  eine  Wiederholung 
des  Anfalles  gar  nicht  vorkommen.  Denn  wenn  sich  auch  bei  stärkerer 
Pupillenerweiterung  (z.  B.  durch  Atropin)  die  Iris  an  den  übrigen  Teilen 
in  den  Eingang  der  Kammerbucht  hineinschoppt,  so  bleibt  doch  im  Kolo^ 
bomgebiet  ein  genügender  Abfluß  erhalten,  eine  DruckdiflFerenz  im  Schlemm- 
schen  Kanal  und  hinter  der  Iriswurzel  kann  nicht  mehr  zustande 
kommen,  der  Sphinkter  zieht  bei  seiner  nächsten  Zusammenziehung  die 
Iris  wieder  glatt. 

Man  sieht,  der  fehlerhafte  Zirkel  ist  durchbrochen. 

Ein  gutes  Beispiel  für  einen  derartigen  idealen  Heilim^sverlauf  gibt  der  von 
Fuchs M  mitgeteilte  Befand  zweier  Augen,  die  je  einen  akuten  Anfall  durchgemacht 
hatten.  Die  betreffende  Kranke  ward  acht  Jahre  vor  ihrem  Tode  (27.  Juli  1871)  am 
rechten  und  sieben  Jahre  vor  ihrem  Tode  (23.  November  1872)  am  linken  Auge  je  im 
ersten,  akuten  Glaukomanlall  an  v.  Arlts  Klinik  iridektomiert.  Sic  starb  1879  an  einer 
kruppösen  Pneumonie.  Die  Operation  hatte  vollen  und  daueniden  £rfolg  an  beiden  Augen 
gehabt.  Eine  zunehmende  Erblindung  des  einen  Auges  in  den  letzten  Jahren  ihres 
Lebens  erwies  sich  als  durch  Starbildung  hervorgerufen.  Aus  dem  anatomischen  Be- 
funde fahre  ich  hier  an : 

„Der  Iridektomieschnitt,  welcher  fast  ganz  in  der  Hornhaut  liegt,  ist  so  fest 
vernarbt,  daß  er  nur  wenig  sichtbar  ist').  Auch  die  Iris  ist  normal;  nach  oben  ist 
in  der  Ausdehnung  von  etwa  5  mm  nur  ein  schmaler  Stumpf  von  ihr  flbrig.  Der 
Winkel  der  vorderen  Kammer  ist  durchwegs  normal.  Ich  habe  Schnitte  in  ver- 
schiedenen Meridianen  angefertigt,  in  allen  erscheint  die  Kammerbucht  von  gehöriger 
Tiefe'),  gerundet  und  von  den  wohlerhaltenen  liamellen  des  Ligamentum  pectinatum 
begrenzt.  Ebenso  zeigt  der  Schlemm  sehe  Kanal  normale  Verhältnisse;  auf  weite  Strecken 
hin  ist  sein  Lumen  doppelt,  selbst  dreifach.^ 

Dieser  Fall  ist  ungemein  wichtig,  weil  er  zeigt,  daß  die  im  ersten  akuten  Anfall, 
wie  wir  jetzt  sicher  wissen,  schon  bestehende  Anlagerung  der  Iriswurzel  ringsum  gänz- 
lich zurückgegangen  ist.  Von  einem  Loslösen  der  ganzen  Irisperipherie  beim  Heraus- 
ziehen der  Iris  zur  Abschneidung  kann  aber  keine  Rede  sein.  Es  ist  also  die  Herstellung 
der  Kommunikation  zwischen  Schlemmscheni  Kanal  und  Kammerwasser  im  Kolobom- 
^ebiete,  die  zur  Loslösung  der  Iriswurzel  im  ganzen  Umkreise  der  Kammer  geführt  hat. 

Der  Fall  bestätigt  also  die  oben  auseinandergesetzte  Wirkungsweise. 

Auch  im  Fall  19  von  Treachcr  (*ollins  (Acute  Glaucoma,  Iridectomy,  relief 
of  tension.  Excision  ten  years  later  for  ulcer  of  cornea  with  H\'popyon)  sehen  wir  die 
Kammerbucht  ringsum  frei,  obwohl  Zeichen  einer  früheren  Anlagerung  bestehen. 


^)  £.  FachS;  Anatom.  Miszellen,  III.  Giaacomia  inflammatoriam.  Arcb.  f.  Ophthalm., 
XXX,  3,  S.  123. 

')  Also  keine  Filtrationsnarbe! 

')  Die  übrige  Kammer  war  seicht,  wie  das  in  der  Krankengeschichte  ausdrücklich 
bemerkt  ist  und  auch  aas  den  Figuren,  die  Fuchs  beigibt,  ersichtlich  ist. 
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Aber  aiieh  in  Fällen,    wo   die    Iris   infolj^e   längeren  Bestandes   des 

^glaukomatösen  Zustandes  mit  dem  Ligamentum  pectinatum  fester  ver- 
bunden ist,  wird  eine  gcntijü!:end  breite  Ablösung  der  Iris  im  Kolobon* 
wenigstens  den  Abfluß  dauernd  sichern ,  m  daß.  wenn  aueh  an  den  übrigen 
Abschnitten  die  Iris  nicht  mehr  frei  wtirde,  dneh  die  Drucksteigerang  be- 
seitigt ist. 

Als  Beispiel  für  eine  solche  lilnö  im  Kolobom jrebiete  erfo  Igeude  Al>- 
löfitiug  der  Iris,  die  dabei  dort  völlig  aimi^e^chintteii  wiird,  fnhre  ich  oiiit^u  FiiU 
Schnabel«*)  an,  den  er  allerdinps  anders  deutet. 

Kine  an  akutem  (ilaukoui  (doch  offenbar  nielrt  seit  kurzer,  sondern  srlnin  seit 
lüngerer  Zeit)  leidende  Person  ward  bei  v.  Jäger  nach  innen  iiidektomiert.  Sie  t*tarb 
am  nennten  Tage  naeh  der  Operation.  Au«  dem  Befunde  entnehme  ich  : 

„Die  Kaiumerbucht  igt  im  ganzen  Umfange  obliteriert  Das  (iewebe 
der  verlötelen  Kanimer>Mindteile  zeigt  nur  sehr  geringe  Veränderungen.  IHe  Verlötuug 
ist  eine  sfiehr  leiehte,  bißt  sich  durch  einen  ganz  geringen  Zug  lösen.  Dabei  kann  man 
liich  tlberzeugen ,  daß  durrbans  kein  fremdes  (reivebselement  zvvijsehen  Iris  einerseit*; 
und  seitliche  und  vMrdere  Kommerwand  andererseits^  eingelagert  ist.** 

*, Entsprechend  dem  Kololwm,  in  welchem  11  rr«>zeß8ns  bkiöj^elegt  sindT  fehlt  die 
Iris  bis  auf  ganz  geringe  Restchen  vollständig.  Der  untere  Sehenkel  des  Kolo- 
boms ist  in  den  korrespondierenden  Wnodwinkel  hineingezogen  und  reicht,  zu  einer 
dünnen  Spitze  ausgezogen  ^  fast  liis  zur  Ebene  der  Knnjunktiva,  Die  fähige  Bekleidiintr 
deg  ZiliarmuBkels  ist  durch  den  Zui?  beim  Ausschneiden  der  Iris  vom  Mnskel  abgelöst 
imd  Btellenweiso  hi«  an  den  Rand  der  Dcscemetii  gegen  die  Augenachse  gezogen.  An 
einzelnen  Schnitten  bat  sich  der  abgelöste  Prozessus  mit  dem  Ligamentum  pectinatiun 
verlötet;  an  den  meisten  Schnitten  ist  keine  derartige  Verlötung  zustande 
gekommen.  \Vn  die  Iris  in  den  Wundkanal  hineingezogen  ist,  ist  sie  zwar  ans  der  vor- 
hestiiniienen  Veriötnng  vollkomnaeu  gelöst,  nber  sie  legt  sich  wie  eine  Sebleife  um 
den  peripheren  Wundraud  und  schließt  die  Kammerbucht  van  der  Kammer  ab,"^ 

Dieser  AlischluÜ  der  Kammerbucbt  gegen  die  Kammer  stellte  »ich  aber,  i^ie  ans 
der  ganzen  Beschreibuu^  deutlich  ber^oriyeht ,  nur  an  den  meridiomden  Schnitten  ans 
lier  Gegend  der  Anbeftung  dar,  war  also  sicher  nur  scheinbar,  nach  den  Seiten 
mtiB  dieser  von  dem  schmale  u  eingeheilten  Iris  streifen  il  her  brückte 
Raum  notwendigerweise  offen  gewesen  sein. 

Es  war  also  hier  der  ganze  Abschnitt  des  Ligamenttun  pectiniitum,  so  breit  als 
da»  Kolobom  war,  von  der  Kammer  her  zugänglich,  denn  auch  die  festonartige  Be- 
festigung der  Ziliarfort.*4ütze  an  einzelnen  Punkten,  die  dabei  mit  dem  Ligament  meist 
nicht  verklebt  waren  und  die  ja  zwischen  sich  Spalten  als  Fortsetzungen  der 
Ziliartäler  haben  müssen,  konnte  diese  Zugangbchkeit  fitrs  Kammerwasser  nicht 
aufheben. 

Dieser  letztere  Umstand  wirtl,  wie  ich  beihinfig  eruiihnen  will,  in  F;illen,  wo 
übers  Trabeculum  cornensclerale  hin  die  Ziliarfortsätze  in  die  hinteren  Wundlipprn 
hineingezogen  sind*  vnn  den  meisteji  nltersehen.  I)i**se  fingerartig  vorgestreckten  F**rt* 
satze  schließen  den  Zujrang  zum  Traherulum  cnmeosrlcrale  nicht  ab  wie  eine  Membran, 
da  ja  zwischen  ihnen  Spalten,  die  Ziliartäler.  »ein  müssen.  An  Meridinimlschnitten,  die 
L^erade  durch  den  Fortsatz  geben,  sieht  es  freilich  so  ans«,  wie  eine  Blockierting  des 
Kammerwinkels. 


^)  An  dem  in  Anmerkung  a,  II.  Bd.,  S.  2A^  ».  O. 
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„Die  Wundflächen  sind  nirgends  miteinander  verklebt.  Die  vordere  W'undmttndung 
liegt  gerade  gegenüber  dem  Ran<ie  der  Membrana  Descemeti,  die  hintere  065 mw 
achsenwArtH  von  diesem.  An  den  Wundfläohen  haften  einzelne  blasse,  spindelförmige 
Zellen  und  zahlreiche,  dunkle  Kömchen." 

Die  Papille  war  Sitz  einer  steihvandigen ,  totalen  Exkavation. 

r>icser  Fall,  dessen  Operation  technisch  nicht  ganz  vollkommen  gelang,  zeigt 
uns,  wie  trotz  der  Eröffnung  der  Abfuhrswege  im  Kolobomgebiete  die  übrige  Iris- 
peripherie haften  bleiben  kann. 

Wenn  die  Wunde  nicht  erst  beim  Herausnehmen  des  Augapfels  gesprengt  ward, 
was  ich  für  das  wahrscheinlichste  halte,  sondern  wirklich  von  der  Operation  her  offen 
stand  (?),  so  wäre  es  hier  wohl  zweifellos  doch  noch  zu  putcm  W^mdverschlusse  ge- 
kommen und  das  Kammerwasser  wäre  durch  das  im  Kolobome  eröffnete  Cicbiet  des 
Ligamentum  pectinatum  in  den  Schlemm  sehen  Kanal  abgeflossen. 

Die  Ablösung:  der  Iris  kann  aber  noch  in  anderer  als  der  eben 
geschilderten  Weise  erfolgen.  Diese  stellt  sozusagen  die  vollkommenste 
Art  und  Weise,  wie  eine  Iridektomie  wirken  kann,  dar,  während  die  nun 
zu  erwähnende  nur  einen  weniger  vollkommenen  Ersatz  bildet.  Es  kann, 
wie  uns  anatomische  Befunde  lehren,  in  der  Nachbarschaft  des  ausge- 
schnittenen Irisstttckes  durch  den  Zug  eine  Ablösung  der  angelöteten  Iris- 
wurzel erfolgen,  so  daß  dort  die  Karamerbucht  frei  wird,  und  es  ist  wohl 
nicht  zu  bezweifeln,  daß  diese  Ablösung  allein  ein  hinreichendes  Abfluß- 
gebiet  für  das  Kammerwasser  abgeben  kann.  Es  verschlägt  dann  nicht, 
wenn  dabei  die  Iriswurzel  im  Kolobomgebiet  gar  nicht  abgelöst  ward  oder 
der  Stumpf  der  Iris  oder  die  Ziliaribrtsätze  in  die  hinteren  Wundlippen 
eingeheilt  sind.  Die  anatomischen  Befunde  machen  es  ferner  wahrschein- 
lich, daß  auch  bei  Einheilung  des  Irisstumpfes  in  die  hinteren  W^undlippen, 
wenn  er  nur  vom  Trabekulum  abgel<)st  ward,  doch  die  Kommunikation 
zwischen  Kammerraum  und  Schlemm  sehen  Kanal  hergestellt  sein  kann, 
indem  der  von  diesem  Stumpfe  überbrückte  Raum  von  der  Seite  her  zu- 
gänglich ist  und  das  um  so  eher,  wenn  gleichzeitig  in  der  Nachbarschaft 
die  genannte  Ablösung  der  Iriswurzel  vom  Trabekulum  erfolgte. 

Ich  führe  auch  hier  einen  Fall  Schnabels  an^),  der  diesen  seitlich  vom 
Kolobom  wirkenden  Zug,  der  zur  Ablösung  der  Iriswurzel  in  der  Nachbar- 
schaft führt,  beweist  und  damit  dieser  Auffassung,  die  de  Vincentiis  teilt,  einen 
tatsächlichen  Boden  gibt. 

Bei  einem  66  Jahre  a1t«n  Manne  trat  sofort  im  ersten  Glaukomanfall  Erblindung 
ein,  6  Jahre  später  ward  er  sklerotomiert.  es  entstand  Iridozyklitis  und  Steigening  der 
glaukomatösen  Symptome.  Späterhin  Iridektomie,  die  die  Dnicksteigerung  behob.  Wegen 
Fortdauer  der  Zyklitis  ward  schließlich  ennkleiert. 

Die  vordere  Irisfläche  war  mit  der  seitlichen  und  vorderen  Kammerwand  bis 
0'35— 0*5  mm  achsenwärts  vom  Descemetirande  verlötet.  Im  Kolobom  bestand  ein  kurzer 
Irisstumpf,  der  gegen  die  hintere  Wundmündung  gezogen  und  in  ihr  fest  gehalten  war.  Die 
ursprüngliche  Flächenverklebung  war  somit  an  dieser  Stelle  gelöst,  aber  der  Irisstumpf 


M  An  dem  in  Anmerkung  3,  II.  Bd.,  S.  246  a.  0.  (Fall  VII.) 
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so  jrelnirort*  daß  er  nach  dor  Meinung  Schnabels  die  KomTimiiikatioti  zwischen  Kammer 
und  Füll tana scheu  RiUiuien  aufhellt.  Er  umspannt  nämhch  auf  MtTidionidsfhnitten 
Bfhleifpnffirniijfcr  die  uleicherwiirts  von  der  hinteren  AVundmftndung  gelegene  Partie  der 
vonleren   Kammerwand. 

ich  muß  hier  nochmals  bemerken^  dalJ  solche  Befunde  an  Meriilionalschnitten,  wo 
nicht  darauf  peachtet  ist,  daß  auch  die  Schnitte  aus  den  lieiden  Grenzgebieten,  die  die 
Seiten  des  angehefteten  Stumpfes  luid  seinen  Übergang  ins  benachbarte  (iebiet  enthalten, 
n«di  nicht  beweisen,  {laß  nicht  zu  den  Seiten  des  vorgezogenen  Stumpfes  Kommunika- 
tituien  von  der  vorderen  Kammer  zu  dem  zwischen  dem  Stumpf  nnd  der  Kornealhinter- 
fläcbe  gelegenen  Räume  |KamnierUucht>  bestanden  haben,  Vt*n  vorne  herein  ist  der  Be- 
stand srdcher  Verbindungen,  wenn  man  «ich  die  Entstehung  der  Einklemmung  vorstellt, 
sehr  wfthrseheinlich ,  besonders  wenn  in  der  Nachbanschaft  auch  eine  Ablösung:  der 
Fläch  ensynechie  ent^t^inden  ist, 

Tm  diese  Finge  in  einem  hcsonderon  Falk,  wie  hier  zu  entscheiden,  milflten 
lückenlose  Schnittserien  vorliegen,  *j 

Allein  nehmen  wir  selbst  au,  der  durch  Ablösung  des  Irisstumpfes  entstandene 
Banm  sei  allseitig  geschlossen  gewesen,  so  heißt  es  in  dem  Befunde  weiter: 

^An  einer  Anzahl  (von  Schnitten),  die  tler  dem  Kolöhom  angrenzenden 
Partie  entnommen  sind,  ist  die  Verbindung  zwischen  den  Kammerwilnden  vollkommen 
gelöst^  indem  die  lriswur7.el  m  weit  gegen  die  Angenaehse  gezogen  ist,  dai  iler  An- 
fang der  Iris  fast  gerade  hinter  dem  Rande  der  Descemet  sehen  Membran  liegt/* 

Hier  sehen  wir  also  deutlich  das  Ergehniu  eines  bei  der  Iridektomie  ausgeübten, 
auf  die  angrenzenden  Irisabschnitte  fortgepflanzten,  sozusagen  tangentialen  Zuges,  der 
zu  einer  zu  beiden  Seiten  des  Koloboms  befindlichen  Ablösung  der  Iriswurzcl  vom  Liga- 
menttim  pectinatum  geführt  hat, 

Man  winl  gegenüber  der  dauernden  Wirksamkeit  einer  solchen  seitlich  vom  Ko- 
l(d>om  liegenden  Ablösung  einwenden  ^  daß  sich  die  Iris  leicht  wieder  anlegen  müise, 
gerade  also  wie  ursprünglich  bei  einer  Enveitenmg  der  Pupille,  und  daß  somit  der 
Üperationserfolg  nur  ganz  vorütiergehend  sein  könne. 

(iewiß  kann  das  alles  der  Fall  sein  und  es  wird  sieh  dann  über  kurz  oder  lauff 
wieder  der  glaukomatöse  Zustand  einstellen.  Aber  es  muß  durchaus  nicht  sein.  Es  gibt 
Umstünde,  die  einer  SViederanlegung  der  Iris  seitlich  vom  Kolobom  entgegenwirken 
ktonen.  Das  ist  z.  B.  die  wenitj  In  weL^liniie  oder  starr  gewordene  rupilk%  wie  wir  sie 
aueli  nach  Indektoniie  bei  akutem  <r];iiiku]ii  oft,  fast  immer  aber  bei  länger  bestehenden 
Glaukonii-n  finden.  Dann  eine  Eiiiklemimuig  der  Iris  im  Wunilwinkel  au  der  Seile  der 
Abbisung,    weil   sie  die  Iris  anspannt   und  somit  die  abgelöste  Strecke  abgelöst  erhalt. 

Dieser  zuletzt  angeführte  Satz  möge  nicht  zu  einem  Mißverständnis  Anlaß  gel»en. 
Ich  plaidiere  damit  nicht  etwa  für  die  absichtliche  Herstellung  von  Iriseinklenimungen, 
Wir  wissen  ja  bei  der  Operation  nicht,  üb  die  Iris  genügend  oder  ungenügend  tief  ans- 
geschiiitteu  ward,  ob  sie  sich  seitlich  vom  Kolobom  abgelöst  bat,  und  es  ist  ein  reiner 


'}  Vgl.  z.  B,  den  Fall  von  Ilweder,  Arch.  f.  Augenheilk.,  1880,  IX,  S,  175.  Die  In> 
ibt  im  Gebieti^  der  Narbe  vom  Ligament  abgelöst ,  aber  gimz  in  die  Narbe  eingeheilt 
(TiitVlll,  Fig.  c),  so  daß,  w<'nn  dieser  Hohlraum  seitlich  zugänglich  war,  eine  ganz  gute 
Filtration  in  den  Schlemm  sehen  Kanu!  t?rfi>lgen  konnte.  iJann  gibt  Boeder  selbst  an,  daß 
die  Iris  nicht  überall  d^r  Kornea  in  der  Peripherie  anlag,  worin  er  allerdings  einen  Beweis 
gegen  die  Retentionstheorie  sieht,  und  bildet  Tafel  II,  Fig.  A,  tduen  solchen  Schnitt  ah.  Aus 
welcher  Gegend  er  war»  gibt  er  nicht  an.  Betrachtet  man  die  Figur,  so  ht  die  Iris  dort 
zweit'eliüii  abgelöst.  Ob  der  Schnitt  nicht  aus  der  Nachharschaft  d*T  Iridektomienarhe  war? 
Die  Konflguration  des  Zrliarfortsatzts  spräche  dsifär^  besonders  weun  man  mit  di*m  Sebmtte 
Fig.  a  vergleicht,  wo  di«  AnJütung  besteht. 
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Zufall,  wenn  die  Iris  gerade  so  einheilt,  daß  sie  die  entstandene  seitliche  Ablösung 
fixiert.  Andererseits  kann  aber  gerade  die  Eiuheilung  das  Operationsergobnis  vereiteln, 
wenn  sie  die  Eröffnung  der  natürlichen  Abfuhrswege  verhindert.  Dabei  sehe  ich  auch 
noch  von  all  den  übrigen  Schädlichkeiten,  die  sie  durch  Ausdehnung  der  Narbe,  lakuuäre 
Beschaffenheit  dieser  usw.  dem  Auge  bringen  kann,  ab. 

Es  soll  damit  nur  darauf  aufmerksam  gemacht  werden,  daß  man  trotz  Einhoilung 
der  Iris  und  trotz  mangelnder  Eröffnung  der  natürlichen  Abfuhrswege  im  Bereiche 
des  Schnittes  auf  Umstände  stoßen  kann,  die  den  Erfolg  der  Operation  erklären. 
Solche  Umstände  sind  durch  die  anatomischen  Untersuchungen  nachgewiesen,  wenn  diese 
in  dieser  Bichtung  auch  vielfach  sehr  unvollständig  ausgeführt  oder  doch  wenigstens 
mitgeteilt  worden  sind. 

Wenn  also  bei  einer  Iridektomie  der  Schnitt  so  liegt,  daß  er  das 
Ligamentum  pectinatnm  und  die  angelagerte  oder  angelötete  Iriswnirzel 
tatsächlich  nicht  durch  trennt,  wie  das  beim  Lanzenschnitt  am  häufigsten 
der  Fall  ist,  wenn  femer  ein  vollkommener  Wundverschluß  erfolgt  ist,  sei 
es  nun,  daß  nichts  von  uvealen  Teilen  eingeheilt  ist  oder  daß  dies  der 
Fall  ist,  und  wenn  endlich  die  Drucksteigerung  durch  diese  Operation  be- 
seitigt ward,  dann  ist  es  hierbei  entweder  im  Kolobomgebiete  oder  in  der 
Nachbarschaft  zur  Seite  des  Koloboms  oder  an  beiden  Stellen  zur  Ablösung 
der  Iris  vom  Trabeculum  comeosclerale  in  genügender  Ausdehnung  ge- 
kommen und  der  durch  die  Ablösung  frei  gewordene  Teil  des  Trabekulums 
dem  Kammerwasser  auch  zugänglich  geworden. 

Vom  Kammerraum  her  zugänglich  werden  kann  aber  der  Schlemm- 
sehe  Kanal  noch  auf  eine  andere  Art,  und  es  ist  wohl  wahrscheinlich,  daß 
auf  diese  Weise  gewisse  Iridektomien,  aber  auch  die  Sklerotomie  und  die 
Inzisione  dellangolo  irideo  wirken. 

Liegt  der  Schnitt  so,  daß  er  das  Ligament  selbst  und  die  an- 
gelagerte Iris  an  irgend  einer  Stelle  durchtrennt,  dann  muß  eine  gegen 
den  Kammerraum  klaffende  Lücke  entstehen,  durch  die  das  Kammerwasser 
in  den  Schlemmschen  Kanal  eindringen  kann.  Wenn  auch  an  der  Stelle 
des  Einschnittes  Teile  des  Venenplexus  zerschnitten  sein  sollten,  so  kann 
doch  das  Kammerwasser  an  den  Enden  der  Lücke  in  den  übrigen  Teil 
des  Kanals  eindringen  und  vom  erhaltenen  Teil  des  ^>.nenplcxus  darin 
abgesogen  werden.  Eine  solche  Lücke,  in  der  das  Balkenwerk  des  Trabe- 
culum comeosclerale  quer  auf  seinen  Verlauf  durchschnitten  ist,  muß  ja 
wegen  der  Retraktion  der  elastischen  Balken  klaffen.  Die  Ränder  der  mit- 
durchtrennten  Iriswurzel  werden  sich  mit  ihnen  zurückziehen  oder,  wenn 
sie  bloß  angelagert  waren,  sogar  mehr  weniger  ablösen. 

Wurde  eine  Iridektomie  gemacht,  dann  wird  zudem  noch  der  zen- 
trale Iristeil  weggeschnitten  werden;  bei  einer  Sklerotomie  bleibt  er  er- 
halten. Jedenfalls  wird  die  Iris  in  solchen  Fällen  zweimal  durchschnitten, 
erstens  an  ihrer  angelöteten  Wurzel,  zweitens  ein  Stückchen  achsenwärts 
davon  im  freien  Teile,  ob  nun  das  Messer,  wie  bei  der  Operation  mit  der 
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Lanze  das  LijJTfinient  und  dio  nn|fele;rt*'  Iriswwrzel  von  vome  diireli- 
trennend,  ^uurst  in  die  hintere  Kainmer  und  dann  solbrt  wieder  dureli 
die  Iris  in  die  vordere  Kummer  dringt  oder  t>l»  es,  wie  bei  einer  <>|H?ration 
mit  dem  Messer  von  v.  Graefe  (anßer  an  der  Einstiehstelle)  von  der  vor- 
deren Kammer  ans  zuerst  in  der  Nähe  der  Anwaehsunj^sstelle  die  Ins 
einsclineidemh  dann  in  die  hintere  Kammer  dringt  und  von  hier  aus  Iris- 
wurzel  und  IJganient  zerschneidet.  0 

Damit  nun  eine  solche  (Operation  dauernd  wirksam  bleibt,  muß  diese 
so  geschaffenr  Liieke  fiirs  Kammer wasser  wegsam  bleiben. 

Es  I8t  mm  ^rewitJ  iiKijjlir'h»  daÜ,  während  sich  iler  übrige  Wunilksmal  schlieOt, 
«lie  T.tlckt?  zwisiht'ii  den  Enden  des  LiiramentSt  die  sieh  sturker  znriickzieheD,  izur/: 
offen  Ideibt»  indem  die  sdinialen  Wuiukaiider  des  Ligaments  vom  Epitbel  der  BtilktMi 
Uberkleieiet  werden.  Das  tritt  vielleicht  um  so  leichter  ein,  wenn  die  mit  dem  Li^fainent 
verbmidene  Iriswnrzel  sehon  atropbis^ch  ist  oder  wenn  der  aehsetiwärts  lie^'ende  Iristeil 
w  esfges c h  n i t te 1 1  w  :i rt l . 

Allein  Jineh  uenn  die  Lücke  in  der  Binnenwand  des  Sc h  L* ni  m sehen  Kanälen  ibireh 
Narhenjrewehp  narhträjjlich  überhrfiekt  v\(irdi',  ^üire  es  imtnerhin  longlich,  daÖ  sieh  die 
Verniirbung  auf  die  Bildung  netzartiiy;  angeordneter  Stränge  lieschrnnkte.  In  dieÄem  Falle 
würde  der  Schlctnmsche  Kaiial  zugänglich  Ideiben,  indem  die  Flüssigkeit  durch  die 
Masrben  dieses  (Jewebes  abfließen  könnte.  Das  wäre  dann  \u  der  Tat  eine  Art  „Fil- 
trationHuarbe'*,  dfren  Biblnng  aber  zur  Heilwirkuuü,  wie  ersichtlich,  gar  nicht  nötig  ist 
ujid  mü  gar  nirht  irgendwie  fordert. 

Wtirdp  sich  jedi^ch  eine  zusainnienhüng'ende,  srhwartenartiee  Narhenmasse  bilden, 
die  die  ganze  Lilcke  l^herhrl^ckt,  dann  milüte  der  Erfolg  der  Operation  wieder  ver- 
loren gehen. 

Ich  muß  zufj^ebeii,  daß  diefie  sich  notwendig  und  ungezwungen  cr- 
ji;eliende  Ansieht  über  das  <>flenhl*?iben  diT  Lücke  oder  die  allftilliiire  Bildung 
eines  liickigen  Nnrbengewebes  der  Stütz*'  durch  amitomische  Befunde  an 
mit  Erfolg  sklerotoniierten  und  ohne  atypische  NarJ>en  verheilten  Augen 
noch  entliehrt.  Allein  sie  zwingt  uns  zu  keinen  irgendwie  gekünstelten  An- 
nahmen  und  erklärt  die  V'orgänge,  auf  dem  Boden  der  Retentionslehre 
stehend,  am  einfachsten. 

Daß  bei  der  Inci^ione  deir  angolo  irideo  die  Einschneid ung  des 
Ligaments  von  innen  her  geschieht,  wie  durch  anatomische  Untersuchungen 
von  de  Vincentiis  sichergestellt  ist,  stützt  die  vorgetragene  Ansieht, 
indem  hier  die  Durchschneidung  der  Augapfelwand  und  die  Narbenbildung 

*)  Man  vergleiche  hiensu  die  Fig.  2  bei  Trenchcr-Collins  (a.  u.  O.K  die  einem 
Prtpamte  entnonitneii  ist,  wo  er  an  einem  cnnkleiertpii  Au^e  mit  tibsolatem  Glntikom  eine 
regelrecht*  Skierotomi«*  »nstührte.  „In  two  eyps  whieh  were  «nurleiited  for  absolttte  glan- 
cnnm,  upon  which  l  iierformed  a  sflerotomy  -  '«w  distant  friim  the  s^cierocoraeal  margfin, 
I  ftiund  that  my  knife  had  j(enftrat»*d  the  iris  in  two  places.  Thns,  in  pasüing  it 
in,  it  had  [lierred  etinj uneti va,  seKrittic.  1  i g a  m  e n  t  u  m  e e  e  t i  n  a  t  u  m,  and  a d  h  p  r  e n  t 
root  of  iris  and  hud  so  entcred  th^  posterior  ehambre,  Then  in  eomip^  furwards 
into  the  anterior  Chamber,  it  jjassed  throiiKh  Ihe  iris  aprain  this  timp  frwni  he  bind  t'nr- 
wards.  The  iris  had  been  penetrated  in  thp  sanie  wiiy  in  making  the  counter  punctare, 
and  in  cutting  ujiw&rds  tbere  wus  nu   woond  uf  tbe  Ivns. 
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in  ihr  wegfällt  und  nur  die  Eröffnung  des  Sohle  mm  sehen  Kanals  allein  in 
Betracht  kommt.  Sie  wirkt  ebenso  wie  eine  gelungene  Sklerotomie. 

Den  anderen  Glaukomoperationon  gegenüber  hat  sie  nach  Tailor  folgende 
Vorteile : 

1.  Sie  ist,  gegenüber  der  Iridektomie,  auch  bei  fester  Anwachsiing  der  Iris  ans 
Trabeculum  comeosclerale  und  atrophischem  Schwunde  dieses  Iristeih^s  anwendbar, 
während  hier  die  Iris  'bei  Iridektomie  meist  gleich  diesseits  der  Anwachsung  abreißt, 
also  erfolglos  sein  muß. 

2.  Sie  kann  bei  sehr  seichter  Kammer  angewandt  werden  (V)  und  eröffnet  eine 
sehr  große  Strecke  des  Schlemm  sehen  Kanales,  was  bei  umschriebenen  Verödungen  des 
Plexus  vielleicht  von  "Wichtigkeit  ist. 

3.  Sie  setzt  den  Druck  nicht  plötzlich  herab,  sondern  allmählich,  da  die  Kammer 
nicht  durch  einen  Schnitt  entleert  wird. 

4.  Sie  kann  beliebig  oft  wiederholt  werden. 

5.  Sie  setzt  eine  unbedeutende,  gefahrlose  Wunde. 

Als  Nachteil  möchte  ich  vermuten,  daß  durch  sie  vielleicht  unter  Umständen  eine 
sehr  große  Iridodialyse  erzeugt  werden  kann  (vgl.  übrigens  II.  Bd.,  S.  234). 

Eine  weitläufige  Auseinandersetzung  über  die  Art  der  Wirkung  der 
Skleroiridotomie  oder  Iridosklerotoniie  und  ähnlicher  Eingriffe  ist 
wohl  nicht  nötig.  Aus  der  obigen  Darstellung  ersieht  man  ferner,  daß  bei 
Augen  mit  ])eriphcrer  Anlagerung  oder  AnliHung  der  Iris  jede  Sklerotomie, 
wo  der  Schnitt  durchs  Ligament  geht  und  nicht  zu  weit  axialwärts  ge- 
fallen ist,  eigentlich  eine  Iridosklerotoniie  sein  muß,  wie  dies  auch  Trea- 
cher-(.'ollins  nachgewiesen  hat. 

Bei  sklerokornealer  Schnittlage,  wie  sie  meist  durch  Schnitt- 
föhrung  mit  der  Lanze  entsteht,  wird  also  eine  Iridektomie,  da  hierbei 
eine  Zerschneidung  des  Trabeculum  comeosclerale  und  der  angelagerten 
Iriswurzel  nicht  erfolgt,  unwirksam  sein  können: 

1.  wenn  die  Ablösung  auf  einer  zu  kurzen  Strecke  erfolgt  ist; 

2.  wenn  eine  solche  Abl()sung  überhaupt  nicht  erfolgt  ist; 

3.  wenn  die  Ablösung  wohl  erfolgt  ist,  aber  bereits  eine  völlige  Ver- 
ödung des  Schlemmschen  Kanales.  wenigstens  an  dieser  Stelle,  besteht 
(bei  lange  bestehendem,  glaukomatösem  Zustand); 

4.  wenn  die  Abir>sung  wohl  erfolgt  ist,  aber  der  abgelöste  Irisstumpf 
nicht  bloß  in  die  Wunde  einheilt,  sondern  neuerlich  mit  dem  Trabekulum 
verklebt  oder  einen  auch  nach  den  Seiten  hin  abgesjxMrten  Raum  über- 
brückt; oder  wenn  die  verschobene  Linse  mit  ihrem  Rande  das  eröffnete 
(iebiet  verlegt.*) 

Die  Erfahrung  lehrt  ims  schon  lange,  daß  bei  akuten  Glaukomen  oft  eine  Iri- 
dektomie bleibend  heilt,  auch  wenn  der  Schnitt  jranz  k<»rneal  liegt.  Nicht  so  verhält  os 
sich  bei  chronischem,  irritativem  Glaukom. 

Ks  erklärt  sich  das  durch  die  vorgebrachton  Annahmen  über  die  Iridektomii*-  und 
Sklerotomie  Wirkung  ganz   leicht.    Beim  akuten  Anfall  ist  die  Iris  nur  anL'oprelit.    Auch 

*)  Vgl.  Traecher-Collins,  a.a.O.  (Fall  8  und  21). 
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dnrch  einen  stärker  axialwärts  liegenden  Schnitt  kann  es  gelingen,  die  Iris  loszuziehen 
und  genügend  auszuschneiden.  Nicht  so  dort,  wo  sie  bereits  fest  genug  verlötet  ist.  I'ud 
in  solchen  Fällen  ist  offenbar  überhaupt  die  zweite  Art  der  Wirkungsweise  die  einzig 
mögliche,  nämlich  die  Eröffnung  durch  den  das  Balkengewobe  trennenden  Schnitt.  Das 
ist  aber  durch  einen  mit  dem  Messer  von  v.  Graefe  geführten  Schnitt  leichter  möglich 
als  dnrch  den  mit  der  l^anze.  Daher  die  Notwendigkeit,  in  solchen  Fällen  eine  technisch 
vollkommene  Iridektomie  mit  sicher  skleralem  Schnitte  zu  machen,  daher  die  häufig 
bessere  Wirkung  einer  Sklerotomie. 

Damit  eine  Sklerotomie  wirksam  ist,  muß  der  Schnitt  durchs  Ligamentum 
pectinatum  gehen,  er  muß  also  ganz  skleral  angelegt  sein.  Das  gelingt,  wie  gesagt,  mit 
dem  Schmalmesser  (oder  Sklorotom)  leichter  wie  mit  der  Lanze,  die  meist  achsenwärts 
vom  vorderen  Ende  des  Trabekulum  in  die  Kammer  dringt.  Aber  auch  beim  Schmal- 
messer kann  das  letztere  vorkommen.  Aus  all  dem  Angeführten  erklärt  sich  z.  B.  der 
Vorzng,  den  die  Iridektomie  beim  akuten  Anfall  verdient  und  allgemein  auch  findet. 

Sicherlich  wirkt  auch  eine  Sklerotomie  bei  akuten  Anfällen,  wenn  der  Schnitt 
durchs  Ligament  geht,  aber  wenn  das  nicht  gelingt,  dann  ist  sie  wirkungslos  und  brin^rt 
leicht  Iriseinklemmung  mit  sich;  während  bei  der  Iridektomie  trotz  mehr  achsenwärts 
liegendem  Schnitt  (mit  der  I^anze)  die  tiefe  Ausschneidung  der  Iris,  die  leicht  hervor- 
zuziehen, weil  sie  nur  angelagert,  nicht  angewachsen  ist,  den  Erfolg  sichert. 

Liegt  bei  einer  Iridektomie  der  Schnitt  mit  der  ganzen  Ausdehnung  seiner  inneren 
Wundöffnung  im  Ligament,  dann  stellt  sie  freilich  eigentlich  nur  eine  Sklerotomie  mit 
Abtragung  des  zentralen  Irisstückes  vor,  die  dann  nur  den  Zweck  hat,  ihre  Einhoilung 
in  den  ganzen  Wundkanal  za  verhindern,  was  allerdings  auch  ein  Vorteil  ist. 

Eine  Sklerotomie  (auch  Iridosklerotomie)  muß  unwirksam  sein,  wenn 
der  Schnitt  achsenwärts  von  dem  vorderen  Ende  des  Trabeculum  corneo- 
sclerale  fiUIt.  Hierbei  entsteht  fast  ausnahmslos  eine  Einklemmung  der 
Iris  entweder  bloß  zwischen  die  hinteren  Wundlippen  oder  sie  tritt  tiefer 
in  den  Kanal  ein  oder  es  bildet  sich  ein  schon  äußerlich  sichtbarer  Vor- 
fall. Im  ersten  und  zweiten  Falle  ist  durch  Dehnung  des  Narbengewebes 
die  nachträgliche  Bildung  einer  staphylomatösen  N'ortreibung  der  Narlie 
(Treacher-Collins  nennt  das  „zystoide  Narbe'')  sehr  häufig. 

Daß  eine  Sklerotomie  auch  bei  richtiger  Schnittlage  unwirksam  sein 
wird,  wenn  das  Venengeflecht  im  Schlemmschen  Kanal  ganz  verödet  ist, 
erscheint  mir  ebenso  selbstverständlich  wie  bei  der  Iridektomie.  Nur  die 
Entstehung  eines  künstlichen  Abflußweges  bis  unter  die  Bindehaut  ktWinte 
hier  helfen. 

Wir  kommen  damit  auf  den  zweiten  der  anfangs  als  Bedingung 
für  die  Wirksamkeit  einer  Glaukomoperation  hingestellten  Punkte  zu 
sprechen. 

Während  wir  aber  beim  ersten  Punkte  mit  Sicherheit  angeben  konnten, 
daß  und  wie  eine  Wiedereri>ftnung  der  natürlichen  Abflußwege  vorkommt 
und  die  Normalisierung  des  Druckes  bewirken  muß  und  für  gewisse  Fälle 
sogar  anatomische  Iklegii  bringen  konnten,  so  verhält  es  sich  mit  der 
zweiten  Mi)gliehkeit  ganz  anders.   Hier  sind  wir  ganz  auf  Annahmen  an- 
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gewiesen,  die  gar  nicht  weiter  gestützt  werden  können,  und  es  ist  sehr 
wahrscheinlich,  daß  eine  solche  Schaffdng  eines  künstlichen  Weges  bei  der 
Heilung  des  Glaukoms  nur  vorübergehend  während  der  Wnndheilang  mit- 
spielt and  als  endgültiger  Heilongsznstand  gar  nicht  möglich  ist. 

Als  das  Wirksame  bei  der  Iridektomie  nnd  Sklerotomie  betrachtete 
V.  Wecker  zuerst  eine  eigentümliche  Beschaffenheit  der  Narbe,  und  ich 
bemerke,  daß  das  zu  einer  Zeit  war,  wo  von  einem  Gedanken  an  eine 
Wiedereröffnung  der  natürlichen  Abflußwege  in  dem  hier  gebrauchten 
Sinne  noch  keine  Rede  sein  konnte,  weil  damals  noch  keine  genaue  Vor- 
stellung über  deren  Einrichtung  bestand. 

Eine  eigentümliche  Beschaffenheit  der  Narben  nach  Glaukomiridek- 
tomien,  die  er  klinisch  beobachtete,  brachte  ihn  auf  den  Gedanken  der 
Filtrationsnarbe. 

Sein  ursprünglicher  Gedanke  war  der,  daß  die  Narbe  eine  verdünnte 
Stelle  in  den  Angapfelhüllen  darstelle  und  daß  durch  dieses  verdünnte 
Narbengewebe  analog  der  physiologischen  Filtration  durch  die  vordere 
Skleralzone,  wie  man  sie  damals  annahm,  die  intraokulare  Flüssigkeit 
leichter  unter  die  Konjunktiva  filtriere,  wo  sie  durch  die  Lymphbahnen 
fortgeschafft  würde.  So  beschaffene  Narben  sollten  unter  dem  Einflüsse 
des  erhöhten  Druckes  entstehen. 

Die  Ansicht  v.  Weckers,  daß  sich  nach  Iridektomicn  immer  jene  von  ihm 
klinisch  beobachtete  und  Filtrationsnarbc  genannte  Vcrheilung  einstellt,  die  eine  ge- 
dehnt« oder  ausgebauchte,  verdünnte  Narbe  vorstellt,  die  jedoch  andere  Operateure 
durchaus  nicht  als  Regel  beobachten  können,  dürfte  sich  wohl  daraus  erklären,  daß  er 
solche  Narben  nach  den  Iridektomien  mit  dem  Schmalmesser  in  der  Regel  zu  sehen 
bekam.  Die  Ursache  davon  ist  aber  der  Steilschnitt  und  der  Bindehautlappen ,  wie  schon 
II.  Bd.,  S.  42ff.  auseinandergesetzt. 

Mit  der  I^anze  erhält  man  flachere  Schnitte  und  nur  zuweilen  einen  Bindehaut- 
lappen, der  in  Betracht  kommt  -  -  daher  sieht  man  nach  Iridektomien  mit  der  Lanze 
lange  nicht  so  oft  den  eigentümlichen  Heilungsvorgang. 

Damit  ist  natürlich  nicht  gesagt,  daß  er  nicht  auch  vorkäme  —  dafür  sorgen 
schon  Einklemmungen  der  Iris  oder  Ziliarfortsätze. 

Später  paßte  sich  v.  Wecker  den  inzwischen  geklärten  Ansichten 
ttber  die  anatomischen  P^inrichtungen  am  Kammerwinkel  an,  indem  er 
sagte,  „que  la  section  de  ce  tissu  trabeculaire,  suivie  d'une  reunion 
d'autant  plus  imparfaite  des  trabccules,  qu'elle  s'operc  sous  une 
tension  plus  forte,  doit  permettre  une  filtration  bien  plus  aisee  sous  la 
conjonctive,  mais  il  ne  m'est  jamais  venu  ä  resprit,  qu'il  düt  setablir 
une  Sorte  de  fistule  .  .  / 

Obgleich  er  von  der  filtration  k  travers  les  cicatrices  8i)richt  und  von 
einer  action  filtrante  des  cicatrices,  so  verwahrt  er  sich  doch  gegen  die 
Annahme  eines  besonderen  Filtrationsverniögens  der  Narben. 
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^Lor:sf|ue.  le  preinier,  j>iui>k>yais  le  tcrme  dv  eieatrice  a  tiltmtioiL 
a-t-on  |ii]  strpposer  que  j'attrilmais  au  tissu  cicatriciel  un  ixnivüir  parti- 
ctilier  de  Filtration ?*  Certaineiüeut,  non.  Car  f*vid€*mnieut  i*v  n>st  pas  le 
tissu  de  la  eieatrice.  qiii  HItre,  umis  c'est  la  dispositioii  partictiliiTe  de  ce 
tissu,  ijijj  puriiiet  une  tiltration  plus  active."' 

Ich  luiili  offen  iiekeniien,  daß  mir  diese  Auseinandersetzung  \\  W  eekers 
nicht  klar  ist.  Als*)  nicht  das  NarJiengewebe  iiltriert.  aber  seine  besondere 
^Dispusition''  jüTcstattet  die  Filtration.  Man  niliüte  doch  meinen,  daß  dann 
doeh  das  Narbengewebe  es  sei,  das  filtriere,  und  zwar  infolge  seiner  be- 
sonderen Disposition.  Und  das  hat  ja  nie  jemand  anders  aufgefaßt,  als 
daß  V.  Wecker  eben  meint,  daß  das  unter  erhöhtem  Druck  entstandene 
(lewebe  eine  besondere  Eigenschaft  haben  solle,  die  zu  Filtrieren  niünlielh 
und  daß  er  deshalb  den  Namen  Fdtrationsnarhe  gewählt  habe  (cicatriee 
a  tiltration). 

t)der  meint  w  Wecker,  daß  die  besondere  Disjiosition  des  Narhen- 
gewebes  die  leichtere  Filtration   durch  die  natürlichen  Wege  gestattet? 

Er  sagt  im  weiteren  bloß:  „La  disposition  nonvellc.  t[ue  I'etablisse- 
ment  de  la  cicatriee  opere  dans  le  voisinage  de  la  cornce,  nest  eneore 
(]u'insuftisament  etudiec,  et.  a  eet  egard,  j'ai  dans  ma  therapeutique 
ocnlaire  (pag.  381),  dejä  fait  allusion  ä  un  deverseinent  plus  ou  moins 
direct  des  vaisscaux  de  rintcrieur  de  Toeil  dans  le  courant  veineux. 
M,  Ulrich  ins^iste  ^.  .  .  sur  le  rapprochenient  intinn?  des  vaissaux  de  Tiris 
et  du  eorps  ciliaire  avec  ceux  de  la  superficie  de  loeil/ 

Hier  ist  ein  Umstand  hereingezogen,  der  antSnglieh  gar  nicht  liei 
der  Krklärung  der  Filtrationsnarbe  in  Betracht  kam.  Was  v.  Wecker  da- 
mit eigentlich  meint,  ist  ebenfalls  nicht  klar. 

Man  kann  nur  sagen:  ^entweder  versteht  er  unter  ^Disposition  des 
cicatrices'^  ihren  inneren  Bau,  der  eben  eigentündich  sein  soll  und  der 
die  Filtration  gestattet,  dann  verdient  eine  solche  Narbe  den  Namen 
Filtrationsnarlx*,  alier  eine  solche  Narbe  ist  bislang  nicht  sicher  naelige- 
wiesen;  denn  w^as  v.  Wecker  nach  ihren  klinischen  Erscheinungen 
Filtrationsnarben  nennt,  sind  gedehnte  Narben,  deren  Filtrationsfiihigkeit 
nicht  nur  gar  nicht  erwiesen ,  sondern  h^^ehst  unwahrscheinlich  ist  —  oder 
die  Disposition  bezieht  sich  auf  die  topographischen  Beziehungen  des 
Narbengewebes  zu  den  nonnalen  Gebilden  des  Kannnerwiukels  und  diese 
sollen,  ohne  dalÄ  die  Narbe  selbst  tlltriert,  die  Filtratioustatigkeit  jener  in 
irgend  einer  Weise  bel^kdern  --  dann  verdient  sie  den  Namen  ^ Filtrations- 
narbe'' ganz  und  gar  nicht. 

Ii'h  haliH  frfiher  m>ch  finer  MnjEflirlikpit  jredacht ,  imtrr  tler  man  von  etiior  Art 
«Filüiitioiisnurbe'*  red^n  könnte:  allein  es  ist  ja  klur,  daü  dnmit  etwas  ganz  anderem  pt*- 
meiiit  ist  als  ilas^  vms  v,  Wefkc»r  nrsi|irünglicli  als  Filtriitionsnarbt!  hezeirhnete;  schon 
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deshalb,  ¥icil  ja  hierbei  eine  ganz  gewöhnliche  Vernarbimg  der  gaiizeu  Bulbusvraiid 
vorausgetzt  wird,  Dicht  eine  verbreiterte,  verdünnte  Narbe,  weil  die  Bildung  des  an- 
genommenen Narbengewebes  zwischen  den  Enden  des  durchtreunten  Ligamentes  gar 
keine  Voraussetzung  für  die  Heilwirkung  des  Schnittes  bildet  —  denn  l)liebe  sie  ganz 
aus,  dann  wäre  der  Zugang  zum  Schiern mschen  Kanal  noch  weiter  offen.  Überdies 
gehorte  eine  solche  Bildung  in  die  erste  Art  von  Heilungsmöglichkeiteu ,  nämlich  jenen, 
wo  die  verlegten  natürlichen  Abfuhrst egc  wieder  eröffnet  werden. 

Einen  Ersatz  für  die  bleibend  unwe^araen,  natürlichen  Abfuhrsweji:e 
würde  allerdings  etwas  bilden,  was  der  ursprünglichen  Auffassung 
V.  Weckers  entsprechend  wirklich  einen  neuen  Abfuhrsweg  bis  unter  die 
Bindehaut  darstellen  würde. 

Das  wäre  freilich  etwas  ganz  anderes  als  das,  was  er  später  unter  Filtrations- 
narbe verstanden  wissen  will.  ')  Denn  das  ist  nichts,  als  die  Wiedereröffnung  der  natür- 
lichen Abfuhrswege  durch  eineil  das  Balkengewebe  des  Fontanaschen  Raumes  und 
die  eventuell  angelagerte  Iris  durchtrennenden  Schnitt,  der  natürlich  auch  eine  Narbe 
hinterläßt.  Aber  die  Narbe  hat  als  solche  nichts  mit  der  Filtration  zu  tun,  der  Schnitt 
ist  das  Wesentliche.  Die  Auffassung  ginge  also  dahin,  die  Abfuhr  des  Kammerwassers, 
die  ol»struiert  war,  wird  wieder  in  Gang  gebracht,  der  Zugang  zu  dem  Abfuhrsappanite 
—  dem  Plexus  venosus  im  Sc hlem mschen  Kanal  —  wird  eröffnet.  Da  ist  wohl  eine 
Narbe,  da  ist  wohl  Filtration  —  aber  keine  Filtratiousnarbe. 

Ob  tatsächlich  etwas  derartiges  vorkommt,  ist  ganz  ungewiß.  Man 
könnte  an  die  gedehnten,  zystoiden  Narben  denken.  Wenn  durch  irgend 
einen  Umstand  die  sklerokornealen  Wundränder  überall  oder  an  um- 
schriebenen Stellen  getrennt  bleiben  oder  nur  ein  zartes,  schwammiges 
Gewebe  den  Zwischenraum  ganz  oder  teilweise  erfüllt,  wenn  dabei  nur 
an  der  Oberfläche  eine  zarte  lakunäre  Narbenschichte,  aus  dem  episkleralen 
Gewebe  hervorgehend,  meist  mit  der  Bindehaut  mehr  oder  weniger  vor- 
getrieben, den  Abschluß  nach  vorne  bildet,  die  nur  von  der  Bindehaut  be- 
deckt wird,  dann  wäre  ein  Abfluß  durch  eine  Art  Filtration  ins  subkon- 
junktivale  Gewebe  denkbar. 

Allein  es  ist  mehr  als  fraglich,  ob  diese  Filtration  unter  solchen  l'm- 
ständen  wirklich  geschieht.  Wir  sehen  im  Gegenteil,  daß  bei  zystoiden 
Narben,  z.  B.  nach  Staroperationen,  unter  denen  ich  nur  den  geschilderten 
Zustand  und  nicht  vernarbte  blasige  Irisvorftllle  verstehe,  häufig  Druck- 
steigerung ensteht,  gerade  so,  wie  bei  Hornhautfisteln  und  jenen  lakunären 
Narben,  die  aus  ihnen  hervorgehen*),  also  durch  diese  Beschaflenheit  der 
Narbe  nicht  verhindert  wird. 

Treacher-Collins,  der  unter  zystoiden  Narben  ausdrücklich  ver- 
narbte Irisvorfälle  versteht 8),  ist  hinwieder  der  Ansicht,  daß  bei  diesem 

*)  V.Wecker,  La  cicatrice  a  filtration.  Annal.  d'ocul.,  1882,  LXXXVII.  pag.  137. 

')  Vgl.  Czermak,  Über  blasenartige  Hohlräume  in  Hornhautnarben  und  ihre  Be- 
Hchungen  zur  Homhautfistcl.    Arch.  f.  Ophthalm.,  1890,  XXXVI,  2,  J^.  7t)H. 

»)  Treacher-CoUins,  a.  a.  0.  IS.  171. 

,1  have  examinated  microscopically  several  cystoid  cicatrices  and  1  find  they  are 
always  lined  by  more  or  less  atrophied  iri.s  tissuc.    If  the  end  of  a  piece  of  iris  be- 
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Zustande  eine  Ahfulir  der  KamnunHusstgkeit  tmt(T  dio  Koiijunktiva  durch 
das  atrophische  Iris^ewebc  muglich  sei. 

^In  other  cases  a  peniianent  gap  is  maintained  in  the  walls  of  the 
globe  by  the  prolapse  of  a  fold  of  irijs  into  the  wound,  This  iris 
tissiie,  subse<|uently,  either  beeonies  stretched  and  atrophied,  or  niptures 
pcriodieally,  thus  allowing  the  acqueous  to  pass  thron <;h  it  into  the 
subconjonctival  tissue  and  becorae  ahsorbed  by  the  lyrnphatics  and 
vessels  situated  therein.  By  these  nieans  a  ncw  Channel  for  the  exit 
of  aequeous   is  formed,    tho   nornja!  ones  remaining  blocked.'^ 

Die  Schwierigkeit  der  Annahme,  daß  die  Iris  das  Karamerwasser 
durchlassen  Boil,  glaubt  Treaeher-Col lins  dadurch  zu  beseitigen,  daß  ihr 
Gewebe  atrophisch  utid  gedehnt  wird  und  daß  in  ihrem  Fignientepithel- 
lager  Lücken  entstehen,  das  nach  seiner  Ansicht  das  Haupthindernis  ftir 
den  Fltissigkeitsdurchgang  bildet. 

Allein  diese  Annahmen  können  durchaus  nicht  ftir  wahrscheinlich 
gehalten  werden.  Sehen  wir  nicht  an  dünnen,  blasenartigen  Hornhaut- 
8taphyloiuen,  die  eben  auch  nichts  anderes  als  dünn  übern arbte  Irisvorfiille 
sind,  ganz  gleiche  anatomische  Verhältnisse,  Atrophie  und  Uehnung  des 
Irisgewebes,  Abfall  des  Tapets  auf  große  Strecken?  Und  doch  findet  keine 
Filtration  durch  solche  Narben  statt,  doch  stellt  sich  gerade  bei  ihnen  sehr 
hHnfig  iJrucksteigerung  ein. 

Die  Annahme  von  zeitweise  eintretenden  Rupturen  kiainte  keine 
dauernde  Hcilnng  erklären.  Das  Auge  müßte  zwischen  länger  dauernder 
Hypertonie  und  pKU/Jieh  eintretender  Hypotonie  fort  hin  und  her  schwanken. 

*>b  es  also  eine  künstliche  Herstellung  von  Abfnhrswegen  bei  Ver- 
schlnß  der  natürlichen  gibt,  ist  eine  offene  Frage.  Nötig  zur  Erklärung 
der  Iridektomic-'  und  Sklerotoniiewirkung  haben  wir  eine  solche  Annahme, 
wie  es  scheint,  überhaupt  nicht. 

Im  Anschlüsse  hieran  will  ich  noch  die  Wirkungsweise  der  Iridek- 
toniie  und  Sklerotomie  bei  anderen  als  den  t\T)ischen  primären  Glaukomen 


Gomes  entanjE^ied  in  a  woutid,  tlie  wound  cloües,  tha  Iris  being  ineurporiLted  in  tlie  cicatrix. 
If,  htmever»  a  fold  of  iris  tissoe  becuroes  involved,  the  anterior  surfuce  (*f  thi?  iris 
nniies  to  tb^  cut  edges  of  the  sclpro-corneal  tissae,  the  conjunctiva  heals  over  it.  and  thus 
a  g%^  beeonies  left.  lined  by  the  ins  tissue.  in  the  walls  of  the  ejebaU.^ 

Solche  Gebilde  sind  aber  nkht  ^zystoid©  Narben"*  nach  unseren  Begriffen,  simdt^m 
irsitnz  gewöhnliehe  liberoarbte  Irisvorfane.  Die  Ansit'ht»  daü  sieb,  wenn  bloÜ  ein  Schnittrand 
der  Iris  in  die  Wandt?  zn  lie^ea  kommt,  die  Wuode  immer  srh ließe  (offenbar  fe«Jt 
sehlieBe  ist  pemelnt)  and  die  Iris  der  Narbe  ganz  einverleibt  werde,  iut  zweifeUos  unrichtig. 
Sicher  verheilen  Wunden  oft  trotz  Einklemmung  der  Iris  von  hintenher  fest;  aber  ebens«» 
ftiebt  mrin  hjuiüg  genide  mi»  diesem  AnlaÜ,  weil  dii3  Iris  in  die  hinteren  Wundlifipen 
eingeklenimt  ist.  das  entstehen,  was  wir  zystoide  Narben  neDnen,  was  nichts  mit  einem 
übernarbten  Iris  Vorfall  zu  tun  hat  tind  den  bkunaren  Narben  in  der  Hornhaut  vollif? 
analog  ist. 
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streifen,  um  nicht  bei  den  Anzeigen  wegen  sekundärer  Glaukome  diese 
Wirkungsweise  nochmals  berühren  zu  müssen. 

Bei  jenen  glaukomatösen  Zuständen,  wo  die  Sperrung  der  Abfuhr- 
wege  nicht  durch  die  Anlagerung  der  Iriswurzel,  wie  beim  typi- 
schen primären  Glaukom  hervorgerufen  wird,  sondern  durch  eine  anders- 
artige Obstruktion  des  Balkenwerkes  des  Trabeculum  corneo- 
scierale,  könnte  die  Iridektomie  und  Sklerotomie  ebenfalls  eine  Wieder- 
eröffnung der  Abfuhrwege  herbeiführen. 

Erstens  wird  dort,  wo  diese  Obstruktion  bloß  durch  eingeschwemmte, 
aber  des  Zerfalles  und  der  Resorption  fähige  Teilchen  entstanden  ist  (z.  B. 
Blutgerinnsel,  Zellmassen,  wie  wir  sie  auch  als  „Präzipitaten  an  der  hinteren 
Homhautfiäche  sehen,  Linsenbröckchen,  die  wir  auch  öfters  als  Linsen- 
präzipitate*)  an  derselben  Stelle  finden),  jeder  die  Kammer  eröffnende 
Schnitt,  also  auch  die  Iridektomie  und  die  Sklerotomie  den  Zustand  be- 
seitigen können,  allerdings  einfach  als  Punktion  der  Kammer.  Die  Teil- 
chen werden  herausgeschwemmt  und  so  der  Weg  frei. 

Zweitens,  wo  solche  Verstopfungen  dauernder  wären  oder  gar,  wo 
eine  gewebsbildende  Entzündung  des  Balkengewebes  besteht  und  die 
Obstruktion  bewirkt  (sei  es,  daß  die  Entzündung  durch  gelöste  Stoffe  im 
Kammerwasser  oder  durch  die  eingeschwemmten  zerfallenden  Teilchen,  sei 
es,  daß  sie  durch  Übergreifen  vom  Ziliarkörper  her  hervorgerufen  wird), 
also  eine  indurierende  Entzündung  des  Kammerwinkels,  etwa  im  Sinne 
von  Knies  (jedoch  ohne  Anlagerung  der  Iris,  die  ja  gar  nicht  eintreten 
muß),  dort  werden  die  Operationen,  bei  entsprechend  skleral  liegendem 
Schnitte  eine  Eröffnung  des  Zuganges  zum  Schlemmschen  Kanal  durch 
Trennung  des  Ligamentum  pectinatum  und  damit  die  Beseitigung  des 
Hindernisses  bewirken.  Die  Wirkungsweise  wird  also  gerade  so  erfolgen, 
wie  es  schon  fttr  die  primären  typischen  Glaukome  als  zweite  Möglichkeit 
angenommen  ward. 

Ja  bei  der  Iridektomie  ist  es  wohl  m()glieh,  daß  auch,  wenn  der 
Schnitt  nicht  skleral  mündet,  sondern  achsenwärts  vom  Rande  des  Liga- 
mentum pectinatum,  die  Wirkung  eintritt,  dadurch,  daß  um  so  mehr,  als  ja 
die  Iris  nicht  anliegt,  der  bei  der  Ausschneidung  geübte  Zug  sich  von 
ihrer  Wurzel  aufs  Ligamentum  fortsetzend  dieses  lockert,  dehnt,  ja  viel- 
leicht stellenweise  zerreißt. 

Auf  diese  Weise  würde  sich  die  W^irksanikcit  der  Iridektomie,  Sklero- 
tomie usw.  bei  einer  Reihe  von  sogenannten  atyi)ischen  Glaukomen  (Glau- 
kome mit  tiefer  Kammer)  und  von  sogenannten  Sekundärglaukomen  (Glau- 


*)  Fachs,    Über  Linsenpräzipitate.  Beitr.  z.  Augenheilk.,  herausge<j:eb.  v.  Deutsch- 
mann,  1891,  IIT.  Heft. 


26S 

kam  l»pi  Wiindstareii  nudi  Iterrits  aijf^eluufener  Queliuu^,  bei  Iridozyklitis 
11.  d|;:L)  erklären. 

Bei  Druck stei^erun^  infolge  Seclusio  pupillae  ist  die  ErkläruDg  sebr 
einfadi.  Ist  die  iris  blfili  vorg^etrieben.  dabei  dem  Tnibeciiliim  eorneosele- 
mlc    bloli    angehijLcert,    dann    ßi*zeugt   die  Iridektymie  und   zwar   wie 

immer  sie  ausgeführt  ward  —  die  Wiederherstellung  des  AbHusses  aus 
der  hinteren  in  die  vordere  Kammer.  Damit  hi  die  hier  am  Pupillarrande 
allein  be^rlindete  Obstruktion  beholjen,  die  vordere  Kannner  wird  tief,  das 
Kaimrierwasser  Hießt  ab. 

Der  Zustand  und  &eine  Heilung  ist  dem  primären  Glaukom  und  seiner 

Heilung   dureh  die  Iridektomie  völlig  analog:  Verhinderung  des  .Vbtlusses, 

daher    Drueksteigerung  —  Herstellung    einer    Liieke    im    Abflulihindernis, 

daher  Beseitigung   der  Drueksteigerung;    bei    dem  Sekundiirglaukom  liegt 

/        das  Hindernis  im  angeir^teten  l*U]yillarrand  der  Iris,  beim  primären  in  der 

\        dem  Kamnibande  angelegten  Iris. 

In  beiden  Fällen  muü  eine  Lücke  ins  Irisgewebe  gemacht  werdeni 
um  die  Verbindung  wieder  herzustellen. 

In  älteren  Fallen  verKitet  aber  auch  hier  der  periphere,  der  hinteren 
Honihautwand  angelagerte  iristeil  mit  dieser  —  es  bestehen  dann  zwei 
Hindernisse  flir  den  Abfluß:  L  dureh  die  Verlötung  des  Pupillarrandes, 
aus  der  hinteren  in  die  vordere  Kammer;  2.  durch  die  Anlagerung  der 
Iris,  au8  der  vorderen  Kammer  in  den  Sehlenunschen  Kanal. 

Würde  man  hier  bloß  die  Iris  ahhisen  (ohne  sie  xa  durchlöchern), 
so  könnte  das  keine  Wirkung  halten;  würde  man  bloß  eine  Lücke  im 
zentralen  Iristeil  machen,  so  würde  es  aber  auch  nichts  nlitzen:  es  muß 
also  eine  Iridektouiie  gemacht  werden,  die  bis  zur  Iriswurzel  reicht,  also 
nach  der  gewöhnlichen  Regel  für  die  Glaukomiridektomie  verrichtet  wird. 
.Auch  eine  Skferotomie.  eine  Iridosklerotomie  wird  wirksam  sein  können, 
weil  die  dabei  erfoigen4h'  Zerschneidung  des  Ligamentum  pectinatum  und 
der  angelöteten  Iris  von  der  hinteren  Kammer  her  den  AbÜuß  des  Kairnner- 
wastM^rs  ermöglicht.  Die  gleiclizeitige,  zweite  Durchs^chneidung  der  Iris  achsen- 
wärts  vi)n  tler  Anlötung  stellt  auch  die  \'erlnndung  zwischen  vorderer  und 
hinterer  Kammer  her.  Auch  die  vordere  Kaminer  iiat  wieder  einen  Abduß. 

Die  nllfallige  Wirksamkeit  der  Iridektomie  bei  umschriebenen  Staphy- 
lomen  der  Hornhaut  ist  wohl  ebenso  zu  erklären  wie  bei  den  primären 
(tlaukomen;  Hier  bestehen  ausgedehnte  peripheri*  Anheftungeu  der  Iris  an 
die  hintere  HornhautHäehe  und  die  Operation  stellt  unter  Umständen  die 
Zugiingliehkeit  der  natürlichen  AbtluUwege  wieder  her, 

[In  Ergänzung  der  vorstehenden  Abhandlung  über  die  Wirkung  der 
Iridektonne  bei  Glaukom,  an  der  ich  mit  Absieht  keinerlei  Änderung  vor- 
genommen, weise  ich  nur  auf  zwei  Ari>eiten  über  dieses  Thema  hin.  welche 
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in  jüngster  Zeit  erschienen  sind,  ohne  mich  auf  eine  nähere  Erörterung 
der  ganzen  Frage  einzulassen.  KuseP)  sieht  in  der  Kontraktion  des  Müll  er- 
sehen Muskels,  in  der  durch  sie  erzeugten  Anspannung  des  Ligamentum 
pectinatum,  welche,  auf  die  innere  Wand  des  Schlemm  sehen  Kanales  über- 
tragen,  die  Filtration  in  demselben  befördert,  ein  wichtiges  Glied  in  der 
Kette  der  intraokularen  FlUssigkeitsströmung.  Die  Iridektomie  bedeutet, 
wie  die  Sklerotomie,  eine  partielle  Tenotomie  des  Ligamentum  pectinatum; 
der  Ansatzpunkt  des  Ziliarkörpers  (im  weitesten  Sinne)  wird  nach  hinten 
verlagert  und  dadurch  —  doch  wohl  paradox?  —  die  Wirkung  der 
Müll  ersehen  Muskeln  auf  den  Rest  des  Ligamentum  pectinatum  erhöht. 
In  einer  vorläufigen  Mitteilung  entwickelt  Th.  Henderson^)  eine  neu- 
artige Auffassung  der  Iridektomiewirkung  bei  Glaukom.  Die  Beobachtung, 
daß  —  wenigstens  für  eine  große  Zahl  von  Fällen  kann  dies  zugegeben 
werden  —  der  Durchschnittsrand  der  Iris  an  der  Stelle  der  Ausschneidung 
keine  Spur  von  Narbenbildung  zeigt*),  sondern  eine  offene  Kommunikation 
zwischen  Irisstroma  und  Vorderkammer,  veranlaßt  die  Annahme,  daß  da- 
durch ein  neuer  und  dauernder  Abflußweg  für  die  intraokulare  Flüssigkeit 
geschaffen  wird,  sofenie  die  Operation  vor  Eintritt  von  Irisatrophie  aus- 
geführt wird.  Die  Theorie,  abgesehen  von  anderen  Einwänden,  erklärt 
nicht,  wieso  mitunter  eine  hJichst  mangelhaft  ausgeführte  Iridektomie  mit 
Einheilung  beider  Kolobomschenkel  und  wieso  eine  solche  bei  vollstän- 
diger Irisatrophie  mitunter  noch  nützt.  E.] 

Fassen  wir  alles  Gesagte  kurz  zusammen,  so  verhält  sich  die  heilende 
Wirkungsweise  der  Iridektomie,  der  Sklerotomie  und  ihrer  Abarten  und 
der  Incisione  del  angolo  irideo  folgendermaßen: 

a)  Die  typische  Iridektomie  mit  sklerokornealem  Schnitt 
beseitigt  das  Glaukom  durch  Ablösung  der  Iris  vom  Trabeku- 
lum  im  Bereiche  der  Wunde  und  Herstellung  einer  bleibenden 
Öffnung  in  der  Iris  an  dieser  Stelle.  Das  Wesentlichste  am 
Kolobom  ist  also  sein  peripherer  Teil. 

b)  Sie  kann  aber  auch  eine  Ablösung  in  der  Nachbarschaft 
hervorrufen,  die  in  Fällen  von  Irisstumpfeinheilung,  von  Nicht- 
ablösung  der  Iris  im  Wundbereich  vikariierend  eintreten  und 
den  Erfolg  so  sichern  kann. 

c)  Die  typische  Sklerotomie  mit  rein  skleralem  Schnitte 
beseitigt  das  Glaukom   durch  Durchschneidung  der  angelegten 

')  Kasel,  Über  die  Wirkang  des  Ziliarmuskels  auf  das  Ligumentum  pectinatum 
bei  Glaokom.  Klin.  Monatsbl.  f.  Aogenheilk.,  190G,  XFJV,  II. 

')  Th.  Henderson,  A  preliminary  Communication  on  the  Piithogenesis  of  Glaucoma 
^nd  the  Bationale  of  the  treatment.  Brit.  med.  Assoc,  September  1907:  Ophthalm.  Kfv..  Sej»- 
^  19Cy7. 

^  Th.  Henderson,  The  Histology  of  Iridectomy.  Ophthalm.  Rev.,  July  1907. 
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Iris  iiiul  des  Ligamentes  und  so  hergestellte  Er(>ffnunf^  der  natür- 
lichen Abfwhrwej^e, 

Eine  Iridektomie  mit  rein  skleralem  Schnitte  ist  nur  eine 
Sklerototnie  mit  Ausschneidung  des  zentralen  Irisahschnittes. 
Allerdings  kann  eine  Ablösung  des  aogewaehsenen  histeiles 
in  der  Nachbarschaft  liinzukonjuien. 

d)  So  wie  die  Sklerotomie  wirken  auch  die  Iridosklerotomie 
und  die  Incisione  deiraiigolo  irideo. 

e)  Üb  eine  Herstellung  eines  ganx  neuen  Abflußweges  bei 
bleibendem  Verschlusse  der  natürlichen  durch  Operation  mög- 
lich ist,  ist  nicht  erwiesen  und  im  höchsten  Urade  unwahr- 
scheinlich. 

5.  Gegen  angezeigt  erscheint  die  Iridektomie, 

aj  bei  hämorrhjigischem  Olaukoni, 

b)  bei  absolutem,  iritativem  Glaukom  und  bei  allen  chronischen 
Glaukonieo  mit  Druekstetgerung,  die  stark  erweiterte  starre  Pupillen  und 
höhergra^lig  atrophische  Iris  haben, 

e)  bei  sog.  Glaucoma  simplex  ohne  Drucksteigerung  (Amblyopie 
mit  Sehnervenexkavation)J) 

Die  Erklärung  tur  diese  OegenauÄeigen  leitet  sich  aus  der  gegebenen 
Darstellung  der  Iridektomiewirkung  leicht  ab. 

B.  Bei  gmrinstn^  sekundären  Glaukomen, 

Die  Ausföhrung  der  Operation  ist  hier  im  allgemeinen  diesell>e  wie 
bei  den  primären  Formen.  Die  Drucksteigemng  kann  bei  folgenden  Zu- 
ständen beseitigt  werden: 

1.  Bei  umschriebenen,  ektatischen  Hornhautnarben  mit  vorderer 
Synechie  der  Iris  (Staphyloma  partiale  corneae). 

In  derartigen  Fallen  wird  die  Iridektr>mie  übrigens  auch  schon  ge- 
macht, ehe  es  noch  zur  Drucksteigerung  gekommen  ist,  um  ihr  vorzu- 
beugen und  um  eine  AbÜaehung  der  vorgewölbten  Karbenmasse  zu  er- 
zielen. Das  gelingt  am  ehesten  bei  dünneren  und  bei  jüngeren  Narben, 
die  dem  Irisprolapse  noch  nahe  stehen. 

Desgleichen  kommt  die  Iridektomie  auch  bei  einfachen  ektatischen 
Trübungen  (Ectasta  corneae  ex  ulcere,  ex  panno)  zur  Verwendung,  wenn 
sich  dabei  Drucksteigerung  einstellt, 

[Ist  einmal  in  allen  diesen  Fällen  Drucksteigerung  da,  so  ist  die 
Iridektomie  häutig  wirkungslos,] 


*)  j Bezüglich  meiner  eigenen  Anschauung  io  der  Frag«  der  Iridiektomie  bei  OlAukom 
obna  Druclwteiiireruiig  »iehe  li.  Bd.,  Ö.  245  E.] 
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2.  Die  bei  Seclusio  pupillae  entstehende  Drucksteigerung  erfordert 
ebenfalls  die  Iridektomie.  Hier  handelt  es  sieh  eben  um  die  Wiederher- 
stellung der  aufgehobenen  Verbindung  zwischen  hinterer  und  vorderer 
Augenkammer,  die  eine  Anstauung  der  Flüssigkeit  hinter  der  Iris  und 
nach  Vortreibung  dieser  Zunahme  des  i.  o.  D.  erzeugt,  daneben  allerdings 
auch  häuKg  um  die  Eröffnung  des  Kammerwinkels,  da  die  Iris  infolge 
der  starken  Vortreibung  an  die  Homhautperipherie  angepreßt  wird  und 
sodann  mit  ihr  verlötet. 

Die  Operation  hat  hier  auch  oft  eine  optische  Anzeige,  wenn  neben 
der  Seclusio  auch  Occlusio  pupillae  besteht;  der  Ausschnitt  kann  aber 
trotzdem  meist  nach  oben  verlegt  werden,  was  wegen  seiner  Größe  wün- 
schenswert ist. 

Auch  bei  diesem  Zustande  kann  die  Operation  schon  vor  dem  Auf- 
treten der  Drucksteigerung  gemacht  werden  (prophylaktische  Iridektomie), 
wenn  die  Seklusio  noch  nicht  ganz  vollständig  ist,  aber  doch  nur  mehr 
einzelne  Stellen  am  Pupillarrande  durchgängig  sind  oder  gar  eine  leichte 
Vortreibung  der  Iris  in  ihren  peripheren  Teilen  die  Erschwerung  des  Ab- 
flusses der  Kammerflüssigkeit  durch  die  Pupille  bereits  anzeigt.  [Besteht 
starke  Drucksteigerung  und  Vortreibung  der  Iris,  so  ist  die  Transfixion 
der  Iris  (II.  Bd.,  S.  184)  wenigstens  als  vorbereitende  Operation  jedenfalls 
angezeigt.] 

i\.  Die  Linse  gibt  durch  zweierlei  Umstände  Anlaß  zur  Druck- 
steigerung, nämlich  durch  Quellung  ihrer  Substanz  nach  Verletzungen  der 
Kapsel  [oder  selten  bei  unverletzter  Kapsel  i)]  und  durch  Verschiebungen 
des  ganzen  Systems  selbst. 

Im  ersten  Falle  kommt  eine  Iridektomie  nur  dann  in  Betracht,  wenn 
die  Drucksteigerung  einer  allenfalls  wiederholten  Entleerung  der  ([uellendcn 
Linsenmassen  durch  Homhautpunktion  nicht  weicht,  oder  wenn  sie  erst 
zu  einer  Zeit  auftritt,  wo  bereits  der  griifite  Teil  der  quellenden  Massen 
(durch  Aufsaugung  oder  Punktion)  entfernt  ist. 

Bei  der  Iridektomie  wegen  Verschiebung  der  Linse  muß  man  auf 
GlaskiJrpervorfall  gefaßt  sein.  Ist  die  Linse  nur  ganz  wenig  verschoben, 
dann  macht  man  den  Ausschnitt  nach  oben  oder  nach  jener  Seite,  wohin 
die  Linse  verschoben  ist;  bei  stärkeren  Verschiebungen  ist  jedoch  wegen 
der  später  erfolgenden  oder  l>ereits  vorhandenen  Trübung  das  Kolobom 
dort  anzulegen,  wo  die  Linse  fehlt,  um  die  optischen  \'erhältnisse  eines 
linsenlosen  Auges  zu  bekommen. 


^)  Siehe  ül brich,  Beubachtungen  über  Altersstar  mit  Sekunda rglaukom.  Zeit^chr.  f. 
AngeDheilk.,  1907,  XVIII,  S.  133. 
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Bei  Luxationen  in  dvAi  Glasküriier   ist  wiodcruni  dus  Kolobom  naoi 
oben  anzulegen. 

In  M  dicBt^n  Fällen  ist  jedoidi  nicht  mit  Sicherheit  auf  die  dauernde 
Beseitig:uiij:  der  Drueksteigernni:  zu  reehiien  und  es  muß  deshalb  o(t  später 
die  Ausziehung  der  luxierten  Linse  gemacht  werden. 

Bei  in  die  \'ürderkammer  gefallenen  Lin,seii  ist  diese  Operation  allein 
von  1  orneherein  angezeigt. 

4.  Bei  Iridochorioiditis  serosa,  .SeIeroticoclinri<ndi  tis  an- 
terior serosa  mit  Drucksteigerung  bewirkt  die  Iridektonue  meist  sieher 
die  Normalisieriing  des  Druckes. 

Aueh  bei  Drncksteigeraug  wegen  Netzhautahhebiing  ist  sie  zu 
versuchen.  Nur  hat  man  sieh  vor  einer  Verwechslung  mit  intraokularen! 
Tumor  mit  grotier  seröser  Ablösung  zu  hüten. 

[€.  Zur  Wkdfrlursiellutig  der  trschu-erien  oder  au/yihobtnen  Zirkulation  im  Zt^ntral- 

ge faß  Systeme  der  Netshaut. 

Durch  die  mit  dem  Abflüsse  des  KamraerwasÄers  bei  Vollendung  des 

Lanzensehnittes  erzeugte  Herabsetzung  des  intraokularen  Druckes  wird  der 
t1*erdruck  im  Zentralgefäüsystem  der  Netzhaut  beträchtlieh  und  plötzlich 
erh(Vht.  Dies  und  die  Meinung^  daß  die  Iridektoniie  aucli  den  normalen 
intraokularen  Druck  vennindert,  haben  dazu  geführt,  daß  man  bei  Embolie 
der  Zentralarterie  der  Netzhaut  Iridektomie  ausgeführt  hat.  Dieselbe  wurde 
neueriieb  bei  Ischämie  der  Ketina  von  Brannstein *)  empfohlen.  Da  die 
Iridektomie  den  pathologisch  gesteigerten  Binnendruck  zur  Norm  zurück- 
führt, den  nonnalen  Binnendruck  almr  nicht  beeinflußt,  kommt  lediglich 
in  diesen  Fällen  die  plötzliche^  Verminderung  des  Augendruckes  durch  das 
AbHießcn  des  Kammerwassers  in  Betracht  und  genügt  daher  die  eventuell 
wiederholte  Erötfnung  der  Vorderkammer  durch  Funktion, 

Daß  irgend  ein  Erfolg  nur  in  den  ersten  Stunden  nach  Eintritt  der 
Netzhautisehamie  zu  erwarten  ist^  ist  wohl  selbstverständlich.] 

IL  Ah  sogenannte  optische  Iridektomie, 

Es  handelt  sich  hier  um  dioptrisehe  EBndernisse  im  Bereiche  dm 
mittleren  Hornhautteiles,  in  der  l*upille  und  den  axialen  Linsenteilen,  wobei 
durch  die  Sehaftung  einer  Lücke  in  der  Iris  regelmäßig  gebrochenem 
Lichte  wieder  der  Eintritt  ins  Innere  des  Auges  ermöglicht  werden  soll 
Seltener  handelt  es  sich  um  mehr  fKTiphere  Trübungen,  hinter  die  jedoch 
die  Pupille  verlagert  ist. 


*)  Braunstein,  Operative«  Bchatidlting  d^^  Isfhaemiu  retinae.  X.  Kongrcfi  russischer 
lrzt€,  Moskau  1*JÜ7.  Kef.  Klin.  Müüatebl.  f.  ÄugenhciJk.,  1907,  XLV,  2,  S.  301. 
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1.  Voraussetzungen  für  eine  optische  Iridektomie. 

Eine  Trübung,  die  eine  optische  Iridektomie  anzeigt,  muß 

a)  ständig  sein.  Es  darf  also  eine  weitere  Ausbreitung,  Aufhellung 
oder  Verdichtung  der  Trübung  nicht  mehr  bevorstehen,  sondern  der  die 
Trübung  hervorrufende  Vorgang  muß  abgelaufen  sein. 

b)  Muß  die  Schstörung,  die  die  Trübung  erzeugt,  mehr  durch  Ab- 
haltung des  Lichtes  und  nicht  durch  Diffusion  hervorgerufen  sein.  Denn 
sonst  würde  eine  Vergrößerung  der  das  Licht  einfallen  lassenden  Öffnung 
die  Sehstörung  nur  vermehren. 

Unter  Umständen  kann  eine  Trübung,  die  der  unter  b  genannten 
Voraussetzung  nicht  entspricht,  künstlich  so  weit  verdunkelt  werden,  daß 
danach  die  optische  Iridektomie  möglich  wird  (Tätowage). 

c)  Muß  das  ganze  Gebiet  der  Pupille  davon  bedeckt  sein,  so  daß 
gerade  die  zentralen  Strahlen  abgehalten  werden. 

Eine  optische  Iridektomie  hat  femer  zur  Voraussetzung: 

d)  Daß  sich  die  Licht  perzipierenden  und  die  leitenden  Organe  des 
Auges,  also  Netzhaut  und  Sehnerv  in  funktionsfähigem  Zustande  befinden. 

e)  Daß  die  optischen  Medien  vor  und  hinter  der  Stelle,  wo  das  Ko- 
lobom angelegt  werden  soll,  in  entsprechendem,  optischem  Zustande  sind. 

2.  Vorbereitungen  für  eine  optische  Iridektomie. 

Um  ein  m()glich8t  richtiges  Urteil  über  das  Vorhandensein  dieser 
Voraussetzungen  zu  gewinnen,  muß  eine  genaue  Untersuchung  und  Funktions- 
prttfnng  des  Auges  vorgenommen  werden. 

Dort,  wo  noch  eine  Erweiterung  der  Pupille  durch  ein  Mydriatikum 
möglich  ist,  muß  das  Sehvermögen,  das  unter  diesen  Umständen,  allenfalls 
unter  Zuhilfenahme  eines  in  verschiedenen  Meridianen  angelegten,  stenopäi- 
schen  Spaltes  zu  erreichen  ist,  festgestellt  werden.  Hier  ist  auch  die  Unter- 
suchung mit  dem  Augenspiegel  vorzunehmen.  Wo  eine  Erweiterung  der 
Pupille  nicht  mehr  gelingt,  müssen  die  Sehproben,  wie  bei  Starkranken 
auch  im  Dunkelzimmer  vorgenommen  werden,  um  die  zentrale  Licht- 
empfindung und  die  Projektion  zu  prüfen. 

Die  vor  der  Iris  liegenden,  optischen  Medien  werden  mit  der  seit- 
liehen Beleuchtung  genau  untersucht,  über  die  dahinter  liegenden  be- 
kommen wir  nur  dort,  wo  die  Pupille  erweiterbar  ist,  ein  sicheres  Urteil. 

[Ist  die  ganze  Hornhautmitte  undurchsichtig  und  die  Pupille  durch 
Mydriatika  nicht  zu  erweitem,  so  gibt  noch  die  Durchleuchtung  des  Auges 
mit  der  Sachslampe  (Fig.  97,  Bd.  1,  S.  88)  Aufschluß  über  die  Liige  und 
Form  der  Pupille,  über  die  Beschaffenheit  der  Iris  (eventuell  Atrophie  des 
Pigmentstratums),  nicht  aber  über  die  Beschaffenheit  der  Kristallinse. 

Csermak,  Die  augenärctiichen  Operationen.  2.  Aufl.  II.  IH 
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Auch  bei  di(!hter  Horiihauttrlibiuj^i^  und  totaler  Katarakt  (aiis^eiioiimien 
Cataracta  bniiieseeiis  iiiid  ni^ra)  leiiehtet  die  Pupille  bei  Durehlcuehtniij:  der 
Sklera  mit  der  8achslaiiipe  rot  auf. 

Da*iCej^eii  ist  betriichtliche  Verdichtunix  des  (Thtskörpers  (dichte  Glas- 
köq)erstriiti*^e .  insbesondere  auch  Bluterguß)  aus  dem  Kehlen  des  Auf- 
leuehteuB  der  Pupille  bei  der  genannten  rntemuchuu*::  von  allen  Seiten 
der  Augapfehjbertlüehe  her,  ebenso  wie  ein  Tumor  von  einer  besthiiniteu 
uniiichriebeueu  Stelle  aus.  zu  erkennen.] 

Wo  eine  Hornhauttrübung  die  Anzeige  gibt,  ist  auch  die  Krümmung 
der  durchsichtigen  Hornhautteite  mit  dem  Keratoskop  zu  untersuchen,  um 
den  bestgekrtinimten  Abschnitt  zu  erkennen,  da  Abplattung  und  irregu- 
lärer Astigmatismus  das  Sehen  oft  mehr  beeinträchtigen  als  die  Trübungen 
an  sieh. 

In  vielen  FHllen  wird  überhaupt  nur  ein  wahrscheinlicher  Schluß 
über  das  Vorhandensein  der  in  den  Punkten  </  und  e  genannten  ^'ora^ls- 
setzuogen  mcjglich  sein  und  es  ist  deshalb  auch  die  Berücksichtigung  an- 
derer Umstände  nötig,  um  ein  müglichst  vollständiges  Urteil  über  den  vor- 
handenen Zustand  zu  gewinnen.  Dazu  gehurt  die  Dauer  des  Leidens,  seine 
Art  und  Ausbreitung,  allenfalls  vorhandene  Schielablenkung  des  Auges,  der 
Zustand  des  anderen  Auges  u,  dgl. 


3,  Ausführung  der  optischen  Iridektomle. 

Bei  Erwachsenen  kann  die  Operation  gewöhnlich  unter  Kokain- 
anästhesie ohne  Narkose  gemacht  w^erden.  Bei  Kindern  ist  die  Narkose 
meist  crforderbch,  ebenso  bei  Erwachsenen,  wenn  schwierige  Verhältnisse 
obwalten  und  das  Auge  vielleicht  das  einzige  ist,  also  viel  auf  dem  Spiele  stellt. 

Bei  der  Operation  darf  die  Pupille  nicht  durch  ein  Mydriatikum  er- 
weitert sein. 

Was  das  anzulegende  optische  Ktdoljom  anlangt,  so  hat  man  die 
Art,  wie  es  zu  machen  ist,  und  den  Ort.  w^o  es  liegen  soll,  zu  erwägen. 

Reine  Art  betreffend  ist  zuerst  he^'orztthel^en,  daß  ein  optisches  Ko- 
lobom im  allgemeinen  mr>gliehst  klein  geniaeht  werden  solL  Der  künst- 
liehen  Pupille  fehlt  die  Fähigkeit  der  natürlichen,  sich  bei  verstärkten) 
Lichtein t^iUe  zu  vereng(Tn.  Je  grJVßer  die  l*u)>ille  ist,  desto  grr»ßer  werden 
die  Zerstreuungslnlder  und  die  Blendung,  Man  wird  deshalb  einem  optischen 
Kolobom  im  allgemeinen  nur  eine  OniÜe  von  ungefähr  -^  mm^  geben. 

Damit  das  Kolobom  klein  ausfällt,  wird  der  Schnitt  so  gelegt,  dalS 
die  innere  Wundnitindung  ungefiihr  dort  zu  liegen  kommt,  wo  der  periphere 
Kolobomrand  liegen  s<dl,  als(^  l^ei  mehr  zentraler  Lage  des  Koloboms  noch 
in  der  durchsichtigen  Hornhaut. 
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[Ich  möchte  dazu  bemerken,  daß  ich  unbedingt  für  alle  Fälle 
optischer  Iridektomie  einen  peripheren  Schnitt  im  Skleralband,  Vs — 1  ^^ 
außerhalb  des  Limbus,  vorziehe;  besonders  bei  älteren  Individuen  bildet 
sich,  wenn  der  Schnitt  korneal  liegt,  fast  regelmäßig  eine  dichte  Trübung 
der  angrenzenden  Homhautpartien ,  welche  den  Effekt  der  optischen  Iri- 
dektomie vernichtet.  Aus  diesem  Grunde  ist  bei  sehr  schmalem  durchsich- 
tigen Homhautreste  auch  die  Iridektomie  mit  der  Weckerschere  (vom 
gegenüberliegenden  Homhautrande  her  ausgeführt)  trotz  der  Gefahr  der 
Linsenverletzung  vorzuziehen  (s.  II.  Bd.,  S.  172).] 

Wie  schon  auseinandergesetzt,  bleiben  die  künstlichen  Pupillen  dauernd 
am  kleinsten^  wenn  man  den  Sphinkter  hat  stehen  lassen.  Das  kann  aber 
nur  dann  ausgeführt  werden,  wenn  der  l^ipillarrand  ganz  oder  doch  ein 
größerer  Abschnitt  davon  frei  beweglich  ist.  Dies  Verfahren  konmit  sonach 
in  Betracht,  wenn  die  optische  Iridektomie  bei  Schichtstar  und  sonstigen 
axialen  Linsentrübungen,  bei  Occlusio  pupillae  ohne  nennenswerte  Anheftung 
des  I^pillarrandes,  bei  zentralen  dichten  Homhautnarben  ohne  oder  nur 
mit  ganz  umschriebener,  vorderer  Synechie  verrichtet  werden  soll.  Wenn 
der  Pnpillarrand  festgewachsen  ist,  muß  die  Iris  mit  der  Pinzette  dicht  am 
Pupillarrande  gefaßt  werden  und  durch  seitliche  pendelnde  Bewegungen 
der  Zusammenhang  der  Iris  mit  der  Anwachsungsstelle  zuerst  gelockert 
werden. 

Wer  kein  Gewicht  auf  die  Erhaltung  des  Sphinkters  legt,  kann  bei 
freiem  Pupillarrand  für  optische  Kolobome,  die  recht  zentral  liegen  sollen, 
mit  Vorteil  das  stumpfe  Häkchen  benützen  (vgl.  II.  Bd.,  S.  222).  Das  empfiehlt 
sich  besonders  dann,  wenn  wegen  Schmalheit  des  durchsichtigen  Bezirkes 
ein  möglichst  kleiner  Schnitt  erwünscht  ist.  Einen  solchen  gestattet  aber 
die  Anwendung  des  stumpfen  Hakens. 

Wie  die  Iris  abgeschnitten  werden  soll,  ist  II.  Bd.,  S.  207  angegeben. 

Ftlr  die  Wahl  des  Ortes,  wo  das  Kolobom  anzulegen  ist,  ist  vor 
allem  der  Zustand  der  optischen  Medien,  insbesondere  der  Hornhaut,  maß- 
gebend. Das  Kolobom  ist  dort  anzulegen,  wo  die  Medien  die  größte  Durch- 
sichtigkeit besitzen. 

Weiters  soll  das  Kolobom  möglichst  zentral  liegen,  um  der 
natürlichen  Lage  der  Pupille  m()glichst  nahe  zu  kommen. 

Denn  erstens,  sobald  das.  andere  Auge  funktionsfähig  ist,  muß  die 
Ermöglichung  eines  binokularen  Sehaktes  angestrebt  werden;  zweitens  ist 
die  Brechung  des  Lichtes  durch  die  peripheren  Teile  der  Hornhaut  ent- 
schieden unregelmäßiger. 

Was  den  ersten  Punkt  anlangt,  so  ist  zu  berücksichtigen,  daß  bei 
gewissen  zu  peripher  liegenden  Kolobomen,  nämlich  nach  oben,  das  Sehen 
wegen  der  Bedeckung  des  Koloboms  durchs  obere  Lid  unmöglich  wird, 

18* 
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lind  dati  \m  peri|>li*Ter  Luge  naeh  oben,  innen  und  uiitrri  den  Muskeln 
besondere  Leistmij^en  zugemutet  werden,  wenn  binokuUir  iixiert  werd^-n 
soll.*)  Dies  erklärt  sich  nach  Reche  aus  der  Erscheinung  der  sphäriftchen 
Aberration,  die  bewirkt,  daß  das  Bild  von  I Jehtstrahlen .  die  stark  peri- 
phere Abschnitte  der  Hornhaut  und  Linse  jjassieren,  an  einer  anderen  Stelle 
entsteht  als  dfis  der  Zentralstralden,  also  nicht  auf  der  Makula,  sondern 
neben  ihr.  Da  das  Bild  nach  der  der  Lage  der  peripheren  Pupille  entge|?en- 
gesetzten  Srirr^  ^rt^tren  die  Makubi  verschoben  ist.  so  muß  da^  Au^e,  um 
das  Bild  aut  die  Makula  zu  bringen  (was  ja  fürs  binokuiän'  KiiifaehseheD 
niltig  ist),  eine  entspi-eehende  Drehung  nach  der  Seite  A^ollftihren.  wo  die 
periphere  Pupille  liegt.  Das  heißt  also^  das  Auge  muß  bei  peripherer  Pupille 
nach  oben  eine  Drehung  nach  oben,  bei  soleher  naeh  unten  eine  naeh 
unten,  bei  solcher  nach  innen  eine  solche  naeh  innen  machen.  Das  be- 
deutet aljer  bei  der  l^upille  naeh  oben  oder  unten  l^wegungen,  die  Im 
hinf^kulärer  Fixation  nur  im  geringsten  Maße  und  mit  liedeutender  An- 
strengung vollftilirt  werden  können,  also  meist  gänzlich  aufgegeben  werden. 
Bei  der  peripheren  Pupille  nach  innen  bedeutet  die  Korrektionsdrehung 
eine  Vennehrung  der  Konvergenzanstrengung,  die  hlinfig  zum  Aufgeben 
des  Binokularsehens  veranlassen  wird. 

Bei  fieripherer  l'upille  nach  auJien  liegt  die  Sache  jedoch  günstig,  weil 
die  Korrektionsdrehung  einfach  durch  eine  Verndnderung  der  Konvergenz 
erreicht  wird,  also  diese  erleiclitert. 

Während  bei  fast  zentral  liegender  Pupille  die  Lage  des  Bildes 
diesellie  bleilit,  ob  die  Pupille  nach  innen,  oben,  unten  oder  außen  ang«.*- 
legt  wird,  ist  dies  also  bei  den  peripheren  Pupillen  nicht  der  Fall,  und 
es  genMcht  dies  nur  bei  Lage  der  Pupille  naeh  außen  der  liinokulären 
Fixation  zum  Vorteil  liier  liringt  diesi'  Lage  noch  den  Vorteil  einer  Er- 
Weiterung  des  Gesichtsfeldes  dieses  Auges  nach  außen.  Periphere  künst- 
liehe  Pupillen  sollen  daher,  wo  es  die  Verhällnisse  der  optischen  Medien, 
besonders  der  Hornliaiit,  gestatten,  naeh  außen,  keinesfalls  nach  oben 
und  nur  im  Notfälle  nach  innen  oder  unten  augelegt  werden. 

Anders  liegt  die  Sache  bei  mehr  zentralen  optischen  Kolobome n. 
Ilier  wäre  es  an  sich  gleichgifltig,  nach  welcher  Richtung  sie  angelegt 
würden.  Es  werden  also  andere  Lmstiinde  bestinnnend  sein.  \'or  allem  der 
Zustand  der  optischen  Medien,  wie  aucli  bei  den  peripheren  Kolobomen; 
dann  aber  wird  man  die  Pupillen  nach  innen  bevorzugen ;  sie  sehen  natür- 
licher aus  und  entspreehen  der  Lage  der  CTesiehtslitiie,  die  ja  nicht  mit 
der  Augenachse  zusammentallt,  sondern  bei  positivem  Winkel  :t  nach  inium 


')  Kt*eh«?.  An   welcher  SteUi*    soll    man    die  uptische  Iridektntnk*    machen?  Ar«h.  L 
Aügi?Hheilk.,  1893.  XXVII,  a  147. 
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davon  die  Hornhaut  schneidet.  Soll  aber  eine  solche  Iridektomie  z.  ß.  bei 
Seclusio  und  Occlusio  zugleich  als  Glaukomoperation  wirken,  dann  wird 
man  sie  nach  oben  anlegen,  eben  weil  dann  ein  großer  Teil  des  Koloboms, 
der  periphere  nämlich,  vom  oberen  Lide  bedeckt  wird  und  der  zentrale 
dann  als  optische  Pupille  verwertet  werden  kann. 

[Bei  allen  zentralen  Homhautnarben  soll  immer  zuerst  die  Tätowage 
ausgeführt  und  dann  nochmals  bestimmt  werden,  ob  überhaupt  optische 
Iridektomie  angezeigt  ist;  sie  dient  in  solchen  Fällen  weit  öfter  zur  Ver- 
schlechterung als  zur  Verbesserung  des  Sehvermögens.  0  Da  durch 
die  Lidbewegungen  Kolobome  in  zur  Lidspaltc  senkrechter  Richtung  leicht 
verkleinert  werden  können,  sollen  meines  Erachtens  optischen  Zwecken 
dienende  Kolobome,  wenn  anders  möglich,  nach  oben  oder  unten  ange- 
legt werden,  ersteres  unbedingt  bei  allen  rein  zentralen  optischen  Hin- 
dernissen, kleiner  zentraler  Homhautnarbe,  Occlusio  pupillae,  Schicht-  und 
Kernstar  etc.] 

4.  Die  Anzeige  zur  optischen  Iridektomie  geben: 

a)  Ständige  Hornhauttrübungen  ohne  und  mit  Anlötung  der  Iris. 
Hier  ist  ein  sehr  genaues  Studium  der  Durchsichtigkeitsverhältnisse 

der  Hornhaut  und  ihrer  Ebenheit  nötig,  um  nicht  hinter  einer  trüben  oder 
sehr  unregelmäßig  gewölbten  oder  unebenen  Stelle  das  Kolobom  zu  be- 
kommen. Der  Schnitt  muß  so  zentral  liegen,  als  es  im  vorliegenden  Falle 
angeht,  damit  das  Kolobom  nicht  zu  groß  wird  und  bei  festgewachsenem 
Tupillarteil  nicht  die  Unmöglichkeit  eintritt,  den  entsprechenden  Abschnitt 
vor  die  Wunde  zu  bekommen. 

Die  Operation  ist  gegenangezeigt,  wo  eine  vollständige  Abflachung 
der  Hornhaut  besteht,  weil  sich  dann  dicke  Schwarten  hinter  der  Iris  be- 
finden, und  wenn  die  Kammer  ganz  aufgehoben  und  die  Irisfaserung  nicht 
mehr  zu  erkennen  ist,  weil  sie  dann  mit  der  hinteren  Hornhautfläche  ver- 
lötet ist. 

b)  Verschluß  der  Pupille  durch  eine  Exsudatmembran. 

Bestehen  daneben  nur  einzelne  hintere  Synechien,  ist  der  Prozeß 
schon  vor  langem  abgelaufen  und  nicht  rezidiviert,  dann  macht  man  eine 
kleine  Ausschneidung  nach  innen. 

Sind  aber  zahlreiche  hintere  Synechien  und  Neigung  zu  Rezidiven 
da,  dann  ist  es  besser,  ein  breites  Kolobom  bis  zum  Ziliarrandc  nach 
oben  zu  machen,  wie  bei  wirklicher  Seclusio. 

c)  Bei  ständigen  zentralen  Linsenkapsel-  und  Linsentrübungen. 


»)  S.  a.  Grub,  Om  Iridektomi.  Ref.  Jahresbericht  f.  Ophthalm.,  1903,  S.  392. 


Hier  ist  aiizufllhree  vorderer  Zeiifralkiipselstar.  der  großer  ist  als  die 
Pupille  mittlerer  Winte,  und  Sehielitstare.  Bei  Seliiehtstar  i«t  die  UiK*ration 
jedoeh  nur  dann  erlaubt,  wenn  die  Trübung  einen  Durchmesser  von  3  bis 
4  mm  niebt  Liberscbreitet,  dieht  ist,  nnd  wenn  das  Sebvennögen  \m  Er- 
weiterung^ der  l*upille  und  Vorsetzen  einer  stenoi)äisehen  Spalte  wesentlieb 
verbessert  wird. 

Unter  Umständen  kann  äch  bei  einem  derWn  Naehstar  iiaeti  Er- 
weiterung der  Pupille  xeii^en,  dali  der  Htarre^^t  sehr  klein  ist  und  neben 
ihm  durehsiebtifi:e  (tebiete  liegen,  so  dati  die  Iridektomie  bessere  Aussichten 
bietet  als  eine  Dismsion. 

d)  Bei  Subluxation  mit  Trübung  der  Linse.  Das  KololK>ni  muß  dort 
angelegt  werden,  wo  der  üwischenrauin  zwiseben  Linsen-  und  Ziliarraiid 
am  breitesten  ii^t. 

///.  Bei  Hornhautßsteln, 

Man  maß  eich  bestreben,  den  Teil  der  Iris,  der  in  die  hintere  Fistel- 
mündung eingeheilt  ist,  herauszubekonnnen  und  ein  Sttickehen  wegzu- 
schneiden, um  eine  neuerliehe  Einheihmg  zu  verhindern.  Der  Einsehnitt 
wird  also  in  dem  Hornhawtsektor  Hegen  müssen,  wo  sieh  die  Fistel  be- 
findet oder  ganz  nahe  daran,  und  meiöt  wird  ein  kleiner  An^sehnitt  aus 
der  Iris  gentigen.  [Vorzuziehen  ist  hier,  wenn  nicht  optische  (tründe  zur 
Iridektomie  drängen  oder  wabrend  eines  eventuellen  Verschlusses  der 
Fistel  durch  Epithel  Wucherung  an  der  OberHöcbe  Drncksteigerung  besteht, 
die  totale  Keratojüastik  der  fisteltragenden  Hornhautnarbe  nach  F'uehs 
(IL  Bd.,  S.  101)  oder  die  Behandlung  der  Fistel  und  Deckung  mit  Binde- 
haut nach  Kuhnt  (IL  Bd.,  S.  108).] 

/K  Als  „antiphlo^isHsche*^    Operation, 

(iibt  es  überhaupt  eine  antiphlogistische  IridektomieV  Genau  im  Sinne 
T*  GraefesO:  der  meinte,  daß  hintere  Synechien  Kezidivcn  von  Iritis 
aiiBldsen  konnten,  daß  breite  oder  ringft>rmige  Anwachsungen  des  Pupillar- 
randes  zu  sekundären,  entztlndliehen  Frkrankungen  der  Aderbaut  Anlaü 
gäben,  können  wir  heute  von  einer  antiidilogistischen  Wirkung  der  Iri- 
dektomie nicht  mehr  st»r*^chen. 

Wenn  wir  heute  bei  ringförmigen  Anwaehi^ungen  der  Pupille  iridek- 
tomieren,  so  geschieht  das  gewiJbnlieb  entweder,  weil  wir  die  Verbindung 
/.wii^chen  hinterer  und  vorderer  Kanniier  wiederherstellen  wollen,  oder, 
weil  wir  bei  noch  stellenweise  unterbrochener  ringfönuiger  Anwachsung 
dem  Eintritte  der  völligen  Sperre  gelegentlich    eines  Entzündungsrezidivs 


*)  V.  Graet'e,  Über  die  Kuremuriibosis  iils  Mittel  gegen  chronische  Iritis  und  Irido- 
chorioiditis.  Arcb.  L    üphtlialm.,  II,  2.  S.  Ml. 
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vorbeugen  wollen;  es  sind  also  Glaukoniiridektoinien,  die  wir  verrichten, 
die  daneben  optische  Aufgaben  zu  erftlllen  haben  können. 

Bei  ausgedehnter  oder  gar  vollständiger  Flächensynechie  der  Iris 
mit  der  Linse  wird  die  Linse  nach  Wenzel -Wecker  ausgezogen,  bei 
aphakischer  Pupillensperre  hat  die  Iridotomie  die  Iridektomie  ganz  ver- 
drängt. In  all  dem  erblicken  wir  übrigens  keine  antiphlogistischen,  sondern 
rein  optische  Oi)erationen.  Die  heutzutage  wohl  kaum  mehr  geübte  Iri- 
dektomie bei  frischen  f^terungsprozessen  in  der  Hornhaut  kann  doch 
wohl  nur  als  eine  I^nktion  der  Kammer  aufgefaßt  werden,  bei  der  der 
Ausschneidnng  der  Iris  als  solchen  wohl  gar  keine  antiphlogistische  Be- 
deutung zukommt. 

Wir  können  uns  eben  heute  nicht  mehr  mit  der  Vorstellung  be- 
freunden, die  Ausschneidung  eines  Stückes  Iris  an  sich  könne  einen 
eitrigen  Homhautprozeß  beeinflussen,  könne  eine  chronische  Entzündung 
der  Iris  zum  Ablauf  bringen,  ein  Übergreifen  auf  die  Aderhaut  oder  Rück- 
fälle der  Iritis  verhindern. 

Nichtsdestoweniger  können  wir,  glaube  ich,  auch  weiterhin  von  einer 
antiphlogistischen  Iridektomie  reden,  und  zwar  gestützt  auf  die  Erfahrung, 
daß  die  Vornahme  dieser  Operation  bei  gewissen  Entzttndungsprozessen 
des  Uvealtraktus  den  weiteren  Verlauf  günstig  beeinflussen  kann,  in  dem 
Sinne  nämlich,  daß  es  sich  nicht  um  eine  unmittelbare  Wirkung  auf  die 
Entzttndungsursache,  sondern  um  mehr  mechanische  Beeinflussungen  und 
vielleicht  auch  um  zirkulatorische  Änderungen  (freilich  vorübergehender 
Art)  handle.  Es  sind  das  chronische  Fälle  von  Iridozyklitis  oder  Irido- 
chorioiditis,  bei  denen  Beschläge  an  der  hinteren  Homhautfläche,  geballte 
Exsudate  im  Kammerwinkel,  in  der  hinteren  Kammer,  im  Glaskörper  vor- 
handen sind.  Hier  wirkt  die  Iridektomie  zunächst  wohl  als  einfache 
Ihmktion,  durch  Entleerung  der  Exsudatmassen  aus  der  Kammer.  Es  stützt 
sich  diese  Annahme  auf  die  allgemeine  Erfahrung,  daß  die  Entfernung  des 
Exsudates  einen  günstigen  Einfluß  auf  den  Ablauf  von  Entzündungen  zu 
nehmen  pflegt.  Die  der  Kammereröffnung  folgende  Herabsetzung  des  Binnen- 
druckes dürfte  auch  auf  die  Kreislaufvorgänge  im  Uvealgebiete  bestimmte, 
wenn  auch  nicht  andauernde  Einflüsse  haben  können.  Tatsächlich  werden 
auch  von  bloßen  Punktionen  bei  solchen  Prozessen  ähnliche  Wirkungen 
gesehen.  Warum  verstümmeln  wir  also  die  Iris?  Warum  begnügt  nmn  sich 
nicht  mit  der  bloßen  I^nktion?  Die  in  vielen  Fällen  zweifellos  günstigere 
Wirkung  der  Iridektomie  dürfte  sich  wohl  daraus  erklären,  daß  sie  die 
völlige  Entleerung  des  Inhalts  der  hinteren  Kammer  gestattet,  daß  sie 
also  gründlicher  wirkt  als  eine  bloße  Punktion.  Das  Kammerwasser  ent- 
leert sich  allerdings  bei  bloßer  l^unktion  auch  aus  der  hinteren  Kammer. 
Anders  verhält  es  sich  aber  tllr  die  klumpigen  Exsudate   in   der  hinteren 
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Kammer,  die  der  Zonitla,  dtrr  inneren  Fliiclie  dm  Ziliarkörpers  mid  der 
hinteren  Fläche  der  Iris  anhuftend,  hei  vorhandenen  hinteren  Syiieehieu 
zumal  und  hei  enger  Pufnlle  alle  zuröek^^ehalten  würden.  Hetzt  man  aber 
eine  weite  Lücke  io  der  Iris,  dann  wird  aiieh  solch  geformter  Inhalt  der 
K  annner  hinausge^chweinrat . 

Ich  habe  gerade  in  solchen  Fällen,  die  in  einem  reiztreien  Intervall 
operiert  wnrden,  wobei  ich  mich  bemühte,  die  Beschläge  der  hinteren  Horn- 
hautttäche  dui'ch  sanftes  Reiben  der  Ilornimnt  mt^glichst  vollständig  zu  ent- 
fernen, sehr  schöne  F>folge  gesehen. 

Ebenso  ist  oft  eine  augenfällige  Wirkung  dort  festzustellen,  wo  bei 
cliromscher  Iridochorioiditis  bereits  eine  Erweichung  des  Auga|>fels  einge- 
treten ist. 

Man  sieht  danach  die  Füllung  des  Auges  l>esser  und  besser  werden 
und  dementsprechend  eine  Hebung  seiner  Funktionen  eintreten.  Wie  weit 
hierijei  die  Beeinflussung  der  Zirkulation,  also  die  reine  Funktionswirkung 
der  Iridektomie,  wie  weit  eine  allfällige  entspannende  Wirkung  auf  die 
Exsudatnienibranen  an  der  hinteren  Irisfliiche  und  die  Entleerung  nicijt 
organisierten  Exsudats  aus  der  hinteren  Kammer  u.  dgl.  fürs  Gesanit- 
ergehnis  mitspielen,  also  aueh  hier  meebanische  Momente  in  Rechnung  zu 
ziehen  sind^  muß  wohl  einstweilen  dahingestellt  lileilien. 

Für  Fälle  von  sympathischer  Iridozyklitis  ist  zu  bemerken,  daß  über- 
haupt eine  Operation  an  solchen  Augen  erst  lange  Zeit,  nachdem  die  Ent- 
zündung zur  Ruhe  gekommen  ist,  gewagt  werden  kann.  Man  muß  Wochen, 
ja  Monate  vorübergehen  lassen,  sonst  erhält  man  fast  stets  ein  Rezidiv, 
das  den  Erfolg  des  Eingrittes  wieder  vernichtet. 

J\  Bei  in  der  Iris  sieckefidm  Frenidkiirperft  und  bei  Geschwülsten  der  Iris, 

Von  den  Fremdkörpern  wird  noch  die  Rede  sein. 

B(^i  Sarkomen  der  Iris  kann  t^ine  Aussehneidung  des  die  Geschwulst 
tragenden  Abschnittes  versuelit  wenlen,  wenn  sie  nicht  bis  zum  Kammer- 
winkel reicht  und  das  zwischen  dem  peripheren  Rande  der  Geschwulst 
und  dem  Hornhautrande  sichtbare  Itisstüek  noch  völlig  normal  aussieht, 
wenn  keine  Besehläge  an  der  hinteren  Hornhautwand  da  sind  und  wenn 
noch  keine  glaukt)iua tosen  Syniptonte  (akute  oder  auch  prodromale  Anfälle) 
da  waren.  Solehe  Erscheinungen,  wie  die  zuletzt  genannten,  legen  nämlieh 
den  Gedanki'n  an  eine  «irtliehe  Aussaat  anf  dem  Wege  des  Kannnerwassers, 
also  Intiltralion    des   Ligamentum  j>eetinatum    mit   Geschwulstzellen    nahe. 

In  der  Literatur  sind  genug  Fälle  von  erfolgreicher  Ausschneidung 
von  Irissarkonn^n  ver/eichnet.  Freilieh  daneben  aueh  solche  mit  Rezidiven, 
die  die  Enukleation  nötig  machten.  Es  ki*nnen  ja  sicherlicb  zu  einer  Zeil, 
wo  die  Iris    noch    nicht    in    ihrer   ganzen  Breite   ergritlen   ist,   schon  Ge- 
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schwnistzellen  im  Ligamentum  pectinatum  und  im  Schlemm  sehen  Kanäle 
verstreut  sein.  Von  da  würde  dann  auch  bei  vollständiger  Entfernung  der 
Primärgeschwulst  das  Kezidiv  ausgehen.  Es  ist  deshalb  nötig,  solche  Augen 
auch  nach  einer  solchen  Iridektomie  genügend  lange  Zeit  (6  Monate  bis 
1  Jahr)  unter  scharfer  Beobachtung  zu  halten.  Doch  ist  es  gewiß  nicht 
nötig,  wegen  dieses  Umstandes  jeden  Fall  mit  Irissarkom,  auch  solche  mit 
den  kleinsten  Geschwülsten  von  vornherein  zu  enukleicren.  Es  würde  da 
manches  erhaltungsf  ähigc  Auge  —  und  auch  solche  mit  unschuldigen  Me- 
lanomen —  geopfert  werden.  Die  DiflFerentialdiagnose  ist  ja  vor  der  Aus- 
schneidung durchaus  nicht  immer  mit  Sicherheit  zu  stellen.  ^  Wenn  Collinsä) 
Recht  hat,  daß  eine  unvollständige  Entfernung  der  (Geschwulst  ihr  Wachstum 
befordert,  dann  wird  um  so  rascher  das  Rezidiv  erscheinen,  das  die 
Enukleation  veranlaßt  und  somit  die  Gefahr,  daß  inzwischen  Metastasen 
entstehen,  um  so  geringer  werden. 

Auch  Tuberkelknotcn  der  Iris  sind  schon  durch  Iridektomie  entfernt  worden.  So 
▼on  Treitel*)  und  Terson*).  Treitel  spricht  sich  für  möglichst  frühzeitige  Iridektomie 
des  kranken  Irisabschnittes  bei  konglobierter  Tuberkulose  und  ebenso  der  Rezidiven  aus, 
Terson  will  bei  ausgedehnter  Iristuberkulose  gar  die  ganze  Iris  ausreißen,  die  Enuklea- 
tion nur  für  Fälle  mit  unerträglichen  Schmerzen  vorbehalten,  andere  raten  jedoch  von 
der  Iridektomie  ab. 

T7.  Ah  Voroperation  einer  Starausziehung, 
und  zwar: 

1.  Bei  unreifen  Staren,  um  die  Reifung  zu  licschleunigen.  Sie  wird 
hierbei  mit  der  von  Förster  angegebenen  Massage  der  Linse  verbunden. 

2.  Bei  sogenannter  Cataracta  complicata.  Die  Iridektomie  wird  der 
Starausziehung  um  einige  Wochen  vorausgeschickt. 

Manche  Operateure  machen  die  Voroperation  bei  jeder  senilen  Kata- 
rakt.  Doch  ist  das  bei  unkomplizierten  Staren  unnötig. 

Iridodiaiysis. 

Im  Anschlüsse  an  die  Iridektomie  sollen  einige  Worte  über  die  Iridodialysis 
folgen. 

Die  Iridodialvse  besteht  in  der  Ablösung  der  Iris  von  ihrem  ziliaren  Ansätze.  Zu 
optischen  Zwecken  ward  diese  Operation  zuerst  von  Assali ni*)  (1787),  Buzzi")  (1788), 


*)  Vgl.  Fuchs,  Melanoma  iridis.  Arch.  f.  Aogenbeilk.,  XI,  S.  435. 

')  Collins,  Primary  sarcoma  of  the  iris.    Ophthalm.  Hosp.  Rep.,    XII,    3,  pag.  273. 

*)  Treitel,  £in  Fall  von  operativ  geheilter  Iristuberkulose.  Berliner  klin.  Wochen- 
schrift, 1886,  Nr.  28.  S.  445. 

*)  Terson,  Taberculose  ocolaire,  Excision.  Soc.  d'ophtalm.  de  Paris,  1889,  3  decembre. 

*)  Assalini,  Ricerche  deUa  pupiUa  arteilciale  etc.  Milano  1811. 

')  Bazzi,  Consnlto  sulla  pupilla  arteilciale.  Mitgeteilt  in  Giaminis  Memoire  di 
medicina,  Vol.  III,  Nr.  13.  Milano  1802. 
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Scarpa')  und  Schmidt')  ausprefülirt  Sie  ward  in  verschiedener  Weise  mit  ilak<LT», 
Nfulelii  iiiler  piiixetteuaiiigen  Werkzeugen  ausjfefilhrt^  mit  der  Iridotomie  Uridi*tnme<li:i- 
\}%h}  uihI  der  Iridektomie  (IridektomedialyBis)  kombiuieit. *)  AU  diese  Verfahren 
—  Jftngken^^  zählt  ihrer  schon  19  anf         sind  der  VergeHseuheit  anheimgefallen. 

Nur  bei  sehr  groien  Leiiknmen  mit  Kinheilung  der  Iris,  ^o  also  nur  ein  ganz 
schmaler  Randf?aum  der  Hornhaut  durch sirhtiitr  und  etwas  Kammer  erhalten  (srehlieheu 
ist,  kilm©  sie  allenfalls  noch  in  Betracht,  da  sie  gegenüber  einer  Iridcktonii«*  f^dgenden 
Vorteil  hat:  «ie  gefährdet  den  scbniiilen  durchsichtif^en  Horuhautgürtel  nicht  durch 
Trilbung:,  die  Krilmmnng  dieser  Teile  wird  nicht  weiter  verändert,  «le  ^et^tattet«  die  ganze 
periphere  Zone  der  Hnnihant  anszu nützen. 

V.  Wecker')  geht  in  solchen  Fällen  folgendermaÖen  vor:  In  dem  naThigen  Ab- 
schnitt der  Hornhant,  nahe  an  dem  durchsichtigen  Hornhautgflrtel ,  winl  mit  einer 
kleinen  Lanze  (oder  flem  ronteau  a  arretj  ein  Schnitt  angelegt,  indem  man  die  Klingt 
parallel  zur  Iris  voi'schieht.  Der  Schnitt  maß  so  liegen ,  daü  die  innere  Wnndoffnnng 
noch  1—2  tttm  von  der  lirenzc  des  Durchsichtigen  ahatebt.  Beim  Herausziehen  des 
Messers  bestrebt  man  sich  dtirch  seitliche  Neigang  des  Griffes,  die  äußere  and  innere 
Wunde  auszugleichen.  Man  geht  dann  mit  einer  Pinzette  mit  nach  hinten  gerichteten 
Zähncheu  (Förster^  Liebrei ch)  ein,  faßt  die  Iris  so  breit  als  möglich  an  ihrem  peri- 
pheren Teil  und  löst  sie  durch  sanften  Zug  vom  Ziliarköi-per  ah.  Auch  von  ihrer  Au- 
heftun^'"  an  der  Narbe  trachtet  man  sie  zum  Teile  abzuziehen,  um  sie  schliefilich  aus* 
zuschneiden  (IridektomcdialyRis  der  alten  Operaleure). 

Doch  hat  schon  v.Graefe')  mit  vollem  Rechte  auch  hei  großen  Leukomeu  gegen 
die  Iridodialyae  eingewendet,  daß  gerade  in  diesen  Fällen,  wo  das  Trisgewebe  atrophisch 
ist,  das  Gebogen  der  Dialyse  sehr  unsicher  ist,  und  hen'orgehfiben,  daß  wir  nur  den 
Schnitt  genügend  weit  ins  Lederhiiutgewebe  zu  verlegen  l>raucben,  um  den  schmalen 
durchi^ichtigeii  Randteil  der  Hornhant  nicht  durch  die  Narhentrtihung  zu  gefährden.  Ihe 
gegenlilier  der  Iridodialyse  geringere  Breite  Bokher  Pupillen  könne  dtirch  Wiederholung 
der  Iridektomie  nach  einigen  Wochen  leicht  ausgebessert  werden. 

Allerdings  muß  man  beachten,  ilaß  auch  das  (lelingen  der  Iridektomie  bei  solcher 
Beschaffenheit  der  Iris  sehr  unsicher  ist. 

Srdche  Operationen  stellen  überhaupt  nur  Versuche  in  verzweifelten  Fällen  vor, 
Ist  das  andere  Auge  gut,  dann  unterläßt  man  sie  lieber  ganz. 

Eine  Ablösung  der  Iris  in  Verhioduiig  mit  einem  Lederhautschnitt  hat  v.  Wecker 
alsSclf^rotomie  combin^e  gegen  Glaukom  augegeben.  Davon  war  schon  IL  Iid.,SJ54  die  Rede, 

[Insoweit  die  Iridodialyse  zur  Vcrhindenmg  des  Irisprolapses  nach  einfacher 
Altersstaransziehung  Verwendung  findet  (Knhnt),  ^viird  üher  sie  im  betreffenden  Vh- 
B<^hnitte  eisprochen    werden. 1 

Iridoätile,  Iridenklelsls. 

Für  zentrale  Hondianttriihnngen,  umschrieliene  stiindige  Linsentrübungeu ,  ffir 
Snblnxat innen  der  Linse  und  den  Keratokonus  istsHino  von  Adams  (1812)  und  Ilimly') 
(1816)    die   Iridenkleisis,    spater    von    Critchett^)  (18Ö8J    die    sogenannte  Irido* 


*)  Scarpa,  Tratte  etc.  IL  paiT.  168*  Paris  1«2I. 

*)  Schmidt,  Hospitalshericht  ans  der  Josefsakademie  vom  21.  Sept.  1802,  in  der 
8iil»burgcr  med.-chir.Ztg..  1802,Nr.83,  IV,  8.96,  UDdnphth;dm.Bibliiithek,l803,  IL  .Stk.,L8.3. 

^\  Vgl,  Wagner,  ("onimentatio  dt*  coremorphosi.  Uiittiugen   1818. 

*)  Jüngken,  Die  Lehre  von  den  AugenoiieratiMnen,  Berlin  1829. 

^)  \\  Wecker,  t'bir.  oculairc,  pag.  159. 

'}  V.  Graefe,  Thcr  die  Kckremorphiisis  als  Mlltol  gegen  cfaronlsche  IritiB  und  lridi>* 
Chorioiditis.  Arch,  L  Ophthalm,,  IL  2,  S.  252. 

')  Mimly,  Hiiudbuch,  1843,  IL  S,  156. 

*)  Critchett,  Ophthalm.  Hosp,  Rep.,  L  S.  220. 
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desis  angegeben  worden.  Es  handelte  sich  im  wesentlichen  um  eine  Einheilung  einer 
Irispartie  in  eine  komeale  oder  sklerale  Wunde,  um  so  eine  Verzieh ung  der  Pupille 
nach  der  Seite  zu  bekommen. 'Optisch  sind  die  Erfolge  zweifellos  oft  besser  als  die  der 
optischen  Iridektomien :  Die  Pupille  ist  schmal  und  hat  ihr  natürliches  Spiel  wenigstens 
teilweise  erhalten.    Sie  erweitert  sich  nicht  nachträglich. 

Die  schlimmen  Folgen  dieser  Operationen  sind  aber  die  aller  Iriseinheilungen, 
man  hat  eitrige  Iridozyklitis  von  der  Narbe  aus  noch  nach  Jahren  entstehen  sehen, 
nach  weniger  stürmischer  Iridozyklitis  auch  sympathische  Ophthalmie. 

Sie  sind  deshalb  mit  Recht  gänzlich  aufgegeben  und  sollen  hier  nicht  weiter  ab- 
gehandelt werden. 

[Herbert*)  und  nach  ihm  Holth^)  haben  neuerlich  die  Iriseinklemmung  zur  Er- 
zielnng  einer  ,,Filtrationsnarbe"  bei  Glaukom  systematisch  verwertet,  aber  den  Bindehaut- 
schnitt 10  mm  weit  außerhalb  des  Homhautrandes  verlegt,  um  einerseits  die  Iriseinklem- 
mong  sicher  gedeckt  zu  erhalten,  andererseits  die  häßliche  Blasenbildung  danach  zu  ver- 
meiden. Vollert*)  bestätigt  die  guten  Resultate  der  Operation.  Ich  schließe  mich  aber 
Czermak  in  der  Ablehnung  dieses  Verfahrens,  ebenso  wie  der  neuerlich  wieder  ver- 
suchten Drainage  der  Vorderkammer  ^J  an.] 

Korelyse. 

Man  versteht  unter  Korelyse  xai'  iio/Tjv  die  Corelysis  posterior,  d.h.  die 
Ablösung  hinterer  Synechien  des  Pupillarrandes  von  der  Linsenkapsel.  Die  Operation 
kann  sowohl  eine  selbständige  sein,  wie  auch  als  Teilakt  einer  anderen  (Iridektomie, 
Staroperation)  vorkommen. 

Als  selbständiges  Verfahren  schon  von  Aruemann')  (1797)  vorgeschlagen,  ward 
sie  erst  für  ganz  unausführbar  gehalten,  doch  später  von  Streatfeild')  in  die  Praxis 
eingeführt.  In  Deutschland  hat  sich  Web er^)  ihrer  angenommen  und  ein  ungefährliches 
Verfahren  ersonnen. 

Doch  ist  sie  nicht  durchgedrungen.  Sie  ward  von  den  meisten  als  überflüssig  ver- 
worfen'), einesteils  als  gefährlich  bezeichnet,  andererseits  ihr  dort,  wo  eine  solche  Ab- 
lösung nötig  ist,  die  Iridektomie  vorgezogen. 

Die  Hauptanzeige,  durch  Beseitigung  der  Synechien  die  Rückfälle  chronischer 
Iritis   zu  verhindern,    beruhte  auf  der  von  v.  Graefe   ausgesprochenen  Ansicht,    die 


*)  Herbert,  Fistola  formation  in  the  treatment  of  glaucoma.  Ophthalm.  Rev.,  1903, 
pag.  234. 

*)  Holth,  Ein  neues  Prinzip  der  operativen  Behandlung  des  Glaukoms  (Fistala  sub- 
conjanetivalis  camerae  anterioris).  Bericht  d.  33.  Vers.  d.  Ophthalm.  Gesellsch.  Heidelberg, 
1906,  S.  123.  —  Derselbe,  Iridenkleisis  antiglaucomatosa.  AnDal.d'ocal.,CXXXVlI,  Mail907. 

*)  Vollert,  Ein  neues  Prinzip  der  operativen  Behandlung  der  Glaakome  (Iriden- 
cleisis  antiglancomatosa  Holth).  Münchener  med.  Wochenschr.,  1906,  S.  2245. 

*)  Rollet,  Die  Haardrainage  der  Vorderkammer  gegen  Hypertonie  und  Schmerz. 
Rev.  g^n.  d'ophtalm.,  1907,  Juillet,  ref.  Ophthalmol.  Klinik,  1907,  S.  543. 

')  Vgl.  Ran,  Die  Krankheiten  nnd  Bildun^fehler  der  Regenbogenhaut.  Bern  und 
St.  GaUen  1845. 

*)  Streatfeild,  Ophth.  Hosp.  Rep.  Oktober  1857. 

^  Weber,  Die  instmmentelle ,  unblutige  Loslösung  des  Pupillarrandes  von  der 
Unsenkapsel  (Korelysis).  Arch.  f.  Ophthalm.,  1860,  VII,  1,  S.  1  —  Derselbe,  Beitrag  zur 
Operation  der  Korelysis.  Arch.  f.  Ophthalm.,  VHI,  1,  S.  354. 

*)  VrI.  v.  Arlt,  Operationslehre.  S.  347.  —  v.  Wecker,  Chir.  ocul.,  pag.  160.  — 
Derselbe,  Über  einige  neuere  Angenoperationen  (Korelyse,  Tätowierung  der  Kornea).  Send- 
schreiben an  Dr.  Reuss.  Wiener  med.  Wochenschr.,  1871  vom  17.  Juni.  —  Schweigger. 
Handbach  der  spez.  Aogenheilk.,  1871. 
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SyDcchipii  seieu  die  l'rsache  der  Rückfalle, ')  Di  ose  Aiisidil  hat  sicJi  aber  nicht  als 
Stichhai tij^  ei'^i<*seii  und  damit  fiel  diese  Anzeige  der  Korclys^e  hiiiwejar. 

Als  Tedakl  einer  anderen  r>peratii»n  uar  ^ie  natilfrlich  aclum  zur  Blütezeit  «ler 
Rt*kliiuitifiii   bekannt  und  angewandt. 

Was  die  Aiitsführniig  aidangt,  so  nuiB  man  zwischen  einer  instrumentellen,  suh- 
kornealen  Korelyse  und  einer  dnrch  äußeren  limck  unterscheiden. 

Die  suhkorneale  Knrelvse  ward  mit  Spatelu  (Strea tfeild,  Weher),  mit  Haken 
(Wehei%  V,  Hasner)  oder  mit  der  Irispinzette  (Passavantj  verrichtet. 

Die  Korelyse  dnrcli  ilußeren  Druck  rührt  von  For«ter  her. 

Weber  bediente  sich  zuerst  kleiner,  gerader,  der  FliUrhe  nach  gekrümmter  oder 
seitlich  gebogener  Spatelu,  später  jedm*h  eines  kleinen,  stumpfen  Hakens*. 

Dieser  Haken  ist  an  seiner  größten  Krümmung  breit  geschlagen,  iin  der  k(Uivexen 
wie  konkaven  Seite  iVulierst  foin^  aber  nicht  schneidend. 

Weher  ^iig  nun  fdgeudermaBcn  vur.  Mit  einer  Lan^e  ward  außen,  uenau  in  der 
Mitte  ZTfrischen  Hornhautzeutrum  und  Homhantrand  ein  flacher  Schnitt  gefülirt.  Dann 
«ichoh  er,  nach  Ahfluli  des  Kanimerwastscrs,  den  Haken  flach  in  die  Kammer  und  unt4*r 
den  jenseitigen  Pupilliirrand,  wobei  es  gleichgüllig  ist^  oh  an  der  ersten  Angriffsstolle 
eine  Aiiwachsung  l»esteht  oder  nicht.  Dabei  liegt  der  Haken  mit  seiner  Fläche  auf  und 
parallel  zu  der  KapseL  Tiefer  als  2  mm  weit  einzndrin^en  vermied  er.  Er  löste  hierauf 
mit  *leni  kojikaven  Teile  die  seitlichen  Verhindiujgen  und  scldüpfte  endlirh  mit  dem 
*  EödstCick*'  unter  den  der  Horuhautwimde  entsprechenden  Teil  des  Pupillarnindes,  wo 
es,  wenn  nötig,  auf  die  andere  Seite  gewendet  ward,  um  dort  in  gleicher  Weise  mi  wirken. 

Die  1  inkehrung  des  Hakens  v(ui  einer  zur  anderen  Seite  mnßte  so  p^schehen, 
daß  sich  dabei  nur  der  eine  Schenkel  des  Hakens,  das  Endstück  in  der  vorderen  Kammer 
befand,  das  andere  zu  rückgezogen  in  der  Hornhaut  wunde  eine  feste  Achse  zur  Drehung 
abgibt,  Xtemals  darf  das  Instrument  bis  zur  Mitte  der  Pupille  vorgestoßen  werden,  um 
hier  seine  Wendnirg  zu  machen. 

Während  der  ganzen  Operation  darf  das  Instrument  nie  von  der  Linsenkapsel 
gelüftet  werden^  damit  die  Synechien  unmitt  elitär  an  der  Kapsel  geh  ist  werden,  worauf 
Weber  das  größte  Gewicht  legt.  Nur  so  sind  spätere  Wiederverkleluuiijen  unmöglich 
gemacht  und  werden  Blutungen  vermieden.  Auch  Verletzungen  der  Kapsel  sind,  wenn 
auf  diese  Weise  vorgegangen  wird,  ausgeschlossen. 

Schon  am  Tage  vor  der  Operation  wird  eine  krftftige  Atropiidösung  eingetrüufeh- 
Meis^t  ist  eine  Narkose  unnötig^  cdigleich  Weber,  der  sie  in  seiner  ersten  Arbeit  ver- 
warf, später  auch  in  ridon^forinnarkose  operierte.  Wichtig  iit,  daß  das  Kammerwasser 
ganz  abflicllt,  damit  die  Linse  durchs  Vorrücken  bis  zur  Hornhaut  einen  Halt  hat  und 
nicht  schlottert. 

Nach  der  Operation  brachte  Weber  den  Kranken  in  ein  ganz  verdunkeltes 
Zimmer  und  überzeugte  sich  nach  1^,-2  Stunden  vom  Zustande  der  Pupille  War  alles 
in  Ordnung,  dann  ward  Atrnpin  eingcti-ätifelt  und  das  Auge  mit  englischem  POaster  ge- 
schlossen, 

Cjegehenenfalls  lietraebtete  er  das  Auge  nochmals  nach  iJ  Stunden  und  träufelte 
Atropin  ein. 

Im  übrigen  schrieb  er  danach  Bettruhe  durch  1—2  Tage  und  strenge  Verdunke- 
lung des  Zimmers  vor.  Bei  vendteten  Zustanden*  wn  nirht  auf  gute  Pupilienerweiterung 
zu  rechnen  war,  ward  auch  innerhalb  dieser  Zeit  von  B  zu  (i  Stunden  Atropin  gegeben. 
Hierauf  dunkles  Gla»  und  Atropin  noch  14  Tage  lang. 


*)  V.  Grafffe.  t^ber  Koremorphosis  als  Mittel  gegen  chroniiäche  Iritis  und  Iridochorioi- 
ditis.  Arch.  t  Ophthnlm  ,  H,  b.  S,  20*2. 
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War  jedoch  die  Pupille  noch  nach  1*/,— 2  Stunden  enge,  so  gab  Weber  sechs 
Stunden  lang  von  10  zu  10  Minuten  Atropin  und,  wenn  auch  das  nicht  zum  Ziele  führte, 
Blutegel  an  die  Schläfe. 

Passavant*)  machte  einen  Lanzenschnitt  in  der  Nähe  des  Homhautrandes,  und 
zwar  in  dem  Meridian,  wo  die  Synechie  bestand,  ging  mit  der  Irispinzette  ein,  faßte  die 
Iris  in  der  Anheftung,  zog  sie  leise  an,  bis  diese  gelöst  war,  ließ  dann  los  und  zog  die 
Pinzette  behutsam  zurück. 

Lagen  zwei  Synechien  nebeneinander,  dann  faßte  er,  wenn  sich  beim  ersten  Zuge 
nicht  beide  lösten,  die  Iris  zum  zweiten  Male,  um  die  andere  Verwachsung  zu  lösen. 
Waren  mehrfache  Anheftungen  da,  dann  wiederholte  er  die  Operation,  natürlich  an  ver- 
schiedenen Stellen,  nach  je  2— 3  Tagen. 

Die  Pinzette  soll  keine  scharfen  Zähnchen  haben.  Eine  allfällige  Einklemmung  der 
Iris  in  die  Hornhautwunde  und  somit  die  Bildung  einer  vorderen  Synechie  ist  die  Klippe 
dieser  an  sich  so  einfachen  Operation,  die  sie  übrigens  mit  allen  Arten  der  Korelyse  teilt. 

Dieses  Verfahren  ist  von  Mauthner*),  v.  Reuss'),  Jeffries*)  und  Nagel*) 
geübt  and  als  sehr  empfehlenswert  befunden  worden,  [und  neuerlich,  als  neue  Methode, 
bei  ringförmiger  Synechie  eventuell  mit  Wiederholung  an  der  gegenüberliegenden  Seite, 
von  Cirincione')  angegeben  worden.] 

V.  Wecker^)  macht  ihm  hingegen  den  Vorwurf,  daß  Einklemm ungen  der  Iris  in, 
der  Regel  nicht  zu  vermeiden  seien. 

Förster*)  punktiert  die  Kammer  und  löst  die  hinteren  Synechien  durch  Druck 
auf  die  entspannte  Hornhaut.  Nach  Abfluß  des  Kammerwassers  kann  jede  Stelle  des 
Pupillarnindes  durch  einen  auf  die  Hornhaut  in  meridionaler  Richtung  geführten, 
streichenden  Druck  weit  gegen  den  Homhautumkreis  hin  verschoben  werden.  Sobald  das 
drückende  Instrument  von  der  Hornhaut  entfernt  wird,  weicht  der  verschobene  Abschnitt 
des  PupiUarrandes  wieder  gegen  die  Sehachse  hin  zurück.  Indem  man  so  mit  einem 
Schielhaken  oder  einem  Kniespatel  eine  Partie  des  PupiUarrandes  nach  der  anderen 
gegen  die  Ziliarinsertion  zurückdrängt,  gelangen  auch  hintere  Synechien  zur  Lösung. 
Schmale,  fadenförmige  Verklebungen  werden  auf  diese  Weise  ziemlich  sicher  gelöst,  auch 
wenn  sie  in  größerer  Anzahl  vorhanden  sind;  weniger  sicher  ist  das  bei  breiten,  band- 
artigen. 

Dem  gegenüber  behauptet  allerdings  (lallcnga*),  unter  fünf  Fällen  nie  eine 
Lösung  erreicht  zu  haben. 

Förster  empfiehlt  sein  Verfahren  für  Iridektomien  bei  zahlreichen  Synechien, 
wobei  es  ihm  mehrere  Male  gelungen  ist,  die  Iris  ganz  frei  zu  bekommen.  Einen 
schädlichen  Einfluß  auf  die  Iris  oder  Linse  habe  er  nie  bemerkt.  Allerdings  dürfe  das 
Verfahren  nur  dort  angewandt  werden,  wo  jede  entzündliche  Reizung  der  Iris  fehlt. 


*)  Passavant,  Briefliche  Mitteilung  (an  A.  v.  Graefe)  über  eine  Methode  der 
Korelyse.  Arch.  f.  Ot)hthalm.,  1866,  XV,  S.  259. 

•)  Maathner,  Über  Synechienlösang.  Wiener  med.  Presse,  1870,  S.  15. 

»)  v.  Reuss,  Über  Korelyse.  Wiener  med.  Presse,  1870,  S.  945  u.  1067. 

*)  Jeffrios,  Resalts  of  13  Passavant  Operations  for  breaking  up  attachement  of  the 
ins  to  the  capsule  of  the  lens.  Transet.  Amer.  ophtalm.  Soc.,  1870,  pag.  67—70. 

*)  Nagel  als  Referent  im  Jahresberichte  für  1870,  S.  304. 

•)  Oirincione,  Procedimento  per  rompere  le  sinechie  posteriori,  (^linica  oculistica. 
1903,  Agosto.  Ref.  Jahresber.  f.  Ophthalm.,  1903,  S.  393. 

»)  v.  Wecker,  a.  a.  0.  (Fußnote  S.  161). 

*)  Förster,  Korelvsis  und  Vermeidung  vorderer  Synechien.  Arch.  f.  Augenheilk.. 
1883,  XH,  Nr.  8. 

•)  Gallenga,  Osservazioni  sulla  corelisi  di  Förster.  Gioni.  della  Acc.  di  med.  di 
Torino,  1883,  anno  46,  Nr.  8. 
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Al*(^eseliou  vtui  dein  Schaden»  dvn  (iio  iiiuteri'ii  S)aecliicu  tliirch  EiTeguii^  voü 
fiezuUveu  der  Iritis  dem  Aui^e  linujeen  soUtfii,  der  ta lieblich  nicht  he^itehtT  mid  über 
hintere  Synediien  in  pT^'flerer  Zahl  oder  Ansltreitun;^  noeli  durch  eine  Reihe  anderer 
UmMtÄiide  Sfhiidlit'h  und  lästig')^  vcm  denen  ich  ffd^ende  anführe. 

Die  Enge  der  Piipille  licsehniukt  das  (ie!siehtsfeld,ilic  Starre  nud  Enge  Süif^ammeu 
erzeugen  einen  mehr  mier  weniger  fühlbaren  (irad  von  Nachthliudheit,  weil  sich  die 
Pupille  liei  herabgesetzter  Beleuchtung  nieht  entsprechend  erweitern  kann,  Aueh  die 
Sehschärfe  für  die  Ferne  wird  durch  diesen  rnii*tünd  etwas  beeintrüehtigt  tmd  die  ak- 
kommodative Knlmmungsznnahme  der  Linse  behimiert.  In  manchen  Füllen  sollen  aut-h 
Ziliarnenro^en  hervorgerufen  werden.  Die  nuingelliafte  8chwür;^e  dvr  rnpille,  die  zu* 
nehmende  Verfärhnng  der  Iris  geben  dem  Ange  ein  kmnklutftes  Aussehen. 

Von  anderen  Störungen,  die  Weber  ensähnt,  die  jedoch  durch  die  im  Pupillar- 
gebiete  iibgebigerten  Exsudat  mausen  (tVdusio)  hervorgenifen  werden*  i?ehe  ich  hier  je- 
doch all,  weil  sie  ja  nichts  mit  den  aus  tlen  Verklebuntren  des  PupiUarrande?^  bcn'or- 
gehenderi  Störungen  äu  tun  haben  nnd  die  optii*che  Iridekromie  erheisdien:  ebenso  von 
den  F'olgen  vollstämliger  Pupillen  sperre  (^echmo),  die  zur  Dmckfiteigernng  ffthrt  und 
die  Glankorairidektomie  tuiiseigt. 

Allerdings  beliauptet  Weber,  daß  s^ieli  die  im  Pnpillajbereicbe  befindlichen  Kx- 
»udate  nach  Löt^mig  der  Syiieebien  Kurüekhikb^n  und  nur  Pigmentreste  ÄurücklAS*<eii, 
Ich  halte  das  tr^ir  nicht  für  unmöglich,  wenn  man  liedenkt,  daÜ  sie  bei  vollt<tändiger 
Lösung  aller  Anbeftmigeu  an  tlen  Pupillarmnd  tler  Krinibrung  durch  die  unmittelbare 
Verbindung  mit  der  Iris  beraubt  werden. 

Nicht  ausgeführt  werden  darf  die  Korelyse,  wenn  noch  entzündliche  Reizznstäude 
in  der  Iris  bestehen,  wenn  die  rintrfönuige  hintere  Syiun^hie  mit  einer  die  Pupille  be- 
deckenden Membran  uiMinterbrochen  zusäumnenhänut,  und  wenn  die  Iris  Wreits  durch 
die  Anstauung  des  Kaninierw assers  in  der  hinteren  Kammer  vorgetrieben  ist,  bcsnuders 
wenn  schon  die  IrisvorderfUcbe  mit  der  Hornhaut  verlötet  ist.  Dasselbe  gilt  fttr  die 
80g.  totale  hintere  (Flächen-)  Synechie  der  Iris. 

Auch  Schenk  l'K  der  eine  atisfübrliclie  Muiiograplue  über  die  Korelyse  verfaßt 
hat,  gibt  als  Wirkung  der  Korehse  an,  daü  sie  bei  fadenförmigen  und  fixen  hinteren 
Synechien  imst;iude  «ei.  eine  runde  Pupille,  das  Pupillenspiel,  Bessernug  der  Akkommo. 
dalion  nnd  Sclischärfe  zu  erzielen,  Ziliameuralgiea  und  Lichtacheu  zu  beseitigen,  die 
j,sympathiHch'*  anf tretende  mangelhafte  Ausdauer  des  Akkonunodationsvermdjrcns  des 
zweiten,  gesunden  Auges  xn  beheben,  und  ;flwar  seien  ibre  Frf<ilge  von  iJaiier.  F;ine 
Verletzting  der  Kapsel  komme  nie  vor 

Die  Synechien  dürfen  erst  kurze  Zeit  bestehen;  in  alten  Fällen,  nach  Schüdigung 
dei  muskulären  Apparates  der  Iris»  »ei  ihre  Wirkung  xweifelbaft,  die  glaukomatöse 
Drucksteigeruni?  bei  ringfonniger  Synechie  beeinflusse  sie  nicht,  wenn  diese  scbfui 
litngere  Zeit  bestehe.') 

Bei  sehr  festen,  dicht  aneinander  gereihten  Synechien  nach  vielfaclieu  Rezidiven 
könne  aie  jedocb  gefährlich  werden  durch  intraokulare  Blutungen  und  rasch  eintretende 
Atrophie  des  Augapfels. 

Eine  Veninickung  mit  der  Iridektomie  sei  i|f*rt  angezeigt,  wo  liei  ringf^ymiiger 
hinterer  Synechie  eine  WirkuDg  auf  deu  Binneudnick  notwendig  sei. 


*)  Weher,  a.  a.  O. 

*)  Schenk  I,  Tber  Streatfeilds  Knrelvse.  Vierteljahrschr  f.  prakt.  Heilk.,  1875, 
XXXII.  II.  Leipzig  u.  Prag. 

*\  Das  ist  leicht  zu  verstehen,  wenn  b«rvits  |>eripbere  Pläebensyn«chie  durch  das 
Vurrüokeii  der  Iris  im  Kamnitirwinkid  entiitanden  ist. 
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Es  dürfte  wohl  in  der  Gegenwart  die  allgemeine  Meinung  dahin  gehen,  daß  die 
Knrelyse  eine  meist  zu  umgehende  Operation  sei,  denn  tatsächlich  wird  sie  fast  gar 
nicht  geübt.  Trotzdem  glaube  ich,  daß  in  Anbetracht  ihrer  Ungefährlichkeit  in  ganz 
vereinzelten  Fällen,  wo  wirklich  die  früher  angeführten  Störungen  auf  den  Bestand  der 
hinteren  Synechien  zurückzuführen  sind  und  wo  die  Benifstätigkeit  des  Kranken  durch 
diese  Beschwerden  beeinträchtigt  wird,  diese  Operation  versucht  werden  kann. 

Sicherlich  kann  das  Verfahren  bei  gewissen  optischen  Iridektomien  und  bei 
manchen  Staroperationen  mit  Vorteil  geübt  werden. 

Operative  Behandlung  von  Irisvorfällen. 

Die  Behandlang  von  Irisvorfällon  war  früher  entweder  rein  ali- 
wartend, indem  man  einen  Druckverband  anlegte,  oder  operativ.  Man 
machte  Einschneidnngen,  Ausschneidungen  aus  dem  vorgefallenen  Stücke 
und  Abkappungen  des  ganzen  Vorfalls.  Auch  die  Verschorfung  des  vor- 
getretenen Gewebes  mit  dem  Thenno-  oder  Galvanokauter  ward  schon 
geübt.  Bei  all  diesen  Verfahren  bleibt  jedenfalls  die  Einheilung  der  Iris 
l>estehen,  wenn  es  auch  gelingt,  die  Ektasie  (das  Staphylom)  zu  be- 
seitigen. 

Seit  man  die  üblen  Folgen  auch  kleiner  peripherer  Iriseinheilungen 
mehr  ^vürdigt,  die  nicht  bloß  zu  Drucksteigerung  Anlaß  geben,  sondern 
zuweilen  noch  nach  Jahren  zur  Infektion  des  ganzen  Augapfels  ftthren, 
der  dann  unter  den  Erscheinungen  der  eitrigen  Iridochorioiditis  oder  gar 
Tanophthalmitis  zugrunde  geht  i),  ist  man  nicht  bloß  ganz  von  Operationen 
wie  die  Iridodesis  oder  Iridenkleisis  abgekonnnen,  sondern  l>estrebt,  eine 
Einheilung  der  Iris  nach  Geschwürsdurchbrüchen  in  der  Hornhautperipheric 
oder  nach  Verletzungen  möglichst  zu  verhindern. 

Das  geeignetste  Verfahren  flir  die  frischen  Fälle  ist  das  von  Leber 
in  der  XVI.  Versammlung  der  Ophthalmologischen  Gesellschaft  in  Heidel- 
berg 1882  angegebene,  dem  sich  schon  damals  Mayweg  und  Pflüger 
anschlössen,    das  aber  jetzt  schon  ziemlich  allgemein  durchgedrungen  ist. 

AasfUirnng  der  Auslösung  und  Abtragung  des  Irisvorfalles  nach 

Leber.  2) 

Nach  Ablösung  des  Halses  des  V^orfalles  von  den  mit  ihm 
verlöteten  Rändern  der  Öffnung  wird  die  Iris  noch  etwas  mehr 


*)  Zehen  der,  Über  periphere  Irisvorlalle»  XIV.  Vers.  d.  opbthalm.  Gesellseh.  za 
Heidelberg,  1882,  Ber.  S.  120.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  XX  (Fälle  von  Swancy;  in 
der  Diskussion  Leber,  v.  Arlt).  —  Wagen  mann  vgl.  Fußnote  1,  II.  Bd.,  S.  190. 

*)  Vgl.  ferner  zn  diesem  Gegenstande:  Da  Gama  Pinto,  Zur  Behandlung  des  Iris- 
TorfaUes  bei  Homhaatgesch wären.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1887,  XXV,  8.  1.  -- 
Franke,  Zar  Behandlung  des  traumatischen  Irisvorfalles.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk., 
1892,  XXX,  S.  96.  —  Derselbe,  Irisprolaps.  Münchener  med.  Wochenschr.,  1891,  S.  803. 
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hervorgezogi'ii  und  dicht  an  der  Hornhaut  abj:^otragen.  SelilieÜ- 
lich  werden  die  KololiomschenkeK  Jilinlich  wie  nach  einer 
regelrechten  Iridektomie,  zurückgeschoben. 

XeiHt  ist  dieser  viel  Oentiuigkeit  und  hmgsames  Präparieren  er- 
heischende Eingrifl"  in  Narkose  äu  verrichten,  jedenfalls  bei  Kindern  und 
wenn  das  Auge  in  einem  starken  Reizzwstande  ist,  so  z.  B.  bei  Irisvoifall 
nach  der  einfaelien  Extraktion  des  Altersstares. 

Das  Augu  wird  vor  der  Operation,  auch  wenn  Narkose  gemacht 
wird,  gut  kokainisiert. 

Man  legt  einen  Sperrlidhalter,  gewöhnlich  einen  schläfenseitigen,  ein 
und  läßt  das  Auge,  wenn  es  nicht  in  der  richtigen  Stellung  ist,  durch  den 
Oehiltcn  uiit  einer  Tinzctte  festhalten.  Der  (Iperatenr  nimmt  in  die  eine 
Hand  eine  konische  (Ane Ische)  Sonde  (Fig,  79,  Bd,l,  8.  39),  in  die  andere 
eine  sehr  feine,  gerade,  gezähnelte  Irispinzette. 

Statt  der  gewöhnlichen  konischen  Sonde  kann  mau  sieh  auch  einer 
solchen  bedienen,  die  nur  ein  Viertel  von  deren  Länge  hat,  also  bloß  ihr 
vorderes  Ende  darstellt,  aber  in  einen  Griff  flir  Augeninstrnnjente  einge- 
lassen ist;  die  ntHigen  Drehungen  um  die  Längenachse  lassen  sich  mit 
einem  solchen  Instrumente  viel  leichter  ausfiihren. 

Der  Operateur  löst  nun  mit  der  Spitze  der  Sonde  den  Rand  der  den 
Vorfall  schon  nach  kurzer  Zeit  bedeckenden  Exsudathaube  ah,  indem  er 
ihn  rings  unterführt,  Ist  der  Vorfall  noch  frisch,  dann  gelingt  es  danach 
leicht,  sie  am  Rande  mit  der  Irispinzette  m  fassen  und  ganz  vom  Vor- 
falle abzuziehen. 

In  etw^^s  älteren  Füllen  gelingt  das  nielit  mehr  und  mun  unterlasse 
dann  auch  lieber  den  Versuch,  es  doch  zu  bewerkstelligen,  weil  dann  der 
Vorfall  leicht  etnreiüt  und  die  folgenden  Akte  schwieriger  werden. 

Man  geht  danach  an  die  Loslcisung  der  Iris  im  Kanäle  (Oeschivürs- 
kanal,  Wundspaltc).    Auch  daxn  benutzt  man  die  konische  Sonde. 

Langsam  streifend  umkreist  man  den  ganzen  Hals  des  Vorfalles  ant 
der  Sonde,  dabei  immer  tiefer  vordringend.  Bei  etw^as  gröläeren  VorHilh'n, 
besonders  liei  solchen  von  [ulzfiirmiger  Cxestalt,  muß  man  dabei  den  Vor- 
fall mit  der  feinen   rinzette  behutsam  etwas  zur  Seite  ziehen. 

Hat  man  den  ganzen  Ilalsteil  frei  gemacht,  dann  hängt  die  Iris 
meist  noch  allseitig  oder  an  einzelnen  Stellen  am  inneren  Eingange  des 
Kanab^s  fest.  \m  auch  diese  Verbindungen  zu  bJsen,  biegt  man  das  Knde 
der  Sonde  ein  wenig  kiinnui  und  *  dringt  mit  der  Spitze  längs  der  Iris 
sanft  in  die  vordere  Kammer  ein,  bis  sie  1—2  ww  hineinreicht. 

Sie  liegt  dabei  der  hinteren  Hornbantflilehe  an.  Man  schiebt  dann 
die  Sonde  streifend  weiter  und  weiter,  bis  der  ganze  Vorfall  umkreist  und 
so  die  Iris  ganz  frei  gemacht  ist.  Ist  der  Fupülarrand  in  den  Vorfall  ein- 
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bezogen,  grenzt  also  die  Papille  an  die  zentrale  Seite  des  Kanales,  dann 
ist  hier  bei  diesem  Durchstreifen  große  Vorsicht  nötig,  um  nicht  die 
Kapsel  zu  verletzen. 

Nun  kann  der  Vorfall  ausgeschnitten  werden.  Man  faßt  ihn  mit  der 
feinen,  geraden  Irispinzette  an  seinem  Halsteile,  zieht  ihn  noch  weiter  her- 
vor und  schneidet  ihn  dann  unter  sanftem  Andrücken  der  Scherenblätter 
an  die  Hornhaut  mit  v.  Weckers  Scheren pinzette  dicht  an  der  äußeren 
Öffnung  des  Kanales  ab. 

Die  angespannte  Iris  zieht  sich  danach  von  selbst  meist  ganz  aus 
dem  Kanäle  in  die  Kammer  zurück.  Man  geht  danach  mit  einer  sehr 
schmalen,  der  Fläche  nach  gebogenen  Spatel  durch  den  Kanal  in  die  vor- 
dere Kammer  ein  und  streift  die  Iris  vollends  glatt,  so  daß  die  Sphinkter- 
ecken  richtig  stehen. 

Sollte  bei  der  Ablösung  die  Iris  an  der  einen  oder  anderen  Stelle 
im  Kanäle  haften  geblieben  sein,  dann  läßt  sich  das  jetzt  noch  meist  ver- 
l)essem  und  die  Iris  frei  bekommen. 

Handelt  es  sich  um  einen  sehr  engen  Kanal,  wie  das  bei  Vorftlllen 
nach  Geschwüren  oft  der  Fall  ist,  dann  gelingt  es  mit  der  Spatel  nicht, 
durch  den  Kanal  einzugehen.  Man  muß  dann  zum  Ausstreifen  der  Iris 
auch  die  konische  Sonde  benützen.  Dann  muß  sie  noch  stärker  gebogen 
werden.  Man  kann  aber  hierbei,  wenn  man  nicht  vorsichtig  ist,  die  Linsen- 
kapsel verletzen.  Das  vordere  Ende  der  Sonde  kann  man  sich  auch  etwas 
platt  schlagen  lassen,  so  daß  es  eine  fliegenklatschenähnliche  Gestalt  an- 
nimmt.  Es  stellt  dann  eine  feinste  Spatel  dar. 

Ist  die  Operation  gelungen,  dann  befindet  sich  hinter  der  inneren 
Öffnung  der  Irisausschnitt  und  steht  mit  seinen  Rändern  so  weit  davon 
ab,  daß  nirgends  mehr  eine  Verheilung  mit  ihren  Rändern  zustande 
kommen  kann. 

Verband.  Man  streut  in  die  Honihautlücke  etwas  Jodofonn  [Xero- 
form], schließt  die  Lider  und  legt  einen  sanft  drückenden  Verband  an, 
wenn  es  sich  um  ein  durchgebrochenes  Geschwür  oder  eine  Lochwunde 
handelt. 

Der  angestrebte  Zweck  der  Operation,  die  Iris  ganz  aus  ihrer  Ver- 
bindung zu  befreien,  wird  erreicht  durch  Bildung  eines  Koloboms.  Doch 
fllllt  dieses  wenig  ins  Gewicht,  weil  es  nach  (ieschwürsvorfilllen  von  der 
Narbe  gedeckt  wird;  nach  Staroperationen  liegt  es  nach  oben,  wird  also 
gerade  so  vom  oberen  Lide  gedeckt,  wie  wenn  von  Hause  aus  eine 
Operation  mit  Iridektomie  gemacht  worden  wäre. 

Anzeigen.  Die  Ausschneidung  des  Irisvorfalles  ist  nur  in  den  frischeren 
Fällen  angezeigt,  wo  die  Verbindung  zwischen  Iris  und  Hornhautgewebe 
noch  durch  eine  Verklebung  durch  fibrinöses  Exsudat  oder  erst  durch  eine 

Csermak,  Die  angenftntlieiieii  Operationen.  2.  Aufl.  II.  \\) 
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betonende  Orpuiipjation  dur^estellt  wird  und  noeh  keine  festere  Vernarliun;: 
eia^etreteii  ist.  Eine  solelie  aiaeht  die  Aiisliisung  ohne  ZerreiiSun*!:  des  Hals- 
teiles umiiöt^lielu  Es  gelingt  dann  nicht,  die  Iris  von  der  hinteren  tWnung 
des  Kanides  frei  zn  liekonnueih 

Oejrenangezeigt  ist  aber  diese  Operation  auch  bei  (leschwürsvof' 
fällen,  sotani^e  der  Gesell wiirsrand  noch  ganz  oder  teilweise  eitrig  in- 
tiltriert  i^t.  Durch  das  Einführen  der  Instrumente  durch  den  eitrig  infil- 
trierten Kanal  in  die  Kannner.  dnreh  das  Durchziehen  der  ja  dann  wieder 
zuHiekschlüpienden  Iristeile  kann  es  leicht  zur  Infektitni  des  Bnlbusinneren 
kommen* 

yUm  nniü  in  solchen  Fällen  warten,  l>is  die  eitrige  Intiltration  ge- 
schwunden ist,  was  ja  nach  einem  (leschwUrsdurchbruche  nach  wenigen 
Tagen  einzutreten  pflegt. 

Es  ist  dann  immer  noch  Zeit  genug,  den  Vorfall  auszulösen  und  ab- 
zutragen,  denn  eine  fest  organisierte  \'erbindung  des  Vorfalles  mit  dem 
Kanal  tritt  nicht  vor  dem  achten  Tage  auf. 

Was  die  Art  der  Vorfälle  anlangt,  so  eignen  sieh  hierzu  alle  mehr 
peripheren  VorfiUle.  wo  eben  ein  Kolobom  erzeugt  werden  kann,  (trolie 
zentrale  \'orfitlle  auszuschneiden  ist  ganz  zwecklos,  weil  ja  dotdi  nur  ein 
schmaler  Hornhautteil  erhalten  wird  und  die  Iris  ganz  entferat  werden 
maßte,  mii  eine  Verwaehsujig  mit  der  hinteren  fTesehwilrmündnng  zu  ver- 
hindern. Aus  diesem  Grunde  eignen  sich  Vorftille  ilurch  sehr  grolV  (>e- 
schwnnVftnungen  überhaupt  nicht  zu  dieser  (Jperatirm.  Sie  liiüt  man  un- 
berührt und  es  müssen  hier  später  die  Staphylomoperationen  ausgeführt 
werden. 

Da  <Tama  l*into  hat  darauf  aufmerksam  gemacht.  daÜ  beutel-  und 
blasenfonnige  Vorteile  unter  allen  Ijuständen  mit  Synechie  heilen.  Hier 
sei  also  die  ()]>eration  von  Anfang  an  angezeigt.  Anders  verhalte  es  sich 
bei  verhältnismäßig  großen  Substanz  Verlusten,  bei  denen  nur  eine  geringe 
Vortreihnng  liesteht  (offenbar  sehr  kleine  Tiffnung  in  der  Descemeti  hei 
in  den  vorderen  Schichten  ausgebreitetem  Zerfall).  Hier  könne  sich  zn- 
wcilen  die  Iris  nach  Reparation  tler  nornhautlllcke  vollständig  zurück- 
ziehen. Das  komme  bt*sonders  hUufig  bei  Kindern,  sehr  selten  \m  Er- 
wachsenen vor.  Unter  solchen  Umständen  wäre  Atropin  oder  Eserin  — 
je  nach  Lage  der  Lücke  —  und  Schutzverband  angezeigt. 

Bei  den  traumatischen  VortlÜlen  kommt  die  iTrüße  und  Lage  der 
Wunde,  die  OriVße  des  Vorfalles,  die  Dauer  seines  Bestehens  filr  unsere 
Handlungsweise  in  Betracht. 

Ist  der  A^>rfall  ganz  frisch,  nicht  zu  groß,  insbesondere  die  Wunde 
so  beschaffen,  daß  ein  unmittelbares  Aneinanderlegen  ihrer  Ränder  zu  tn- 
warten  ist,  daß  sie  wenig  Neigung  zum  Klaffen  hat  (z.  B.  kurze,  radiäre 
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Schnitte  in  der  Peripherie),  dann  versucht  man  die  Rücklagemng  des 
Vorfalles. 

Gelingt  das,  dann  wird  Eserin  eingeträufelt  und  das  Auge  ge- 
schlossen. 

Gelingt  es  nicht  oder  nur  unvollständig,  oder  ist  von  vornherein 
wenig  oder  keine  Aussicht  dazu  vorhanden,  oder  liegt  die  Iris  bereits 
längere  2ieit  vor,  kann  man  überhaupt  eine  Infektion  des  vorliegenden 
Teiles  wenigstens  mit  einiger  Wahrscheinlichkeit  nicht  ausschließen,  dann 
bleibt  die  Exzision  stets  das  am  meisten  angezeigte  Verfahren. 

Abänderungen  der  Operation. 

[Bei  allen  größeren  Defekten  der  Hornhaut,  insbesondere  wenn  der 
Bindehantsack  infektionsverdächtig  ist,  soll  der  Defekt  mit  Bindehaut  ge- 
deckt werden.  Siehe  diesbezüglich  die  V^erfahren  von  Kuhnt  IT. Bd.,  S.  104.] 

Die  starken  Vorderkanunerblutungen 0,  die  Franke  nach  Abtragung 
von  traumatischen  VorfHllen  immer  gesehen  hat,  sehe  ich  für  govöhn- 
lieh  nicht. 

Diese  Blutungen  erklären  sich  wohl  auf  die  von  Franke  gegebene 
Weise.  Er  meint  nämlich,  daß  der  Grund  dieser  Erscheinung  darin  zu 
suchen  sei,  daß  ein  Nachrücken  der  Linse,  somit  eine  Kompression  der 
IrisgefÜße,  wie  sie  bei  der  gewöhnlichen  Iridektomie  wesentlich  mit  bei- 
trägt zur  Verhinderung  der  Blutung,  nicht  statthat. 

Die  Veranlassung  dazu  gibt  aber  wohl  der  Umstand,  daß  sich  bei 
dem  von  ihm  geübten  Verfahren,  die  Iris  nicht  vorher  abzulösen,  sondern 
sie  bloft  anzuziehen  und  abzutragen,  die  Kammer  überhaupt  nicht  entleert. 

Darum  scheint  mir  dieses  Verfahren  weniger  vorteilhaft  als  das  be- 
schriebene, wo  sich  schon  anfangs  beim  Loslösen  der  Iris  die  Kammer 
ganz  entleert. 

Wenn  die  starke  Blutung  alles  in  ein  undurchdringliches  Dunkel 
hüllt,  dann  sieht  man  nicht,  ob  nach  der  Abtragung  der  Iris  wirklich  alle 
ihre  Teile  in  die  Kammer  zurückgehen.  Aber  das  Zurückschieben  der 
Iris  aus  den  Wundecken  ist  bei  spaltförmigen  Wunden  sehr  wichtig,  weil 
sie  gerade  dort,  auch  wenn  sie  durch  den  Zug  losgelöst  ward,  wieder 
leicht  eingeklemmt  wird. 

Bei  steilen,  peripheren  Wunden  der  Hornhaut,  die  ihrem  Rande  nahe 
und  parallel  verlaufen,  zeigt  die  Iris  oft  die  Neigung,  in  die  hinteren 
Wundlippen  eingeklenunt  zu  werden.  In  solchen  Fällen  rät  Nicati^),  die 
Iris  durch  leichten  Druck  etwas  vortreten  zu  machen  und  dann  den  sich 


»)  Franke,  a.  a.  0. 

')  Nioati,  De  Texcision  fenOtr^e  de  Tiris.  Arcb.  d'ophtalin.,  1883,  III,  pag.  400. 
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vorbauelienden  schmalen  Wulst  mit  der  Schüre  abzutragen.  Er  hat  dalni 
Fälle  von  »Starextraktion  ohne  Iridektomie  im  Auge.  Man  erhält  so  eine 
periphere  Spalte,  die  kaum  sichtbar  ist  und  nicht  weiter  str^rt.  Sie  wird 
übrigens  bei  Lage  des  Schnittes  in  der  olieren  Hornhaothälfte  voni  oberen 
Lide  gedeckt.  Nicati  nennt  das  exeision  itmetree  de  liris. 

Bei  älteren  Irisvorf allen  kommt  die  Exzision  außer  Betracht,  Man 
nuiß  dann  schon  einen  jener  Eingriffe  vornehmen,  wie  sie  für  ausgebildete 
Staphyloine  be8elirie1>en  wurden.  Alte,  kleine,  knopftVinnige  Vorfälle  in 
der  Peripherie  nach  Operationen  werden  am  besten  mit  der  Glühschlinge 
behandelt. 


Operation  der  Iriszysten. 

Als  ältestes  Verfahren  kann  wohl  die  l*unktion  und  Zerreißung  der 
Zyi^tenwand  mit  UisÄissionsnadeln  betrachtet  werden.  Doch  scheinen  nach 
diesem  Verfahren  Rezidiven  fast  unausbleiblich  zu  sein. 

V.  Arlt'j  ging  verschieden  vor,  je  nachdem  es  sich  um  kleine  oder 
um  große  Zysten  handelte. 

Bei  kleinen  Zysten  hielt  er  die  Iridektomie  für  erforderlieh.  Kr  er- 
öffnete die  Kammer  neljen  der  Zyste  durch  einen  Lanzenschnitt  und  holte 
die  Zyt^ite  mit  einem  kleineu  Irisstlickchen  hervor,  um  sie  auszusehneiden. 

Bei  größeren  Zysten  ging  v.  Arlt  entweder  in  gleicher  Weise  vor; 
er  stach  neben  der  Zyste  ein,  machte  sie  vorfallen  oder  zog  sie  hervor^ 
oder  er  punktierte  sie  von  der  Horuhautgrenze  her.  indem  er  mit  einem 
breiten  Lanzenmesser  einstach  und  ins  Innere  der  Zyste  vordrang.  Darauf 
stülpte  sich  die  Zystenwand  durch    die  Wunde  vor  und  ward  abgekappt, 

V.  Rothmund-)  legte  mit  dem  Schmalmesser  einen  Schnitt  in  der 
Hornhaut-Lederhautgrenze  an,  indem  er  dies-  und  jenseits  von  der  Zyste 
ein-  und  ausstach  und  durch  die  Zyste  hindurchschnitt.  Danach  schnitt  er 
mit  Pinzette  und  Schere  die  ganze  Zyste  aus. 

Bei  all  diesen  Ausschneidungsverfahren  größerer  Zysten,  die  bis  in  die 
Kammcrbueht  hineinreichen,  bleik^n  jedoch  leicht  Teile  der  Blase  zurück, 
die  Anlaß  zum  Rezidiv  gehen,  so  daß  wiederholte  Operationen  nfHig  werden, 

Eversbusch*)  hat  deshalb  ein  Verfahren  ersonnen,  das  einerseits 
den  Übelstand  aller  Ausschnddungeu,  die  Bildung  einer  mehr  weniger 
großen  Lücke  in  der  Iris  vermeidet,  andererseits  den  Wjedervcrschluß  der 
Zyste,  wie  er  nach  einfachen  Punktionen  gewöhnlich  vorkommt,  und  damit 
eine  Neubildung  der  Blase  unmöglich  macht.   Es   ist  das  eine  in  radiärer 


\)  V.  Ärtl,  Operatirmslelire,  S.  353  u,  42t). 

')  Yg],  EverNbaseb,  Ein  benierkenswt^rtür  FaU  vun  IriszysteDbUdung.  Kliii.  ^loiiats»- 
blatt  f,  Augenfaeilk,,  XXXt,  S.42L 
•)  ETersboBeh,  a.  a.  0, 
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Richtung  angelegte  Durchsehneidung  der  Zyste,  und  zwar  sowohl  ihrer 
vorderen  als  ihrer  hinteren  Wand  (atypische  Iridotomie),  die  den  allenfalls 
noch  vorhandenen  Kreismuskel  mit  durchtrennt  und  so  zu  einer  Klafifnng 
der  Schnittränder  ftlhrt,  die  ein  Wiederverwachsen  verhindert. 

Dem  eigentlichen  Schnitte  geht  eine  Punktion  der  Blase  voran,  die 
den  Zweck  hat,  sie  et^vas  zum  Zusammenfallen  zu  bringen  und  das  Ein- 
schneiden zu  erleichtem. 

Man  geht  folgendermaßen  vor:  Der  Kranke  wird  narkotisiert.  Das 
Auge  steht  unter  Einwirkung  eines  kräftigen  Miotikimis.  Nach  Einlegen 
des  Sperrlidhalters  wird  der  Blase  gegenüber  mit  der  krummen  Lanze  in 
der  Hornhaut  parallel  zur  Irisfläche  eingegangen  und  die  Lanze  beim  Vor- 
schieben in  die  Blasenwand  gestoßen,  und  zwar  in  der  Mitte  des  gegen 
das  Vorderkammerzentrum  am  meisten  vorspringenden  Abschnittes,  in 
gleichem  Abstände  von  der  vorderen  und  hinteren  Fläche  der  Blase. 

Die  Lanze  wird  sodann  rasch  zurückgezogen,  um  möglichst  wenig 
Kammerwasser  zu  verlieren. 

Hierauf  wird  die  Scherenpinzette  v.  Weckers  fest  geschlossen  ein- 
gefllhrt.  Sobald  man  damit  bei  der  Blase  angelangt  ist,  wird  sie  leicht 
geöflriet  und  derart  gedreht,  daß  das  stumpfe  Blatt  möglichst  weit  hinter 
die  hintere  Blasenwand  zu  liegen  kommt.  Ein  rascher  Scherenschlag,  der 
somit  senkrecht  zur  Punktionswunde  in  der  Blasenwand  gerichtet  ist,  l)e- 
wirkt  einen  sich  sofort  dreieckig  er>veiternden  Spalt. 

Glaubt  man  nicht  weit  genug  vorgedrungen  zu  sein,  dann  kann  man 
nach  dem  ersten  Scherenschlage  die  Blätter  der  Schere  wieder  öffnen  und 
versuchen,  sie  noch  weiter  in  der  eingeschlagenen  Richtung  vorzuschieben. 
Durch  nochmaligen  Schluß  der  Schere  kann  dann  der  Spalt  verlängert 
werden. 

Man  ersieht  aus  dieser  Beschreibung,  daß  die  Schnittführung  der  bei 
V.  Weckers  Iridotomie  (bei  unversehrter  Linse)  gleicht. 

Nach  der  Operation  wird  Atropin  eingeträufelt.  Das  Atropin  ist  noch 
eine  Zeitlang  anzuwenden,  da  unter  seinem  Einflüsse  die  Klaifung  des 
Spaltes  noch  viel  ausgesprochener  wird.  Indessen  nähert  sich  die  vordere 
Blasenwand  der  hinteren  und  dem  Kammenvinkel  immer  mehr. 

Eine  Wiederverklebung  der  Schnittränder  wie  nach  der  einfachen 
Punktion  oder  Dilazeration  ist  durch  die  Klaiiung  des  Spaltes  ganz  aus- 
geschlossen, ebenso  eine  Rezidivbildung  durch  die  freie  Verbindung  des 
Blasenraumes  mit  der  Kammer. 

Die  Operation  ist  für  jede  Art  von  Irisblasen  angezeigt. 

[Bei  der  großen  Mehrzahl  der  Iriszysten,  die  durch  Epitheleinpflanzung 
in  die  Vorderkanmier  resp.  Iris  entstanden  sind,  ist  möglichst  gründliche 
Entfernung  der  ganzen  Zystenwand  anzustrel>en,  da  sonst  immer  Rezidiven 
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auftreten  und  dadurch  f)der  durch  fortKehreitPrido  E])itIiolausklridmi^  Avv 
VordtTkiiitiiiier  SL-kiiiidär^Jaukoui  und  Erblinduuij:  des  ;Vup*s  lierl«*i;^C' führt 
wird.  Dies  iet  wohl  aiu  Ijesten  durch  Einschneiden  in  die  Vorderkanimer 
mit  deiu  Skalpell  oder  der  Lanze,  wie  s^nr  Iridektoniie  [►ei  aufgehobener 
Vorderkaimner  tlK  Bd.,  S.  220)  von  autien  her  durch  das  Skleralhand, 
und  z\var  an  der  *StelIe  des]  Sitzes  der  Iriszyste  zu  erreichen.  Die  kleine 
Wunde  wird  mit  der  Schere  erweitert,  die  Zyste  samt  der  Iris  mit  der  Iris* 
pinzf^tte  gefiilSt,  vor/^ezogen  und  präkorneal  ausgeschnitten. 

Ist,  wie  dies  hei  iUtereu  Zysten  der  Fall  zu  sein  pflegt,  die  Irishinter- 
fläche schon  mit  der  Unsenkapi^el  verwacheeiK  dann  ist  es  oft  unvermeid- 
lich, will  man  die  ganze  Zyste  entfernen,  auch  die  Linsenkapsel  unt  heraus- 
zurciüen  und  die  Linse  zu  entbinden.  Dies  ist  aber  wohl  nur  dann  anzu- 
raten, wenn  nach  einer  eventuell  partiellen  Exzision  der  Zysten  wand  Ke* 
zidive  eingetreten  war. 

Die  von  FrüchteV)  angegeiiene,  wiederholte  Transfixifui  der  Zyste 
nach  Fuchs  ist  aus  den  eben  angegeljenen  (»runden  für  e)*ithelia!e  Irii^r- 
zysten  nicht  -m  empfehlen.   E.] 

Entfernung  von  Fremdkörpern  aus  der  vorderen  Kammer  und 

der  Iris. 

Die  klinische  Erfahrung  lehrt,  daß  Fremdkör])er  aus  der  vorderen 
Augenkanmier  und  der  Iris  unbedingt  zu  entfernen  sind.  Es  gilt  das  auch 
für  jene  Fälle,  wo  der  Fremdkörper  infolge  seiner  ehemischen  und  asep- 
tischen Reschaftenheit  anfangs  reizlos  ertragen  wird  oder  wo  nach  einer 
kürzer  oder  länger  dauernden  Entzündung  wieder  Keruhigung  eingetreten  ist. 

Mitunter  werden  Fremdkörper  in  der  vorderen  Kammer  und  Iris 
allerdings  lange  Zeit  ohne  das  Auge  gefährdende  Reaktion  ertragen;  sie 
werden  öfters  ahgekai>gelt  und  machen  zuweilen  jahrelang  keine  Besehwer- 
den. Trotzdem  kann  unter  nicht  ndher  i)ekannten  Umständen  auch  in 
diesen  seltenen  Fallen  noch  späterhin  eine  Reaktion  eintreten,  unter  dem 
Bilde  sich  öfters  wiederholender  leichterer  Keizzustände  oder  plastischer 
Iridozyklitis  oder  endlich  heftigster  Entzündung  mit  Eiterung. 

Schon  V.  Arlt  sagt'):  ^Auf  Vertragen  werden  eines  fremden  Körpers 
in  der  Kammer  oder  in  der  Iris  ist  in  der  Kegel  nicht  zu  rechnen  und 
elw?nso  nicht  auf  dauerhafte  Einkapselung.^ 

Auch  spontane  Ausstoßung  kommt  ja  vor,  doch  hal>en  wir  von  vorne- 
herein kein  Zeichen  daftir,  ob  dies^^s  Ereignis  in  einem  iH^stimmten  Falle 
eintreten  werde  oder  nicht. 


*)  Früchte,  ITber  Iris^asvHteti,  besonders  ihre Therajiie,  KJin,  ilouHtsbl  f*  Augenboilk.« 
1906.  XLIV,  II,  Bd..  S.  42, 

=•»  V.  ArJt,  OpcratiDUslebrc,  S. '^S. 
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Es  ist  hier  nicht  der  Ort,  darauf  einzugehen,  wieso  Fremdkörper 
zuweilen  nach  jahrelangem  Verweilen  in  der  Kammer  oder  Iris  erst  Reiz^ 
zustände  erregen,  ob  es  sich  um  chemische  Einwirkungen  infolge  irgend- 
welcher Lageveränderungen  des  Fremdkörpers  oder  um  endogene,  infek- 
tiöse Vorgänge  handelt.  Ich  envähne  hier  nur  beiläufig,  daß  unter  Um- 
ständen auch  rein  mechanische  Verhältnisse,  die  sich  erst  im  Laufe  der 
Zeit  entwickeln,  mitspielen  können,  wie  das  ein  von  SeggcP)  beschriebener 
Fall  sehr  deutlich  darstellt.  Das  Scichterwerden  der  vorderen  Kammer  mit 
zunehmendem  Alter  brachte  einen  seit  Jahren  in  der  Iris  steckenden  Fremd- 
körper in  Berührung  mit  der  hinteren  Homhautflächc,  was  an  ihrer  gerade- 
zu zerkratzten  Beschaffenheit  zu  erkennen  war  und  eben  die  Reizzustände 
erzeugte. 

Es  erscheint  somit  überhaupt  geboten,  einen  Fremdkörper  in  jedem 
Falle  zu  entfernen. 

Wann  dies  zu  geschehen  hat,  ob  möglichst  rasch,  ob  noch  zuge- 
wartet werden  kann  oder  soll,  hängt  von  verschiedenen  Umständen,  so 
der  Dauer,  wie  lange  der  Fremdkörper  in  der  Kammer  oder  Iris  verweilt, 
von  dem  Zustande  des  Auges  und  von  der  Beschaffenheit  des  Fremd- 
körpers ab. 

Im  allgemeinen  werden  folgende  Erwägungen  dafür  maßgebend  sein: 

1.  Handelt  es  sich  um  einen  frischen  Fall  ohne  entzündliche  Reak- 
tion, dann  wird  die  sofortige  Entfernung,  und  zwar  unter  örtlicher  Be- 
täubung durch  Kokain  nur  dann  nicht  vorzunehmen  sein,  wenn  etwa  ein 
Bluterguß  die  Einsicht  in  die  Lage  des  Fremdkörpers  überhaupt  und  die 
sonstigen  Verhältnisse  verwehrt  und  auch  eine  allfällige  Punktion  in  dieser 
Richtung  keine  Aufklärung  gebracht  hat  oder  bringen  kann,  oder  wenn 
eine  größere,  erst  frisch  verklebte  Wunde,  die  jedoch  nicht  zur  Entfernung 
des  Fremdkörpers  l>enützt  werden  kann,  weil  sie  ungünstig  liegt,  die  Gefahr 
mit  sich  bringt,  daß  sie  beim  Versuche,  eine  neue  Wunde  anzulegen,  ge- 
sprengt wird.  Der  vorzeitige  Abfluß  des  Kammerwassers  kann  dann  die 
Ausführung  des  »Schnittes  verhindern. 

^5onst  gilt  es  jedoch  als  oberster  Grundsatz,  sofort  zur  Entfernung 
des  Fremdkörpers  zu  schreiten,  wie  auch  Homer-)  hervorhebt,  und  die 
Zeit  nicht  mit  unnützer  Antiphlogose  zu  verlieren. 

Unter  den  erstgenannten  Umständen  wird  man  hingegen  einige  Zeit 
zuwarten,  bis  die  Aufsaugung  des  Blutes  so  weit  Fortschritte  gemacht  hat, 
daß  Größe  und  Lage  des  Fremdkörpers  mit  Sicherheit  festgestellt  werden 


')  Segge],  Noch  ein  Fall  von  jahrelangem  Verweilen  eines  Stahlsplitters  in  der  Iris; 
Entfernung  desselben  mittelst  Iridektomie;  gutes  Sehvermögen.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheil- 
kunde, 1890,  S.  291. 

*)  Homer,  Fremdkörper  in  der  Iris.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1863,  I,  S.  395. 
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können,    oder    bis   die  Wunde  lejüt  genu^  ist,    um    einen  Schnitt   anlegen 
zu  können. 

2,  Ist  es  in  einem  iint-li  frisehrn  f'alle  l*ereitö  zur  Iridoeyclitis  Kbri- 
nosa  oder  suppiirntiva  gekommen,  dMun  kann  bei  j^elir  hefti«:en  Keiz- 
erselieinnnj^en  (Cheniosi^.  Schmerzhaftigkeit)  unter  Anwendung  der  üldieheii, 
entztindungswidrigcn  Bc^handlung  etwan  zugewartet  werden,  um  zu  sehen, 
ob  die  Intensität  der  Emcheinungen  etwas  nacliläßt.  Es  ist  das  ftlr  die 
Ausführung  der  Operation  in  teehniseher  Hinsicht  recht  er- 
wünscht, rnsbesondere  kann  die  lebhafte  Schnierzhaftigkeit  soieher  Augen 
den  Operationserfolg  sehr  leicht  getjihrden  und  ist  durch  unser  örtliches 
Betäubungsnutteh  das  Kokain,  nicht  zu  beseitigen.  Man  müßte  also  in 
solchen  Fällen  unbedingt  zur  Narkose  greifen,  um  die  (Operation  ruhig 
und  ohne  Gefährdung  des  Auges  vornehmen  zu  können.  Da  fragt  es  sich 
al)en  ob  die  Gefahr  der  Narkose  gewiigt  werden  soll,  wenn  man  die 
Möglichkeit  noch  immer  vor  sich  hat,  daü  man  in  wenigen  Tagen  ohne 
jede  GetUbrdung  des  Operationserfolges  dasselbe  durch  bloB<3  örtliche  Be- 
täubung erreicht. 

Die  Aussicht  auf  eine  Wirksamkeit  der  Vnttplilogose  ist  deshalb 
ziemlich  groß,  weil  man  nach  den  vorliegenden  klinischen  Beobachtungen 
meist  auf  einen  baldigen  Nachlaß  der  Entzündung  rechnen  kann.  Es  tritt 
zuniichst  häutig  eine  Überwindung  des  Entzündtingsreize:^  durch  den  Organis- 
mus ein,  weil  es  sieh  oft  nicht  um  septische  oder  nicht  um  schwer  septische 
Vorgänge  handelt.  En^t  später  auftretende  Entzündungsanfälle  oder  schlei- 
chende Entzündungsvorgänge  pflegen  solche  Augen  zugrunde  zu  richten 
und  nicht  gerade  schwere  primäre  Eiterungen.  *) 

Keinesfalls  darf  aber  trotzdem  der  Entzündung  etwa  ein  solcher  Spicl- 
raom  zur  Ent^vieklung  auch  nur  irio  w^eit  gelassen  werden,  daß  Verän- 
deningen  eintreten,  die  entweder  die  Entfernung  des  Fremdkörjiers  (durch 
festere  Anheftungen  zum  Beispiel)  erschweren  und  weitere  Eingriße  nötig 
machen  würden ,  die  auch  das  Hehvemiögen  des  Auges  irgendwie  lieein- 
trächtigen  können. 

Deshalb  wird  man  in  solchen  Fallen,  wenn  sich  nicht  unter  An- 
wendung des  entzUndungswidrigen  Verfahrens  ein  augenscheinüeher  Nach- 
laß der  Entzündung  in  kürzester  Zeit  einstellt,  rasch  die  Operation  und 
dann  auch  in  Narkose  vornehmen  müssen.  Denn  an  und  ftir  sieh  ver- 
wehrt uns  ja  der  Zustand  gewiß  nicht  den  Eingrift'  während  des  Anstieges 
und  der  Hi'ihe  der  Entzündung  und  nur  die  früher  erwähnten  Rücksichten 
lassen  uns  ein  gewisses  Zuwarten  rätlich  erseheinen. 


')  Franke,    Über  Fremdkörper    in  der  Vorderkamnifr  und   Iris.  Arch,  f.  Üphthiilm., 
XXX,  1,  S.  2H3  u.  234. 
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Ist  die  Entzündung  bloß  Folge  der  chemischen  Beschaffenheit  eines 
aseptischen  Fremdkörpers,  dann  wird  die  Entzündung  um  so  eher  und 
rascher  zurückgehen  und  daher  um  so  weniger  Veränderungen  zurück- 
lassen, je  rascher  der  Fremdkörper  entfernt  wird.  Ist  aber  der  Fremdkörper 
nicht  keimfrei  gewesen,  dann  ist  ebenso  die  möglichst  rasche  Entfernung 
angezeigt,  ehe  die  vitale  Energie  der  intraokularen  Gewebsstände  gegen 
das  Vordringen  der  sich  in  der  Kammer  oder  Iris  entwickelnden  Or- 
ganismen erschöpft  ist.  Wir  wissen  ja,  daß  bei  allen  durch  Fremdkörper 
erregten  Entzündungen  sofort  eine  günstige  Wendung  des  ganzen  Vor- 
ganges zu  beobachten  ist,  sobald  der  Fremdkörper  entfernt  ist. 

Es  kann  eine  schon  vorhandene  Eiteransammlung  in  der  Kammer 
unter  Umständen  die  P>kennung  der  Anwesenheit  des  Fremdkörpers  ver- 
eiteln. Ich  halte,  wie  schon  angegeben,  eine  l^inktion  auch  hier  öfters  für 
angezeigt,  um  sieh  dadurch  Gewißheit  zu  verschaffen  und  den  Fremdkörper 
gleich  mit  zu  entfernen. 

Ijcichtere  entzündliche  Reizzustände  verhindern  gewöhnlich  die  so- 
fortige Entfernung  unter  Kokainanästhesie  nicht. 

3.  In  älteren  Fällen,  wo  der  Fremdkörper  entweder  von  Anfang 
an  reizlos  vertragen  oder  nach  einer  kürzeren  Reizperiode  abgekapselt 
worden  ist  und  darnach  keine  Reizungen  mehr  verursacht  hat,  kann  aller- 
dings, wenn  sich  der  Kranke  nicht  zu  einem  sofortigen  Eingriffe  ent- 
schließen kann  und  wenn  eine  ärztliche  Überwachung  seines  Auges  mög- 
lich ist,  zugewartet  werden.  Doch  ist  der  Kranke  auf  die  beständige  Ge- 
fahr, in  der  sein  Auge  schwebt,  aufmerksam  zu  machen  und  zu  belehren, 
daß  es  trotz  Fehlens  der  Reizerscheinungen  doch  das  beste  ist,  den  Fremd- 
körper entfernen  zu  lassen. 

Hat  aber  der  Fremdkörper  schon  öfters  entzündliche  Zuffille  erregt, 
dann  muß  er  möglichst  bald  entfernt  werden. 

Besteht  gerade  ein  solcher  entzündlicher  Reizzustand,  dann  gilt  das- 
selbe wie  in  frischen  Fällen  mit  Entzündung:  man  leitet  das  entzündungs- 
widrige Verfahren  zwar  ein,  gelingt  aber  die  Linderung  der  Entzündung 
nicht  rasch,  dann  schreite  man  sofort  zur  Oi)eration. 

4.  Wenn  sich  2feichen  von  Eiterung  an  der  ursprünglichen  Wunde 
selbst  zeigen  und  der  Fremdkörper  nahebei  liegt  oder  mit  großer  Wahr- 
scheinlichkeit dort  vermutet  wird,  dann  steht  möglicherweise  das  immerhin 
seltenere  Ereignis  selbsttätiger  Ausstoßung  des  Fremdkörpers  durch  die 
Wunde  bevor  und  man  wird  unter  Anwendung  feuchtwarmer  Überschläge 
diesen  Vorgang  zu  beschleunigen  trachten,  um  ihn  rechtzeitig  durch  einen 
Einstich  in  das  Abszeßgebiet  abzukürzen  und  den  Fremdkörper  so  heraus 
zu  bekommen. 


Feststellung  des  Operationsplanes.  Dm  allgenieinen  (te* 
Hichtspiinkte,  die  hierbei  bestiimnend  einwirken,  8ind  folgende: 

a)  Wenn  es  sonst  angeht,  soll  zur  Entfernung  des  Fremd- 
körpers die  von  ihm  heim  Eintritte  gesetzte  Wunde  bentitzt 
werd(*n,  wobei  diese  allenfatls  entsprechend  erweitert  werden  muß.  Es 
gilt  das  naturgeniiiß  hauptsächlich  tilr  frische  Fülle,  wo  es  noch  nicht  zu 
einer  festen  Vernarbnng  gekoniinen  ist. 

Am  günstigsten  werden  sich  in  dieser  Richtung  jene  Fremdkörper 
verhalten,  die  wohl  zum  gniliten  Teile  in  der  Kammer  oder  Iris,  abi-r 
doch  auch  uoch  in  der  Hornhaut  stecken  (vgl.  hier  übrigens  auch  den 
Abschnitt  über  Entfernung  von  Fremdktirpern  aus  der  Hornhaut).  Man 
eröfftiet  solch  eine  Wunde  je  nachdem  mit  der  konischen  Hondc.  einer 
Spatel,  dem  sehmalen  Starmesser  und  benutzt  zur  Erweiterung  am  besten 
eine  feine  (Louisschc)  Schere. 

Ungünstige  Lage  des  Fremdkörpers  zur  Wunde  oder  gleichzeitig  mit 
der  Entfernung  nötige  frisausschneidung  und  Linsenentbindung  machen 
dieses  Verfahren  auch  in  frischen  Füllen  häutig  unmöglich,  so  daß  tat- 
sächlich öfter  eine  neue  Wunde  angelegt  werden  muß. 

In  diesem  Falle  ist  dann  meist  eine  randständige ,  im  Horn- 
haut oder  Lederhantl>orde  gelegene  Wunde  am  vorteilhaftesten.  Frei- 
lich entsteht  bei  solchen  peripheren  Wunden  leicht  Irisvorfall.  iluü  al>er 
ohnedies  die  Iris  verstümmelt  werden,  dann  fällt  diese  Rücksicht  ganz 
hinweg» 

Unter  Ijuständen  ist  jedoch  eine  mehr  zentrale  Wunde  nötig  und 
dann  auch  unbedenklicli  anzulegen,  wenn  nur  der  Schnitt  nicht  gerade 
vor  die  Pupille  zu  liegen  kommt. 

Das  Wichtigste  fiir  die  Wahl  der  Schnittstelle  ist,  daß  die  Wunde 
durch  ihre  Lage,  Richtung  und  Größe  ein  möglichst  bequemes  Erfassen 
des  Fremdkörpers  und  ein  Herausziehen  ohne  viele  Drehungen  und  Wen- 
dungen gestattet. 

Weiß  man  nicht,  wie  groß  der  Körper  ist,  dann  mache  man  von 
vorneherein  eine  größere  Wunde,  die  so  liegt,  daß  sie  leicht  noch  ver- 
größert werden  knnn, 

b)  Wenn  es  nicht  durch  andere  Umstände  erfordert  wird, 
soll  die  Entfernung  ohne  Verstümmelung  der  Iris  gemacht 
werden. 

In  allen  Fällen,  wo  die  Iris  nicht  durch  Anheftungcn  Itefestigt  ist 
und  wo  nicht  von  vfirnchereiu  eine  Ausschneidung  nötig  erscheint,  ist 
deshalb  vor  der  Operation  die  Pupille  durch  ein  Miotikum  zu  verengern. 
Das    hat   noch    den    weiteren  Vorteil,    daß    die  CJefahr,    daß   der  Fremd- 
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körper   etwa   durch   die  Pupille    in    die   hintere  Kammer   gelangt,    ver- 
mindert wird.^) 

Die  Ausschneidung  der  Iris  ist  jedoch  ins  Auge  zu  fassen,  wenn 
der  Fremdköq)er  l)ereits  längere  Zeit  in  der  Iris  steckt,  wenn  er  von 
Elxsudat  umhüllt  ist,  wenn  er  zwar  bloß  auf  ihr  liegt,  aber  durch  or- 
ganisiertes Exsudat  befestigt  ist,  wenn  zugleich  optische  Anzeigen  für 
eine  Iridektomie  vorliegen,  wenn  starke  Blähung  der  Linse  im  ganzen 
da  ist  u.  dgl. 

c)  Mit  dem  Eingriffe  sind,  wo  möglich,  gleich  andere  zu 
verbinden,  wenn  also  z.  B.  der  Zustand  der  Pupille  eine  Iridektomie,  der 
der  Linse  eine  Entfernung  der  Starmassen  erfordert  oder  sicher  erfordern 
wird.  Man  erspart  da  einen  späteren  zweiten  Eingriff  oft  ganz  oder  ein 
solcher  ist  nur  ganz  geringfügiger  Natur  (Diszission). 

Gerade  die  Rücksicht  auf  diese  Forderung  wird  in  frischen  Fällen 
häufig  Veranlassung  geben,  mit  dem  Eingriffe  zur  Entfernung  des  Fremd- 
körpers noch  zu  warten,  wenn  es  im  übrigen  zulässig  ist. 

d)  Eine  Verletzung  der  Linse  soll  natürlich  um  jeden  Preis 
verhindert  werden.  Am  schwierigsten  gestaltet  sich  das  in  jenen  Fällen, 
wo  der  Fremdkörper  ganz  oder  teilweise  im  Pupillargebiete  frei  oder  fixiert 
liegt,  oder  dort,  wo  ein  in  der  Hornhaut  steckender  Körper,  der  stark 
hervorragt,  der  Pupille  gegenübersteht. 

Wo  die  Linse  jedoch  schon  verletzt  ist,  wird  durch  den  Wegfall 
dieser  Rücksicht  die  Entfernung  des  Fremdkörpers  oft  sehr  erleichtert. 

Im  besonderen  ist  die  Lagerung  des  Fremdkörpers  für  den  Ope- 
rationsplan sehr  wichtig. 

Nach  der  Lagerung  in  der  Iris  und  der  vorderen  Kammer  können 
wir  folgende  Gruppen  unterscheiden: 

a)  Der  Fremdkörper  steckt  noch  zum  Teile  in  der  Hornhaut  und  ragt 
in  die  Kammer  vor,  ja  er  kann  mit  dem  hinteren  Ende  schon  in  die  Iris 
oder  Linse  gespießt  sein. 

ß)  Der  Fremdkörper  liegt  ganz  in  der  Kammer.  Er  ist  frei  beweg- 
lich (sehr  selten*)  oder  zwischen  Iris  und  Hornhaut  fest  eingeklemmt,  so 
besonders,  wenn  er  im  Kammer  falz  liegt. 


*)  Caporali,  Sulla  estrazione  dei  corpi  estranei  dalla  camera  anteriore  dell*  occhio. 
Ref.  im  Giom.  inter.  delle  scienze  med.  1880,  S.  1268  (Nagels  Jahresber.  f.  Ophthalm.,  1880, 
Ö.  477).  —  Halten  hoff,  Premier  rapport  de  la  clinique  pour  le  traitement  des  maladies 
des  yeux.  GenAve  1878.  —  Knapp,  Entfernung  von  Fremdkörpern  aus  dem  Innern  des 
Aoges.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1879,  VUI,  S.  71. 

*)  Vgl.  den  Fall  von  Landesberg,  Zehnjähriges  Verweilen  eines  Eisensplitters  im 
Hnmor  aqaeas.  Klin.  Monatsbl.  f.  Aagenheilk.,  1882,  XX,  S.320. 


y)  I>or  FremdköqRT  liefet  auf  d^r  Iris,  ihr  bloß  auhafteiid  oder  mit 
ihr  durch  frisches  oder  orpimsiertevS  Exsudat  verlnindeiu  ödor  er  steckt 
ganz  oder  teilweise  in  ihrem  Gewebe, 

Ä)  Der  FremdkÜrper  liegt  auf  der  Liiisenkapsel.  Jene  Fälle,  wo  er 
diese  durehiiolirt  Imt ,  also  bereits  zum  Tt'ile  in  der  Linse  selbst  steckt, 
sollen  hier  außer  Betracht  gelassen  werden,  weil  sie  bei  der  Besprechung 
der  FremdkÜrper  in  der  Linse  zu  erörtern  sind. 

Zu  X.  Diese  Falle  sind  es,  wo  man,  wie  schon  erwähnt,  am  ehesten 
in  die  Lage  kommt,  die  vom  Fremdkih-per  gesetzte  Wunde  zur  Ausziehung 
zu  benutzen.  Dabei  ist  das  von  Desniarres  angegebene,  L  Bd.,  S.  146, 
besehnehene  Verfahren  anzuwenden,  wenn  der  Fremdkörper  ziemlich  senk- 
recht in  der  Hornliaut  steckt  und  hart  ist. 

Ist  der  Fremdkörper  aber  mehr  rundlich,  steckt  er  nur  in  den  hin- 
teren Hörn  baut  lagen  und  liegt  nicht  der  l'upille  gegen  filier,  dann  kann  er 
nach  En'^tlnuiig  der  Kammer  am  Rande  mit  einem  stumpfen  Häkchen  oder 
einer  kleinen  ('urette  |evcutnrll  mit  der  V'orderkanmierpiuzettc.  Fig.  i>l, 
L  Bd..  S.  30j  leicht  enlfemt  werden.  Hier  besteht  nämlich  die  Gefahr,  daü 
der  Fremdkörper,  wenn  man  von  vorne  her  auf  ihn  einschneidet,  trotz  des 
Stutzens  von  hinten  her  ausgleitet  und  in  den  Kamnierfak  hinablallt. 

Im  Falle  aber  ein  i^olcher  Fremdkörper  gerade  vor  der  Pupille  Hegt, 
bleibt  nichts  anderes  übrig,  als  das  zu  wagen,  und  falls  er  in  die  Kanuner 
entgleitet,  ihn  gegel>enen falls  durch    eine   zweite  tiperatiou   zu  entfernen. 

Zu  {i.  Frei  in  der  Kammer  liegende  Fremdkörper  werden  so  entfernt, 
daü  man  einen  Lanzenschnitt  macht  und  trachtet,  den  Fremdkörper  durch 
das  ausfließende  Kammerwasser  hinausschwemnum  zu  lassen.  Dabei  nmü 
vermieden  werden,  daÜderFremdkrrrper  ilbersPupillargebiet  gleitet  (Punkt  d). 
Darauf  muß  aber  schon  bei  der  Anlegung  des  Schnittes  Bedacht  genommen 
und  autierdeni  der  Kopf  des  Kranken  so  gelagert  werden,  daß  der  Schnitt 
der  Operation  stets  am  tiefsten  Teile  der  Kammer  liegt. 

Eisen-  und  Stahl splitter  kann  man  mit  den  Magneten  vor  Er- 
öffnmig  der  Kammer  an  die  hintere  Hornhautfliiche  und  dann  an  die  ge- 
wünschte Stelle  (unten)  hinziehen.  Das  gelingt  oft  auch  bei  solchen,  die 
10  der  Linse  oder  Iris  oberflächlich  stecken. 

Erfolgt  der  Austritt  mit  dem  abfließenden  Kammerwasser  nicht,  dann 
wird  der  Frenulkörper  mit  einem  Zugwerkzeug  gefaßt  und  herausgezogen. 

Zu  y.  Sitzt  der  Fremdkörper  nur  locker  in  der  Iris,  dann  gelingt  es 
zuweilen,  ihn  ohne  Irisausschneidung  herauszubekommen.  Ist  er  jedoch 
bereits  fixiert  oder  tief  ins  Gewebe  eingebettet,  dann  muß  immer  der  ent- 
sprechende Irissektor  mit  herausgeschnitten  werden.  Man  soll  dabei  nicht 
den  Fremdkörper  selbst  fassen,  weil  man  (Jefahr  läuft  abzugleiten  oder  ihn 
tiefer  ins  Gewebe   zu  drticken,   wenn   er  hart  und   glatt  ist.   Wenn  der 
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Fremdkörper  bröckelig  ist,  dann  kann,  wenn  man  ihn  derb  anfaßt,  die 
Entfernung  mißlingen,  indem  man  ihn  zerdrückt. 

Es  ist  also  nötig,  gleich  durch  weites  Offnen  der  Pinzette  die  Iris 
breit  mitzufassen,  so  daß  der  Fremdkörper  in  einer  Falte  des  Gewebes 
liegt,  wie  dies  schon  Hasner^)  geraten  hat.  Dann  lockert  man  durch 
sanfte  Bewegungen  nach  rechts  und  links  den  Zusammenhang  zwischen 
Iris  und  Kapsel,  wenn  hintere  Anheftungen  bestehen,  ehe  man  die  Irisfalte 
mit  dem  Fremdkörper  hervorzieht  und  abträgt. 

Zu  S.  Hierher  muß  man  auch  jene  Fälle  rechnen,  wo  der  Fremd- 
körper zum  Teile  im  Pupillarrande  steckt,  zum  Teile  aber  frei  auf  der 
Linsenkapsel  aufliegt.*) 

Solche  Fälle,  wo  der  Fremdkörper  bei  unversehrter  Linse  lediglich 
im  Pupillargebiete  sitzt,  indem  ihn  Exudat  festhält,  sind  sehr  selten.  ^)  Ein 
freischwimmender  Körper  kann  sich  bei  Rückenlage  natürlich  auch  gerade 
in  die  Pupille  legen.  Doch  kommt  ein  solcher  Fall  hier  natürlich  nicht  in 
Betracht,  weil  man  durch  entsprechende  Lagerung  des  Auges  den  Fremd- 
körper sofort  an  eine  andere  Stelle  bringen  kann. 

Was  nun  die  Ausführung  der  Operation  anlangt,  so  benutzt  man 
zur  Anlegung  des  Schnittes  eine  Lanze  oder  das  Messer  von  v.  Graefe. 
Am  meisten  üblich  ist  wohl  die  Lanze,  weil  es  sich  ja  meist  um  kürzere 
Schnitte  handelt.  Knapp  gibt  dem  Schmalmesser  oder  dem  von  Beer 
den  Vorzug,  weil  man  damit  Lappen  bekommt,  die  beweglich  sind,  und 
diese  der  Entfernung  des  Fremdkörpers  durch  die  Wunde  weniger  Wider- 
stand leisten. 

Wo  eine  noch  nicht  verheilte  Wunde  benützt  werden  kann,  öffnet 
man  sie,  wie  schon  erwähnt,  mit  der  konischen  Sonde  von  Anel  oder 
einer  feinen  (Star-)  Spatel  oder,  wenn  der  Verschluß  schon  etwas  stärker 
ist,  mit  dem  Schmalmesser,  indem  man  seine  Spitze  zur  Trennung  der 
Wundlippen  vorsichtig  handhabt. 

Liegt  ein  Fremdkörper  gerade  im  Kammerfalz,  dann  darf  man  nicht 
dort  einschneiden,  wo  er  gerade  liegt.  Fällt  nämlich  der  Schnitt  in  eine 
vor  dem  Fremdkörper  gelegene  Ebene,  dann  ist  es  unmöglich,  ihn  aus 
der  Nische,  in  der  er,  gedeckt  durch  die  hintere  Wundlippe,  liegt,  hervor- 
zuziehen. 

Schneidet  man  mit  dem  Schmalmesser  in  der  Ebene,  wo  er  liegt, 
dann  würde  man  ihn  leicht  noch  tiefer  in  den  Kammerfalz  hineindrücken, 
und  fällt  der  Schnitt  hinter  ihn,  dann  zerschneidet  man  die  Iris  an  ihrer 


*)  V.  Hasner,  a.  a.  0. 

*)  Wie  z.  B.   in   dem  von   Germ  an  beschriebenen   Falle   eines  Eisensplitters.    (Zur 
Kasuistik  der  Magnetoperationen.  Zentralbl.  f.  prakt.  Angenbeilk.,  1885,  S.  37.) 
•)  Vgl.  hierzu  den  Fall  von  Knapp,  a.  a.  0.  S.  77. 


Wurzel,  durch  dieses  Loeli  kann  aber  nacli  dem  Hervorzi^/hen  des  Messers 
der  Fremdkörper  in  die  hintere  Kamiuer  gleiten  und  vei-sdiwiiiden.  Außer- 
dem koniint  es,  wenn  die  Iris  dü\m  zerrissen  wird,  zu  einer  heftigen 
Blutung,  die  uns  jeden  Einbliek  raubt. 

Desmarres^)  hat  deshalb  fiir  solche  Falle  geraten,  mit  der  Lanze 
nicht  von  der  Peripherie,  sondern  von  der  Hornhautniitte  gegen  die  Peri- 
pherie hin  einzusehntnden,  weil  man  dann,  da  die  vordere  periphere  Wund- 
lippe nach  hinten  abgeschrägt  ist,  mit  einem  Zuginstrumente  ganz  leicht 
in  die  Nische  gelangen  kann,  wo  der  Fremdkörper  liegt. 

Das  geht  aber  doch  nur  dort,  wo  der  Fremdkörper  sehr  klein  ist 
und  man  somit  nur  einen  sehr  kurzen  Schnitt  braucht, 

Sollte  der  Schnitt  länger  sein,  dann  müMte  er,  damit  die  Lanzen- 
Bpitze  nicht  in  die  Iriswurzel  eindringt,  ziemlich  zentral  liegen  nnd  würde 
somit  vor  die  Pupille  kommen. 

Ein  anderes  Verfahren  besteht  darin,  daü  man  einen  peripheren 
Lanzenschnitt  in  einem  benachbarten  Homhautabsehnitt  anlegt,  so  etwa, 
daß  der  die  Schnitlmitte  treftende  Hornhautradins  mit 
dem,  wo  der  Fremdkörper  liegt,  ungefiihr  HO— 90" 
einschließt  (vgl.  Fig.  3H).  Es  ist  dann  ein  Leichtes, 
mit  einem  stumpfen  Häkchen  oder  einer  kleinen 
Curette  einzugehen  und  den  Fremdköqier  in  die 
Wunde  zu  ziehen,  wo  man  ihn  mit  einer  Pinzette 
faßt,  wahrend  ihn  der  Haken  entgeg^endrückt. 

Zum  Fassen   des   Fremdkörpers   und  Hervor- 
mit  d.m  .tuinifen  Häkchcu    j^j^i^^^  ^[^j^^  nättilich  am  bestcn  ein  stumpfes,  krmn- 

mes  Häkehen,  wie  es  schon  Macken zie*)  l>enUtzte, 
oder  eine  kleine  Curette,  die  Knapp,  einem  Katsehlage  v. Esmarchs 
folgend,  zuerst  in  Anwendung  zog  (Fig.  48,  Bd.  L  S.  25), 

[Auch  die  Vorderkamnjerpinzette  (Fig,  61,  L  lid.,  S.  30|  ist  für  pUüt- 
chentonnige  Fremdkörper  sehr  geeignet.  Holth*)  hat  hiertur  eine  Pin- 
zette mit  löfteUonnigen  Annenden  angegeben. | 

Ks  können  freilich  auch  feine,  geriefte  Pinzetten  verwandt  werden, 
doch  kommt  l)ei  ihnen  leicht  ein  Abgleiten  vor,  das  ein  tieferes  Hinein- 
gleiten des  Fremdkörpers  zur  F^olgt*  haben  kann. 

Sie  dienen  jedoch  gut,  um  den  bis  in  den  Wundspalt  geschobenen 
Fremdkörper  zu  fassen,  und  zum  Fassen  der  Iris,  w^enn  diese  gleichzeitig 


EDtfernunR   «'löe»  Fre rod- 
le Örpiom  »tiM  dem  KimmerrnlK 


*>  Desmarre*!,  Le^ons  cliniqaes  sur  In  Chirurgie  ociilaire.  Pari»  1874,  |»iig.  468 
bis  478. 

^}  MuckeDxie^  I^hrbtich,  8.394  (angeführt  nach  KQai>p  a.a.O.). 

*)  üitlth,  Prüc<-d4^  de  localLiation  radiugrf&phiqtie  des  cotps  ^trangers  de  \\ml  et 
de  rorhite.  AnD.dN«cul,  ltW.15,  CXXXIV,  iiag.401. 
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mit  entfernt  werden  soll.  Da  können  auch  kleine  Hakenpinzetten  benützt 
werden,  wenn  die  Iris  angelötet  ist. 

LöflFel  hat  man  ebenso  wie  Häkchen  benützt,  um  den  Fremdkörper 
heraus  zu  befördern.  Doch  arbeitet  man  im  allgemeinen  mit  Häkchen 
sicherer.  Nur  wenn  man  den  Fremdkörper  über  die  Pupille  ziehen  müßte, 
wäre  ein  Löffel  vorzuziehen.  Man  könnte  auch  daran  denken,  einen  Fremd- 
körper, der  im  Pupillarrand  steckt  und  sonst  auf  der  Kapsel  liegt,  mit 
dem  Löffel  zu  entfernen.  Gewöhnlich  werden  diese  Fälle  so  operiert,  daß 
eine  Ausschneidung  des  Sphinkters,  wo  der  Fremdkörper  steckt,  ge- 
macht wird. 

Man  kann  mit  dem  Löffel  auch  Fremdkörper  aus  der  Wunde  heben, 
die  man  mit  der  Curette  hineingezogen  hat. 

Swasey*)  hat  ein  Werkzeug  angegeben,  das  zur  Entfernung  von  Fremdkörpern 
aus  der  vorderen  Kammer  oder  der  Iris  dienen  und  den  Abfluß  des  Kammerwassers 
(wohl  vor  dem  Fassen  des  Fremdkörpers?)  und  damit  die  Irisausschneidung  unnötig 
machen  soll.  Es  besteht  aus  zwei  von  der  Spitze  zur  Basis  keilförmig  zulaufenden 
Messern  von  v.  Graefe,  die  Rücken  an  Rücken  zu  einer  Art  Schere  vereinigt  sind,  die 
also  nach  außen  hin  schneidet.  Es  wird  geschlossen  in  die  Kammer  eingestochen,  dann 
geöffnet,  der  Fremdkörper  zwischen  beiden  Blätteni  gefaßt  und  herausgezogen.  Sollte 
doch  einmal  Kammerwasser  vor  dem  Fassen  des  Fremdkörpers  abfließen,  so  müßte  das 
daninterliegende  Irisstück  mitgefaßt  und  herausgezogen  werden. 

Da  ich  das  Werkzeug  aus  eigener  Anschauung  nicht  kenne,  so  fehlt  mir  jegliches 
Urteil  über  seine  Brauchbarkeit. 

Der  Magnet  findet  bei  Eisen-  und  Stahlsplittern  ausgedehnte  Ver- 
wendung, und  zwar  auf  folgende  Weise: 

Erstens,  um  vor  der  Eröffnung  der  Kammer  einen  Splitter,  der 
ganz  frei  beweglich  ist  oder  im  (Icwelie  der  Iris  oder  Linse  steckt,  an 
einen  zur  Entfernung  günstigen  Platz  zu  ziehen  und  so  z.  B.  die  Verletzung 
der  Linsenkapsel  zu  vermeiden.  Man  setzt  den  Pol  des  Elektromagneten 
gegenüber  dem  Fremdköii)er  auf,  schließt  dann  den  Strom  und  zieht  ihn 
auf  diese  Weise  an  die  hintere  Hornhautfläche.  Dann  führt  man  ihn  mit 
den  Magneten  an  den  gewünschten  Ort. 

Zweitens,  um  Splitter,  die  noch  zum  Teile  in  der  Hornhaut  stecken, 
zum  anderen  Teile  jedoch  in  die  Kammer  ragen,  nach  Erweiterung  der 
W^unde  oder  Abtragung  oberflächlicher  Homhautschichten  ^)  hen'orzuziehen. 

Drittens,  um  nach  Eröffnung  der  Kammer  den  Fremdkörper  in  die 
Wunde  zu  ziehen  und  entweder  gleich  damit  heraus  zu  befördern  oder 
mit  einer  Pinzette,    einem  Li*)ttel   oder   einer  Kürette   aus   dieser   zu    ent- 


*)  Swasey,  An  instrument  for  removing  foreign  bodies  from  the  iris  and  anterior 
Chamber  of  the  eve.  Med.  Hec,  Febr.  1894,  Nr.  0.  (Referiert  in  Nagels  Jahresber.  f.  18^4. 
a  381.) 

*)  Hirsch berg.  Der  Elektromagnet  in  der  Augenheilkunde.  Leipzig  1885,  Ö.  IG  u.  ff. 
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fernen,  wenn  er  sich,  wie  das  leicht  geschieht,  in  der  Wunde  vom  Mag- 
neten abstreift. 

Zum  Herausziehen  aus  der  Kammer  bedient  man  sich  einer  platten 
Ansatzsonde  als  Magnetpol. 

Man  hat  auch  geraten,  statt  des  Elektromagneten  durch  Streichen 
magnetisch  gemachte  Zuginstrumente  (Haken,  Curette,  Pinzette)  zu  be- 
nutzen, was  in  Ermanglung  eines  geeigneten  Elektromagneten,  wenn  man 
nur  einen  stabilen  Magneten  zur  Verftlgung  hat,  gewiß  sehr  zu  emp- 
fehlen ist. 

Die  Entfernung  der  im  ganzen  in  die  vordere  Kammer  getretenen 
Linse  wird  bei  Besprechung  der  Operationen  zur  Entfernung  luxierter 
Linsen  abgehandelt  werden. 

Die  Entfernung  von  Schmarotzern  aus  der  vorderen  Kammer 
erfolgt  durch  Punktion  der  Hornhaut.  Am  besten  ist  es,  wenn  es  gelingt, 
den  Schmarotzer  durch  den  ausfließenden  Kammerwasserstrom  mit  zu 
entfernen.  Sonst  nmß  er  mit  einer  Pinzette  gefaßt  und  hervorgezogen 
werden. 

Blasenwtinner  der  Iris  werden  durch  Iridektomie  beseitigt. 


Operationen  an  der  Linse. 


Die  operativen  Eingriffe  an  der  Linse  bestehen  entweder  bloß  in 
einem  oder  mehreren  Einschnitten  in  die  Kapsel  und  die  Linsenmasse 
oder  die  an  Stelle  der  Linse  befindliche  Haut  (Diszission,  Ein-  und  Zer- 
schneidung), oder  in  einer  Entfernung  dieser  Gebilde  aus  dem  Augapfel 
(Extraktion,  Ausziehung)  oder  endlich  in  einer  bloßen  Verlagerung  im 
Auge  selbst  (Depression,  Niederdrückung). 

Damach  unterscheiden  wir  drei  Hauptniethoden  der  Linsenoperationen, 
von  denen  die  letztgenannte,  die  Depression,  eigentlich  seit  der  Mitte  des 
19.  Jahrhundertes  aus  der  wissenschaftlichen  Augenheilkunde  verschwunden 
war,  aber  neuerdings  von  einzelnen  Operateuren  fiir  gewisse  Fälle  wieder 
eingeführt  zu  werden  versucht  wird. 

Die  einzuschlagende  Methode  und  das  dabei  zu  wählende  Verfahren 
richten  sich  zunächst  nach  der  Art  und  Beschaffenheit  der  Linse  und 
ihrer  Veränderungen,  dann  des  betreffenden  Auges,  endlich  aber  auch 
nach  allgemeinen  und  leiblichen  Zuständen  des  Kranken. 

Die  Veränderungen,  die  zu  diesen  Eingriffen  Anlaß  geben,  sind  vor- 
nehmlich und  in  der  überwiegendsten  Mehrzahl  Trübungen  des  Kristalles 
und  seiner  Kapsel,  sog.  Stare,  so  daß  die  Eingriffe  auch  kurzweg  als 
Staroperationen  bezeichnet  werden,  dann  Lageveränderungen  und  Fremd- 
körper der  Linse  und  schließlich  ein  zu  hoher  Brechwert  des  Auges  (hohe 
Myopie),  der  eine  Verringerung  durch  Entfernung  der  (klaren)  Linse  wün- 
schenswert und  ersprießlich  macht. 

Geschichtliche  VorbemerIcungen.O 

Die  Operationen  an  der  Linse  reichen  schon  ins  Altertum  zurück.  Dabei  ist  je- 
doch der  Umstand  bemerkenswert,  daß  sich  die  alten  Operateure  nicht  bewußt  waren, 
an  der  Linse  zu  operieren ;  im  Gegenteile,  ein  Eingriff  an  der  Linse  galt  ihnen  für  un- 
bedingt untersagt,  weil  man  die  Linse  für  das  Organ  der  Sehwahrnehmung  hielt  und 
glaubte,  jede  Veränderung  der  Linse  führe  zur  völligen  Erblindung.  Bekanntlich  erhielt 


*)  Ich  habe  einen  großen  Teil  des  Geschichtlichen  den  trefflichen  Werken  von 
Magnus  (.,Geschichte  des  grauen  Stirs",  Leipzig  1876,  und  „Augenheilkunde  der  Alten", 
Breslau  1901)  entnommen. 

Cxerroak,  Die  angen&ratlichen  <!)per»tionen.  ü.  Aufl.  IT.  20 
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sicli  der  große  Irrtum  aber  das  Wesen  iles  Stars  durcli  iiielir  als  zwei  Jahrtatiseudc  im 
u  den  Aufaiig  des  18.  Jalrrhundcrtü. 

Wasi  iilflü  die  alten  Operateure  zu  operieren  minriton,  war  die  awa  ihren  himHiral- 
pitthok»j^iseheij  Anschaimngea  entspniii|?eije  Siiffiisi«^,  dsiüi  jnöy-^jxa,  ein  in  der  I'iipiiU' 
(aiieli  in  tler  Kammer)  j^erinnendeis  Kxsudat,  das  immer  härter  wird.  ') 

Von  den  Staroperatifioon  hat  als  Bclbstüiidiges  Verfahren  nur  die  Depression 
( Vergeh i eh II Qo^  tliirch  Niederdrüekun^j  besitanden,  die  sJeK  alJerdin»?»  eines  hohen  Alter* 
und  ^Toßer  teehnisieher  VidleniJtuitf  rühmen  kann.  Ein  Hil fsverfahren  war  die  Zer- 
s  t  i\  e  k  e  1  n  n  n  der  Ijinse. 

[Nach  Himly-)  ül^ereinatinimend  mit  .T  jHigkeu  ^)  ist  die  in  Rede  stehende  Hiiiipt- 
methode  der  Stitroperation,  die  DiBlakation  des  Htares  (franzosiseh:  Ahaissement  de 
la  cataratte.  engtiflch:  conehinor)  in  zwei  versehiedenen  Verfahren  j^ellht  worden:  1>  die 
Depression  des  Stares,  darin  bestehend,  daß  die  Linse  dnreh  Druck  auf  ihren  c»beren 
Riind  ztierst  in  zn  ihrer  urspningliehen  Stellimg  paralleler  Kheiie  nach  unten  verschidieii 
und  so  auf  den  Boden  des  Au^rapfels  (Glaskörpers)  ijelept  wird,  daß  die  Vorderflüebr 
derselben  narh  unten-vorue  sieht.  Nach  Jüngken  kann  die  Depreesion  nur  durch  Ein- 
stich der  Depressiunsnadel  durch  die  Sklerotika  ausgeführt  werden.  2.  Die  He- 
klinatton  des  Stares,  darin  bestehend,  daß  die  Linse  rturrli  Dntek  auf  ihre  Vnrder- 
fläche  um  ihre  h*U'izontale  Achse  gedreht  und  durch  den  (ilaskfjrper  in  den  Grund  des 
Auges  zurückgewälzt  uird:  die  hiTitere  Linicnf lache  siebt  danach  nach  nuten  und 
vurue-  Die  Reklinatiun  kann  durch  Einstich  durch  die  Hklera  (R.  per  Skleronyxi  Ji) 
oder  durch  die  Cornea  (R.  per  Keratonyxin)  ausgeführt  werden.  Auch  die  Kum- 
hination  heider  Verfahren  wurtle  angewendet,  ebenso  die  seitliche  Verschiehnug  der 
leinst'  in   VerhindtiDg  mit  Depression  und  Reklinatifui. 

Die  Depression  ist  das  älteste»  klassische  Verfahren  der  l>isl<>kationsmeth<Hle. 
Die  Reklination  wurde  erst  1785  von  Willhurg  aagegehen;  jedoch  sagt  Jüngken 
wörtlich:  „Häufip  mißlingt  die  Depression  und  in  den  mehrsten  Fällen,  wo 
die  Linse  dennoch  disloziert  wurde,  geschah  dies  durch  Reklination  der- 
selben,** Soweit  heute  Überhaupt  noch  die  Dislokation  des  Stare»  in  Betnicht  kcmiint, 
kann  es  sich  auch  aus  dieaem  Grunde  nur  um  die  Reklination  handetn.] 

Niederdriickung  des  Star®. 

Die  Niederdrllckung  des  Stars  Ist  alst^  das  ältesti'  operative  Verfahren  gejren  die 
Starkninkheit.  Es  wurde  schon  von  den  Indem,  dann  spater  von  den  Griechen  und 
Römern  jjeübt  und  heirschte  eigentlich  unheschränkt  durchs  gjinze  Mittelalter  bis  zum 
Aufkommen  der  Extraktion  in  der  Mitte  des  IK.  Jahrhunderts.  Aber  auch  da  verschwand 
es  nicht  sofoH,  sondern  es  wurde  zwischen  der  Extraktion  und  der  Niedenlrückung 
noch  ein  erbitterter  Kampf  jreführt,  der  aiifänjüriieli  fast  zu  Gunsten  der  Depression  ver- 
lief, aber  mit  ihrer  vollstiindigeu  Niederlage  \*eg^n  die  Mitte  des  19.  Jahrhundert^s 
endete.  Von  da  ab  verschwindet  die  Depression  aus  der  wissenschaftlichen  Äitgenheil' 
knnde  fast  gänzlich;  nurimtJnent  und  in  Indien  filhii  sie  noch  eiu  von  Kurpfuschern 
gehegtes  Dasein. 


*)  Die  anf  richtigijrea  Anschauungen  beruhende  Auffassung  des  yisuÄf-^^a  und  d<-r 
Beziehungen  die>es  xum  67:d/;j[xa.  die  unserer  modernen  ^tark-hrL-*  nahe  küinaien,  wie  sie 
Ai'tjus  und  einzelne  f Ophthal uudngen  der  bvzantinisehen  Zeit  hatten,  haben  keinen  FJatluß 
auf  die  allgemeine  ^tarlt'hn*  ihrer  Zeit  i^eüfit  (Muj<nus). 

'^  Hiraly,  Die  Krankheiten  und  Mißbildungen  des  menschliehen  Auires  und  deren 
Heilung.  Berlin  1843,  2,  Tril,  S.  291  u.  ttV 

')  Jiingkt^n,   Die  Lehre  von  den  Augenkrankheiten.  Bi^rlin  1842,  3.  Auß»  S.  ätilu.fl'. 
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Man  kannte  im  Altertum  zwei  Verfahren  der  Niederdrückung,  nämlich  das  mit 
Einfahrttng  der  Nadel  durch  die  Hornhaut  (Keratonyxis)  und  das  ältere  durch  die  Leder- 
hant  (Skleronyxis). 

Die  Niederdrückung  durch  die  Hornhaut  erhielt  sich  bei  den  Arabern  und 
durchs  ganze  Mittelalter  bis  in  die  Neuzeit.  Wenn  sie  sich  auch  im  Anfang  des  18.  Jahr- 
hunderts geringer  Beachtung  erfreute,  so  ist  es,- wie  Magnus  nachgewiesen  hat,  doch 
ganz  unrichtig,  daß  sie  erst,  wie  Himly,  Chelius,  v.  Arlt  u.  a.  glaubten,  von  Buch- 
horn  erfunden  worden  sei. 

Die  Skleronyxis  zeigt  von  den  ältesten  Zeiten  bis  in  die  Mitte  des  vorigen 
Jahrhunderts  denselben  Charakter  (Magnus).  Sie  wurde  meist  nach  der  Art  des  Celsus 
mit  einem  einzigen  Instrument,  der  Nadel  ausgeführt.  Weniger  gebräuchlich,  aber  doch 
bekannt  und  z.  B.  von  den  Arabern  auch  gepflegt,  war  das  indische  Verfahren,  zuerst 
mit  einer  scharfen  Lanzette  die  Lederhaut  zu  durchbohren  und  dann  erst  den  Star  mit 
einer  stumpfen  Nadel  niederzudrücken. 

In  den  wesentlichen  Handgriffen  erlaubte  man  sich  keine  Neueningen,  nur  in 
nebensächlichen  Dingen  wich  man  von  der  alten  Operationsweise  ab. 

Erst  mit  dem  Auftreten  der  Extraktion  wurde  das  anders;  man  suchte  nach  Ver- 
besseningen und  Vervollkommnungen,  um  die  Depression  im  Kampfe  mit  der  Extraktion 
zu  stützen,  und  so  stammen  alle  Neuerungen  dieses  Verfahrens  erst  aus  dieser  Zeit 
(Scarpa,  Pott,  Willburg,  der  Erfinder  der  Reklination  u.  a.) 

Zu  Beginn  des  19.  Jahrhunderts  rückte,  infolge  der  Bemühungen  dieser  trefflichen 
Chirurgen  und  Okulisten,  die  Depression  wieder  sehr  in  den  Vordergruni.  Nichtsdesto- 
weniger war  es  um  ihre  20(X)jährige  Herrschaft  geschehen.  Nach  dem  4.  Jahrzehnt  wurde 
sie  von  der  inzwischen  kräftig  entwickelten  Extraktion  ganz  überflügelt  und  nach  dem 
6.  Jahrzehnt  kann  sie  nahezu  als  gänzlich  verlassen  bezeichnet  werden. 

Die  Geschichte  der  Depression,  wie  der  Staroperation  überhaupt,  ist  außerordent- 
lich interessant;  doch  muß  ich  mir  hier  ein  näheres  Eingehen  darauf  versagen  und  ver- 
weise auf  die  einschlägigen  Werke  von  Hirsch,  Magnus  und  Hirschberg.*)  Wer 
sich  für  die  Geschichte  der  Augenheilkunde,  der  Medizin  überhaupt  und  des  Kurpfuscher- 
tums  interessiert,  wird  dort  eine  Fülle  von  Anregung  finden. 

Die  Depression,  das  „Starstechen'',  wurde  im  Mittelalter  bis  in  die  neuere  Zeit 
meist  von  den  Starstechern,  die  gewöhnlich  gar  keine  ärztliche  Ausbildung  besaßen,  ge- 
übt. Sie  zogen  im  Lande  umher,  von  Jahrmarkt  zu  Jahrmarkt,  und  operierten  coram 
publico  die  Starkranken.  Nach  den  Operationen  und  nach  Empfang  des  Honorars  zogen 
sie  wieder  weiter,  ohne  sich  um  die  operierten  Kranken  zu  kümmern,  die  häufig  genug 
durch  die  Folgen  des  Eingriffes  das  wiedergewonnene  Augenlicht  nachträglich  verloren. 

Die  wissenßchaftliche  Medizin  befaßte  sich  fast  gar  nicht  mit  der  Staroperation 
und  als  sich  dann  später  im  17.  Jahrhundert  doch  auch  wieder  gebildete  Ärzte  damit 
beschäftigten,  nahmen  sie  Ici  ier  zum  Teil  die  Unsitten  und  das  schwindelhafte  Gehaben 
der  reisenden  Kurpfuscher  an.  Erst  im  18.  Jahrhundert  sehen  wir  die  operative  Behand- 
lung des  Stars  in  wissenschaftliche  Bahnen  einlenken. 

Nur  ganz  vereinzelte  Autoren  wollten  die  Reklination  nach  dem  Ende  der  sechziger 
Jahre  des  19.  Jahrhunderts  wieder  in  vollem  Umfange  rehabilitieren.  So  Despres*)und 
Elias»). 

*)  Hirschberg,  Geschichte  der  Augenheilkunde.  In  Graefe-Saemisch  Handb.  d. 
Aogenheilk.,  1899,  XII,  2.  Teil. 

')  Despr^s,  D^^nncleation  dn  cristallin  dans  Toperation  de  la  cataracte  par  deplace- 
ment.  Soc.  de  Cliir.,  7.  Mai  1873;  Gaz.  des  hup.,  1873,  pag.  596. 

(   ')  Elias,  Sur  la  r^habilitation  de  la  r^linaison  dans  Toperation  de  la  cataracte.  Gaz. 
m6d.  d'Orient,  1875,  Avril. 

20* 


Et\^a8  zülilreichpr  sind  jeoe,  die  io  gewissen  Ausiiahmsfäilen  dio  Niederdrilckting 
für  laijurczeigt  erachteten.  Es  lieziebt  sich  das  auf  sekuodilre,  li^eseh rümpfte  *ider  ur»ge- 
waebsene  St^re,  auf  harte  Stare  hei  ^ilaskarperverflUfifliguiij?.  dann  auf  Falle,  wo  i'in 
örtliehes  oder  ÄJl^eiiieiiies  Leideo  die  Extraktioo  besmiders  gefahrlich  macht ,  als^a  l»ei 
hochbetagten  GreiRen,  hei  marastiscbeu ,  hei  mit  Konatitationsaaoinaücu  bebaftet^u  In- 
dividuen, bei  Bronchitis,  femer  bei  F&lleii,  wo  das  eine  Auge  durch  Bbitiiugen  nach 
einer  Extraktion  zugrunde  gegangen  war,  bei  unheilbarem  Trachom  oder  Tränensjick- 
bleiinorrh*ie  and  Oüaena.  hei  Fiirnnkulose  der  Gesichtshaut»  endlich  bei  Catanieta  Mor- 
gagnif   ^^enn   der  Kern    wegen  (TbisknrperveHust   zunlckgela>isen    wurde  u- dirl.  mehr,  V> 

Dann  schweigt  die  Literatur  über  die  Keklination  durcli   Jahre  gilnzlich, 

Neuerdings  beginnt  hü  aber  wieder  auizntauchen,  indem  Stimmen  laut  werden^, 
dafi  sie  tu  gewifiaen  Ausnahmsfällen  zulässig  erscheinen  möchte. 

Truc*K  der  zwei  Fälle  mit  Niederdrücknng  behandeU  hat.  gibt  folgende  Anzeigcu 
für  dieses  Verfahren:  Gefahr  gn^ßer  rnruhe  des  Kranken,  ^starker  Blutungen  und  Kite- 
ningen  iles  Auges,  Luxation  der  Linse. 

Auch  Delord*K  ein  Schüler  Trncs,  glaubt,  daß  die  Niederdrückung  des  Stares 
nicht  ganz  In  die  Reihe  der  historiicheu  Operationen  verwiesen  zn  werden  verdient.  In 
gewisfeu  Fällen  könne  sie  befriedigende  Erfnlge  gehen.  Die  Reklination  dnrch  die  i^eder- 
hant  sollte  das  gewöhnliche  Verfjihren  darstellen.  Den  »chweren  Zufällen  nach  der  (*pe* 
ration  (Infektion.  Wiede  rauf  steigen,  Verschiebung  in  die  vordere  Kammer,  Nachatar, 
(iJaukoni  und  sympathische  Ophthalmie)  könne  man  öfters  durch  einen  sekundären  Ein- 
griff lieikommen;  sie  seien  übrigen»  selten.  Die  Anzeigen  nv&ren  folgende:  L  Bei  Ge* 
fahr  einer  expulsiven  Blutung,  die  beKtehf^  wenn  man  das  zweite  Auge  eines  Ment^cben 
operiert,  bei  dein  sich  dieses  verhüngrdsvolle  Ereignis  «ehon  am  L  Auge  eiuirestellt  hatte. 
2.  Bei  Gefahr  von  Infektion  (chronische  Eiterung  der  Adnexa  oculi).  3.  Bei  ungelehrigen» 
hysterischen,  epileptii?cheo,  dehrierenden,  allgemein  puraly tischen  Kranken.  4-  Zuweilen 
bei  alten  Hustern,  IVostatikern  oder  hei  Gefahr  des  Glaskorpervorf alles,  wenn  dieser 
entartet  int,  oder  dieses  Ereignis  hei  einer  frQheren  harmlosen  Operation,  z.  B.  Iridek- 
lomie,  eingetreten  ist.  Gegenangeüe i gt  ist  die  Keklination  hei  weichen  oder  halb* 
weichen  Staren,  bei  jungen  Leuten,  dann  dort^  wo  der  Versuch  einer  Reklinatif»n  an 
einem  Auge  mißlungen  ist  und  die  Un?achen  des  Mißerfolges  am  anderen  Auge  nicht 
leicht  zu  beseitigen  scheinen,  sowie  hei  Atigen,  die  von  Glaukom  bedroht  sind. 

Auch  Holth^)  bespricht  in  einer  neneren  Arbeit  die  Anzeigen  der  Reklination. 
Bei  einer  B9jährigen    häniophilen  Frau,   die  vor  2  Jahren  nach  Kataraktext raktion  ihr 


*)  Vgl.  Coccius  frn  Knapp.  Rejs«noti*en,  1872);  v.  Arlt,  Oj>erati(>n sichre,  1H74; 
Bonnel,  Des  accidentn  inftaminatoire»  cooaÄcutifs  ii  l'opÄration  de  la  cataraete.  Th^se  de 
Paris,  187ö;  v.  Millingfin,  8ur  ta  rähabilitation  de  hi  reclinaisün  dans  roperatinu  de  la 
cataracte.  Gaa,  mM.  d'Orient. ,  1075»  Nr.  h  nnd  6;  Hteffan,  15.  n.  1(1  JKhreshericht  der 
Augenherliinstalt  in  Frankfurt  a.  M,,  1877  u.  1878;  Andrew,  Diübcation  ni'  the  lens,  with 
remarks  «n  the  old  Operation  of  e<mchin^.  ßrit.  med,  Jonrn..  S'O,  Dezember  188i;  Rumpoldi. 
E  tincora  iudicata  in  fjnalche  c^iso  la  depressione  delhi  cataratta?  Ännal.  di  »ftalni.,  lH8t5, 
XV.  pap.  423;  Gayet,  Rapport  snr  ryp^ratinn  de  la  cataractc.  Bericht  des  \'IL  intemut. 
Opbth  ahn. -Kongresses  zu  tleidelherg,  1888,  S«  108;  Coli  ins,  On  some  exceptional  cases  of 
eperation  of  cataracL  Lancet,  1891,  II,  pag.  479;  WiiJot,  De  la  cataraete  heraorrhagiqne. 
Tb«sedeP^is,  1891. 

*)  Truc,  Deux  cas  d'ahaissement  de  la  cataracte.  Tungr.  intemat.  d'ophtaltii ,« 
4.  Aagast  1900. 

*)  Delord,  D^  fahaissement  de  la  ciitaract«.  These  de  Montpellier;  ref  Annales 
d'«wiül«ticiu*.  1901,  T.  VKXyi.  pag.  234. 

*}  HoUh,  Kan  reclinatio  cataractae  ogsaa  nnttldags  have  üine  indikationer?  Norsk. 
Mag.  f.  Lä^videnskaber.  U>ÜL  S,  447.  (Ret  ia  Nagels  Jahresbericht  f.  1901,  ^^  S30*) 
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linkes  Auge  durch  profuse  Blutung  verloren  hatte,  operierte  Holth  das  andere  Auge 
nach  der  alten  Methode:  Reklination  per  Skleronyxin.  Durch  Mitteilungen  von  dem 
ältesten  norwegischen  Augenarzt  Keys  er  wußte  Holth,  daß  das  schlechte  Resultat  bei 
der  Reklination  in  früheren  Zeiten  nicht  von  Panophthalmitis  oder  Iridozyklitis,  sondern 
von  Glaukom  herrührte.  Da  man  indessen  nunmehr  über  Miotika  und  dnickvermindemde 
Operationen  verfügt,  deren  unsere  Vorfahren  entbehren  mußten,  glaubte  Holth  die  er- 
wähnte Methode  versuchen  zu  können,  obgleich  er  das  beste  Mittel  gegen  ein  eventuelles 
Glaukom,  nämlich  die  Iridcktomie,  am  liebsten  vermeiden  wollte,  und  zwar  auf  Grund 
der  Hämophilie  der  Patientin.  Nach  der  Reklination  bekam  Patientin  Glaukom  und 
nach  mehreren  Versuchen  mit  Sklerotomien  und  Punktion  der  vorderen  Kammer  mußte 
schließlich  die  Iridektomie  vorgenommen  werden,  worauf  die  glaukomatösen  Symptome 
schwanden.  Acht  Monate  nach  der  Operation  war  das  Gesichtsfeld  für  Weiß  und  Farben 
von  normaler  Ausdehnung.  S  mit  -|- 14  =  7i8- 

Als  Indikationen  für  die  Operation  nennt  Holth  außer  den  geschilderten  analogen 
Fällen  auch  Fälle  von  Nachstar,  in  denen  die  Kapsel  sich  nicht  durchschneiden  läßt, 
sowie  Katarakt  bei   unruhigen  Geisteskranken  und  bei  einzelnen  Fällen  von  Trachom. 

Power*),  der  zuerst  mit  Stich  die  hintere  Kapsel  eröffnet  [was  übrigens  schon 
von  Pourfour  du  Petit  u.  a.  („Depression  a  la  Boutonni^re**,  S.  Himly,  a.  a.  0.  S.  297) 
empfohlen  worden  war],  dann  die  Linse  versenkt,  betrachtet  als  Anzeigen:  sehr  alte, 
geistesschwache,  taube  Kranke,  solche  mit  Bronchitis,  Hämophilie  oder  Epilepsie,  solche 
mit  Linseuschiottern  bei  Glaskörperverflüssigung. 

Roure')  hat  zweimal  rekliniert.  In  einem  Falle  war  die  Linse  bei  einem  25jährigen 
zu  hart  gewesen,  um  diszindiert  werden  zu  können. 

Ebenso  glaubt  Bourgeois'),  daß  die  Depression  des  Stars  nicht  ganz  verlassen 
werden  sollte.  Er  betrachtet  als  Anzeigen:  Furcht  vor  expulsiver  Blutung,  drohende 
Infektion,  Ungefügigkeit  des  Kranken  (Demenz,  Alkoholismus),  chronische  Bronchitis, 
drohenden  Glaskörperverlust  (Irisschlottern,  Subluxation  der  Linse).  8—14  Tage  vor  der 
Depression  ist  die  Iridektomie  auszuführen,  um  vor  Drucksteigerung  nach  der  Depression 
zu  schützen.  Dreimal  hat  Bourgeois  so  mit  bleibendem  Erfolg  operiert. 

[Albertotti  ^)  hat  ein  hakenförmiges  Instrumentchen  angegeben,  das  durch  eine 
Hornhautwuude  in  die  Vorderkammer  und  hinter  die  Iris  geführt  wird  und  die  Rekli- 
nation wesentlich  erleichtert.  Basso*)  findet  dies  Vorgehen  für  zu  schwierig  und  reißt 
daher  mit  einem  kleinen  Instriunentchen  die  Zonula  ein,  bevor  er  die  Verlagerung 
der  Linse  vornimmt;  aber  er  beobachtete,  wie  de  Vries*),  ernste  Folgen  (Sekundär- 
glaukom, perforierende  Hornhautgeschwüre,  subchorioidale  Blutung).] 

In  den  meisten  der  von  den  genannten  Operateuren  angegebenen  Fällen  ist  wohl 
die  subkonjunktivale  Extraktion  vorzuziehen.  Es  bleibt  dann  eigentlich  nur  die 
expulsive  Blutung  als  Anzeige  übrig,  wo  die  Reklination  auch  von  vielen  Augen- 
ärzten, die  sich  in  der  französischen  ophthalmologischen  Gesellschaft  an  der  Diskussion 
über  Bourgeois'  Vortrag  beteiligten,  als  zulässig  erklärt  wurde,  und  die  Reklination  ge- 
schrumpfter Stare  (Cat.  arido-siliquata)  bei  ganz  kleinen  Kindern  (v.  Arlt). 


')  P  ower,  A  plea  for  the  occasional  Performance  uf  depression  for  the  eure  of  cataract. 
Ophthalra.  Rev.,  1901,  pag.  (501 ;  Anier.  Journ.  of  Ophthalra.,  1901,  pag.  229. 

')  Roure,  Deux  cas  d*abaissement  de  la  cataracte.  R6v.  g^n^rale  d'ophtalm., 
1901,  Nr.  2. 

')  Bourgeois,  Die  Depression  des  Stares.  Franz.  ophthalni.  Gesellsch.,   1902. 

'*)  Albertotti,  Intorus  airabassamento  della  cataratta.  Annal.  di  ottalm.,  1^K)B, 
XXXII,  pag.  85. 

*)  Basso.  L'abassamento  della  cataratte  e  le  sue  conseguenze  (un  metodo  per  eseguirlo). 
La  clinica  oculistica,  Gennajo  1904.  (Ref.  Jahresber.  f.  Ophthalm.  1904,  S.  B79.) 

•)  De  Vries,  Ref.  Jahresbpr.  f.  Ophthalm.,  1904,  S.  380. 


[Zuletzt  liat  lioImcH  Spicer')  iiml  Axeofeld')  als  Methode  der  Wahl  für  diene 
Fülledie  Dishikatbii  derKafiy^kt  empfohlen;  Aienfeld  hat  vier  Fülle  mit  Reklination  per 
Sklerojiyxin  in  der  Weise  operiert*  daÜ  er  imcli  voniusgescliickter  bidektt^öiie  die  Nadel  im 
Sklera l band  eiüflihrte.  In  Fig.  31J  ist  die  Art  seines  Vorgehens  (gezeigt.  In  der  L)iskus.sioii 
sprach  sich  Salti  er  ge^eu,  Kiihnt  für  die  Keklitiation  in  Aüsnalimsfiiüeu  an?*,  wobei 
letzterer,  svie B  a  sst»,  vor  der  Linsenveraehiehiing  ohen  dieZoDula  ausgiebig  zu  zerreißen  rüt.J 

Aher  gerade  hei  expulsiven  Blutnnjorea  ist  leider  die  vorlftufige  Iridektumie  be- 
denklich. Aneh  nach  ihr  kommen  doch  expulfiive  Blutungen  vor.*) 

Die  iiefahr,  daß  da«  Auge  durch  (llauktjm  zugrunde  geht,  ist  ohne  vor  mier 
nach  der  Depression  Terrielitete  Schutzoperationeo  gegen  (flaukom  gewiß  sehr  trroÜ. 
Man  vergleiche  nur  die  Depresstonsstatiatiken  (50**/o  Verlust  wie  l*auas*)  und  MendeT'F 
erwähnen)   lujd  die  Aogitben   von  Wicherkie wicz*)  und    Mader^)     Ober  von    ihnen 


^ )  H  0 1  m  e  s  ä  p  i  c  e  r,  Up h Ihal  m .  Ke view,  August  1 906- 

*)  Äxenfeld^  Sklerokornealer  Starstich  (ökleronyxis  anteriorl  nach  voran sgesehickter 
Iridektiimie.  Ber,  d,  34.  Versamml.  d.  uphthalcn.  UeaeUsch,,  Heidelberg  VM)1^  H.  IIU. 

')  l*flüger  erwiilinte  in  der  I>isiku<?siiin  über  Boorgeois*  Vortrag  einen  Fall,  wo 
nach  einer  iiräliminären  Irtdektomie  eine  expulRive  Blutung  eintnit  Er  ist  daher  ftir  die 
liepresMion  ohne  «ine  ^olebe. 

|)  Panasj,  Diskuss^iun  jeu  Trucs  Vortrag  um  Internat.  Ophtbalm. -Kongreß  191KJ, 
4  August, 

*)  Mendel^  Über  StarrijjeratiuQen  bei  Huchbetagten.  Berliner  klio.  WfKjhensebr..  l*j(Jl, 
Nr.  32  u.  Zentralbl  t  prakt.  Augenbeilk..  190K  t^.  232.  Die  Arbeit  enthalt  eine  ZnHaiiinien- 
üteyung  der  Fälle  von  tstarextraktionen  L>ei  H<hchbetagten .  d.  h.  bei  ^Starkraoken  über 
HO  Jahre.  Es  wurden  von  1869— 1[H)1  im  ganaen  36  sülcbe  Extraktionen  gemacht  Fin  Fall 
ging  nach  Uro  klappung  des  Ifornhautlappens  durch  Eiterung  verloren ,  in  einem  anderen 
Falle  trat  T<>d  durch  BronchupDeunnmie  ein.  Tnter  den  36  tiperatiünen  waren  34  Erfolge, 
hImi  ^14*4°  0-  Vergleicht  man  damit  die  Reklinatlonsstatistiken,  so  ergibt  sich  Iiei  ihnen  ein 
Geiiamt verlast  von  bO^I^  ^^^  ^^  den  fWtrebungen  von  Panas»  Truc  und  Valude  ent- 
gegengezuh alten,  die  die  Reklination  bei  einzelnen  Hochbetagten  als  Ausnabrasverfahren 
gelten  lassen. 

*)  W  i  c  b  e  r  k  i  e  w  i  e  z,  t>iskuj?sion  zu  Trucs  Vortrai?  am  intemat,  Ophthalm  -Kongreß 
4.  August  19CX). 

')  Maden  Weitere  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Endresultat©  nach  Reklination.  Wiener 
klin,  Wochenschr,,  19(J1,  Nr.  /)0,  Das  Endresultat  der  Eeklination  in  den  39  vim  Mader 
beobachteten  und  mitgeteilten  Fällen  muß  als  außerordentlich  ungünstig  bezeichnest  werden. 
Die  meisten  waren  erblindet  oder  fast  erblindet  und  bei  jenen,  die  noch  ein  nenneuH wertes 
8ebvermfjgen  hatten,  bestanden  Zustände,  die  eine  ungünstige  Prognose  für  den  weiteren 
Verlauf  stellen  ließen.  Von  den  39  Fallen  endeten  bis  itum  Zeitpunkte  der  Beobaehtung  lo 
(40'^  ^jj  mit  Amaurose;  nur  in  i*  Fallen  (237*)  ^'^^i*  "^'*  Korrektion  noch  ein  \lsus  zu  er- 
xielen.  der  wenigstens  FingerzÄiblen  betrog.  Irgend  eine  Ge.setzmaüigkeit  oder  ein  ZusaiiHueQ» 
hang  zwischen  dem  AJter  der  0|>erierten  und  dem  Ausgange  der  Operation  ließ  sich  nicht 
heran i>tinden.  Alle  tiperatiimen  waren  von  demselben  Kurpfuscher  ausgeführt  worden.  Nur 
in  einem  kleinen  Teile  dürfte  die  l'raache  für  den  Untergang  des  Auge»  in  einer  Infektioo 
zu  jiuchen  sein.  Öo  einförmig  das  Endresultat  der  Reklination  zu  sein  pßegt»  i^o  ist  es  be- 
merkenswert, daß  in  i4nzelnen  Füllen  der  Dmek  erhöht ^  in  aBderen  vermindert  ist.  - 
Schließlieh  erwähnt  Mader.  daß  bei  den  heschriebenen  Fällen  8,  9  und  10  auf  dem  nicht 
reklinierten  Auge  die  (iperation  einer  reifen  Katarakt  auf  der  Abteilung  des  Strajewoer 
Spitaleiä  vorgenommen  worden  sei,  „In  keinem  dieser  Fälle  stellten  sich  ErschKinungen  ein, 
welche  als  sympathische  (Ophthalmie  hätten  gedeutet  werden  können.  Die  Gefahr  einer 
solchen  erscheint  demnach,  wenn  auch  nicht  ansgeachlossen  (wie  Fall  10  der  Tabelle  be- 
weist |.  aber  doch  so  gering,  daß  die  Kataraktextraktion  nicht  kontraindiziert  ist.  Allerdings 
wiire  dem  Patienten»  falls  auf  dem  Auge,  an  welchem  die  Reklination  ausgeföhrt  wurde, 
Amaurtise  besteht,  dringend  die  Enukleation  derselben  anKuraten.""  —  Hier  erscheint  un- 
verständlich, wie  Mader  schreiben  kcmnte.  in  keinem  dieser  Fälle  hätten  sich  Erscheinungen 
eingestellt,  die  uls  sympathische  «Ophthalmie  gedeutet  werden  konnten  da  in  dem  von  ihm 
treibst  erwsihnten  Fall  10  am  linken  Au^e  2^  Tajye  nach  der  Extraktion  des  reifen  8tar8 
eine  sympathische  Ophthalmie  auftrat,  au  der  es  zugrunde  ging. 


beitbnrhti^te  RoklinatiaiisfriÜe.  HirsrhlM-rjr  liat  alli?riliuR's  ziemlich  viel  FiiHo  (reseheu, 
«lir  mit  itrulem  Krfolge  opoHort  waren.  Sehr  Imnfi^  sei  die  vnllstündige  Resorptii>u  der 
Linse,  ttenii  die  Leute  zwischen  40  und  öÜJalireii  alt  waren.  Kr^t  im  spiitoren  Alter 
kämen  schwere  KomplikationetL 

|Aiu'h  ElliiUs*)  BeohachtuuiM^ii  an  Aiip^en ,  &ii  dt^neii  mhi  eingehoronen  Star- 
8te<'lieni  die  Kjitarukt  diirrli  Keklination  operiert  worden  waren,  lassen  es  gerecht- 
fertiurt  ersrh«Mnen,  diese  0  perati  i)n  ganz  zu  verwerfen.  Intcr  125  Fällen  fand 
er  S=Oin  84i  Fallen,  Handhewegnnffen  in  18,  Finger  his  2  m  in  10  Füdlen,  8  =  Vi« 
hlB  */ja  in  11,  emlUeh  S  ^  '/^  bis  V^^  in  16  Fallen.] 

Ob  die  Vorlauf i*re  Iridektcimie  unbedingt  vor  Glaukom  nach  Depremon  schtltÄt, 
i«i  nicht  erwiesen,  Die  drei  Falle  von   BourjjeniH  kennen  dfis  wohl  noch  nicht. 

[Da  die  Methode  aber  nenerdins^s  geübt  wird,  hatte  ich  es  für  mitig,  die  Technik 
des  besten  ei nHchlii gieren  N'erfahrens  nach  Jüngken  (a.  a.  i>.)  wiederzugeben;  ich  habe 
daft  Verfahren  zwar  in  meinen  erwten  ophtbalmolofirischeu  Lehrjahren  von  Blodig  (<iraz) 
noch  öfters  ansf (ihren  sehen  nnd  anch  am  Kadaver  üben  niÜKseii,  halte  e«  aber  doch  für 
besser,  mangels  eigener  Erfahrung  in  der  Aui^ftthrung  der  Opemtion  am  Lebenden  einem 
Altmeister  das  Wort  zn  (il>erlassen. 

Ausführung  der  Reklination  dea  Start  durch  Keratonyxis. 

IHe  Pupille  wird  mit  A tropin  erweitert;  wurde  prÄparatori sehe  Iridektomie  gemacht, 
so  ist  küufttbrbeKrweiternngder  l*npille  (dierflüssig.   Fi ne  krumme  Depresf^ionsnadel  winl 


Fig.  SB. 
R^^klrimtinii  d««  Stare«  (nach  Axi<nftvLdy. 


'i  mm  unterhalb  der  Hornhantmitte  durch  die  Kornea  senkrecht  durchgestochen,    unter 


*}  Elliöt,  J25  Fälle  vun  Dislokation  der  Linse  nach  hinten  infolge  Operation  dnr«h 
einijebürene  imÜBehe  «('ouchers**.  The  Ophtbalmosknpe,  IBOT,  Nr.  4  (Rcf,  Ophthabii.  Klinik, 


dnr«h 
einijebürene  indlBehe  «('ouchers**.  The  Ophtbalmosknpe,  IBOT,  Nr.  4  (Rcf,  Opf 
liK>7,  Nr.  24K   {Die  im  Eef.  anpregebenen  Znhlen  stimmen  nicht  mit  der  Zuhl  dt'r  bcuhaeh- 
tften   Fälle!) 


ai2 

tlip  Iris,  tue  konkave  Fläche  ia<'h  vomc,  diu  konvexe  ilor  Lmee  KUgek(^hrt,  his  zimi 
oberiMiLin^puraiid  vomefnhrt  ;diin'li  wiederliitlten  Driu'k  mit  deiNadel  wird  die  Linse  vorerst 
pelo*:kei"t,  dann  dnreli  HeWn  des  Heftes  gegen  die  Stinie  u\  den  (mind  lies  Ai»geB  ver- 
senkt nnd  daselUst  einige  Zeit  febitgeliiilteii^  um  ein  Wiederaufsteigeu  zu  verhindern.  Die 
Nadel  wird  zn letzt  in  i^leicher  Richtung,  wie  sie  eingeführt  wunie,  aus  dem  Auge  ent- 
fernt Der  Vorschlag  Axenfeids^)  ffi.  a,  O/J  (Fig  39)^  die  Nadel  durch  das  Skleralliand 
einzuführen,  ist  jedenfÄlls*  heaehtenswert,  obwohl  die  Teehnik  der  Reklinsitimi  itweifellüs 
erschwert  ist. 

Wenn  ich  auch^  \\k  schon  angeführt,  den  Standpunkt  Czermaks  in  der  Frage 
der  Dislokation  de«  Stares  vollkommen  für  senile  Katarakte  teile,  so  halte  ich  doch  den 
Vorsehlag  Kuhnts')  für  sehr  beachtenswert,  geschrumpfte,  rndimentiire  Kapsellin^en- 
Stare  bei   Kindern  unter  Umständen  per  skleronyxin  zu  reklinieren, 

Kuhnt  geht  bdgenderniaiien  vor  Zuerst  wird  hei  maximaler  Mydriase  eine  Siehel- 
nadel im  Sklenilbande  unten  eingest<H"hen.  vorgeschoben  und  die  Zouula  in  der  Ausdeh- 
nung des  olieren  Linsendrittcls  durchschnitten.  Hierauf  wird  mit  einer  gebogeneo  Nadel 
--  pjin&tich  dnrch  die  Sklera  3 — 4  mm  vom  Hanihantrande  lateral  --  die  Versenkung 
des  Stars  in  den  Glaskörper  ausgeführt. 

Aber  auch  dieses  zweifellos  pegenilherdem  ursprünglichen  v.Arlt sehen  verbesserte 
Verfahre jr  ist  wohl  far  Ausnah msfalle  zn  reservieren,  in  denen  eine  derartig  feste  Ver- 
wachsung der  geschrumpften  Katarakte  mit  dem  Zdiarkorper  vomuszusetzen  ist  —  so 
nach  perforierenden  Verletziuigen  der  Konieosklenilgrenze  — »  daü  die  Extraktion  nicht 
Umlich  inid  infolge  besonderer  Derbheit  des  memliranösen  Stars  seine  Durcbseiiueidiing 
uunuiglich  ist.  ] 

ExtraMlon  des  Stars. 

Es  ist,  wie  Magnus  uachgewiesen  hat,  ganz  irrig  zu  glauben,  daü  die  Alten  eine 
Eitractio  cataractae  in  unserem  Sinne  gekannt  hätteu,  wie  Anagnostakia  und  andere 
annahmen.  Dieser  Irrtum  beruht  damuf,  daß  man  kurzweg  den  Begriff  der  Suffusio,  de« 
{i7:6yy^<t^  mit  dem  unserer  modernen  Katarakt  znsammejigeworf -n  h:it,  was  ganz  un^u- 
lüssig  ist,  Enthält  atieh  der  Begriff  derSnffusifj  einen  grolien  Teil  dessen,  was  wir  jetzt 
Star  nennen,  so  enthält  er  doch  auch  ganz  anderes,  nämlich  außer  Exsudatmeuibrauen 
in  der  Pupille  auch  den  unseres  Hjpopyons  und  aller  klumpigen  Exsndatmassen  in  der 
vordere«  Kammer;  Die  von  Autvllns  und  Galen  erwähnte  Operation  des  St^ars  durch 
Eröffnung  der  vorderen  Kammer  bezieht  sich  ntir  auf  fbissige  Hypoehvmatji,  d.  h.  eben 
auf  llvpopyon.  Da  man  den  Abfluü  des  Kammeruassers  für  etwas  höchst  Gefährliches 
hielt,  so  bandelte  es  sich  bei  der  Punetiti  rorneae,  bei  der  Extraktio,  dann  auch  bei  der 
Snktion  nur  um  Entfernting  flüssiger  trüber  Massen  aus  der  Kammer  und  dem  Pupillar- 
räum,  nie  um  das,  was  N^ir  jetzt  eine  Extraktion  nennen,  nämlich  die  bewußte  Ent- 
fernung der  trjibeu  Linsenmasse  aus  dem  Auge.  An  die  Entfernung  eines  harten  Hypo- 
chymus  aus  der  Kammer  diichte  schon  wegen  der  Angst  vor  Entleerung  des  Kammer- 
Wassers  niemand.  Es  ist  ja  freilich  Itei  diesen  Eingriffen  gewiß  vorgekommen  ,  daß  naf  h 
Verletzungen  aueli  in  die  Kammer  getretene  aufgequoMeoe  Linsetimassen  mit  entfernt 
wurden. 

Was  iilsi*  die  Alten  kannten  und  nach  der  Erzahlutig  Aelians  als  Erfindung 
der  Ziegen  betrarhteten.  \>ar  nichts  als  die  Hypopyonpunktion,  und  wenn  diese  Operation 
auch  Extraktion  tles  Stars  L'eniinnt  ward,  S(>  war  sie  doch  etwas  viui  unserer  modernen 


*)  Die  Abhilduttg  ist  cntnomiiif«!!  der   FublikiLtion  Axenfelds,  a.a.O. 
')  H,  Kuhnt,    Fher  Nächst aropefationen.   Zeiti;cbr.  f,  Augonheilk,,  18HH,  M.  S.  175 
und   176-   -     hersei  he,  t*her  die  Ztmulotumic.  Ebenda,  1908,  XIX,  S.  22. 


Starextraktion  gäuzlich  Verschiedenes;  sie  darf  durchaus  nicht  als  eine  Vorstufe  unserer 
heutigen  Starextraktion  betrachtet  werden  (Magnus). 

Weder  die  Araber,  noch  da«  ganze  Mittelalter  sind  über  diese  Begriffe  der  Alten 
über  Star  und  Starextraktion  hinausgekommen:  die  sogenannte  Extraktion  bezog  sich 
nur  auf  „flüssige  Stare",  d.  h.  Hypopyen,  und  war  nichts  anderes  als  die  H}popyon- 
pimktion. 

Erst  nachdem,  hingeleitet  durch  im  17.  Jahrhundert  angestellte  Beobachtungen, 
Brissean»)  (1705  u.  1709)  und  Maitre  Jean*)  (1707)  im  Beginne  des  18.  Jahrhunderts 
die  alte,  irrige  Starlehre  zertrümmert  hatten  und  die  Erkenntnis  von  der  wahren  Natur 
des  Stars  durchgedrungen  war,  war  die  Zeit  für  die  Erfindung  der  anderen  Linsen- 
operationen gekommen,  nämlich  der  Extraktion  und  der  Diszission. 

Die  unst€rbliohe  Erfindung  Davids,  die  Extraktion,  ist  nicht  ohne  Vorläufer 
gewesen. 

Die  ersten,  die  auf  den  Gedanken  kamen,  den  Star  in  seiner  Gänze  aus  dem  Auge 
herauszuziehen,  waren  Frey  tag*)  und  Blancard*). 

Bei  Frey  tag  handelte  es  sich  bei  den  Starausziehungen,  die  er  in  den  Jahren 
1692—1698  vornahm,  stets  um  wieder  aufgestiegene  dislozierte  Stare.  Frey  tag  ging  mit 
einer  Nadel,  die  ein  Häklein  hatte,  ins  Auge,  suchte  den  Star  zu  fassen  und  aus  dem 
Auge  heraus  zu  befördern.  Die  Öffnung  in  der  Bulbuskapsel  war  sehr  klein.  Es  ist  nicht 
bekannt,  in  welcher  Gegend  des  Augapfels  die  Öffnung  angelegt  wurde. 

Bl  an  Card  hat  nur  den  Vorschlag  gema<;ht,  den  Star  aus  dem  Auge  heraus- 
zuziehen, selbst  ausgeführt  hat  er  die  Operation  nie  und  es  gebührt  ihm  in  der  Geschieht« 
der  Staroperatiou ,  wie  Magnus  mit  Recht  hervorhebt,  nicht  jene  Stellung,  die  ihm 
▼.  Jäger  einräumte.*) 

Das  Verdienst,  durch  einen  ausgiebigen  Hornhautschnitt  die  Linse  wirklich  extra- 
hiert zu  haben,  kommt  St.  Yves')  zu.  Er  extrahierte  1707  zwei  in  die  vordere 
Kammer  luxierte  Stare  im  Beisein  von  M6ry.  Ebenso  extrahierte  Petit  1708 
eine  in  die  vordere  Kammer  vorgefallene,  früher  deprimierte  Linse,  deren  Entfernung 
M6ry  für  nötig  erklärt  hatte.') 

In  den  ersten  vier  Dezennien  des  18.  Jahrhunderts  wurden  auf  diese  Weise  in  die 
vordere  Kammer  luxierte  Linsen  (Stare)  extrahiert  und  es  wurde  dieses  Operationsver- 
fahren nur  für  solche  Fälle  als  gültig  betrachtet.  M6ry,  der  den  Operationen  St.  Yves' 
und  Petits  beiwohnte,  entwickelte  1708  in  seinem  Berichte  in  der  Academie  royale  des 
Sciences  als  erster  den  Gedanken,  durch  Hornhautschnitte  auch  hinter  der 
Pupille  gelegene  Stare  zu  entfernen. 

St.  Yves,  Pourfour  du  Petit  und  M6ry  können  daher  als  die  Vorläufer 
Da  vi  eis  betrachtet  werden. 


')  Brisseau,  Traite  de  la  Cataracta  et  du  glaucoma,  Paris  1709. 

*)  Maitre  Jean,  Traite  des  maladies  de  l'oeil  et  des  rem^des  propres  pour  leur 
guerison.  Tmyes  1707. 

•'')  H.  Freytag,  De  Cataracta.  Disa.  inaug.  Argentorat,  1721,  §  XII,  pag.  74  (Inau- 
guraldissertation des  Sohnes  des  Züricher  Stadtarztes  Frey  tag,  der  durch  seine  Extrak- 
tionen viel  von  sich  reden  machte.)  v.  Muralt,  Schriften  von  der  Wondartzney,  Basel  1711. 

*)  Blancard,  Neue  Kunstkammer  der  Chirurgie.  Aus  dem  Niederländischen.  1.  Aufl., 
Hannover  u.  Hildesheim  1688;  4.  Aufl.,  1700;  5  Aufl.,  1707.  —  Opera  medica,  theoretica 
practica  et  chirurgica.  Lugd.  Batav.,  1701. 

*)  V.Jäger,  Der  Hohlscbnitt.  Eine  neue  Starextraktionsmethode.  Wien  1873. 

•)  Memoiren  der  Akademie,  1707. 

')  Memoiren  der  Akademie,  1708. 


Irulpju  Da  viel')  die  in  der  Kammer  vorgetrptejieu  Stflcke  eines  Star^,  ileii  er  zu 
deprimieren  verj^ucht  hiitte,  dem  Beispiel  Petits  folgend^  wie  er  sellist  sagt,  dsuUirrh  aus 
dem  Aiige  eritfernie,  dnß  er  mit  einem  laiizeimhnlieiieii  Mesher  dii'  Hornhaut  ^lurelisließ 
lind  den  Schnitt  tlmin  mit  krummen  8eiieron  verbreiterte ,  faßte  er  den  üeiiaiiken,  den 
Star  nberhaupt  durch  Eröffnuni^  der  Kammer  zu  entfernen,  indem  er  ihn  aus  «einem 
liii^er  j^elhst  mit  einer  Spatel  herausholte,  dtireh  die  Pupille  in  die  offene  Kammer 
hraehte  nnd  dann  aus  dem  kii^e  entferute. 

Zum  ersten  Male  nmehte  er  1745  iliese  OpenUiiui  au  einer  Frau  mit  bestem 
Erfidffe,  Noeh  l»ei  vier  Kranken  g^elang"  ihm  diesem?  Verfahren,  wobei  die  Linse  offen- 
bar in  der  Kapsel  entfernt  wurde.  Dann  hatte  er  eine  Ans^hl  weniper  guter  Erfolge, 
da,  wie  er  tüelb^t  sagt,  noch  verecliiedenes  xur  Vollkommenheit  des  Verfahrens  fehlte, 
namlieh  die  Eröffnung  der  Kapsel  und  eine  entspreehende  \  er^rroßerung  der  Wunde. 

Erat  nr>(J  faßte  er  ileu  EiitsehluÖ.  alle  Stare  durch  dieses  Verfahren  /ai  operieren. 

Oh  Daviel  die  Gedanken  Merys  üher  die  Extraktion  bekannt  waren,  weiß  ich 
niehl^  doch  ist  es  imwahrscheiiilich,  da  sie  tlberbaupt  keine  Beachtung  gefunden  hatten. 
Es  würde  das  übrigens  Daviels  Verdienst  nicht  flchmiUern. 

Daviel  ließ  seinem  Gedauken  ehen  die  Tat  folgen  und  ^o  sehen  wir  in  ihm 
tleu  eigeutlicbeu  Erfinder  uiul  Schöpfer  der  Kxtraktio  nsm  ethode. 

Mit  dem  siehcren  Blick  des  Genies  schuf  er  aucli  sofort  das  einfachste  ujul 
idealste  Verfahren  dieser  Methode,  wenn  auch  die  Ausführuni^  dieses  Verfahren 8 
anfangs  kompliziert  war,  indem  er  vier  Instrumente  zur  Anleyunjj  des  Schnittes  ge* 
brauchte. 

Betrachtet  man  DEiviels  Verfahren,  so  muß  man  sagen:  einfacher,  natiirlicher 
kann  die  trübe  Idnse  nicht  aas  dem  Auife  entfernt  werden,  als  durch  den  von  Daviel 
angegebenen  Schnitt. ") 

Aber  diese  Operation  war  ihrer  Zeit  weit  vorangeeilt.  Sie  bat,  um  auf  die  Hohe 
ihrer  Leisttmgsfilhigkeit  gebracht  zu  werden,  zwei  Voraussetzungen,  von  denen  man  da- 
mals keine  Ahnung?  hatte  und  die  erst  mehr  »h  hundert  Jahre  später  ihre  segensreiche 
Wirkung  in  allen  operativen  Fachern  entfalten  sollten,  itie  lokab^  Anästhesie  und  die 
Aiiti-  und  Aseptik, 

Ais  Daviel  am  13.  April  (zum  zweiten  Male  am  lt>.  XuvemherJ  1752  der  Aca* 
demie  Royale  de  Chirurgie  seine  berühmte  Mitteilung  über  sein  neues  Verfahren,  den 
erauen  Star  za  operieren,  machte,  da  hatte  er  bereits  über  20f>  Fälle  operiert. 

Er  heschreiht  seine  Operation  fidgeudennnüeii: 

I*er  tJjiprateur  zieht  das  untere  Lid  herab,  stoßt  eine  spitze,  laiizeiuibn liehe  Xadel 
unten  im  Hornhantrande  in  die  Kammer,  Dann  erweiterte  er  diesen  Schnitt  zunächst 
mit  einer  an  der  Spitze  stumpfen,  schmalen  Lanzette  (aignille^  nach  beiden  Seiten  und 
i^chlieOIich ,  immer  im  Rande  der  Hornhaut  Ideibenil,  tnit  feinen  gebogenen  Scheren  so 
weit,  daß  fast  die  Hälfte  des  H orn ha utumf andres  umschnitten  erscheint  (v^L  (be  nach 
Da  viel  s    Originalfiguren^)    wiedergegebenen    Fig.  40  bis  44  ^.     Hierauf    winl    der   um- 


*>  DavieL  Üar  an«  nouvelle  methode  de  gu^rir  b  cataraete  par  1  extractlon.  Mmoirea 
de  Tacademje  royalc  de  chir.,   1753,  T.  IL 

't  Mfin  mißvi^rstehe  mich  hier  nicht.  Ich  weiß  sehr  wohl,  daß  man  mit  Beer 8 
llestser  oder  v.  t»  rauf  es  Messer  den  Schnitt  tietpiemer  ;inle^m  kann  —  aber  darauf  kummt 
ets  hier  gur  nicht  an.  Mit  dieser  itder  jener  Technik  ungeleß^t.  bleibt  es  doch  Uaviels 
peripherer  Halhbogenschni  tt,  der  die  hosten  mechanischen  Bedingungen  zum  Aastritt 
der  Linse  gibt. 

*)  Memoirws  de  I  Acad^tnie  Hiiyab  de  Chirurgie,  176R  T.  U,  Phinche  XX.  (Diesflr 
Band  ist  ein  Wiederahdruck  der  Memoiren  vuui  Jahre  1753.)  Vgl.  V.Wecker,  La  j^Actinn 
de  Daviel  Arch.  d'ophtaltn  ,  18^3,  T.  XHr,  pa^.  2<iL 
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Kchnittene  Hornhautlappen  mit  dem  schmalen  Davielschen  Löffel  aufgehoben  und  die 
Kapsel  der  Linse  mit  einer  spitzen  lianzettnadel  eingeschnitten.  Ist  sie  verdickt,  dann 
soll  sie  kreisförmig  umschnitten  und  ganz  entfernt  werden.  Man  schiebt  dann  den  Löffel 
zwischen  Iris  und  Linse,  um  diese  zu  lockern,  und  läßt  den  Hornhautlappen  niederfallen. 
Die  Entbindung  der  Linse  erfolgt  durch  äußeren  Druck  mit  dem  Zeige-  und  Mittelfinger, 
die  am  unteren  Lide  aufgelegt  werden. 

Mit  Ende  des  18.  und  zu  Beginn  des  19.  Jahrhunderts  hatte  nun  die  Extraktion 
trotz  des  hartnäckigen  Kampfes,  den  die  Anhänger  der  Depression,  insbesondere  Pott 
und  Scarpa,  gegen  sie  führten,  bedeutend  an  Boden  gewonnen;  so  waren  in  Frankreich 
Pellier  de  Quen^sy  und  Wenzel,  in  England  Wathen  und  Warner,  in  Deutsch- 


Fig.  40. 


Vig.  41. 


Fiff.  4il. 


l  'I 

FiR.  43.  Fig.  44. 

Darfltnllung  de8  Ext  rakti  on8  v  erfah  runs  Davieln. 

Fig. 40.  Einstich  mit  dem  lanzenfünnigon  Instrument  (Aiguille  i>ointae). 

Fig.  41.  Erweitening  de«  Schnittes  mit  der  stumpfen  Aiguille. 

Fig.  42.   Vollendung  des  Schnittes  mit  der  Schere. 

Fig.  48.  Eröffnung  der  Kapsel. 

Fig.  44.  Entbindung  der  Linse. 

land  Richter  und  Beer,  denen  insonderheit  große  Verdienste  um  die  Ausbildiuig  des 
Verfahrens  zukommen,  für  ihre  Verbreitung  tätig. 

Bald  aber  erlitt  ihre  weitere  Verbreitung  im  Anfange  des  19.  Jahrhunderts  eine 
Stockung.  Man  wandte  sich  zum  Teil,  besonders  durch  Scarpas  Arbeiten  veranlaßt 
und  nachdem  Buchhorn  und  Laugenbeck  die  Keratonyxis  ausgebildet  hatten,  wieder 
mehr  der  Depression  zu  und  die  Anzeigen  zur  Extraktion  wurden  recht  eingeengt.  Sogar 
in  Frankreich  traten  Chirurgen,  wie  Dupuytren  *),  gegen  die  Extraktion  auf. 

Inzwischen  wurde  aber  doch  die  Technik  der  Extraktion  vervollkommnet,  die 
kflnstliche  Mydriasis,  die  Himly')  zuerst  in  ihrer  Bedeutung  für  die  Staroperation 
klarlegte,  brachte  einen  bedeutenden  Fortschritt  ftlr  die  Erleichterung  des  Staraustrittos. 


*)  Du])aytren,  Klin.  chirurg.  Vorträge  im  Hotel  Dieu  zu  Paris.  Bearbeitet  v.  Beck 
und  Leonhardi.  Leipzig  1834. 

')  H  i  ni  1  y,  Ophthalmologische  Beobachtungen  and  Untersuchungen.  Stück  1 .  Bremen  1 8()1 . 
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Dio  Mi0erfol^e  der  Opnnitum  durch  Voreitcnuig  des  HuriihanitlappeDs  l*rnc1iteii 
ü'\^  npt'rat**nre  imf  den  Gedaoken,  daß  ti^  di«*  Furm  imd  LaiBfe  des  Schnittes  sei,  die 
diese  Vereiternri|r  verÄchuhle,  und  m  entstanden  min  Ahäjidenm^en  der  Sehnittform, 
michdeni  !?elion  vorher  ziiblreiche  nnd  sehr  praktische  AhänderuBgeo  in  der  Technik  der 
Schnjttfnhrunjr  und  KapseJerÖffnimg  u«w.  eingeftihrt  worden  waren. 

Den  (iehrauch  der  zur  Vereinfach  nner  des  Verfahrens  schon  sehr  hald  angegehenen 
Messer,  nm  mit  eineni  Scliuitte  (durch  Stich  nnd  Gegejistich)  die  Kanuncr  zn  erdffneni 
venyarf  Da  viel,  weil  die  Reifelmäßij^keit  des  Schnittes  darunter  leide. 

AIk  erster  gah  de  la  Faye  *)  ein  Messer  an,  mit  dem  der  Hornhautschnitt  m 
einem  Tempo  augelegt  werden  konnte,  um  die  vielen  Tnstnimente,  die  Daviel  dazu  he- 
uHtzte,  zu  ei sparen. 

Wirhtig  ist  das  von  B^ranger  *)  augegeheDe  Messer,  weil  e«  das  offenbare  Vorbild 
der  später  von  Richter  ond  Beer  henützten  Messer  ist,  die  sich  eines  weit  verhreitetenCJe^ 
hrauchcfi  erfreuten.   Man  hetnichte  untenstehende  Ahhildung,  Fig.  4n,  die  ich  v.  Wecker*) 


Fif ,  46 

B£rotig«r«  M«M#r. 

entnehme,  die  eine  Wiederti-ahe  der  Zeichnung  B^rangers  in  den  M^moires  de  TAca- 
demie  ist.  Die  Ausführung  des  Schuittes  ist  genau  die,  wie  sie  später  von  Beer  mit 
seinem  Messer  geübt  ward. 

^I/incisiou  de  la  cornee  se  fait  fort  ais^meut  avec  Ic  scalpel  que  je  propose,  car, 
il  est  termine  par  nne  pointe  fort  aii^ur  et  que  son  trauchant  devient  plus  large  A  mesure 
qu'il  S'cu  <^loigne,  le  UKmveTncnt  par  Icquel  on  pousse  du  petit  au  grand  angle  suffit 
pour  faire  la  section  demicirculaire,  sans  que  t'opörateur  8oit  ahlig<!  de  le  ntmener  en 
has,  comnie  il  Test  dan»  l'usage  des  autres  instruments.^ 

^La  lagere  convexit6  que  je  lui  at  donn^e  sur  Celle  de  ses  faces  qai  doit  regarder 
la  corn^e  sert  aussi  tout  uaturellement  ä  diriger  Ron  tranchaut  vei-s  la  dem icirconf bremse 
infdrieitre   de  cette   partie.   II   est  vray    qu'elle  empeche   qu'an  ne  pussse  op^er  sitr  le 


')  De  hl  Fuyis  llemuire  puur  servir  a  perfectioöner  la  nouvelle  ni^thode  de  fairp 
rop^ration  de  la  cataracte.  Mvm.  de  TAcad.,  1755,  T,  11,   pag.  565. 

*)  Be Tanger»  Descriptiun  d'une  nmi \ eile  iiuHhode  de  fäiire  roperatiou  de  la  cataracte, 
par  feitractitin  du  cristalliu.  A  rtmplai,  pri*s  81.  Jean-d'Angeli  en  Xaintntige.  le  20  decemhre 
1757  tAcademie  royaie  de  chir,  N*r  43).  IH^se  Mitteilung  ij«st  ein  Jahr  nach  der  von  Daviel 
veritftent licht.  Seine  erste  Mltteilang,  die  er  1755  uiachte,  suU  sich  in  nicht«*  von  dieser 
unterschieden  haben.  (Vgl.  v.  Wecker,  Reminigcences  histfiriques.  Areb.  dophtalm.,  1893,  XIII, 
pag.  21  H|, 

'»  V.  Wecker,  Remin.  histnriqueR  concem.  rextraction  de  la  cataracte.  Arch.  d'ophtalin. 
1893.  XIll.  pug.  223. 
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deux  avec  le  mcme  instrumeut  et  qu'il  eu  faut  uo  pour  chacun  d'eux;  mais,  cette 
multiplicit^  n'en  est  pas  uue.  Un  avantage  encore  qu'a  cet  Instrument,  c'est  qif^taut 
an  peu  plus  large  que  le  demidiam^tre  de  la  cornöe  il  occupe  los  progres 
de  l'incision  quMl  remplit  a  mesure  qu'elle  se  fait. 

L'iiumeur  aqaeuse  ne  peut  donc  s'^couler  que  peu  ä  peu  et  fort  lentement.  L'uv^e, 
maintenue  dans  sa  position  naturelle  ne  se  präsente  pas  sous  son  trän- 
chant . .  .** 

Man  sieht,  Böranger  rühmt  jene  Vorzüge  an  seinem  Messer,  die  mau  später 
auch  an  dem  von  Richter  und  Beer  her\'orzuheben  pflegte. 

Was  die  Form  der  Messer  anlangt,  die  bald  nach  Daviel  üblich  wurden,  so  war 
sie  ungemein  wechselnd  und  verschiedenartig.  Fast  jeder  Operateur  hielt  es  für  ein 
dringendes  Erfordernis,  ein  neues  Starmessor  zu  erfinden.  Lach  mann  konnte  im  Jahre 
1^21  bereits  69  verschiedene  Starmesserformen  abbilden. 

Nur  beiläufig  erwähne  ich  hier  Gu^rins  Augenschnepper  (solche  Instrumente 
wurden  auch  von  Dumont,  Assalini,  van  Wy  konstruiert),  mit  dem  ohne  (ieschick- 
lichkeit  des  Operateurs,  bloß  durch  Federkraft  der  Hornhautschnitt  vollendet  ward. 

Daneben  war  nun  auch  das  Verfahren  der  linearen  EIxtraktion,  d.  h.  der  Extraktion 
mit  der  Lanze,  also  mit  kleinem  Schnitte  für  gewisse  Starformen  ausgebildet  worden. 

Die  sogenannte  einfache  Linearextraktion  ist  freilich  erst  durch  A.v.Graefe') 
zur  allgemeinen  Verwendung  gebracht  worden.  Ihre  ersten  Anfänge  lassen  sich  aber  nach 
V.  Graefe*)  bis  in  den  Beginn  des  18.  Jahrhunderts,  also  in  die  Zeit,  wo  die  moderne 
Staroperation  überhaupt  entstand,  zurückverfolgen,  indem  St.  Yves  1707  und  Pourfour 
du  Petit  1708  in  die  vordere  Kammer  gefallene  Linsen  durch  einen  linearen  Schnitt 
entfernten.  •) 

Pallucci  *)  war  der  erste,  der  zur  Entfernung  häutiger  Stare  hinter  der  Pupille 
(die  aufgestiegene  Linsenkapsel)  die  Hornhaut  mit  einem  Linearschnitt  öffnete. 

Santerelli  *)  bediente  sich  bei  seinem  1795  beschriebenen  Verfahren  einer 
Hohllanze,  mit  der  er  einen  Schnitt  am  oberen  Hornhautrande  anlegte.  Erscheint  es 
für  alle  Starformen  verwendet  zu  haben. 

(iibson*)  entfernte  1811  sowohl  Kapselstare  als  weiche  Stare,  die  er  einige 
Wochen  vorher  zerstückelte,  durch  eine  lineare  Hornhaut  wunde,  ohne  jedoch  eine  scharfe 
Abgrenzung  des  Verfahrens  durch  genaue  Anzeigen  zu  gel)en.  F.  Jäger  ^)  übte  1813 
als  sogenannte  partielle  Extraktion,  für  die  später  er  und  se*n  Sohn  den  Namen  „lineare 
Extraktion**  bevorzugten,  die  Extraktion  mit  linearem  Schnitte  bei  geschrumpften  Staren 
imd  bei  Staren  normalen  Umfangs,  wenn  sie  entsprechende  Formänderungen  eingehen 
konnten.  Als  eigentlicher  Vorläufer  v.  Graefes  ist  jedoch  Travers^)  zu  betrachten, 
der  die  Gefahren    der  Lappenextraktion   dadurch   vermeiden   wollte,   daß  er  die  Linse 


*)  v.  Graefe,  t.^ber  die  lineare  Extraction  des  Linsenstars  nebst  Bemerkungen  usw. 
Arch.  f.  Ophthalra.,  1854,  1,2,  S.  219. 

»)  v.  Graefe,  Über  modifizierte  Linearextraktion.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1865,  XI,  3.  S.  80. 

')  St.  Yves,  Nouveau  traite  des  maladie.s  des  yeox.   Paris  1722,  chap.  XXI.  pag.  302. 

*)  Pallucci,  Histoire  de  l'operation  de  la  cataracte  faite  a  six  soldats  invalides. 
Paris.  1750;  und  Beschreibung  eines  neuen  Instrumentes  den  Star  niederzudrücken.  Leipzig 
1752,  S.  24. 

^)  Santerelli,  Ricerche  per  facilitare  il  cateterismo  e  Testrazione  della  cateratta. 
Vienna  1795;  und  Delle  cateratte.  Farli  1810. 

•)  Gibson,  Pratical   observ.    on  the  formation  of  an  artifio.  pupil  etc.  London  1811. 

')  E.  Jäger,  Der  Hohlschnitt.  Wien  1873. 

')  Travers,  Further  observations  on  the  cataract.  Medico-chir.  transactions,  V. 
London  1834. 


zuiiiii'list  mit  eiupr  Rekliiiatioiisiiadel  in  dia  vordere  Kanjmer  liixierte  und  diinn  <iurrh 
diipij  kleinon,  „linearen"  HnrnhantBi*hiiitt  entfernte.  Er  ^rab  al>er  später  dmi  Vorlauf i^i'n 
Naddükt  auf,  er<»ffnett'  mit  der  Siainipsserspitze  i^lcich  nach  dem  Eindringen  io  die 
ICiEnmer  die  Linsenkapscd  und  lieU  die  weiche  LinseQma.i*i5e  durrb  leichten  Druck  nach 
außen  treten  oder  entfernte  festere  Starma^sen  mit  der  rurette.  Harte  Stare  sthloi  er 
viMi  ilem   Verfahren  aus.  Er  bediente  sich  eines  j^rößeren  Sehnittes  als  Gibwon, 

Nachdem  v,  (iraefe  dann  die  eiiifsiche  Liuearextniktion  (als  Lanzenextraktion) 
in  ihrer  Technik  fest  hegrjindet  nnd  ihre  Anzeigen  sichergestellt  hatte,  hei^ann  hieb 
jediirh  nli?bald  das  Bestrehen  geltend  zu  machen,  sie  aueh  auf  feetere  Starformen  auszu- 
dehnen. Schon  Desmarres  ')  erklärte  «ie  auch  bei  härteren  Kernen  ftir  zulAsstg. 

V.  fJraefe  f^elhst  hatte  diesen  Beatrehuufjen  durch  Verle^^uni^  des  Schnittes  an 
die  Hornhiiutgrenze  und  tlurch  Veibindunif  des  \'erfahrens  mit  der  Jridektomie  uachzu- 
kmnmcii  jüresiu^bt.  So  hatte  er  aus  der  kunstgerechten  Verbindung  der  Iridektomie  mit 
der  Einearextraktit>n  ')  ein  eigenes  Verfahren  der  Staroperatiou  gemacht.  Er  sah  in 
diesem  eine  Ausdehnung  der  Linearextraktion  auf  kernhaltige  Stare  mit  reichticber  und 
weicher  Rinde. 

Mit  \Valdau*i  Versuchen,  durch  Benützung  eines  von  ihm  erfundeueo  Löffeb 
das  Verfahren  auf  alle  Starformeu  auszudehnen,  konnte  er  sich  aber  nicht  einver- 
standen erklären. 

Da  kamen  1864  Tritchett')  und  Bowman*)  mit  ihren  Versuchen,  deren 
Opera tionsu eise  &ich  durch  einen  größeren  Schnitt  und  ein  vorteilhaftere»  FaQinstrument 
von  der  früheren  unterschied.  Allein  diese  Schnitte  sind  eigentlich  keine  Linearsch uitte 
melir,  obgleich  die  Lappenhöhe  gering  ist  luid  die  Schnitte  nur  spaltformig  klaffen.  Sie 
erfordern  auch  einen  Löffel  zur  Extraktion  des  Stars. 

V.  Graefe^  der  das  Verfahren  Critchetts  und  Oowman»  nicht  nur  durch 
eigene  Beobachtung  studiert,  i^ondem  eine  Zeitlang  selbst  geübt  hafte,  verließ  es  wieder 
zugunsten  eine«  .Verfahrens,  das  er  auf  Grund  seiner  Studien  rd»er  den  Unearsclinitt 
erdacht  hatte  im*!  von  dem  er  sich  vollki^mnienere  Ergebnisse  versprechen  konnte. 

Er  faßte  als  Linearsehnitt  zui>äehst  einen  solchen  auf,  dessen  Wundränder,  sich 
sellmt  überlassen,  in  die  relativ  innigste  Verbindung  miteinander  treten.  Diese  Bedingimg 
j^ei  erfüllt^  wenn  der  Wundkanal  in  die  Ebene  einep  größten  Kreises  fällt, 
wenn  mithin  die  Schnittrichtung  mit  dem  größten  Kreise  zusammenfällt, 
der  beide  Wund  wink el  verbindet  (absoluter  Steilscbnitt). 

I^m  nun  einen  solchen  Schnitt  üu  erreichen,  mußten  die  bloßen  runktionsinstni- 
mente  aufgege^^en  werden,  weil  mit  ihnen  das  Anlegen  dieses  Schnittes  in  der  Penpherie 
der  Hornhaut  bei  entsprechender  Länge  einfach  unmöglich  ist,  wenn  auch  durch  Ver- 
legung des  Schnittes  in  den  Lederhautbnrd  eine  möglichst  geringe  BogeubÖhe  erreicbt 
wi»rileu  war.  Es  erschien  v.  (»raefe  die  Aufirabe  durch  die  Lanzenschnitte  unvollknmmen 
gelöst  und  deshalb  ersetzte  er  den  hlofien  Punktionsschnitt  durch  einen  Kontrapunktions- 
schnitt mit  dem  hierstn  enlacbten»  gans!  schmalen  Messer,  das^  wie  der  Ausstich  ge- 
macht ist.  sofort  steil  zur  HomhautOäche  und  fast  genau  in  die  Ebene  des  die  Wund- 
winkel verbindenden  größten  Kreises  gelegt  werden  kann. 


*)  Desmarres,  Cliniqn e  europpen ne . ,  1  Hd%  Nr.  8. 

^)  v.  Gf  aefe^  Über  zwei  Modifikationen  der  Staroperation.  Arch.  f.  Üphthalm.»  18*59,  V 
1,  S,  15L 

')  i.'ritchett,  On  the  removal  of  catamct  hy  the  sccjop  niethod,  or  tlm  method  by 
tractinn.  Üphthalm.  Hosp.  Rep.,  1865,  IV,  part.  4»  pag.  315. 

*}  Bowman,  Chi  extraction  of  catamct  bv  a  tmction  instroment  etc,  OphtbaJm, 
Hogp.  Rep.,  18G5,  IV,  pari.  4.  pag.  332, 
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V.  Graefe  ging  mit  dem  Schnitt  an  die  ftiißerete  anatomisch  zulässige  Grenze 
in  der  Lederhaiit,  weil  es  nur  dadurch  möglich  war,  der  Wunde  eine  zur  anstandslosen 
Entbindung  des  Stars  genügende  Länge  und  dabei  eine  so  geringe  Bogenhöbe  zu  geben, 
daß  ihr  die  praktisch  wichtigste  Eigenschaft  einer  linearen  Wunde  von  sehr  kleinem 
Klaff ungsvermögen  zugeschrieben  werden  darf  (v.  Stell  wag). 

Trotzdem  waren  bei  der  Kntbindung  von  zwei  Dritteileu  aller  jrewöhnlichen 
Altersstare  Zugwerkzeuge  nol>^ondig,  Löffel  allerdings  nur  bei  Mo rgagnischen  Staren; 
sonst  reicht  man  mit  bloßen  Ilaken  aus. 

Mit  diesem  Schnitte  verband  v.  Graefe  nun  die  Iridektomie,  einesteils  weil 
er  in  ihr  ein  prophylaktisches  Mittel  gegen  die  Entzündungen  der  Iris  nach  der  Extrak- 
tion sah,  andemteils  weil  ihn  dazu  die  so  sehr  periphere  Lage  des  Schnittes  geradeso 
nötigte  wie  Jacobson  sein  peripherer  skleraler  Lappenschnitt,  den  dieser  kurz  vor 
V.  Graefes  Verfahren  veröffentlicht  hatte. 

Diese  modifizierte  Linearextraktion,  die  als  Konkurrenzoperation  der  alten  Lappen- 
extraktion auftrat,  hat  die  größte  Tm wälzung  in  der  Extraktion  der  kernhaltigen  Stare 
gebracht.  Sie  unterschied  sich  wesentlich  von  der  Lappenextraktion  durch  die  lineare 
Schnittfühning,  durch  die  Lage  des  Schnittes  in  der  Sklera  und  die  methodische  Hin- 
zufügung der  IrisausKchneidung.  Auch  sie  hat,  wie  wir  gesehen  haben,  in  ihren  einzelnen 
Teilen  ihre  Vorläufer,  so  in  der  I^anzenextraktion,  was  die  relative  Kürze  des  Schnittes 
anlangt  (was  die  Linearität  des  Schnittes  anlangt,  nur  dem  Namen  nach,  denn 
V.  Graefes  Schnitt  ist  ein  Steilschnitt,  der  Lanzenschnitt  aber  ein  Flachschnitt,  kein 
wirklicher  Linearschnitt);  so  in  Jacobsons  Skleralextraktion ,  was  die  sklerale  Lage 
des  Schnittes  und  die  methodische  Verbindung  mit  der  Iridektomie  anlangt. 

Aber  eben  in  der  Steilheit  des  Schnittes  und  der  Vereinigung  mit  den  anderen 
Qualitäten  bildet  sie  eine  durchaus  ursprüngliche  Idee  v.  Graefes,  die,  wie  gesagt,  den 
größten  Wandel  in  der  ganzen  Entwicklung  der  Staroperdtions-Methode  hervorgenifen 
hat,  indem  die  Erfolge  weitaus  sicherer  und  die  Vereiterung  der  Hornhaut  in  hohem 
Maße  seltener  wurden. 

V.  Graefe  gibt  die  Ausführung  seines  Schnittes  mit  dem  von  ihm  hierzu  er- 
sonnenen  Schmalmesser  zuerst  folgendermaßen  an'): 

Das  schmale  Messer  wird  mit  der  Schneide  nach  oben,  der  Fläche  nach  vom  an 
einem  Punkte  eingestoßen,  der  sich  Va'"  (etwas  mehr  als  1  tnm)  weit  von  der  Hornhaut- 
grenze und  ' ,'"  (=r46wm)  unter  der  an  den  Hornhautscheitel  gelegten  Tangente  be- 
findet. Um  die  Dimensionen  der  inneren  Wunde  zu  vergrößern,  ziele  man  anfänglich 
mit  der  Spitze  nicht  nach  dem  symmetrisch  zum  Einstichspunkte  an  der  anderen  Seite 
der  Hornhaut  liegenden  Ausstichspunkte,  sondern  gegen  die  Mitte  der  Pupille,  und  erst 
wenn  die  Spitze  stark  3'"  in  dem  sichtbaren  Kammerraume  zurückgelegt  hat,  senke  man 
den  Griff  und  schiebe  die  Klinge  gegen  den  Ausstichspunkt.  Nach  dem  Ausstich  gibt 
man  dem  Messer  sofort  eine  steile  Richtung  nach  vorn,  fast  in  der  Art,  daß  der  Rücken 
nach  dem  Zentnun  der  idealen  Ilornhautkugel  gewendet  ist,  und  setze  den  Schnitt  in 
dieser  Ebene,  zunächst  durch  eine  dreist  vorstoßende,  dann,  wenn  die  Messerlänge  er- 
schöpft ist,  durch  eine  zurückziehende  Bewegung  fort.  Bei  dieser  wird  in  der  Regel  der 
Skleralbord  vcillig  durchschnitten,  widrigenfalls  die  sägende  Bewegimg  in  geringerer  Ex- 
kursion noch  einmal  zu  wiederholen  ist.  Sowie  die  letzte  Brücke  des  Skleralbordes 
durchtrennt  ist,  befindet  sich  das  Messer  frei  beweglich  unter  der  abgelösten  Konjunk- 
tiva,  die,  um  nicht  einen  allzulangen  Lappen  zu  geben  —  dieser  erhält  gewöhnlich  P/j 


*)  V.  Graefe.  Über  modifizierte  Linearextraktion.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1865,  XI,  3,  S.  1. 
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Sftgebewegimg  horizniital  iiacb  vom    f^der  selbst 


s  :i  "  Höhe  — ,  irinimehr  tlurt'h  emt* 
niic'li  vorn  uutl  uuteü  diirchtrenut  wird. 

So  erhif^lt  die  Mßere  Wimdo  ciiip  liäii^e  von  4*/,  biR  4%"' (=  ^'B  bis  10*35  »im). 
l>ie  Ltt|jpenliobL'  betrug  bloll  '.^  bis  l\  mm.  Der  Schnitt  stund  fast  senkredit  ani  der 
Skleralflüche  (v^l.  Fig.  4ii«). 

Srbon  bald  aber  üruierte  v.  GraefeV)  deu  Schnitt  selbst  etwa«  ah^  iiidcm  er  ihm 
eine  etwas  geringere  Steilheit  gab  und  die  Wundwinkel  tiefer 
lef^e.  Der  Schnitt  erhielt  so  eine  Lappenh'öbe  von  V,"^  ver- 
lief al^o  etwas  Bclirtiger.  Atirh  die  Wumlgröße  warde  für 
g^nz  harte  und  zugleich  dicke  Stare  auf  5'"  (^  lü"87  mw) 
erweitert.  Dieser  iitiüeren  VVundbinge  entspnich  eine  innere 
von  4'//'  (=9  8mwK  (Vgl.  Fig.  4Bb.) 

Damit  stellte  sich  der  Schnitt  als  ein  1087  mm  langer 
Steilschnitt  dar,  der  utigefiihr  20**  gegen  die  Ebene  eine« 
größten  üornhautkreiBes  geneigt  ist  und  eine  Wunde  bedingt, 
deren  Flüche  siklerokorneal  ist,  während  die  äußere  Öffnung 

ganz  im  vorderen  Lederhautsaume  liegt  und  einen  Bogen  beschreibt,  desnen  Höhe  etwa 
6  Ins  7%  tJt^r  iJinge  beträgt  (v.  Stell  wag). 

Mit  dem  Aufkommen  der  modifizierten  Linearextraktiou  v.  Uraefes  verdrängte 
auch  dessen  Messer  die  anderen  Messerformen  fast  ganz  und  ho  ist  es  bis  heute  ge- 
blieben. Nur  wenige  Operateure  haben  sich  mit  der  Wiederkehr  zum  Lappe usehnitt 
wieder  den  dreieckigen  Messern  jcugewandt fso  z,  B,  Schweigger).  Man  hat  w  Graefeu 
Messer  unverändert  beibebalteu  oder  es  bloß  schmiLler  [v.  Wecker)  oder  breiter  ge- 
macht. 

Nicht  berechtigt  scheint  mir  v.  Weckers  Ausspruch,  daß  v.  Graefe  bloß 
Xenons  Messer,  nachdem  er  es  gerade  gemacht,  als  sein  eigenes  in  den  allgemeineu 
Gehrancb  gebracht  habe.') 


Fig.  le. 
V .  I ;  r  a  «  f  «  •  ScbMi  tt* 


')  V.  Graefe»  Naehtr%l)che  Bemerkangen  über  die  modifizierte  Linearextraktinn. 
Ärch.  f.  Ophthalm,,  1866.  XU,  L  S.  161,  17L  179.  —  Derselbe,  NotiK  über  die  Linsen* 
entbindnng  pte.  Arch.  f.  Ophthal m.,  18t>7,  XIJL  ^f  S-  Ö5^-  ~  Derselbe,  Weitere  Ztisiitze 
über    das    Vert^hren    des    p^riphereo    Linearschoittes,    Arch,  f.  Ophthalm,,    1868,    XIV,    3, 

i!t.  um. 

*)  v^  Wecker,  Rem.  bist.,  Arch.  d'ophtalm.,  1893,  XUI,  [jag.  217,  ^C^est  ee  Cüuteau 
(namlieh  das  de  la  Fayes)  ijue  Temm  rednisit  cinquante  ans  apn's  (1800)  ä  uoe  ligno 
et  fjue  de  Graefe^  ud  d^mi-si  «"'cle  plus  tard,  apr»^s  Tavoir  reu  du  drnit  (![)  vwl- 
garisait  oontme  son  coutpan.*  Die  einzige  Ähnlichkeit  zwischen  dem  der  Fläche  nach 
gebügenen  Messer  TeniJtis,  dai<  nichts  anderes  ist  als  ein  verschmälert**«  Mt*s.ser  de  la 
Fayes  nnd  dem  v.  Grtiefps.  be;^teht  darin,  daß  sie  ungefähr  gleich  breit  sind.  Also  f*iü 
Schmalmesser  hiit  Tenun  angegeben.  Allein  in  der  Form  ist  es  gänzlich  verschieden  nnd 
die  Nebeneinanderstellung  der  Zeichnung  beider  Messer,  die  v,  Wecker  vornimmt,  beweist 
mir  ihre  groß*?  Verschiedenheit,  v.  Graefe  giht  übrigens  doch  selkst  an,  daß  er  zunächst 
ein  Modidi  von  Waldau,  das  an  seiner  Klinik  zum  Abtragen  vnn  Iris  vorfallen  und  Kemto- 
kek'n  gebräuchlich  war,  für  seine  Zwecke  für  jmssend  erachtete.  Kr  gah  ihm  bloß  größere 
Länge  und  starker  kttnvejto  Flächeii.  v.  Graefp  verfolgte  mit  der  Konstruktion  seinem 
Messers  einen  g^inz  bestimmten  Zweck,  der  einem  neuen  Operationsgedanken  angepaßt  war. 
Zu  diesem  Zwecke  konnte  er  nur  ein  «schraale;«  Messer  braochen  und  so  entstand  sein 
Bchließliches  Modell,  das  auch  von  dem  ursprünglichen,  nach  dem  Waldauscben  moditizierten 
verschieden  ist.  ^War  mit  der  mriglichst  peripheren  Anlage  der  Wunde  die  Lap|j«nhuhe  ver- 
ringert gegeniiber  einem  in  der  Homhautkontinuitat  angelegten  Schnitt,  so  schien  mir  doch 
für  den  bedeutenden  Abstand  der  Wnndwinkel .  wie  er  zu  einem  befriedigenden  An  stritt 
härterer  Linsen  erfordert  wird,  die  Aufgabe  unvollkommen  gelöst.  Diese  Betrachtung  gab 
mir  den  Grund,  den  üblichen  Kinstichsschnitten  ( Punktionsschnitten}  auch  für  dieses  Ver* 
fahren  einen  Aus^^tichsschnitt  ( Kontra punklionsschnitt),  wie  vdr  ihn  bei  der  üblichen  I^appen^ 
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Die  in  Be/iehnug  uui  Wuiideiteiimg  luul  t'auoplithalmitis  besseren  Erfolge  cle« 
V'erftihrens  v^Gfraefes  bewirkten  seine  rasche  Verbreitiuig  mid  *;o  sehen  wir,  daß  srhon 
wenige  Jahre  [larh  seinem  Erseheirjen  <iie  alte  Ijappenextraktion  fast  ftbemll  zugunsten 
des  iienep  Verfahrens  verhiiisen  wird. 

Danebeil  beÄtaiid  umi  besteht  aher  die  „e  Inf  »ehe  Linearextraktion'*  ab 
Lanze nextraktiün  weiter^  eben  für  jene  St^rformen,  für  die  sie  urnprüngUch  von  vjfraefe 
angegeben  worden  war. 

1867  erfichieD  Webers^)  Arbeit  Tiher  den  Höh  IIa  uzen  t^ebnitt,  mit  dem  er  da» 
schon  von  Sauterelli  geülite  Verfaiiren  wieder  aufnahm  und  vervollkoinmnete. 

Durch  15  Jahre  herrschte  nun  der  modifizierte  Ijiuearfichnitt  entschiedenst  vor, 
indem  sich  die  Mehr7.ahl  der  Operateure,  auch  atißerhalh  Deutsddands,  seiner  liediente. 

Gewisse  Unvollkommenheiten  und  Folgen  der  Operation  veranlaßten  die  Opera- 
teure jedoch  baldf  nach  Abänderungen  zu  suchen. 

Die  große  Enge  de»  Sehnittes  v.  GraefeH  hereitete  bei  der  Entbindung  des  Stars 
oft  Schwierigkeiten  und  deshalb  hatte  sich  ja  v,  Graefe  i^elhst  bald  zu  Ändernngen  an 
seinem  Schnitte  bequemen  müssen,  so  daä  er  einen  weniger  steilen  VVuodkanal  zugestand, 
wodurch  e%  mfiglich  ward^  eine  größere  Wiindlänge  zu  erzielen.  Fjt  konnte  dies  um  so 
mehr,  als  A.  Weber  nachgewiesen  hatte ^  4laß  der  Schluß  großer  linearer  Wunden  ge- 
nauer auKfällt,  wenn  der  Kanal  nicht  völlig  senkrecht  zur  Skleralfläche  steht. 

Aber  trotzdem  blich  der  Übelstand,  daß  die  Entbindung  größerer  Starkerne 
Schwierigkeiten  hereitete,  bestehen,  weil  der  Schnitt  lür  Kerne  über  8  mm  Durchmesser 
und  B  mm  Dicke  nicht  mehr  ausreichen  kann.  *)  Auch  blieb  die  Schwierigkeit  der  Aus- 
führung des  Schnittes,  das  leichte  Entstehen  von  Glask{irpervorfalU  von  starker  Blutung; 
endltch  das  liäufige  Vorkommen  von  Iriseinheilung,  staphylcmiatr»seu  und  zys^toiden 
Narben,  von  Iridokyklitis  und  Iridochorioiditis  schleichender  Natur  mit  Ausgang  in 
Atrophie  und  dem  Auftreten  sympathischer  Ophthalmie. 

Ein  Teil  der  Operateure  hielt  allerdings  strenge  an  v,  Graefes  Schnitt  fest;  so 
vor  allem  Jacobson  ■),  der  die  von  L  i  e  1>  r  e  i  c  h,Wa  r  1  o  m  o  n  t,  später  von  S  c  h  w^  e  i  gg  e  r  u.  u . 
erhobenen  Einwände  entachiedenst  zurückzuweisen  suchte. 

Andere  wollten  zwar  dk  möglichste  Linearität  wahren,  trachteten  dies  aber  durch 
Benützung  eines  anderen  Messer«  zu  erreichen^  so  Ad.  Weber*),    der   mit  einer  Hohl- 


emtraktion  verrichten,  zu  subatituierenj  mit  der  wesentlichen  Differenz  jedoch,  daß  ein  ganst 
sebniales.  kaum  1'"  breites  Messer  gebraucht  wird,  welches,  sowie  die  feine  Spitze  zur 
Rüntrapnnktion  gelangt  Ist,  sofort  steil  zur  Hornhauttläche  und  fast  in  die  Ebene  des  die 
Wimdwinkel  verbindenden  größten  Kreises  gelegt  werden  kann  und  welches  durch  eine  ein- 
fache Sagebewegung  (einmaliges  Vorstoßen  und  Zurückziehen)  in  derselben  Ebene  einen  faist 
genao  linearen  Schnitt  ausfuhrt-"  Von  Tenons  Messer  wußte  v.  Graefe  ottenbar  nichts, 
sonst  hätte  er  ihn  wie  Wald  au  und  Frnbplius  erwähnt,  Denn  wer  über  neue  Gedanken 
verfugt,  ist  nicht  kleinlich  in  solchen  Dingen,  Es  handelte  sich  ja  bei  ihm,  wie  gesagt,  um 
die  Herstellung  einer  seiner  Gedanken  über  den  Liiiearschnitt  entsprechenden  Ki Instruktion, 
nicht  einfach  um  ein  Andern-^  z.  B.  Gerade-  oder  Schmälerniachen  eines  vorgefundenen  Mo- 
dells, wie  dies  andere  getan  haben ^  um  damit  eventuell  be<|uemer  dasselbe  zu  verrichten, 
was  sie  bis  dahin  verrichtet  haben. 

*)  Weber,  Die  normale  Linsenentbindimg  der  raodülzierten  Linearen traktion  gewid- 
met. Arch.  f.  Ophthalra.,  1867,  XIIL 

*)  Vgl.  V.  Stell  wag,  a.  a.  0.  S.  203. 

*)  Jacobson,  Widerleguni^  der  neuesten  Angritte  gegen  v.  Graefes  Ltnearexiraktion. 
Arch.  f.  Opbthalm.,  1872,  XVill.  l,  S.  297—324.  —  Derselbe,  Ein  motiviertes  Urteil  aber 
Daviels  Lap^ienex^tniktion  und  v.  Graefes  Linearextniktion.  Arch.  f,  Ophthalni,,  IBBVj, 
XXXH,  3,  S.  73.  —  Derselbe,  v.  Graefes  niodiliziertc  TJnearextraktion  und  der  Lap|>en- 
schoiti  Arch.  f.  Ophthalm,,  1888,  XXXIV,  2,  S.  197. 

*)  Ad.  Webf»r,  Die  normale  Linsenentbindung  der  ,^ modifizierten  Linearextraktion*" 
gewidmet,  Arch,  f,  Ophthal m..  1867,  XVJ. 
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Iftiize,  und  K.  V.  Jiiger*),  der  mit  einem  HoblrDf!*ser  strong:  JiJipare  St-hnitte  aiißzuführen 
suchte;  oder  es  wurde  der  Schnitt  in  die  Horuhaiit  zurfirkverlegt,  also  »eine  periphere 
La^e,  die  niiiii  fftr  einen  wesentlichen  Nachteil  erklÄite,  da  er  zur  Iridektomie  SEwaiig, 
ganz  anfije^eben.  Hier  ist  zu  nennen  Liebreic li '),  Ijehrnu-\\'arlniiioiit  ^K  ferner  als 
\ e rt reter  d<^ r  e x tre m st e n  R i e h tt i ii g  K (1  e h  1  e r * )  u n il  T a v i t^ n o t .  *■ )  Di ese  Op ein te ure  ver- 
warfen die  Iridektciniie  ganz  oder  ließen  sii*  nur  in  gewissen  Füllen  zn. 

Liehreicli*)  sah  den  Hauptnachteil  von  v.  GraefeB  Verfahren  in  der  zu  peri- 
pheren Lage  des  SchnitteH.  Diese  versrhulde  Glaskörpervorfall  und  Blutungen  in  die 
vordere  Kammer  während  der  Oiieration,  Iritis,  Iriseinklemninng  in  die  WunihvinkeJ, 
Kapsuliti?!,  Hyaütis  usw.  nach  der  Operation.  Sie  sei  Bchuhl,  daü  die  Operation  nur  mir 
Iridektomie  und  wegen  des  Koloboms  nnr  naeh  oben  gemaelit  u erden  k:tun^  nie  muche 
die  Anwendung  von  Lidhaltern,  Fixierinstrumenten  nötig. 

Er  gab  daher  folgenden  Schnitt  an»  der  die  Linearitat  ^n  wahren  äinchte,  iiber 
korneale  Lage  hatte  nnd  sich  dem  alten  LappenRchnitt  dodi  in  gewisser  Beziehtuig 
näherte. 

Kin  möglichst  schmales  Graefeme^ser  wird  mit  dem  Rücken  nach  oben,  während 
die  Klinge  mit  dem  horizontalen  Meridian  einen  Winkel  von  45**  einschließt,  1  mm  nach 
außen  von  der  Hornlimitgrenzc  (etwa  2  mm  unter  dem  höriKoutiUen  Meridian)  einge- 
iitoßen,  ohne  Änderung  der  Richtung  dnrch  die  Kammer  gCBchoben,  an  der  symmetrisch 
gelegenen  Stelle  innen  aut^ gestochen  und  nnn  so  weit  vorijeschoben,  daß  man  beim  Zu- 
rückziehen df*n  Schnitt  vollenden  kann. 

l)ie  Mitte  de«  beinahe  linearen,  nur  ganz  leicht  gebogenen  Schnittes  kommt  m 
l*/i—2i»wi  innerhalb  des  Hornhautrandes  zu  liegen,  also  ungefähr  an  die  Stelle»  gegen 
die  sich  der  Linseniiquator  wendet,  wenn  die  Linse  durch  leichten  Brück  gegen  den 
Wundrand  zur  Drehnng  nach  vorn  gehrarbt  wird.  Enthindung  der  Linse  nach  Eri>ffnung 
der  Kapsel  durch  Dnu-k  mit  dem  oberen  Lid  und  dem  unten  angelegten  Davi eischen 
Löffel  (vgl.  Fig.  47j. 

Der  Schnitt  ist  sehr  leicht,  anch  von  Ungellhten  auszuführen,  wahrend  der  strenge 
Schnitt  nach  v,  Graefe  sehr  schwierig  ist;  er  kann  nach  oben  nnd  unten  geführt  wer- 
den; das  Verfahren  kann  mit  oder  ohne  Iridektomie  veirichtet  werden. 

Lebrun')  bildete  einen  schwach  nach  oben  gekrilniniten  Bogen,  dereinen  läppen 
von  geringer  Höbe  begrenzt.  Er  oennt  die  8ehnittform  „extraction  k  petit  htmbeau 
median  splu^'ro-cyliodriqne**.  Ein- und  Ausstichspunkt  fallen  1 — 2  mwi  unterhalb  des  Quer- 
durcbmessers  der  Hornhaut,  wührend  der  Scheitel  nach  oben  davon,  etwa  dem  oberen 
Riinde  der  nnerweiterten  l'npille  entsprechend  gelagert  ist.  Nach  dem  Einstiche  wird 
das  schmale  CTniefcmesser  so  gewendet,  duM  seine  Schneide  nach  oben  und  leicht  nach 
vorn  sieht,  die  Klingenfliiche  aber  mit  der  Irisebene  einen  Winkel  von  etwa  3(P  ein- 
schließt Iridektomic  ist  nicht  erforderlich  (vgl.  Fig.  48 J. 


»)  E.  V.Jäger,  Der  H^>hlöchoitt.   Wien  tö73. 

*}  Liebreich,  Eine  nene  Methode  der  Kataraktesitraktion.  Bertin  1872. 

^^  Lebriin  nach  Warlomunt,  De  la  eataracte.  Paris  1872;  Annnl.  d'ocnlisÜqne, 
LXVHI,  pag:  11:  Klin.  MünalsbL  f  Augenheilk.,  1873,  t^.  314,  368. 

*}  Küchler,  Uie  t|tierextraktion  des  grauen  Stars.  Erlangen  1868.  —  Derselbe. 
Deotsche  Klinik,  18643,  Nr.  37,  38,  39.  Eine  wörtlich  gleicbloutende  Abhandlang  batt« 
Knchler  bereits  18ßl   der  Katurforscbcnersammlnng  in  Speyer  zugesandt. 

')  Tavignot,  Jouru.  de  connaiw.'*.  mM.-chir..  1869,  XXXV,  7.^  Derselb«,  Qax.  des 
hAp.,  1863,  m,  pug.  118. 

*)  Liebrt?ich,  a.  a.  0. 

'I  Lebrun  nach  Warloment,  De  la  catanicte,  Paris  1872,  pitg.  84:  Annal.  d'ncnl, 
XLVin,  pag.  11:   Klin.  Wonatsb.  f.  Angenheilk.,  1873,  t^.  314,  34j8. 
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'Kflchler*)  führte  den  Schnitt  im  wagrechten  Hornhautmeridian.  Er  nannte  das 
Qnerextraktion.  Die  Nachteile  dieses  Schnittes  mit  seinen  nächsten  und  ferneren  Folgen 
sind  so  in  die  Augen  springend,  daß  es  unbegreiflich  erscheint,  daß  dieses  Verfahren  in 
Frankreich  einen  gewissen  Anwert  fand ')  (vgl,  Fig.  49). 

Tavignot  reklamierte  die  Priorität*),  da  er  es  schon  1863  angegeben  hätte*); 
er  wußtt  nicht,  daß  Küchler  es  bereits  seit  1861  übte.  Was  aber  beide  nicht  wußten, 
war,  daß  dieses  Verfahren  bereits  von  Fr^re  C6me  praktisch  geübt  worden  war  und 
daß  es  von  Daviel  selbst  1751  ironisch  Topöration  comique  genannt  worden  war.') 

Liebreichs  Verfahren  fand  viel  Beifall  und  wurde  besonders  in  England  geübt. 
Teils  wurde  es  unverändert,  teils  mit  gewissen  Abweichungen  verrichtet. 

Da  V.  Graefe  jedoch  selbst  von  der  strengen  linearen  Form  des  Schnittes  abge- 
kommen war,  so  ging  das  Bestreben  vieler  dahin,  den  Schnitt  noch  mehr  zu  verlängern, 
und  zwar  auf  Kosten  der  Linearität,  indem  man  eine  etwas  größere  Bogenhöhe  zuließ. 
Dies  wurde  dann  von  vielen  der  modifizierte  periphere  Linearschnitt  genannt.  Ein-  und 
Ausstichspunkt  lagen  in  der  Sklera,  2— 3mm  unter  dem  obersten  Punkte  der  Hornhaut, 
sie  näherten  sich  dabei  mehr  weniger  der  Homhautgrenze.  Der  Schnittscheitel  wurde 
bald  etwas  in  die  Sklera  oder  in  die  obere  Homhautgrenze,  bald  auch,  unter  Verzicht 
auf  den  Bindehautlappen,  etwas  darunter  angelegt.  So  bilden  diese  „peripheren  Linear- 
schnitte nach  V.  Graefe'^  bereits  den  Übergang  zu  den  flachen,  peripheren  Bogen- 
schnitten.  Ich  erwähne  hier  vor  allem  die  Schnittweise  v.  Arlts')  und  Homers.') 


Fig.  47.  Fig.  48.  Fig.  49.  Fig.  60. 

Liebreichfl  Schnitt.  L  t>b  ran  s  Schnitt.  Kfic  hl  er  s  Schnitt.  v.  Ar  Its  Schnitt. 

Nach  V.  Arlt  soll  die  Wunde  äußerlich  vom  Einstich  bis  zum  Ausstich  in  ge- 
rader Linie  so  lang  sein  als  der  horizontale  Durchmesser  der  Homhautbasis  (Mittel 
12mm)  (vgl.  Fig.  50). 

Das  Messer  wird  mit  aufwärts  gerichteter  Schneide,  ungefähr  1*5 mm  vom  Hom- 
hautrandc  entfernt,  und  2inm  unter  der  Tangente  des  Scheitelpunktes  der  Kornealbasis 
an  die  Sklerotika  (Schläfenseite)  angesetzt  und  so  in  die  Kammer  eingestoßen,  als  ob 
man  gegen  einen  vom  Zentrum  der  Pupille  etwas  nach  innen  unten  gelegenen  Punkt 
vordringen   wollte.    Durch   entsprechende  Senkung  des   Heftes  wird   dann  die  6— 8  mm 


')  Küchler,  Die  Querextraktion  des  grauen  Stars.  Kriangen  1868.  —  Derselbe, 
Deutsche  Klinik,  1866,  Nr.  37,  38,  39.  —  Kine  wörtlich  gleichlautende  Abhandlung  hatte 
Küchler  bereits  1861  der  Naturforscherversammlung  in  Leipzig  zugesandt. 

*)  Giraad-Teulon  und  Notta  in  der  Diskussion  über  die  verschiedenen  Methoden 
der  Kataraktextraktion  in  der  Soc.  de  chir.  zu  Paris  1873.  Klin.  Monatsbl.  f.  Aug^nheilk., 
1873,  XI,  S.  344.  —  Vibert,  Nouveau  proc4d6  d'operation  de  la  cataracte.  Gaz.  h^bdom., 
1878,  pag.  511  (Soc.de  chir.).  Sein  Verfahren  ist  nur  eine  Modifikation  der  Querextraktion. 

•)  Tavignot.  Joum.de  connaiss.  m6d.-chir.,  1869,  XXXV,  7. 

*)  Tavignot,  Gaz.  des  höp.,  1863,  30,  pag.  118. 

*)  Vgl.  V.  Wecker,  Remin.  bist,  concemant  l'extraction  de  la  cataracte.  Archiv 
d'ophtalm.,  XIII. 

•)  v.  Arlt,  Operationslehre  im  Handbuche  von  Graefe  und  8ae misch. 

^)  Muralt.  Die  Starextraktionen  der  ophthalmologischen  Klinik  in  Zürich  1870  bis 
1880.  Inaug.-Dissert.,  Zürich  1882. 
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weit  angedrungene  Spitze  des  Messers  gQg^n  den  Ausstichspitnkt,  also  horizontal  ge^eii- 
tiber  dem  Eiüstirhapunkt  dinifiert  und  vorgeschoben.  Ghiulit  man  Mich  der  SteHimjj  des 
Messers  aunehmen  zu  dürfen,  daü  die  Spitze  im  dem  richtigen  Punkte  zum  Ausstechen 
stehe,  so  sticht  man  aus,  korrigiert  sich  jedoch  sofort,  faUs  die  Spitze  an  eioem  uu- 
rechten  Punkte  zorn  Vorschein  kommt. 

Ist  der  Ausstich  richti^'^  jü:enmcht,  so  beurteile  man  die  Stellung  des  Messers,  ob 
eiue  leichte  Drehung  des  Heftes  um  seine  Achse  nötig  sei,  um  dann  beim  Vorschieben 
der  Klinge  die  Sklera  in  oder  ein  wenig  fiher  dem  Scheitelpunkte  der  KornealhaKis  zu 
durcbtreiinen  und  die  Mitte  des  Schnittes  weder  zu  weit  in  die  Sklera,  noch  in  den 
Limbus  oder  gar  iu  lieu  sitirehsichtigen  Teil  der  Iforohaut  zu  verlegen. 

Diese  Durchschncidno^^  kann  nur  durch  Sügehewegungeii  deid  Messers,  also  durch 
Vorschieben  und  Zurückziehen  der  Klinge  unter  stetem  Druck  auf  die  Schneide  ausge- 
fuhrt  werden,  weshalb  der  Bulbus  unten  gut  fixiert  sein  nuiß. 

Die  Dnrchschneidung:  der  gewöhnlich  leicht  a^iisw  eich  enden  Bindehaut  soll  ver- 
mieden wenlen»  bevor  nicht  der  letzte  Rest  der  Sklera  durchschnitten  ist.  Erst  dann 
suche  mau  einen  längs  der  ganzen  Skleralwunde  gleich  breiten  (2— 3mm)  Bindebaut- 
tapperi  zu  bilden,  indem  mau  entweder  die  Schneide  nach  oben  vorn  wendet  oder  indem 
man  das  Heft  von  der  Schlafe  her  stArk  hebt,  fonnlicb  aufstellt. 

Diese  Schnittweise  wurde  lange  von  v.  Arlts  zahlreichen  und  h error i-a^enden 
Schalem  geübt,  so  von  Becker*),  von  E.  Fuchs,  von  R  Kerschbaumer')  u.a. 

Horner*)  empfahl  einen  „ Linearsch uitt"  von  12mm  Baais  und  höchstens  3mm 
Höhe,  dessen  Puuktions-  und  Kontrapunktionsstelle  etwas  tiefer  und  dem  Hornhaut* 
rftnde  näher  liegen  als  beim  Schnitte  v.  Graefes.  Smm  unter  der 
Tangente  des  Hornbautscbeitels,  tmm  nach  außen  vom  Hornhaut- 
rande wird  das  Messer  v.  (Jraefes  eingestoüeii,  über  den  unteren 
inneren  rupillenrand  hinausgeführt,  dann  der  Griff  gesenkt,  der  zum 
Einstich  symmetrische  Ausstich  gemacht ,  dann  diks  Messer  ganz 
tlurchgestoßen.    Die  Vollendung    des    Schnitte®   geschieht  iu    lang-  p.     ^^ 

sanien    Zügen,    in    überall  gleichem  Abstände  vom  Homhautrande.     Horni*r«  Scbnitt. 
Bibltuig  eines    großen    Bindebautkppens    (vgl.  Fig,  51). 

Homer  nennt  seinen  Schnitt  ©inen  lineiiren,  es  ist  aber  eigentlich  kein  solcher, 
sondern  ein  ausgesprochener  Bogenschnitt  mit  mäßiger  Lappenhöbe.  Sein  Schnitt 
steht  dem  von  Jacobson  schon  »ehr  nahe,  der  nur  langer  ist  und  dem  Limbu»  noch 
uÄber  liegt. 

Auch  Knapp,  Alfred  Graefe,  Bäaerlein^)  u.a.  verrichteten  längere  Zeit  ähn- 
liche modifizierte  periphere  Tinearsclinitte. 

Nun  nahm  die  Bogenhohe  aber  immer  mehr  zu,  indem  Ein-  und  Ausstichspunkt 
immer  tiefer  gelegt  wurden  und  auch  der  Honiliautgrenzo  näher  rückten.  Scbwcigger 


*)  O.Becker.  Die  rnlversitats-Aagenkliuik  in   Heidelberg.  Wiesbaden  1888. 

*)  F.  u.  R.  Kerschhünmer,  Bericht  über  dax  ,lahr  1878  und  über  112  St:ln^pe^a- 
tionen  nach  v.  Graefes  Methfjde.  —  Derselbe,  Bericht  über  das  Jahr  1880  und  über  ein 
«weites  Hundert  Starüperati«>nen  nach  v.  Graefes  Methode,  t^alzburg-  —  Derselbe,  Be- 
richt über  2(X)  Stare xtrak tionen.  Arch.  f.  Angenheilk.,   18Ü0.  XXJI,  *S.  127. 

*)  M  uralt,  Die  ^tarextraktionen  der  oj>hthaim.  Klinik  in  Zürich.  Züncb  1884. 

*)  Bünerlein,  Bericht  über  100  Starextraktionen  mittelst  peri|ihereQ  Linea rschnittes. 
Bayr.  ärztl.  IntelligenzhK,  1878,  Nr.  9,  —  Knapp,  Beriebt  über  ein  4.  n.  5.  Hundert  8br- 
extraktionen  nach  v.  Graeff  s  Methode.  Arch.  f.  Ophthal m  ,  VI,  8.  H14.  —  Alfr.  Graefe, 
Die  antiseptische  Wundbehsindbing  hei  Katumktextraktiünftn.  Arch.  f- Ophthalm. ,  1878, 
XXIV,  1.  S.  ^33 


sag"!  diiber  mit  Recht *):  „Das  von  Anfang  an  unabweisbare  Bei<tre!>enj  einen  i^rößereu 
Schnitt  herssugtelleu j  war  aber  nur  erreichbar  dnreh  die  Wiederimnäherung-  an  den 
Lappenschnitt.  So  gewöhnte  man  sieb  dariuif  unter  f^ilsrher  Flagge  zu  i^egeln  nnd  unter 
der  Firma  des  Linearschnittef?  einen  allmählieh  immer  an  Höhe  ziinehmenden  T^appen- 
sehnitt  aiiszuf (ihren. '^ 

Ich  muli  es  unterhis^en,  aUe  Operateure  aufzuzählen,  die  Schnitte  aueführteu,  die 
man  als  flache  periphere  Bogen-  oder  Lappenschnitte  bezeichnen  kann.  Ich  erwähne 
nur,  daß  schon  Mazzei^")  und  v.  Wecker')  in  den  ersten  siebziger  Jahren  solche  ver- 
richteten, daß  Pana8*lT  Galezowski^),  Taylor"),  Ro  ihm  und'),  Schweigger*), 
Rheindorf*),  Knapp**'),  insljesondere  aber  Bteffau'H  hierher  xu  zählen  muh 

Steffan  hatte  schon  vGraefe  gegenüber  Beinen  Standpunkt  vertreten,  daB  der 
peripliere  Linearschnitt    für  größere  Starfonnen   zu    klein  sei,    nud  wenn  er  gegenüber 
dessen  Widerspruch   auch    zurückwich^  so  hielt  er  doch  au  seinem 
peripheren    flachen   Lappenschnitte    auch  späterhin   unentwegt  fest. 
Steffan    macht   den    Ein-    nnd   Ausstich    2mm    unter  dem 
horizontalen    Meridian,  Ibmm    von    der   dnrchi^ichtigen   Hornhaut- 
grenze entfernt;  die  Entfernung  der  beiden  Punkte  beträgt  ^Bmm. 
^  Der  Scbnittscheitel    wird   m    gelegt,   daß    er   bei  Individuen   unter 

FiR.  sa.  45  Jahren  bis  zu  15«!»*   innerhalb    des  unteren  Limbn»,    bei    sol- 

Sitff»ii«  Sehnitt.     ^j^^^^    jenseits    dieses    Alters    nur  05— 1mm    iunerhalb  de&  Limbus 
nj  ttnipr  46  Jihreu.     liegt.  Die  Vollendung  des  Schnittscheitels  geschieht  sehr  vorsichtig, 
langsam  nnd  mit  «enkrecht  zur  Hornbautoberfläche  gestellter  Mesaer- 
klinge  nach  vorheriger  Entfernving  der  Fixatiouspinzette. 
Bie  Lappenhohe  beträgt  (bis  zu  44  Jahren  einschließlich)  15— 2 mm,    von  da  ab 
2— 2  b  mm  (vgl  Fig,  52). 


*)  Schweigger,  über  Star-  und  N sie hst&r Operationen.  Arch.  I.  Aug;enheilk.,  1887, 
X^II,  8.  125. 

*)  Mazzei,  Lettre  ä  propos  de  i'extraction  de  la  cataracte.  Anna),  tfocul.,  1871, 
LXVI.  pag.  202. 

*(  Martin,  Cliniiine  üphtalmologique  du  Dr.  de  Wecker  k  Paris.  AnnaL  d^ocul., 
1872,  LXII,  pag.  157, 

*)  PanaB,  rünäid^rations  praiiques  sur  les  caturactes.  Ball.  g^n.  de  tberap.,  1876, 
pag.  207. 

^}  Galezowskf,  Perfectiennement  du  proc*^6  operat<>ire  de  la  cataracte.  Reo. 
d'ophtc'dm.,  1878,  pag.  117.  —  Derselbe,  De  la  nouveUe  methude  de  lextraetion  de  la 
Cätaracte  sans  eieiüion  de  Tiris.  Rec.  d'ophtalin.,   1883,  pag.  (i5, 

•)  Taylor,  A   new  Operation  fitr  ealarsct.  Lanoet,   1883,  1,  pag.  G13. 

M  Evursbusch  und  Pemcrl,  Bmt'ht  tiber  1420  an  der  Mtinchener  UnfversitÄtS' 
Augenklinik  ausgeführte  ätarentbindungen.  Arch.  f  Augenheilk.,   1884,  Xlll,  S.  B&6. 

*}  ??ch\veigger,  a.a.O. 

•}  Rhein  darf,  Zur  Staropemtion.  Arch.  f.  Aogenheilk.,    1885,  XVHI,  S.  180. 
'^)  Knapp,  Berieht  über  ein  3.  Hundert  Starextraktionen  ohne  Iridektomie.    Arch.  f. 
Augeuheiik.,  1891,  XXH,  t?.  195.  —    Derselbe.    Bericht   iibi^r  ein  7.  Hundert  Ötareitrak- 
tioneti.  Areh.  f.  Angenheilk.,  1881,  XI,  .S.  54. 

*')  Steffan,  Erfahrungen  und  Studien  über  die  Staroperation.  Erlangen  18ti7.  — 
Derselbe,  tCtinische  Erfahrungen  und  Studien.  Erlangen  I869>  —  Derselbe,  Der  peri- 
pherf,  flache  Lappenscbnitt ,  nebst  einem  Referate  liber  3f)ü  weitere  Kataraktextraktionen. 
Arch.  f.  t»pbthalm.,  1883,  XXIX,  2,  S.  4167.  —  Derselbe,  Zur  Technik  des  peripheren, 
flachen  Lappenschnittes.  KHn,  Moniitsbl.  f.  AagenhHIk..  1B88,  XXV'I,  S.  226.  —  Derselbe, 
AVeitere  Erfahrungen  und  »Studien  über  die  Kataraktextraktion.  Arch.  f.  Ophtbalm.,  1889, 
XXXV.  2.  S  171,  —  Derselbe,  Korres^pondenz  über  Starextraktionen,  Klin.  Monatsbh  f. 
Angenheilk.,   1B89,  XXYII,  S.  406. 
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Diese  flachen  periplic^ren  Bogen- (oder  Lappen-)  scimitte  iiiit4?rTäeheideü  sich  von 
den  eigejitlichen  peripheren  Lappen  schnitten  nur  mehr  dadurch,  daß  sie  teilweise  skleral 
liejreu  und  lUiß  derneutsprerhend  ihre  Lappeuböhe  geringer  sein  kann* 

Eine  letzte  finippe  von  (Jperatetireii  hatte  entweder  am  alten  großen  Lappen- 
schiiitte  gegen  v.  Graefes  Linearseh nitt  fostirtdialten ^  wie  Hasuer*),  Dosmarres*), 
Ma^ni')  und  viele  französische  urni  italienische  Augenärzte  oder  war  tiaeh  kürzerer 
oder  längerer  Zeit  unter  ausdrücklicher  Aiifgahe  des  Grundsiitze:^  der  linearen  Schnitt- 
führun^r  zu  ihm  zurückgekehrt,  wenn  auch  meist  in  etwas  ahgeänderter  Fi>rin,  nümlich 
in  der  von  v.  Wecker*}  inaujjnricrten  Form  de^  Drittel hogenschnittes. 

V.  \Vi*eker  hrach  schon  1875  ja^anz  mit  dein  Grundsätze  der  Linearitiit,  Er  gab 
dem  Schnitte  eine  «charfe  Bogenkrilmmntig,  da  ihm  der  leichte  An^tritt  des  Stars  als 
Hatipterfonlernis  erschien  und  nur  bei  großem  Schnitte  tnögUch  ist  Kr  verlegte  deo 
Schnitt  genau  in  die  Hornhautgreuze,  und  «war  umschnitt  er  da^  obere  Dritteil  des 
Honihautumfanges  (Drittelbogenschnitt).  Es  entsteht  also  ein  Lappen  v*ni  llS^m^^i 
Grundlinie  und  A  mm  Höhe,  Die  Iridektomie  als  notwendigen  Bestandteil  der  Operation 
gab  er  auf  (vgl.  Fig.  53). 

Das  Messer  wird  genau  am  Ende  einer  Linien  die  horizootiil  5mm  nDter-deni 
Hornhautscheitel  verläuft,  eingestochen,  langsam  parallel  zur  Iris  durch  die  Ivammer 
geschohen,  symmetrisch  ausgestochen.  Sobald  ausgestochen  ist,  wird 
der  tiriff  gci^enkt  und  etwas  nach  hinten  bewegt  und  dabei  das 
Messer  gegen  die  Nasenwurzel  vorgestoßen.  Der  80  bis  auf  eine  kleine 
Brfkcke  vollendete  Schnitt  wird  dadurch  beendet,  da8  man  nun  den 
Griff  wieder  erhebt  und  im  Zurückgehen  die  Brücke  trennt.  ^Mit 
einiger  Übung  gehmgt  man  dazu,  den  Schnitt  mit  einer  einfachen 
E^wegnng  def*  Vorstoüeus  bei  gleichzeitigem  Senken  des  Schaftes  , 
und  Zurückzieheil  des  Messers  mit  Wiedererheben  des  Halters'^ 
zu  vollenden  und  hierbei  die  Schneide  derartig  aach  vorne  zu  neigen,  daü  man  keinen 
Konjuüktival  läppen  zu  bilden  h  ran  cht." 

Auch  v_  Stell  wag'*)  hatte  t<ich ,  nachdem  er  den  Schnitt  v.  Graefes  bald  ver- 
lasisen  balte,  einem  Bogen  schnitt  von  geringer  Hohe  Angewandt,  den  er  teils  seiner  ganzen 
Lunge  nach  iji  den  vorderen  Skleralfalz,  teils  mit  seinem  Scheitel  ins  dnrcbsicbtige  Horn- 
hautgewehe verlegte.  Später  nahm  er  v,  Weckers  Schnitt  an,  mit  dereinen  Abänderung, 
daß  er  den  Ein-  und  Änssticb  je  nach  Erfordernis,  der  Größe  entsprechend,  noch 
tiefer  legte. 

V.Weckers  Schnitt  bedeutet  aber  eigentlich  schon  die  Rückkehr  zum  Lappen- 
scbnitt  Daviels:  er  ist  nur  kftrzer  Es  war  damals  allerdings  w  Wecker  nicht  be* 
kanot,  daß  Daviels  Schnitt  genati  in  der  üorn hautgrenze  lag;  er  teilte  die  aligememe 
irrttlmliche  Meinung,  Da  viel  s  Schnitt  sei  innerhalb  der  klaren  Hornhaut  srelegea 
gewesen. 


o 


Fig.  5t, 
,  Wpck»  r«  Seltüitt. 


*)  Hj«siier,  über  die  Stareitraktioo.  Prager  med.  V?(ichen.sehr,,  1880,  V,  Ö.  74 
und  82. 

')  Qanpillnt,  Contribntion  4  Tilade  de  la  cataracte  et  lo  manael  up^ratmre  qul 
convient  ä  la  nature.  Thlse  de  Paris  ^  1879.  —  A,  D^sraarres,  Le^'ons  cliniques  sar  la 
C'hir,  uculuire.  Paris   187L 

*)  Gotti,  Per  la  storia  deU' operazione  delJa  eataratta.  Rivlsta  clinie»  dJ  Bohtgnat 
Aprile  188*>. 

*)  V.Wecker,  Sur  ud  noaveaö  proo^dö  opÄratoire  de  la  catiiracte.    Paris  1875. 

*)  D,  h.  des  Griffes. 

•)  V.  Stell  wag,  Neue  Ahhaudlangen  aus  dem  tJesamtgt*biete  der  prakl.  Augnahoilk. 
Wien  18SB. 
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Dieser  Drittelbogeiischnitt  v.  Weckers  im  Hornhautsaum  wurde  vorbildlich  für 
eine  große  Anzahl  von  Operateuren,  die  ihn  wie  v.  St  eil  wag  annahmen.  Er  wurde  in- 
sofern verschieden  ausgeführt,  als  ihn  die  einen  nach  oben  wie  v.  Wecker,  andere  nach 
unten,  die  einen  mit,  die  anderen  ohne  Bindehautlappen  ausführten,  also  ihn  entweder 
streng  in  den  Hornhautsaum,  wie  es  v.  Wecker  als  Regel  angab,  oder  etwas  in  den 
Sklerallimbus  verlegen. 

Schließlich  vergrößerte  sich  unter  dem  Einflüsse  der  Anti-  und  Aseptik  auch  dieser 
Schnitt  mehr  und  mehr,  wie  ihn  schon  v.  St  eil  wag  mit  variabler  Länge  angibt,  der  sich 
auch  V.Wecker  anschloß. 

In  den  letzten  Jahrzehnten  ist  er  bei  vielen  und  v.  Wecker*)  selbst  fast  oder 
ganz  in  den  alten  Halbbogenschnitt  übergegangen,  und  zwar  unter  dem  Einflüsse  des 
Bestrebens,  die  Iridektomie  wegzulassen.  Mit  dem  Halbbogenschnitte  kehrte  vielfach  auch 
der  Gebrauch  breiter  und  dreieckiger  Messer  wieder,  die  Abadie*)  schon  1886  hierzu 
für  nötig  erklärt  hatte,  da  sie  einerseits  leichter  die  Anlage  eines  glatten  Schnittes  er- 
möglichen, andererseits  verhindern,  daß  sich  die  Iris  vor  die  Schneide  legt,  was  insbe- 
sondere bei  allzu  achmalen  Linearmessern  leicht  geschieht,  indem  das  Kammerwasser 
vorzeitig  abläuft. 

Chaveruac*)  verwirklichte  Warlomouts  prophetisches  Wort  aus  dem  Jahre 
1879,  von  dem  Extraktions  verfahren  Graefes  sei  nichts  geblieben  als  das  Messer,  es 
werde  also  nicht  lange  dauern,  bis  auch  wieder  das  Messer  Beers  oder  Sich  eis  seine 
Stelle  einnehmen  würde,  indem  er  den  großen  Lappenschnitt  (Einstich  und  Ausstich 
1  mm  unter  dem  horizontalen  Meridian)  nach  unten  im  Limbus  mit  Beers  Messer 
ausführte. 

Panas*)  kehrte  vom  Drittelbogenschnitt,  den  er  bis  dahin  übte,  auf  Grund  der 
antiseptischen  Kammerausspülungen  zum  Halbbogenschnitt  Daviels  zurück. 

Schweigger,  der  zwar  noch  1886  *)  der  Meinung  war,  daß  sich  die  Mehrzahl  der 
Stare  besser  für  das  Verfahren  von  Graefe  eignen  werde,  gab  trotzdem  schon  ein 
neues  Messer  zur  Anlegung  des  großen  I^ppenschnittes  an  (4— 45 mm  Höhe)  und  1887 
machte  er  bereits  damit  als  Haupt  verfahren  der  Starextraktion  einen  recht  großen  Bogen- 
schnitt  nach  unten  im  inneren  Rande  der  klaren  Hornhaut,  um  1886')  den  Schnitt 
nur  etwas  unter  dem  horizontalen  Meridian  anzulegen,  also  den  Halbbogonschnitt  zu 
verrichten. 


*)  V.Wecker,  L'avenir  de  l'extraction  lineaire  et  de  l'extration  i  lambeau.  Ann. 
d*ocal.,  1886,  XCV,  pag.  250.  —  Derselbe,  Comment  Ton  doit  extraire  la  Cataracta  un 
si^cle  et  derai  apr^s  Daviel.  Ann.  d'ocul.,  1901,  CXXVI,  pag.  321.  —  Derselbe,  Rom. 
bist.  conc.  Textr.  de  la  catar.  Arch.  d'ophtalm.,  1893,  XJII. 

^)  Abadie,  Des  proc^d^s  actaels  d'extraction  de  la  cataracte.  Ann.  d'ocul.,  1886, 
XCVI,  pag.  257. 

')  Chavernac,  Extraction  de  la  cataracte.  Retour  de  la  m^thode  de  Daviel.  Ann. 
d'ocul.,  LXXXIX,  pag.  43. 

■*)  Panas,  Des  derniers  progrös  r^alises  dans  Topöration  de  la  cataracte  par  ex- 
tractions.  Bull,  de  l'aead.  de  med.,  1886.  XV,  pag.  18. 

*)  C.  Schwoigger,  Über  Star-  und  Nachstaroperationen.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1887, 
XVII,  S.  125. 

•)  Schweigger,  Über  Extrsiktion.  Ber.  der  XIX.  Versammlung  der  ophthalmolog. 
Gesdlsch.  zu  Heidelberg  1887,  S.  86.  —  Derselbe,  Rückkehr  zum  Lappenschuitt.  Arch. 
f.  Augenheilk.,  1887,  XVUI,  S.  143.  —  Derselbe,  Zur  Staroperation.  Berliner  klin.  Wochen- 
schrift, 1887,  XXIV,  Ö.  676.  —  Derselbe,  Üder  Kataraktoperation.  Ber.  d.  VII.  Internat, 
ophthalm.  Kongr.  zu  Heidelberg  1888,  S.  135.  —  Derselbe,  Extraktion  mit  Lapi)enschnitt 
nach  unten  ohne  Iridektomie.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1897,  XXXVI,  S.  1. 
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(Jayet*)  gab  ab  Referent  über  die  Starextraktion  auf  dem  iüteniationaleu  Oph- 
thaimolo|;eDkoiigrefl  zu  Ileidelberiü^  die  Sdinittisiiige  für  harte  Stare  und  solche  mit  viel 
zäher  Rinde  mit  drei  Siebentel  des  HorDhautumfaDgeH  untl  mehr  an,  bei  Ijage  de« 
Scbnittes  in  ilcr  Hctrahautgreiae, 

Bald  schlössen  sieh  noch  viele  andere  an,  so  Bourgeois'),  Hirßchberg*> 
f T  n  1 1  i *),  V.  Hippel*),  (i  r a d  e  n  i  g o ")  und  Wele  andere. 


IHe  von  Daviel  gewühlte  Schnitt  läge  nach  unten  wurde  zu  seiner  Zeit  und 
naeb  ihm  im  allgemeinen  festgehalten,  de  Witt^)^  Wenzel*),  Richter*)  und  BelH^) 
dachten  au  die  Möglichkeit,  den  Schnitt  uach  oben  zu  verlegen,  ja  Wenzel  übte 
das  Verfaiiren  auch  aus.  Sa n t ereil i '\^  beschrieb  1795  sein  Verfahren,  wo  der  gerad- 
linige Schnitt  nach  »dien  verlegt  war.  Erst  1825  verschaffte  Jacger'*)  dem  Schnitt  nach 
oben  mehr  Ansehen.  Dieser  Schnitt  wurde  von  manchen  Operatetiren  {Oraefe  sen.  in 
Berlin**),  Rosas  in  Wien'*)  angenommen  und  fand  bald  zahlreiche  Anhänger. 

Die  modifixierte  Linearextraktion  v.  Graefes  brachte  ihn  allgemein  zur  Ein- 
führung. Mit  dem  Übergänge  des  ünearschiiitteR  in  einen  Bogenschnitt  blieb  die  Lage 
des  Schnittes  nach  oben  meist  erbalten,  Kinscelne  Operateure  (Desmarres,  Hasner, 
Steffan  u.  aj  waren  stets  heim  Öchuitte  nach  unten  verbliehen.  Andere  kehrten  neuer- 
dings zu  ihm  zurück  (Schweigger). 

Eine  seitliche  I^ge  hat  schon  Daviel  selbst'*)  seinem  ogivalem  Schnitte 
gegeben. 

Daviel  hatte  seinen  Lappenschnitt  geuati  in  der  Hornhautlederhautgrenze 
geführt.  Aber  schon  Guerin  gibt  ihn  irrtümlich  nh  in  der  klaren  Hornhaut,  \j  Linie 
vom  Rande  entfernt  liegend,  an.  Dasselbe  gibt  auch  1773  Richter  an.  Beer  nur 
*/^  Linie, 


*)  Gay  et,  Rjippurt  sur  lopöraticm  de  la  cataract.  Ber  über  d.  Yli.  intemat,  t^phtbalm.- 
Kongr,  zu  Heidelberg  1888,  S.  116. 

*)  Bourgeois,  80  opt'^rationH  de  cataracte.  Rev.  g^n.  d'ophtatm.^  1889,  pag.  350. 

*)  Hirsch  ber^T  f^ber  Stamperation  and  diabetischeu  Attersatar.  Deatsehe  med. 
Wochenscbr.,  1889,  8.  37, 

'')  DüÄsy-Pitzüles,  Operazionl  di  cataratta  fntle  nel  biennio  1891  —  1892  dal  Prof- 
Gfitti.   BtdJ.  d'ucul,,  1892,  XIV.   pag.  17. 

*^  v.  Hippel  sen.,  Ober  den  gegenwärtigen  Stand  der  Staroperation.  Münchener  med. 
Wüchenstchr.,  1893.  8.  669. 

•)  C  a  s  s  i  a  n  i  I  n  ^  im  i  s ,  Deir  estradone  capsulo-  lentic^jlnre  ddla  c^itaratta.  A  nnali  di 
ottalm.,  1897,  XXYI.   pag.  46U. 

"*)  d«  Witt,  Vergleichung  der  verschiedenen  Methoden,  den  Star  au.'^xuztehen. 
Gietten   1775. 

*)  Wenzeij  Abhandlnnf?  vom  Stare.  Aas  dem   F ran zViki sehen.  Niirenberg  1788. 

")  Hicbter,  Abhandlung  von  der  Anszit'hnng  des  grauen  Stars.  Giittingwn  1773. 

*")  Bell,   Lehrhegrilf  der  Wund arxneibonstl.  Aus  dem  Englii^chen.  Teil  III,  Wien  1 805. 

**)  Saiiterplli,  a,  a.  f  K 

**)  Grußheim,  Dr.  Jae^ers  Mctbtde  di*r  Start'Xtraktiön  mittelst  HiirnhautscbDittes 
nach  ^^bvD.  Graefes  und  Wa  I  ters  Juiirnal,  Berlin  1826,  IX,  8,541  —  Seeliger,  Disaei^ 
latiij  de  extractinne  cataraetae.   Üiss.  inaug .   Vindobnoae  1828. 

'■)  Graefe  sen.,  Kurzer  Auszug  aus  demi  Bericht  Uher  das  klinisch-chirurg.-sugenärxtl. 
Institut  für  1826.  Graefes  und  Wiiller.^  J.mrnal.   1827,  X,   Heft  3. 

'*)  Rosa»,    Äitiert  von  Sceliger,  S.  23  a.  32. 

^*\  Mercure  de  France.  Jidi  1762,  pu^.  14L  -  Die  urspriingliche  Mitteilung  Daviel« 
warde  In  der  Sitzting  der  Akademie  vom  22.  April  1762  verlesen.  Im  Jlercure  de  Franc« 
steht  bloß  ein  Auszug.  t)ieses  Verfahren  Da  vi  eis  fand  nirgends  Beachtnnp.  —  Femer: 
Acta  llelvetiesi  phvsic<t-niiitheniaticc>-jiiiatomico-botanico-iiicdica.  Basel  1762  bei  .h  R.  Im  Hof, 
\\  S.  167-179. 


Dieser  Irrtum,  dnß  der  Schnitt  von  Da  viel  in  der  klaren  Hornliatil  7^  oder 
*/j  Linie  vom  WeiUen  entfernt  geführt  worden  sei,  hat  sieh  his  in  die  letÄte  Zeit  fort- 
geßchleppl  nntl  ist  erst  von  v.  Wecker*)  riclitig  gestellt  worden. 

Wenn  O'Halloran')  den  Schnitt  in  den  Korneaskleralraum  verlegte,  &o  stellte 
er  nur  die  von  Daviel  geübte  Sehnittweise  wieder  her,  ebenso  wie  viel  später  v.  Wecker 
und  T.  Stell  wag  —  alle  alierdings  damals  ohne  es  zn  wisaen. 

Bell')  sebbig  vor,  den  Schnitt  im  Skleniümrde  zn  machen,  fand  aber  damit 
keinen  Anklang.  Erst  Jacobson*)  legte  wieder  seinen  Bogenschnitt  in  die  Sklera  nnd 
V,  Graefe  seinen  moilifizierten  Line^rachnitt. 


Daviels  Schnitt  umkreiste  den  halben  Umfang  der  Hornhaut,  wie  Sour- 
dille*)  nachgewiesen  hat.  Den  Irrtum,  tlafl  sein  Schnitt  zwei  Drittel  des  Hornhaut- 
umfauges  umfasse,  hat  Da  viel  durch  eine  mißverstandene  Ausdrucks  weise  seiner  Be- 
schreibung, die  in  den  Meniolres  de  Tacad.  royale  de  t'hir.  1753  ersrhieji  und  durch  die 
Figuren  der  ersten  Tafel  seiner  Mitteilung  verschuldet.'^)  Dieser  Irrtum  ist  schon  von 
V.  Wecker^)  nachgewiesen  worden;  doch  nahm  er  irrigerweise  an.  der  Schnitt  habe  zwei 
Fünftel  des  Hornhaut  um  fangen  betragen. 

Interessant    ist,    daß  Da  viel    gegen  Ende  seines  Lebens    eine  andere  Form  de« 
Schnittes  annahm*),  die  schon  vor  ihm  Siegwart,  sein  begeisterter  Verehrer  und  Schüler. 
geQbt  hatte*),    wie  er  dies  175^    in  seiner  Abhandlung   (Dissertatio 
chirurgica    de  extractione   cataractae    ultra  perftciendia ,    Tobingen, 
22.  Dezember  1752)  mitieik. 

Der  Lappen  wurde  von  Da  viel  mit  zwei  Schnitten  gebildet; 
der  erete  Schnitt  wurde  mit  einem  gekrümmten  Skalpell,  der  zweite 
mit  einer  Schere  verrichtet.  Die  Schnitte  begannen  am  äußeren  Horu-  piR.Bi. 

hautrande^    und    zwur  verlief  der  eine  nach  innen    oben    bis  gegen      Dutuii  o^iv^er 
das    obere    Ende,    der    andere    nach    ionen    unten    biß    gegen     das  "^  *"** 

tintere  Ende    des    vertikalen  Meridians,    (Vgl.  Fig.  54.)  So  vermutet 
V.  Wecker  nach  der  im  Mercure  de  France,  Juli  1762;  gegebenen,  allerdings  etwas  un- 
klaren Da  rat  eil  ung.  Aus  einem  Briefe  von  d^Vpples'*)  an  Baron  Haller  geht  übrigena 
hervor,    daß    Da  viel    diesen   Lappen    auch    nach    unten  anlegte.    Diese  Schnitte  waren 

')  V*  Wecker,  Reminiscences  hist.  1.  fja  secL  de  Da  viel.  Arch.  ophtalra., 
1893,  XHL 

*1  trHall*jran,  A  eritical  and  anatomical  esamiuiitiim  ni  the  parts  iramedia- 
tely  interested  in  the  i*peration  for  a  cataract  etc.  Tran sa ct.  of  tbe  Royal  irisb.  Acad*, 
Dublin  1788. 

»)  a.a.O.  in.  S.296. 

*)  Jacobson^  Ein  neues  and  gefäMmißB  Opera tionsv^rfubren  des  graacn  Stam 
Berlin  1863.  —  v.  Graefe,  Über  modiMwiB  Imeare^straktMrn  Arch.  f.  Ophthalm.,  188^ 
XI,  3»  8. 1. 

*|  de  Sourdille»  La  section  de  Da  viel  d' apres  des  textes  demtmstratifs.  Arch. 
d'ophtalm.,  1B97.  XVII,  pag.  657. 

*)  ^ün  |>eu  a«  dessus  de  lu  prunelle"    sollte  das  Ende  der  Scherenschnitte  liegen. 

')  V.Wecker,  Rt-miniscenccs  bist,  cnncernaot  Textractic^n  de  !a  cataracte.  Arch. 
dViphtalrn..  1H93.  XUI,   pag.  212,   26t,  401, 

")  Dujardin  in  einem  Briefe  an  v.  Wecker,  veröH'entlieht  in  v,  Wecker,  Rimiinisc. 
hisrttirtqne.  Hl.  L'extraction  ü  lambeau  trian^ulaire  oq  ogival,  Arch,  d'opbtalm.,  XHL  — 
Derselbe.  L'eTttracliLm  de  la  cataracte  selon  In  demii^re  nn'thode  de  Du  viel.  -Joum.  des 
Bcienees  mhV  de  Lille,   18t>3,  pag,  1, 

yj  SciurdiMe,  a.  a.  0. 

*")  Acta  Helvetica  physico-mathcmatico-anattimico-botanico-medica.  Basel  1762,  bei 
Im  Hef. 


Steil8chüittt\  Daviel  ist  durch  gewisse  Übelstiinde  des  Halbbogeiischiiittes  (IrisivtirfaU) 
dazu  geführt  w^irdeiiT  den  halbkreisförmigen  Sebnitt  mit  zugo^cliürftem  RÄiiUe  {eii 
biseau)  zu  verlassen. 

Die  groBe  Beweglichkeit  dm  Auges  Te^aülaQt*^  die  Operateure,  »cUoii  babl  naeli 
Mitteln  zur  Feststellung  des  Auges  zu  sucbeo. 

De  la  F'aye  jiuchte  durcb  gelinden  Druck  mit  dem  Mittelfinger  der  eiueu  liaiul 
gegeil  den  inuerou  Teil  des  Augapfels  diesen  festzustellen. 

Der  erste,  der  eine  iustrumeotelie  Fixatioo  einführte,  i\ar  B^rauger. 'l  Er  be- 
diente sieb  dazu  eines  Doppelhakeiis,  mit  dem  die  Bindehaut  nahe  au  der  nnteren  Horu- 
hautgrenze  gefaßt  vvurde. 

Pamard*)  und  Casaamata  lieinUzten  einen  zwcizinkigey  Spieß,  den  Oiierin 
1769  beschreibt,  Le  Cat  eine  kleine  Pinzette;  Desmüurs*)  nnd  Rumpelt  ein  Häk- 
chen, das  auf  einem  Fingerhute  saß.  Pellier  de  Quengay^)  konstruierte  eine  4  bis 
5^'  lange,  gekrümmte  Stahlscbiene,  dereo  hohler  Rand  gezähnelt  war  und  gegen  die 
innere  Hälfte  des  Augee  unged rockt  wurde. 

Andere  suchten  durch  Auspiuinung  der  Bindehaut  zu  fixieren,  so  Bertra  n  di ''), 
der  einen  stumpfen  üaken  unter  das  obere  Lid  führte  und  dann  anziehen  ließ;  Bell 
beDützte  ein  ringühnticbe^  Spekulun]. 

Die  Fixation  mit  den  noch  heute  üblichen  gezahnten  Pinzetten  ilbte  zuerst  P^tre- 
quin.''^  tSrbuft')    führte    die  gezahnte^    am  Ende  breiter  werdende  Pinzette  18liO  ein. 

Eine  allgemeinere  Verbreitung  hat  die  Fixation  des  Bulbua  erst  durcb  die  Scbnle 
T.  Graefes  erfahren.  Denn  alle  die  früher  angegebenen  liit^trumcnte  erfreuten  sich  keiner 
rechten  Verbreituug.  Richter,  Wenzel  uud  die  Schule  Beers  verwarfen  die  Fixation, 
so  daß  am  Ende  des  18  Jahrhunderts  die  meisten  Opei-ateure  nach  wie  vor  i>bne  eine 
solche  extrEibierten. 

Die  Verbindung  der  Starextraktion  mit  der  Iridektonüe  h\  nicht  erst 
von  V.  (iraefe*),  Mooren")  und  Jacobson^*)  erdacht,  sondern  von  Daviel  selbst 
schon  unter  Umstanden  geübt  \^nrden,  wie  ein  Brief  t'a<iu^s  au  Daviel  vnm  2.  Juni 
175:^  über  eine  von  Daviel  1751  operierte  Kranke  und  ein  Brief  Davide  an  Baron 
Haller*\)  beweiien.  Daviel  scheint  die  Iridektomie  in  Fallen  verwendet  zu  haben,  wo 
die  Linseueutbindung  Schwierigkeiten  machte. 


')  a.  a.  0. 

*)  Guerin,  Traite  de«  maludies  des  yeux.  Lyuii  17ö9.  —  Derselbe,  Versucli  über 
die  Ao^nkninkheiten.  Aus  dem   Franzusischen  iibersetat  Fninkfnrt  und  Leipzig  1773. 

')  Desmuurs,  Tniite  des  maladies  dös  yeux.  Paris  1818» 

♦)  Pellier  de  tiöengsy,  Sammlung  von  Aufsätzen  und  Wabmehnmngtm  stnvohl 
über  die  Fehler  des  Auges,  lUs  der  Teile,  die  sie  um^bön  usw\  Aus  dem  Fran//iesa sehen. 
Leipzig  17H9. 

'')  Bertrandi,  Abhandlung  von  den  chirurgischen  Operationen.  Aus  dem  Italienischen. 
Wien  1770. 

*)  Petrequin,  Mt^nndre  sur  un  nnuveau  procMe  pöur  Tojicration  de  la  catfiracte  par 
extraction.  Annal-  dVicul ,  1842,  F<nr.-Mar9.  VL 

')  Öchuft,   Die  Ausloflelnng  des  Stars.  Berlin  1860. 

*)  v,  Graefe,  Zwei  Moditikatiünen  der  Staroperationen.  Arch.  f.  Üpbthalm.,  18Ö0,  V» 
S.  Iö8. 

•)  Mooren,  Die  verminderten  Gefabren  einer  Horuhaatvereiterung  bei  der  Star- 
extraktion. Berlin  1862. 

***)  Jacobs  im,  a.  a.  0. 

**)  V.  Wecker,  Kt^miniscencea  historiques.  La  section  de  Daviel.  Arcb.  d'ophtalui., 
18R3,  Xni,  pug.  51)1.  —  Derselbe»  Modilications  apport^s  par  U  a  v  i  e  l  ä  sa  section.  Arch» 
d'ophtaliu,,  1893,  XIII.  pag.  401, 


Kr«t  die  Verlegung  des  Schnittes  in  die  Ijederhaut  zwang  zur  methodischen  Vor- 
nahme des  Irisausschnittes  bei  der  Altersstarextraktion,  um  das  Auftreten  des  Irisvor- 
falles zu  verhüten.  Schon  v.  Graefe  hatte  die  Lanzcnextraktiou,  bei  der  er  den  Schnitt 
ganz  an  die  Peripherie  verlegt  hatte*)«  mit  der  Iridektomie  verbunden,  allerdings  nicht 
wegen  der  Gefahr  nachträglichen  Irisvorfalles,  sondern  um  die  bei  Einführung  des  Löffels 
unvermeidliche  Quetschung  zu  beseitigen,  die  als  der  Ausgangspunkt  der  Entzündungen 
der  Iris  betrachtet  wurde,  ebenso  wie  er  schon  vorher  auch  die  Iridektomie  beim  Lappen- 
schuitt  oft  machte.  Critchett  und  Bowman  waren  ihm  darin  gefolgt  und  Mooren-) 
schickte  der  Lappenextraktion  die  Iridektomie  um  einige  Wochen  voraus. 

Jacobson'),  der  den  Schnitt  in  die  Sklera  verlegt  hatte,  war  genötigt,  die  Iri- 
dektomie immer  vorzunehmen  und  ebenso  v.  Graefe  bei  seiner  peripheren  modifizierten 
linearextraktion  mit  dem  Schmalmesser,  die  ja  aus  seiner  modifizierten,  d.  h.  mit  der 
Iridektomie  verbundenen  Linearextraktion  mit  der  Lanze  hervorgegangen  war. 

Wenngleich  einzelne  Operateure  durch  ihr  Festhalten  am  Lappenschuitt  *)  auch 
die  Iridektomie  nicht  annahmen,  und  andere,  wie  z.B.  Liebreich  und  Lebrun,  ihre 
Verfahren  neben  anderen  Gründen  auch  deshalb  ersannen,  um  eine  runde  Pupille  er- 
halten zu  können,  so  war  doch  bald  fast  bei  allen  anderen  die  Iridektomie  als  ein  not- 
wendiger Bestandteil  der  Altersstaroperatiou  durchgedrungen. 

Einer  der  ersten,  der  gegen  das  Verfahren  der  Linearextraktion  aufgetreten  war, 
Hasner^),  hatte  sich  auch  insbesondere  gegen  die  Iridektomie,  die  er  für  schädlich 
hielt,  ausgesprochen  und  sagte  damals  schon  so  ziemlich  alles,  was  man  später  gegen 
die  Iridektomie  vorbringen  hörte.  Doch  verhallte  seine  Stimme  damals  ziemlich  un- 
gehört. 

Erst  nach  1870  wurde  die  Bewegung  gegen  v.  Graef  es  Extraktion  in  Frankreich 
lebendig  und  die  Ausführung  der  Operation  ohne  Iridektomie  gewann  l|edeutend  an 
Boden,  nachdem  v.  Wecker  1875")  und  Landolt  1879')  hierfür  eingetreten  wareu. 
Je  mehr  der  Lappenschnitt  entweder  als  flacher,  peripherer  oder  gar  als  hoher  Bpgen- 
schnitt  die  Lincarschnitte  verdrängte,  desto  mehr  Operateure  verrichteten  die  Operation 
ohne     Iridektomie.     so     Bettremieux"),    Abadie*),     Galezowski  *°),     Panas**), 


*)  v.  Graefe,  Über  zwei  Modifikationen  der  SStaroperation.  Arch.  f.  Ophthalni.,  1859, 
V.  1,  S.158. 

*)  Mooren,  a.  a.  0. 

*)  Jacobson,  Ein  neues  und  gefahrloses  Operationsverfahren  des  grauen  Stars. 
Berlin  18G3. 

■*)  Desmarres,  Hasner,  Magni. 

*)  Hasner,  Prager  Vierteljahrsschrift,  1866.  —  Derselbe,  Die  neueste  Phase  der 
Staroi)eration.  Prag  1868.  -  Derselbe,  Phakologische  Studien.  Prag  186*.).  —  Derselbe, 
Über  die  Staroperation.  Prager  med.  Wochenschr.,   1880,  V,  S.  73. 

•)  v.  Wecker,  Sur  un  nouveau  procede  operatoire  de  la  cataracte.  Annal.  d'ocal., 
1875,  LXXIII,  pag.  264.  —  Derselbe,  Die  })eriphere  Lappenextraktion.  Klin.  Monatsbl. 
f.  Augenheilk.,  1875,  XllI,  S.  366. 

')  li and olt,  Über  Starextraktion.   Zentralbl.  f.  prakt.  Augenheilk.,    1871),    Aug.-Sept. 

*)  Bettremieux,  Etudc  sur  l'extraction  de  la  cataracte.  Arch.  d'ophtalni.,  1885.  V, 
pag.  508,  VI,  pag.  268. 

•)  Abadie,  Des  enclavements  iriens  et  capsulaires  consecutifs  a  l'extraction  de  la 
cataracte  avec  iridectomie.  Annal.  d'ociilistiijue,  1886,  XOV^I,  pag.  257. 

*<*)  Galezowski,  De  la  nouvelle  methode  de  l'extraction  de  la  cataracte  sans  ex- 
cision  de  l'iris.  Rec.  d'ophtalm.,  1883,  pag.  65.  —  Derselbe,  De  l'extraction  de  la  cata- 
racte sans  iridectomie  et  des  soins  consecutifs.  Arch.  d'ophtalm.,  1885,  V,  pag.  175. 

**)  Panas,  Du  choix  du  meilleur  proc<^d«' d'extraction  de  la  cataracte.  Arch.  d'ophtalm., 
1885,  V.  pap.  280. 
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t'tippez'l  Gayet')  wsf.  Üuter  den  tieutscheö  Openitcureii  ^lauerte  es  viel  länger, 
trotzdem  der  lineare  Schnitt  v.  Graefes  längst  nicht  mehr  geübt  ward.  Deß  Anstoß 
palien  hier  Seh  w  eigner*).  Knappt)  und  Hirsch berg'),  denen  dann  Pflüger*)  und 
endlich  immer  mehr  Operateure  folgten. 

Auch  in  den  anderen  Ländern  gewann  das  Verfahren  ohne  Indektomie  bald 
rascher,  bald  lanfTsamer  immer  mehr  an  Boden. 

Der  über  das  Fortlassen  der  Iridektumie  geführte  langwierige  Kampf  erreichte 
seirien  Höhepunkt  in  den  90er  Jahren  dfs  XIX.  Jahrhunderts  und  ist  aufh  heute  noch 
nicht  zu  Knde  gefoehten. 

Eine  Menge  von  Verfahren  wurden  erdacht,  um  die  Möglichkeit,  die  runde  Pu- 
pille in  den  meisten  ^ällen  zu  erhalteo,  herzustellen. 

Alimählich  hahen  sieh  die  Ansichten  y-iemlich  geklärt,  es  gibt  nur  mehr  wenige 
Operateure,  die  ausschließlich  dem  einen  Verfahren  huldigen;  die  meisten  sind  Eklek- 
tiker geworden.  Man  kann  aber  beobachten,  daß  neuerdings  zwar  die  grundsätzlichen 
Vorteile  des  Verfahrens  ohne  Iridektomie  von  den  meisten  anerkannt  werden,  daß  aber 
alle  eine  nicht  unhedeutende  Zahl  von  Ausnahmen  zugeben,  in  denen  es  vorteilhafter 
ist,  das  kombinierte  \' erfahren  anzuwenden. 

Da  viel  eröffnete  die  Kapsel  durch  einen  Schnitt  mit  einer  feinen  lian^ette. 
Aber  sch**n  er  selbst  gibt  den  Rat,  hei  verdickter  Kapsel  diese  dem  Rande  der  Pupille 
entsprechend  zu  umschneiden  und  dies  Stück  mit  einer  Pinzette  herauszuziehen. 

DelaFaye^  konstruierte  ein  „Kystitome*".  Es  lag  in  einer  Rinne  ujid  diente 
liazu.  eitierseits  den  Hornhautlappen  emporzuheben,  andererseits  die  Kapsel  zu  eröffnen. 
Es  ähnelte  einem  Pharyngotom,  Die  es  umhüllende  Scheide  war  etwas  auf  die  Fläche 
gelungen,  die  feine  Lanzette  trat  aus  der  Scheide  nur  '/V'    ^*^it  hervor. 

Einzelne  öffneten  die  Kapseln  mit  Nadeln,  amlere  benutzten  dazu  die  Spitze  des 
Starmessers,  so  als  erster  Palucci'),  der  das  Instrumentarium  so  auf  ein  einziges  In- 
strument vereinfachte,  ein  Verfahren,  das  später  oft  neu  erfunden  ward. 


^l  Coppex,  Des  progr^s  recent«  realis^s  dana  fop^^ration  de  la  eataracte  etc.  Annal. 
d  orul.,  1887,  XC\7I,  pag,  316. 

-(  Uayet,  Rapport  sar  lop^ratiün  de  la  cataracte.  Ben  des  VII,  interoat  ophtha! m. 
Kongr.  zu  Heidelberg  1888,  S,  108. 

^)  8chweigger,  tber  Extraktion.  Bf^r,  d,  XIX, Versa m ml.  d.  opbthalm.  Geeellsch.  zu 
Ht^idelberg,  1887,  S^,  86.  —  Derselbe,  Rückkehr  zum  LÄpj>enschmtt,  Arch.  f.  Augenheilk., 
1H87,  XVIII,  S.  143.  —  Derselbe,  Über  Kalaraktojienitionen.  Ber.  d.  VII,  Internat,  Oph- 
thalmulogen-Kongr,  zu  Heidelberg,  1888,  S.  135.  *—  Derselbe,  Zur  Kataraktri)>pration,  Eine 
Erwiderong  an  Herrn  Prof.  Dr.  Jacobson.  Areh.  i\  Ophthalm.,  1888,  XXXIV,  3,  8,  255.  — 
Derselbe,  Extraktion  mit  Litppenschnitt  nach  unten  ohne  Iridektomie.  Arch.  f.  Augenheilk., 
1897.  XXXVI,  fc^.  1, 

^)  Knapp,  Hn  cataract  extruction  witbout  iridecttmiy.  Arch.  of  ophthalm.,  1887, 
XVI,  ]>ag.  Ö4.  —  Derselbe,  Bericht  über  lOJ  Starextraktionen  ohne  Iridekt<™ie.  Arch.  f, 
Au^euheilk  ,  1888,  XIX,  S.  I,  —  Derselbe,  Tber  fciStareitraktioD  ohne  Iridektoinie.  Vortr, 
am  intemat.  Kongr.  in  Heidelberg  1888,  Ber.  ^,  163. —  Derselbe,  Statistik  über  da.s  zweite 
Hundert  Starextraktionen  ohue  Indektomie.  Arch.  f.  Au^enheük.,  1898,  XX,  S.  351.  — 
Derselbe,  Bericht  über  ein  drittes  Hundert  Starextraktinnen  obne  Iridektomie.  Arch.  f. 
Angenbeilk.,  189(»,  XXII,  S/19Ü.  —  Dersel  be,  Remarks  on  the  extraction  uf  cataract,  biised 
on  the  restiJt^  nf  the  Operations  of  600  consecutive  cases.  Tran sa ct.  of  the  VI  11.  internat. 
o|ihtbfdni.  rtmgr.  Kdinburgb,  1894.  pag.  14* 

■'I  Ilirsebherg,  Tber  l:?taroperatit»n  und  diabetischen  Alterssiar.  Deutsche  med» 
Wwchenj^chr,   1889.  Nr.  37. 

")  Pflüger,  Bemerkungen  zum  gegenwärtigen  Stande  der  »^iaroperaticin.  Klin. 
MonatsbL  f.  Augenheilk.,  184)^,  H.  155. 

')  De  la  Faye,  M<!^ro,  de  Tacad,  de  chir.  A.,  1755,  II. 

*^)  Duerin,  Trdt^  des  matadies  des  yeus.  Lyon  1769. 


Kbeiiso  aiugcjj  mit  di^r  Spitze  ttes  Starniesfiers  vor  Waraer,  BöraugerT  Ten 
Haaff,  Acrel  Siegrist  und  Weidroann. 

Dtircb  V,  Graefe  erhielt  die  von  ihm  konstruiertB  Fliete*)  eine  sehr  ^oüe  Ver- 
breitung, wikhi-eiid  V.  Arlt')  pio  spitze»  Häkeben  bevorzn|fte. 

Die  Eiitfernutig  einer  verdickten  Kapsel  wurde  von  v.  Graefe'),  vnu  Liebreich, 
dann  von  v,  Wecker  durch  ihre  Pinzetten  augestrebt ;  größere  Verbreitnii^  fanden 
solche  Inatrumente  aber  erst,  nachdem  Förster  seine  Pinzette  zur  Entfernunisr  auch 
unverdickter  Kapseln  empfohlen  hatte. 


Aber  auch  an  Versuchen,  die  Linse  in  der  Kapsel  zu  entfernen,  fehlte  es  vom 
Anfang  an  nicht.  Da  viel  ging  bei  seineu  ersten  Operationen  ao  vor,  dann  t^cbeint 
Sharp*)  diesen  Gedanken  gehabt  zu  habeu.  Richter^)  schlug  ein  nolches  Verfahren 
1773  vor.  Er  brachte  die  Spitxe  einer  runden  Staniadel  in  die  hintere  Angenkammer 
und  stach  «ie  fast  in  die  Mitte  der  Kristalliose,  und  lockerte  dann  den  ZuBammenhang 
der  Linse  mit  der  Zonula  durch  wiederholte  Bewegungen  nach  alleti  Seiten.  Dann  zog" 
er  die  Nadel  durch  eine  drehende  Bewegung  heraus  und  entband  die  Linse  durch  Druck. 

Ähnlich  wollte  auch  Beer  (1799)  vordrehen.  Arnemanu  (1801)  wollte  !?ar  ein 
korkzieherartiges  Instrument  bejultÄen*)  Himly  und  Adam  Schmidt^)  waren  jedoch 
erbitterte  Gegner  dieses  Verfahrens. 

Christiaeu  gab  IMä**)  den  Rat,  die  Linse  einfach  durch  Druck  aufs  obere 
Lid  nach  dem  Harn  hautschnitte  in  der  Kapsel  zu  entbinden,  ähnlich  Speriuo')  1857, 
allein  erst  Pagen  Stecher '^)  nahm  dieses  Verfahren  mit  Glück  wieder  auf,  indem  er 
nicht  bloß  die  Ti-cbnik  durch  Benützung  seines  Löffels  vervollkommnete,  sondern  auch 
bestimmte  Anzeigen  für  diese«  Verfahren  angab, 

Neuerdings  hat  Grade nigo  [und  in  letzter  Zeit  Henry  8 mit  h]  wieder  das  Ver- 
fahre u  für  alle  Stare  venillgemeinern  wollen.  (Vgl.  später.) 

Dlsilsslon. 

Schon  C  e  J  8  u  s  beschreibt  die  Z  e  r  s  t  ü  c  k  1  u  n  g  des  Sturs.  Doch  wurde  41p»  Ver* 
fahren  nur  als  Ergänzung  der  Niederdrückung  verwendet  indem  es  als  letztes  Hilf s* 
mittel  diente,  wenn  der  niedergedrückte  Star  immer  wieder  aufstieg.  Ks  war  also  keine 
hesondere  und  eigentümliche  Operationsmethode,  sondern  ein  Ergänzungs verfahren  zur 
Depression,  das  keine  andere  als  die  genannte  Anzeige  hatte.  Denn  von  dem  Gedanken, 


*)  V,  Graefe,  Über  die  lineare  Extraktion  des  Linsenatars.  Arch.  f.  Ophthiüm .,  1855, 
I,  2,  S.  281. 

»)  V.  Arlt,  Operatiimslehre,  S.  300. 

")  V.  Graefe,  Ar^h.  f,  Ophthalm.,  IHt^,  XII,   1,  .S.  171. 

I)  Zitiert  von  Beer,  Repertorium  aller  bis  zu  Ende  des  Jahres  1797  erschienenen 
Schriften  iiber  die  AngenkninkheJten.  Wi<?n  1799. 

*)  P.  Richter,  Abhandlung  vöij  der  Ausziehung  des  §jauen  Stars.  Göttingon  1773. 
^  Derselbe,  Von  einer  neuen  Art,  den  Star  auszuziehen.  Observationen  chirurgicae,  Gut- 
tingen  1776,  Fasz.  IL 

•)  Aroemann,  System  der  (Thirargie,  Göttingen  180t. 

')  Himly  u.  Schmidt,  Ophthalm,  Bibliuth.,  Ill,  Sl.  3.  S,  181. 

")  Christiaen^  De  l'extraction  simultan*^e  du  crvstallin  et  de  la  capsule.  Ann. 
d'wsnl.,  1835.  XUI,  pag.  181. 

■)  Zit.  von  Steffan,  Erfahrungen  und  Studien  Über  die  Staroperation  im  Zeitraum 
der  Jahre  1861 -- 1867.  Erlangen  1867. 

^"J  Pagensteeher,  Über  die  Extraktion  des  grauen  Stars  bei  nnge-iffoeter  Kup^iel 
durch  den  Skleralschnitt.  Klin.  Beobachtungen  ans  der  Äugenbeilanstalt  zu  Wiesbade n. 
1866,  H.  3. 
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tlurch  die  Zersttirkluutf  etwa  tue  Aufsatigiiii^r  i1t?s  Stars  licrbeifnliren  zu  wolh^n.  war 
giir  keine  Itede. 

Bis  kl  das  18.  JalirlmmlpH  n.  i  hr.  hinein  ämierte  sich  nii  dieser  Stellung  *ier 
ZerstLickliiiig  fjar  niibts,  und  das  war  audi  nicht  m^lgliclk  so  lan^c  die  Aiischimuii^'eii 
der  alten  Stiirpathologic  herrschten-  *) 

Erst  als  sich  die  modernen  Anschaunugen  über  das  Wesen  des  Starii  tu  ejitwiekeln 
begannen«  konnte  sich  atieh  die  ZersttR-klung  des  Stars  znm  Range  einer  Relbstandigen 
Methoile  erbeben.  Aber  noch  Heister^K  ein  eifriger  York aojpf er  gegen  die  Ansrbfuiungen 
der  antiken  Starpathfdogie,  sieht  in  der  Zerstückelung  nur  ein  Hilfsmittel  beim  Wieder- 
aiifisteigen  tler  niedergedrückten  Linse. 

Als  sich  nun  die  Extraktion  nm  die  Mitte  des  18.  Jalirhnuderta  zn  einer  ^el1>- 
gtändigen  Methode  entwickelt  butte,  kam  man  znr  Erkenntnis  der  Aufbisungsfithigkeit 
der  Linse  und  nnn  war  die  tirundluge  für  die  Zerstückelung  al^  besondere  Methode  zur 
BeseiHgunj  des  Stars  gegeben. 

[>as  Hanptverdiensi  nni  die  Entwicklung  der  Zerstücklung  gebQhrte  Fercival 
Pott^),  wenn  er  auch,  die  LösUchkeit  der  Linse  überschMKend,  ihre  (irenzen  viel  zu 
weit  ausdehnen  wollte.  Wesentlich  unterstützt  wurde  Pott  in  seinen  Bestrebungen  dnrch 
(olombier*!,  PaHa«*),  Acrel*)  u.  a,,  die  kurz  vor  ihm  oder  gleichzeitig  mit  ihm 
Vnrschlajre  zu  einer  ahnlichen  Methode  machten. 

Wenn  anch  Beer  '),  der  selbst  1785  praktische  Versnebe  über  die  Zerstücklung 
ange^Htellt  hatte,  das  Verfahren  für  absolut  wertlos  erklärte,  so  vermochte  er  doch  tlie 
durch  die  Erfolge  Conradi»*),  die  dieser  hei  seinen  wesentlich  rationelleren  Zerstück» 
hin g**v ersuchen  erzielte,  geförderte  Entwicklung  der  Methode  nicht  zu  hemmen. 

Denn  walvrend  man  bis  dahin ^  dem  Beispiele  Potts  und  Scarpas*)  folgend, 
die  Linse  ziemlich  roh  zertrümjnert  hatte,  verstichte  r<Mir ad i  die  Aufsaugung  der  Liaae 
durch  bloße  Spaltung  der  vorderen  Kapselwand  zu  erzielen.  Wenn  wir  dies  berück- 
Bichtigen  und  weiters  seheDr  daß  Conradi  bloß  weiche  und  flüssige  Stare  für  die  Zer- 
stückhing für  geeignet  hielt  nnd  sich  keinen  Erfolg  bei  harten  Staren  versprach,  fla6 
er  die  Methode  für  weniger  erfoljrreieh  hei  ültcrcn  Personen  hielt,  so  müssen  wir  ihn 
als  den  eigentlichen  Begr linder  der  Diszissionsniethoile»  wie  sie  die  moderne  Augenheil- 
kunde jetzt  übt^  hetrachtcih  Den  >tanien  Diszission  erhielt  sie  freilich  erst  später 
TOü  Hüllverding  *•*),   der  diese   Bezeichnung  zuerst  in  einer  Dissertation  gebrancht«. 


*)  Die  Meinung  von  Auagnostakia,  daß  die  Alten  eine  systematische  IHraission 
gehabt  hiitten,  ist  von  Magnus  wtederlcgt  werden,  Ks  handelt  sich  in  der  von  A  n  agnostakis 
herangözufTflnen  und  alkufrei  übersetzten  Stelle  des  Galen  (De  mcthod.  med.  Üb,  XV^l, 
(*ap.  J9)  um  die  Besc  fand  bang  eines  Ereignisses,  das  bei  der  lieabaiehtigtcn  Depression  ge^ 
wisser  Üiissiger  Stare  eintritt»  nämlich  die  Entleening  des  tlössigen  Inhalts  in  die  Kammer, 
nicht  abtT  nm  einp  absichtlich  uusgeführte  Diszission. 

'-\  Heister,  Chimrgie.  Nürnberg  1719. 

^)  Pütt,    Samtliche  chir.  Werke.  Ans  dt-m  Englischen.  Bt-ilin  1787.   U,  .S.  43t— 436. 

*}  Cülomhier,  llissertatio  nova  de  suifasii>ne  seo  Cataracta.  Paris  176Ö. 

*)  Pallas,  Chirurgie,  Berlin  177tt,  §131,  S,  168. 

■)  Acreb  Chimrgische  Vorfalle.  Aus  dem  ÖchwedischcD.  Göttingen  1777. 

^i  Beer,  Einige  praktisch**  Bemerkungen  über  des  Herren  Dr,  Conrad!  Vorschlajf 
einer  einfachen  Methi)de,  den  granen  Star  zn  stechen.  In  Arnemanns  Magazin  für  die 
Wandar2neyi*ii4sensch;ift,  Oütüngen  1797,  I,  Stiiek  3. 

*)  tjonradi,  Vorschlag  au  einer  einfachen  Methode,  den  Star  zu  stechen.  Arne- 
m«nns  Magazin  f.  d.  Wiindarzne\Trlssenschaft,  GiHtingen  1797,  I,  Stück  3,  S.  2Ö4. 

*)  Scarpn,  Praktische  Abhandlung  iiher  Augenkrankheiten.  Ans  dem  Französischen. 
Leipzig  1823,  n,  H.  81  und  82. 

'^^  Qu II verding,  Dissertatio  sistens  quasdam  circa  cataractsie  discissionem  obser- 
vaticMjes.  Viennae  1824. 
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Die  von  (  oiiTadi  gewiesenen  Bahnen  -wurden  mit  Beginn  des  19.  Jahrhunderts 
allerdings  wieder  verlassen,  als  Buchhorn*)  und  Langenbeck*)  mit  iKren  Vor- 
schlägen, die  Linse  durch  die  Hornhaut  zu  zerstören,  auftraten.  Was  sie  ausführten, 
waren  ausgiebige  Zerstücklungen. 

Doch  entwickelte  sich  gerade  aus  der  Keratonyxis  Buchhorns  die  moderne 
Diszission,  nachdem  man  bei  dieser  die  Erfahrungen  über  die  Anwendbarkeit  bei  ver- 
schiedenen Starformen  gemacht  hatte.  So  wurden  ihre  Anzeigen,  die  anfangs  für  alle 
Starformen  gelten  sollten,  immer  mehr  beschränkt  und  hauptsächlich  auf  die  angeborenen 
Stare  des  Kindcsalters  und  die  weichen  und  flüssigen  Stare  der  Erwachsenen,  also  ganz 
im  Sinne  Conradis  bezogen.  Ja  manche  Operateure  gingen  wieder  so  weit,  sie  nur 
als  Ausnahmsmethode  gelten  zu  lassen,  so  z.  B.  Himly. ') 

Doch  gab  es  auch  Bestrebungen,  die  Methode  auf  harte  Stare  als  vorbereiten- 
des Verfahren  der  Extraktion  auszudehnen.  Ich  erwähne  Mut  er*),  Rosas*),  Cor- 
renti  •),  v.  Graefe. ') 

In  der  Technik  wichen  die  Operateure  ebenso  wie  in  den  benützten  Instrumenten 
bedeutend  voneinander  ab,  insbesondere  waren  sie  in  zwei  große  Parteien  gespalten, 
von  denen  die  einen  die  Lederhaut  (Skleronvxis),  die  anderen  die  Hornhaut  (Kera- 
tonyxis) als  den  passendsten  Ort  des  Einstiches  betrachteten. 

V.  Graefe®)  gebührt  das  Verdienst,  bestimmte  Anzeigen  angegeben  zu  haben.  Er 
nahm  den  Einstich  durch  die  Hornhaut  an  und  verband  die  Diszission,  zur  Verminderung 
der  Gefahren  der  Linsenquellung,  mit  der  Iridektomie. 

1.  Die  Diszission. 

Die  Diszission  bezweckt,  die  Linsenkapsel  zu  eröffnen  und  so 
den  Inhalt  des  Kapselsackes  in  Berührung  mit  dem  Kammerwasser  zu 
bringen,  wodurch  zuerst  Trübung  und  Auftiuellung,  dann  Zerfall  und  Auf- 
saugung der  Linsenmasse  entsteht,  oder  in  einen  hautartigen  Star 
eine  bleibende  Lücke  zu  schneiden.  Im  ersten  Falle  wird  die  Auf- 
saugung sich  selbst  tiberlassen,  bis  die  Trübung  in  der  I^pille  verschwunden 
ist,  oder  die  Operation  stellt  nur  einen  Vorakt  ftir  eine  Extraktion  dar, 
die  stattfindet,  wenn  die  Linse  vollständig  oder  zum  größten  Teile  getrübt 
und  erweicht  ist ;  im  zweiten  Falle  soll  die  die  I^pille  verlegende  Scheide- 


*)  Buch  hörn,  Dissertatio  de  Keratonyxide.  Halae  1806. 

*)  Langenbeck,  Über  die  Staroperation.  Bibl.  f.  d.  Chir.  Göttingen  1806.  I,  Stück  2. 
Prüfung  der  Keratonyxis.  GrÖttingen  1811.  Nachtrag  zur  Prüfung  der  Keratonyxis.  Bibl.  f.  d. 
Chir.  Göttingen  1811.  IV,  Stück  2.  Bemerkungen  über  den  Aufsatz  des  Herrn  Reg.-R.  Fischer 
zu  Erfurt,  das  Verhältnis  der  Extraktion  des  grauen  Stars  zur  Keratony-xis  betreffend. 
Bibl.  f.  d.  Chir.  und  Ophthalm.  Hannover  1820,  II. 

^)  Himly,  Die  Krankheiten  und  Mißbildungen  des  menschlichen  Auges  und  deren 
Heilung.  Berlin  1843.  II,  S.  270. 

*)  Mut  er,  Practical  observations  on  various  novel  method  of  operating  on  cataract. 
London  1813. 

*)  Rosas,  Tichre  von  den  Augenkrankheiten.   Wien  1834. 

•)  Correnti,  Ann.  d'ocul.,  T.  67,  pag.  161. 

')  V.  Graefe,  Über  die  Kapseleröifnung  als  Vorakt  der  Starextraktion  Arch.  für 
Ophthalm.,  II,  S.  209—220. 

*)  Derselbe,  Über  zwei  Modifikationen  der  Staroperation.  Arch.  f.  Ophthalm.,  V,  I, 
S.  178-185. 
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wand  durchbrochen  und  Knmmerwasser  und  Glaskörper  in  unniittelliare 
Bt^rühmn^  gebracht  werden. 

Die   erste   Art  der  Methode  ist  die  Diözissiou  im  engeren  Sione  de» 

Wortes,  die  zweite  eine  Dilazeration  (Zerstiicklunf^).  Die  Dis^zission  im 
enteren  Sinne  ist  eigentlich  niehts  anderes,  ale  die  kunstgerechte  Setzung 
eines  Wundstares. 


AUffemeines  aber  die   V^orbereitung  und  Ausführung    von  Diszismmen, 

Die  Diszissionen  werden  in  der  Re-gel  nur  unter  örtlicher  Betäubung 
verrichtet.  Eine  Narkose  ist  nur  bei  kleinen  Kindern  nötij^;  Säuglinge 
werden   nicht   betäubt,   sondern   kokainisiert   und  dann  fest  eingewickelt. 

Die  Operationen  können  bei  liegender  oder  bei  sitzender  Stellung 
des  Kranken  verrichtet  werden.  Der  Operateur  sitzt  im  zweiten  Falle  dem 
Kranken  gegenüber  oder  er  steht.  Dazu  muß  der  Kranke  unfeinem  erhrditen 
Stuhle  sitzen.  Sehr  nützlich  ist  hierfür  der  Bd.  l,  S.  85  erwähnte  Staroperations- 
stuhl nach  Himly^  dessen  ich  mich  in  allen  Fällen,  auläer  wo  der  Kranke 
liegen  muß  (Narkose,  Säuglinge),  bediene.  Mir  ist  die  Operation  in  auf- 
rechter Stellung  gegenüber  dem  sitzenden  Kranken  am  liebsten,  v.  Arlt 
war  68  am  bequemsten,  wenn  er  dem  Kranken  gegenüber  saß,  doch  etwas 
höher  als  dieser,  um  die  Nadel  von  oben  her  beobachten  zu  können.  Aber 
man  muß  sich  bei  dieser  Stellung  immer  etivas  vorbeugen,  weshalli  tlie 
Oberarme  mehr  gehoben  und  die  Hände  von  vorneherein  mehr  dorsal 
flektiert  werden  müssen,  was  dann  gewisse  Bewegungen,  die  bloß  im 
Handgelenk  verrichtet  werden  sollen,  immerhin  etwas  besehrälnkt  und 
schwieriger  macht.  Steht  aber  der  Operateur,  dann  kann  er  sich  dem  Auge 
beliebig  nähern  und  hält  seine  Arme  so,  daß  die  Oberarme  dem  Thorax 
fast  anliegen,  wodurch  bei  starker  Beugung  im  Ellbogengelenk  die  VonJer- 
amie  fast  lotrecht  stehen.  Dann  ist  aber  die  Dorsaltiexion  der  Hand 
ganz  frei. 

Der  Kranke  soll  beide  Beine  etwas  nach  der  einen  Seite  gel>en  und 
der  Operateur  tritt  so  vor  den  Kranken ,  daß  er  zugleich  etwas  an  der 
Seite  steht,  wo  das  zu  operierende  Auge  ist  (wie  beim  Ophthal  moskopieren 
im  aufrechten  Bilde). 

Der  Kopf  des  Kranken  wird  von  einem  Gehilfen  festgehalten,  der 
hinter  ihm  auf  einem  Scliemel  steht.  Der  Kopf  muß  genau  lotrecht  stehen, 
darf  also  weder  vor-  noch  rückw^ärts  gebeugt  werden.  Dieser  Gehilfe  kann^ 
wenn  man  über  wenig  Assistenz  verfügt,  auch  das  obere  Lid  halten.  Sonst 
steht  der  Assistent,  der  das  Lid  hält,  auf  der  anderen  Seite  als  der  Operateur, 
auch  auf  einem  Schemel,  zur  Seite  des  Kranken. 
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Aach  das  beste  Tageslicht  ist  für  diese  Operationen,  zumal  bei  häutigen 
Staren,  unzulänglich.  *)  Ich  bentltze  deshalb  immer  die  künstliche  Be- 
leuchtung mit  einer  kleinen  elektrischen  Lampe. 

Benützt  man  eine  elektrische  Handlampe,  so  muß  sie  sehr  nahe  ans 
Auge  gebracht  und  muß  deshalb,  um  den  Operateur  in  der  freien  Bewegung 
der  das  Diszissionsinstrument  führenden  Hand  nicht  zu  behindern,  stets 
dicht  über  jener  Hand  gehalten  werden,  mit  der  er  den  Augapfel  festhält. 
Der  Gehilfe  (oder  die  Wartperson),  der  die  Lampe  hält,  steht  deshalb  vor 
dem  Kranken  zu  jener  Seite  des  Operateurs,  die  der  Medianebene  des 
Kranken  zugewendet  ist. 

Die  Pupille  des  Kranken  muß  vor  der  Operation  durch  Atropin 
möglichst  stark  erweitert  werden. 

Wem  kein  elektrisches  Licht  zur  Verfügung  steht,  der  kann  sich 
die  künstliche  Beleuchtung  nach  Da  Gama  Pintos*)  Vorgehen  einrichten. 
Das  Licht  eines  Rundbrenners  (einer  Gas-  oder  Petroleumlampe)  wird  mit 
Hilfe  einer  großen,  auf  einem  Stativ  befestigten  Lupe  parallel  gemacht 
und  sodann  mit  einer  kleineren  Augenspiegellinse  aufs  Operationsfeld  kon- 
zentriert. Der  Patient  sitzt  auf  einem  Stuhl,  den  Kopf  an  die  Brust  des 
Assistenten  gelehnt,  der  mit  der  einen  Hand  das  Gesicht  des  Kranken 
zurecht  dreht,  mit  der  anderen  die  Beleuchtung  vornimmt. 

Ausführung  der  Diszission  zur  Eröflhiang  des  Kapselsackes. 

Man  sticht  mit  der  Starnadel  im  Hornhautrande  oder  noch 
in  der  klaren  Hornhaut  ein,  führt  die  Spitze  der  Klinge  in  die 
Pupille  und  zertrennt  durch  entsprechendes  Erheben  des  Griffes 
entweder  die  Kapsel  allein  oder  auch  die  Schichten  des  Kristalls 
bis  zu  einer  gewissen  Tiefe. 

L  Akt.  Einstich  der  Diszissionsnadel. 

Man  nimmt  Knapps  Diszissionsmesserchcn  Nr.  1  (Fig.  18a,  Bd.I,  S.  13). 

Der  Operateur  hält  in  der  dem  zu  operierenden  Auge  entgegengesetzt 
benannten  Hand  die  Diszissionsnadel,  in  der  anderen  eine  Fixationspinzette. 
Während  der  (Tchilfe  das  obere  Lid  des  Kranken  emporzieht,  fordert  der 
Operateur  diesen  auf,  hinaufzublicken,  zieht  mit  dem  Mittelfinger  der  die 
Diszissionsnadel  zwischen  Zeigefinger  und  Daumen  haltenden  Hand  das 
Unterlid  ab,  fiißt  die  Bindehaut  mit  der  Fixationspinzette  dicht  am  unteren 


*)  Vgl.  auch  Knapp,  Bericht  über  ein  7.  Hundert  Starextraktionen.  Arch.  f.  Augen- 
heilkunde, 1882,  XI,  S.  49.  —  Kuhnt,  Über  Nachstaroperationen.  2.  Teil.  Zeitschr.  für 
Augenheilk.   1900,  S.  151  u.  26ü. 

')I)aGamaPinto,  Ein  Beitrag  zur  Nachstaroperation.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk., 
1896,  XXXIV,  S.  303. 

Cxerraak,  Die  augenärrtlichen  Operfttionen.  2. Aufl.  II.  22 
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Hornhaiitrande  und  läßt  hierauf  das  untere  Lid  los.  Nun  f^iht  der  «li*» 
elektrische  Lam|*e  tuhrentle  Assistent  Lieht  und  der  Operateur  tVn'dert  dt^ii 
Kranken  auf,  je  nach  Bedarf  ihn  oder  das  Lieht  anzuhlieken.  Indem  er 
sieh  nun  iiüt  dem  aiii^*!:espreizten  kleinen  F'inp^r  auf  den  Joehbeinkf^rptT 
aufstützt  und  mit  dem  RiiJ*rfin*rer  tlerselhen  Hand  die  temporale  Hälfte  des 
sich  stets  etwas  vorsehiehenden  unteren  Lidrandes  herabdrängt,  sticht  er 
die  Nadel  ein,  vvoliei  ihre  Schneid«*  naeh  unten  gerichtet  ist,  während  die 
Klin^entläche  parallel  zur  Iris  liegt,  (VgK  Fi*^.  5«*».) 

Der  (irift'  der  Nadel  wird  dal>ei  so  gehalten,  daß  der  Daumen  auf  der 
einen  8eite,  der  Zei^ce-  und  Mitteltiuger  auf  der  anderen  Seite  mit  ihren 
Beeren  liegen,  also  nicht  schreilitederartig,  sondern  so,  wie  es  tlir  das 
Schmalmesser  Bd.  L  S.  (>  angegeben  ist. 

Der  Einstich  wird  entweder  genau  im  Limbne  der  Kornea  verrichtet, 
and  zwar  gewöhnlich  am  änßeren  Ende  des  wagrechten  Meridians,  wobei 

man  die  Klinge  parallel  zur  Iris  bis  in 
die  rui)illenmitte  vorschiebt,  oder  man 
sticht  in  der  klaren  Hornhaut  ein,  wobei 
die  Messerklinge  nieht  flaeh,  parallel  zur 
Iris  eingeführt  wird,  sondern  in  steilerer 
Stellung,  wie  wenn  man  gegen  den  hin- 
teren Pol  der  Linse  stechen  wollte.  Meist 
wählt  man  in  diesen  Füllen  den  äußeren, 
unteren  (Quadranten  zum  Eiuslich,  und 
zwar  im  horizontalen  Meridian  oder  im 
diagonalen  und  je  nachdem  naher  an 
der  Hornhautgrenze  oder  bis  zur  Mitte 
zwisdien  Honihautpol  und  Rand.  Diese  Einstiehspunkte  wählt  man,  wenn 
man  nieht  bloß  einen  seichten  Schnitt  durch  die  Kapsel  machen,  sondern 
tiefer  in  die  Linse  eindringen  will,  da  sieh  die  Nadel  bei  ganz  periidierem 
Einstich  mehr  tangential  bewegt, 

[In  jüngster  Zeit  hat  aber  das  Bestreben,  alle  Stichwunden  im  Be- 
reiche der  Vorderkamuier  behufs  rascheren  und  sicheren  Wund  verschlusses 
subkonjnnktival  anzulegen,  dazu  geführt^  den  Einstiehspunkt  auch  bei  der 
Diszission  ins  Bereich  des  Skleralbandes  (Vt -1  ww  auUerhalb  des  Randes 
der  durchsichtigen  Kornea)  zu  verlegen.  Siehe  S.  »^nH  u.  3(>4.] 

Die  Hornhaut  wird  langsam  durcbljohii.  Nachdem  man  an  der  Ab- 
nahme des  Widerstandes  gefühlt  hat.  dab  man  in  die  vordere  Kannner 
eingedrungen  ist,  senkt  man  nach  steilerem  Aufsatz  den  Griff  des  Messer» 
jedenfalls  so  weit  gegen  die  (Jesiehtsflaehe  des  Kranken,  daß  man  die 
Klinge  parallel  zur  Iris  verschieben  kann,  bis  man  zur  Pupillenmitte  ge- 
langt ist. 
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II.  Akt.  Durchtrennung  der  Kapsel  und  der  Linsenmasse. 

Nachdem  man  in  die  Pupillenmitte  gelangt  ist,  hebt  man  die  Spitze 
der  Nadel  durch  entsprechende  Senkung  des  Griffes  so,  daß  die  Spitze  in 
die  Nähe  des  oberen  Pupillarrandes  gelangt,  doch  mindestens  1  mm  von 
ihm  entfernt  bleibt  (vgl.  Fig.  55,  1),  Indem  man  nun  den  Griff  etwas 
nach  vorne  bewegt,  tritt  die  Spitze  in  die  Pupillenebene  zurück  und  kommt 
in  Berührung  mit  der  Linsenkapsel.  Durch  eine  ganz  kurze  vorschiebende 
Bewegung  durchbohrt  man  diese.  Nun  erhebt  man,  während  das  Messer 
in  der  so  gewonnenen  Ebene  bleibt,  den  GrifiF  so  weit,  daß  die  über  die 
vordere  Linsenfläche  gleitende  Spitze  in  die  untere  Pupillenhälfte  gelangt, 
sieh  also  dem  unteren  Pupillarrande,  aber  auch  wieder  höchstens  auf  1  mw, 
nähert  (vgl.  Fig.  oö,  2).  So  entsteht  eine  lotrecht  stehende  Lücke  in  der 
vorderen  Kapsel,  deren  Enden  vom  Pupillenrande  mindestens  1  mm  ab- 
stehen. Die  Länge  des  Schnittes  hängt  von  der  Größe  der  beabsichtigten 
Wirkung  ab,  ebenso  die  Tiefe. 

Dieses  Verfahren  eignet  sich  besonders  für  die  erste,  vorsichtige 
Diszission ,  wo  man  ein  tieferes  Eindringen  in  die  Linsensubstanz  und  eine 
ausgedehnte  Aufreißung  der  Kapsel  noch  vermeiden  will. 

Will  man  tiefer  eindringen,  dann  macht  man  den  Einstich  mehr  in 
der  Hornhaut,  wie  schon  früher  erörtert;  dabei  dringt  die  Spitze  infolge 
der  steileren  Stellung  des  Stieles  tiefer  in  die  Linsenmasse  ein.  Man  kann 
auch  leicht,  wenn  man  in  die  Ausgangsstellung  zurückgekehrt  ist  und  das 
Messer  etwas  zurückgezogen  hat,  damit  man  sicher  außerhalb  des  Kapsel- 
sackes ist,  die  Spitze  in  einer  etwas  geänderten  Richtung  vorschieben  und 
durch  Hebung  des  Grift'es  einen  zweiten  Schnitt  ausführen.  Dabei  muß  das 
Instrument,  entsprechend  der  geänderten  Richtung,  etwas  um  seine  Achse 
gedreht  werden.  Die  Ofthung  in  der  Kapsel  wird  dann  größer  und  der 
Schnitt  in  der  Linsenmasse  tiefer. 

Zu  diesem  Verfahren  greift  man  insbesondere,  wenn  die  Wirkung 
einer  einmaligen  Diszission  zu  gering  war. 

111.  Akt.  Herausziehen  des  Instrumentes. 

Ist  der  Kapsclschnitt  vollendet,  dann  bewegt  man  den  Gritf  in  die 
wagrechte  Stellung  langsam  zurück  (vgl.  Fig.  55,  S)  und  zieht,  während 
der  (fchilfe  das  obere  Lid  und  der  Operateur  die  Fixationspinzette  losläßt, 
die  Nadel  mit  einem  raschen  Ruck  aus  dem  Auge,  so  daß  ^die  Entfernung 
der  Nadel  und  der  Lidschluß  fast  gleichzeitig  erfolgen^.  ^) 

SchlieLUich  kontrolliert  man  unter  scharfer  Beleuchtung  den  erreichten 
Erfolg  und  legt  danach  den  Verband  (das  Schutzgitter)  an. 

')  V.  Arlt,  OiHTutionslehre,  S.  320. 
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In  p\nz  t^ntsprecliender  Weise  ht  vor2ajj:eheii ,  wenn  man  tstatt  dir 
Messeriuidel  Knaiipj^  ein  ^^ewühnliches,  t^chimiles  (ir«efemesser  oder  ein 
solchem,  dm  auch  am  Rücken  geschliffen  ist,  benutzt.  Der  Einntieh  ertblgt 
hier  im  [oder  V*^ — 1  ^^''''  mißerhalh  des|  Limbiis,  eine  Drehung  der  Klinge 
inn  ihre  Achse  ist  anstj^eschlossen. 

Die  an]^egel>ene  Art  und  Weise  der  Ausführung  ist  für  Operateure 
berechnet,  die  mit  beiden  Händen  diszindieren  können.  Wer  das  nicht  trifft 
oder  einüben  will,  muß  zur  Diszission  am  rechten  Auge  hinter  den  Kitjif 
des  Kranken  treten,  also  am  liegenden  Kranken  operieren. 

Die  einzelnen  Handhabungen  des  Operateurs  sowie  des  Gehilfen  er- 
fahren dabei  eine  sinngemäße  Änderung,  die  ich  nicht  weiter  auszuführen 
brauche.  Ich  verweise  auf  das.  was  über  die  Starextraktion  am  liegenden 
Kranken  gesagt  werden  wird. 

Andere  Arten  der  Ausführung  dieser  Operation. 

V.  Arlt*!  Iieiiütiite  die  ^fratlCj  zweischnpitligo  uder  liie  sichclfünnige  l>is2isHioiis- 
nadel  Er  wühlte  nh  Eiiistichspuakt  eine  Stelle  z\\iHchen  Zentrum  uutl  Peripherie  der 
Hornhaut,  am  hesteii  aiiüen  unten.  Richtung  der  Nadel  beim  KinKtieh  greg^en  den  biiaeren 
Pol  der  Linse,  Sobald  die  Nadel  Wni  au  den  Hais  eingtHiruiijL''en,  wird  das  Ifeft  tjespiikt 
und  dann  Vürgesehnben ,  bis  die  Spitze  einen  Punkt  der  vorderen  Kupsnl  erriMcbt ,  der 
uupefübr  Äwii^cheu  Zentn»m  und  I'(^ripherie  der  Pupille  liegt. 

Alsdann  Hebunp  des  Heftes,  während  der  man  es  auch  leicht  zurückzieht,  um 
iiiclU  zu  tief  einzudrinpen.  Ist  die  Nadel  wieder  in  die  Stell unjk»^  zurückijelanjLfL  die  nie 
heim  Einstich  biitte,  zieht  man  sie  sfi  weit  zurück,  daO  man  sicher  ist,  nicht  mehr  im 
KapseUarke  zu  sein,  führt  die  Spitze  in  die  Kammer  nasen-  mler  «fbläfenwäiis,  bis  sie 
wieder  auf  der  Kapsel  ungefähr  zwischen  Zentrum  und  Peripberie  f?teht,  und  schneidet 
jetzt  auf  iibnliche  Weise  die  Kapsel  in  horizontaler  Richtung  ein,  wie  früher  in  vertikaler. 

Für  verflüssigte  Linsen  bat  v,  Graefc')  die  Diszissiciu  mit  einer  breiten  Diszissions- 
iiadd,  statt  der  Lajizeuextraktion  empfohlen.  Er  ^^eht  im  ühri^'en  ^anz  wie  hei  der  ge- 
wiihnlicben  Diszißsion  vor»  Es  schadet  nicht,  daQ  der  Hals  die  Offuuug  in  der  H* inihaut 
nicht  ganz  stopft,  denn  ehe  das  Kanunerwasser  ganz  aussickert,  ist  die  Diszisisifin  vollendet. 

Schon  beim  Herausziehen  des  Instnrmentes  ließ  v.  (traefe  durch  Zurttcklei^en  die 
Wunde  etwas  klaffen»  so  daß  die  Linsenflüssigkeit  mit  dem  Ilumttr  ai|ueus  eutuirb,  Ge- 
hchab  dies  nuTidlkommeu^  so  Avartete  er  einige  Minnten ,  bis  sich  das  Kammern  asi^er 
miedcr  ansammelte,  luid  öffnete  dann  die  Wunde  nochmals  mit  einer  A  nel sehen  Sonde. 

V.  (f  raefe  wollte  dadurch  den  Vorteil  erreichen,  den  eine  Lanzenextraktioti  hat» 
nämlich  die  Entleening  der  Kammer  von  der  Linseiiflüsaigfkeit ,  die  leicht  reizend  auf 
die  TriH  wirkt,  ohne  den  Nachteil  dieser  Operation,  daß  leicht  Iriseiuklemmung  entsteht. 
Insbesondere  für  ungebärdige  Kinder  zog  er  diese  Operation  der  Lauzenextraktion  vor, 

V.  Arlt*)  hielt  jedoch  die  sogenannte  einfache  Linearcxtraktion  auch  in  diesen 
Fällen  für  geeigneter. 


«)  V.  Arlt,  Opemtionstehre,  S.  320. 

')  V.  Graf  fet  Cber  die  Zweckmäßigkeit  Hner  breiten  Disxis^ItinsiiadcI  b«j  0{ieritioti 
titisjdger  Katarakte.  Arch.  t  Ophthalm.,  1863,  1X2,  S.  43. 
*)  V.  Arlt.  Operationslehre,  S.  2G3. 
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Der  Abfluß  de»  Kammcr^assers  hat  den  Nachteil,  daß  sich  die  Pupille  verengt 
und  SU  leicht  \'erklebimgen  zwischen  Kapsel  wunde  und  der  Iris  entstehen  können.  Aus 
die)>em  Grunde  macht  man  ja  die  Schnitte  in  der  Kapsel  nicht  bis  zum  Pupillenrande, 
wie  schon  v.  Arlt  angegeben  hat. 

Nichtsdestoweniger  wünschen  manche  Operateure  den  Abfluß  des  Kammerwassers 
während  der  Operation,  um  die  Linse  besser  aufwühlen  zu  können,  so  z.  B.  Jackson M 
und  Blumenthal.*)  Dieser  führt  die  Diszission  nach  dem  Vorgange  russischer  Opera- 
teure (Chodiu,  Krükow,  Bellarminow)  folgendermaßen  aus: 

Er  legt  den  Sperrelevator  ein  und  steht  hinter  dem  Bette  des  Kranken.  Nachdem 
der  Kranke  aufgefordert  ist,  mäßig  nach  unten  zu  sehen,  faßt  er  den  Bulbus  mit  der 
F^ixationspinzette  unterhalb  des  unteren  Limbus  und  zieht  ihn,  während  er  den  Kranken 
nun  auffordert,  stark  nach  unten  zu  blicken,  nach  unten  und  innen  (bei  der  Operation 
rechts)  oder  außen  (bei  der  Operation  links).  Bellarminow  operiert  immer  mit  der 
rechten  Hand.  Der  Einstich  erfolgt  mit  der  Bo  wmanschen  Nadel  rechts  im  oberen  äußeren, 
links  im  oberen  inneren  Quadranten,  1—2  mm  zentralwärts  von  dem  Rande  der  durch 
Atropin  erweiterten  Pupille,  und  zwar  fast  senkrecht  auf  die  Hornhaut.  Die  lanzen- 
ftinnijre  Fläche  der  kleinen  Nadel  sieht  hierbei  nach  vorne.  Hierauf  senkt  er  den  Griff 
der  Nadel,  schiebt  sie  parallel  zur  vorderen  Irisfläche  vor,  zuerst  in  schräger  Richtung« 
nach  unten-inuen  (rechts)  oder  unten-außen  (links)  bis  1—2  mm  vom  entgegengesetzten 
Pupillarrande.  Nun  dreht  er  die  Nadel  um  90*  um  ihre  liängsachsc,  senkt  die  Spitze 
in  die  Kapsel,  und  während  die  Hornhautwunde  das  Hypomochlion  bildet,  verrichtet  er 
nach  Beer  und  Arlt  eine  Hebelbewegung  in  der  AVeise,  daß  er  die  Nadel  dabei  etwas 
zuriickzieht.  Nachdem  er  die  Nadel  wieder  mit  einer  ihrer  Flächen  nach  vorne  gedreht 
liat.  schie]»t  er  sie  wieder  vor,  führt  weiter  einen  bogenförmigen  Schnitt  in  der  Nähe 
<le<  nasalen  (rechts)  oder  temporalen  (links)  Pupillarrandes  aus,  schiebt  die  Nadel  noch- 
mals in  fast  vertikaler  Richtung  nach  unten  zum  Pupillarrande  vor,  vollführt  mit  der 
Spitze  oder  Schneide  der  kleinen  Lanze  einen  Vertikalschnitt  und  vollendet  die  Opera- 
tion ,  indem  er  noch  einen  am  temporalen  (rechts)  oder  nasalen  (links)  Pupillarrande 
jreleirenen  bogenf(innigen  Schnitt  hinzufügt,  worauf  die  Nadel  mäßig  schnell  aus  der 
Kammer  trezogen  wird.  AVährend  der  Operation  läßt  er  Kammerwasser  in  erheblicher 
Menire  abfließen.  Bellarminow  legt  großes  Gewicht  auf  möglichst  weite  Eröffnung  der 
Kapsel. 

Eine  mehrfache,  aber  nur  punktförmige  Diszission  macht  Alessandro*)  zur 
künstlichen  Reifung  von  Staren.  Indem  er  mit  einer  Diszissionsnadel  vom  äußeren  Ilorn- 
hautquadranten  eingeht,  sticht  er  5-lOmal  in  die  vordere  Kapsel.  In  1—2  Wochen  S(dl 
tlie  Trübung  der  Linse  vollendet  sein. 

|l)a  bei  zu  tiefem  Eindringen  kleiner  Messerchen  (wie  des  Knapp  scheu)  oder 
Naileln  in  die  Linse  durch  den  Versuch,  die  Linsenkapsel  zu  spalten,  mit  dem  runden 
Stiele  derselben  die  Linse  verschoben  wird,  führen  viele  Operateure,  so  auch  Schnabel, 
die  Spaltung  der  Linsenkapsel  (Diszission  der  Vollinse)  mit  dem  (iraef eschen  Star- 
ni«*<ser  oder  einem  zweischneidigen  Messer  aus.  S.  diesbezügl.  S.  3()()ff.  | 

Üble  Zufälle.  Abgesehen  davon,  daß  bei  ungleichmäßiger  Führung 
de^  Messers   das  Kanimerwasser   schon  während  des  Einstiches   abfließen 

M  .lackson,  The  technique  of  needle  Operation  upou  the  lens  and  upon  the  capsule. 
Anu-r.  journ.  of  ophthalni..   1898,  XV. 

^)  Blumen  thal.  Die  Di.szission  der  vorderen  Linsenkapsel.  Deutsch  manns  Bei- 
trage zur  prakt.  Auprenheilk.,   1900,   H.  45,  S.  1. 

^)  Alessandro,  Maturazione  arteticiale  della  cataratta  mediante  punzioni'  multii»la 
<lflla  cristalloide  anteritire.  Arch.  di  Ottalmol.,   190L   VIII,  pa^.  211. 
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kürmte,  was  zum  AUbrechen  der  Oj>eratioii  zwänge,  kann  in  die  Iris  ^e- 
stochen  und  so  eine  Blutnng  veranlaßt  werden.  Bei  einer  zu  dicken  Kapsel 
tider  einem  wachsartig  zähen  Stare  kann  es  gescliehen,  daß  die  IJnse  ein- 
fach aufgespießt  und  hierauf  bei  den  Bewegungen  der  Klinge  im  ganzen 
yerschoben  wird,  statt  daß  eine  Lüeke  in  der  Kapsel  entsteht.  Ware  die 
Linse  mit  dem  Pupillarrande  verwachsen,  so  könnte  hierbei  auch  eine 
irisahhlKnng  mit  nachfolgender  starker  Blutung  ertblgen.  Je  steiler  von 
vorne  und  je  tiefer  eingestochen  wird,  desto  leichter  können  sich  die  zu- 
letzt genannten  Zufälle  ereignen,  kommen  also  dabei  häufiger  vor,  als 
bei  der  mit  Einstich  im  LiinbUB,  obgleich  sie  auch  bei  dieser  nicht  ganz 
fehlen. 

Was  tut  man  dann  in  solchem  Falle?  Bei  nicht  zu  kleinen  Kindern 
und  Erwachsenen  ist  dann  eine  (snbkonjunktivale)  Extraktion  zu  ver- 
riehten,  bei  ganz  kleinen  Kindern  kann  an  eine  Reklination  gedacht  werdrn, 
doch  wird  sieb  auch  hier  eine  Lanzenextraktiou  mit  Iridektomie  mehr 
empfehlen. 

Verband  und  NaGhbehandlung.  Nach  der  Operation  wird  das  ein- 
seitige Sclmtzgitter  von  Fuchs  [oder  ein  leichter  Sebutzverband  über  das 
operierte  Augej  angelegt.  Der  Kranke  legt  sieh  für  einige  Stunden  aiifs 
Kanapee  oder  ins  Bett.  Längstens  bis  zum  nächsten  Tage  kann  er  auf* 
stehen  und  henimgehen. 

Tritt  in  den  nächsten  Tagen  nach  der  Operation  nicht  von  seilest 
Flockenbildung  aus  der  Kapselwunde  ein,  so  kann  man  das  zunäehst 
durch  sanfte  Massage  besehleuuigeo. 

Schließt  sich  aber  die  Kapselötlnung.  dann  ist  eine  Punktion  nach 
Werneek  (vgl.  IL  Bd.^  S,  74).  und  nützt  das  auch  nicht,  eine  ausgiebige 
Wiederholung  der  Diszission  vorzunehmen. 

l>i(^  Pupille  ist  weit  zu  halten.  Statt  des  früluH'  gebrauehten  Atn>})ins 
!>€'nüt2t  man  jetzt  das  Skopolamin,  das  im  Kafe  steht,  weniger  ieiclit  Druck- 
Steigerung  hervorzurufen. 

In  der  ganzen  Zeit  der  Naehbehandlung  ist  dem  Verb  alten  des  intra- 
okularen Druckes  grnaueste  Aufmerksamkeit  zu  sehenken.  Deshalb  nmß 
das  Auge  die  ganze  Zeit  unter  ärztlicher  Aufsicht  bleiben. 

Matterwerden  der  bis  dahin  wasserhell  spiegelnden  Hornhaut  zeigt 
uns  die  Zunahnie  des  Binneudrucks  an,  wenn  die  Betastung  das  Härti'r- 
werden  des  Bulbus  noch  nicht  oder  kaum  erkenneu  läßt- 

Stellt  sich  Reizzustand  und  Druekzunahme  ein,  dann  tritt  die  ge- 
wöhnliche Therapie  der  Drucksteigerung  bei  einfaehem,  nicht  intizierti-in 
Wundstar  ein:  Einwirkung  der  Kulte  i F^isüherschläge  oder  Augeneislteutel), 
Bettruhe,  strenge  Überwachung  der  Lichtemi>tindung,  dann  gegebenenfalls 
Punktion  der  Hornhaut  oder  Lanzenextraktion, 
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Neuerdin^  ist  von  Ascher*)  und  Wicherkiewicz*)  während  der 
Behandlung  dieser  Wundstare  die  innerliche  Darreichung  von  Jod  emp- 
fohlen worden,  die  schon  einige  Tage  vor  der  Operation  begonnen  wer- 
den soll. 

Hne  Wundinfektion  kommt  nach  dieser  Diszission  äußerst  selten  vor, 
ebenso  infektiöse  Iridozyklitis  oder  Panophthalraitis. 

Mit  der  Behauptung,  daß  die  Diszissionen  jugendlicher  Stare  gefähr- 
licher seien  als  die  Nachstardiszissionen,  stehen  wohl  Fischer  und  Mar- 
schall allein  da.^) 

Ich  habe  an  den  von  mir  Operierten  bis  jetzt  keinen  solchen  Fall  gesehen.  Aller- 
dings beobachtete  ich  aber  einen  Fall,  der  auswärts  wegen  Myopie  diszindiert  worden 
war,  sich  aber  jeder  Nachbehandlung  durch  eine  Woche  nach  der  Operation  entzogen 
und  erst  nach  Ablauf  dieser  Zeit  mit  Wundinfektion  und  beginnender  eitriger  Irido- 
zyklitis wieder  eingefunden  hatte.  Als  er  mir  zugesandt  wurde,  bestand  bereits  Pan- 
ophthalmie,  wegen  deren  ich  das  Auge  exenterierte. 

Als  ein  gewiß  höchst  seltenes  Ereignis  möge  hier  noch  der  Fall  Rheindorfs*) 
erwähnt  werden,  wo  15  Stunden  nach  der  Diszission  bei  einem  fünfmonatlichen  Kinde 
iler  Tod  eintrat.  Rheindorf  bezieht  den  Tod  auf  die  intensive  Erregung  der  Ziliar- 
nenen,  die  seiner  Ansicht  nach  eine  Hirnkongestion  veranlaßt  haben  soll  (wie  beim 
Zahnreiz). 

Folgen  der  Diszission.  Die  Folgen  der  Diszission  sind  dieselben  wie 
nach  jeder  Eröffnung  der  Linsenkapsel:  Trtlbung  und  Aufquellung  der  dem 
eindringenden  Kammerwasser  ausgesetzten  Linsenmassc.  Auf  die  weiteren 
Einzelheiten  dieses  Vorganges  und  seine  mi^glichen  Komplikationen  brauche 
ich  hier  nicht  näher  einzugehen. 

In  den  günstigsten  Fällen  kommt  es  bei  jüngeren  Leuten  zu  einer 
sehr  ausgedolinten  Aufsaugung  der  Linse,  die  im  Pupillarbereiche  ganz 
vollständig  oder  doch  so  weitgehend  sein  kann,  daß  die  l^pille  ganz  oder 
teilweise  vollkommen  schwarz  erscheint. 

Dieser  Vorgang  erheischt  jedoch  stets  8 — 10  Wochen,  oft  aber  noch 
viel  mehr  Zeit. 

Aus  diesem  Grunde  empfiehlt  es  sich,  auch  in  solchen  Fällen,  wo 
keine  Drucksteigerung  entsteht,  sobald  die  Kammer  ganz  mit  Starfloeken 
gefüllt  ist  oder  die  Linse  im  ganzen  trüb  erscheint,  die  Lanzenextraktion 
zur  Abkürzung  des  Verlaufes  vorzunehmen. 


')  Ascher,  Weitere  Beiträpje  zur  operativen  Behandlung  der  hochgradigen  Mvopie  usw. 
Ophthulm.  Klinik,  1898,  II,  Nr.  14. 

'-)  Wicherkiewicz,  Zur  resorbierenden  Wirkung  des  Jodkali  bei  Staroperationen 
Wochenschr.  f.  Therapie  u.  Hygiene  des  Auges,  1898,  Nr.  50. 

")  Fischer  and  Marshall,  The  operj\tive  treatinent  of  lamellar  cataract.  London, 
Ophthalni.  Hosp.  Rep..  1897,  Vi.l.  XIV,  Part  III,  pag.  478. 

*)  Kheindorf,  Diszission  einer  angeborenen  Katarakt  bei  einem  fünfmonatlichen 
Kinde.  Tod  lö  Stunden  nach  der  Operation.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1883,  XXI, 
S.  517. 
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Keinesfalls  ssolJ  iium  sich  aber  mit  der  Aosfühiuii^  der  Extraktion 
zu  si'hr  iieeileu :  je  durclnveieliter  die  Linse  ist,  desto  eher  erhalt  nnm 
naeh  der  Extraktion  eine  schwarze  Pupille. 

[Tch  stehe  hier  ndt  anderen  i Operateuren  auf  dt^ni  ^e«i:enteili^en  Stand- 
] Hinkte.  Die  tän^erduuernde  Anwesenheit  von  quellenden  oder  zertallenden 
Linsenniassen  in  der  Yorderkanimer  ^rfbt  fast  re^elmSIii^^  Veranlassung  zum 
Auftreten  einer  mehr  weniger  deutlichen  und  intensiven  Keizunj:  der  Iris 
und  des  Ziliarkiu'j^ers  oder  sie  führt  zu  Drucksteifrerun*^:  oder  zu  Kom- 
Imiation  heider  Krauklieitserscheiuungen^  und  zwar  um  so  eher,  je  älter 
das  Individuum  ist.  Aus  diesem  Grunde  hau]ttsliehlieli,  und  weil  die  gefahr- 
lose Linearextraktiou  (Punktion  der  Vorderkannuer)  jedenfalls  die  Heilnn^ 
sehr  ijedeutend  ahküi-zt  halte  ieli  duflln  daü  die  genannte  (Operation  der 
Diszission  nachgeschickt  werden  soll,  sobald  stärkere  Quellung  der  Lins(* 
beginnt,  jedenfalls  aber  sofort  nach  dem  Auftreten  der  geringfügigsten 
Keizung  des  Auges  oder  Verfärbung  der  Regeidjogenhaut.  Wie  ja  zuh^lzt 
auch  Sattlers  1)  Versuche  der  iMyopieoperation  mit  prinulrer  Linseuextrak- 
tion  gezeigt  haben,  sind  sogar  klare  Linsen  jugendlicher  Individuen  leicht 
n^stlos  aus  dem  Auge  zu  entfernen.  Jedenfalls  ist  die  Aufsaugung  t*vi'ntueil 
zurückbleibender  Linseureste  naeh  der  Linearextraktiou  wesentlich  er- 
leichtert.] 

Während  Kinder  und  jüngere  Leute  trotz  der  lai  ihnen  stärkeren 
(^uellungsfähigkeit  der  Linse  diesen  Prozeti  meist  gut  vertragen,  st^'Iit  sicli 
bei  älteren  ^.euteu  (über  40  Jahre)  schon  l>ei  ganz  geringfügigen  (jui'lbmgen 
ein  starker  Reizzustand  ein.  der  die  Vornahme  dieser  (*peruti*)u  bei  ihnen 
nicht  empfehlenswert  macht. 

Darum  sijid  alle  die  stets  wiederkehrenden  Vorschläge,  die  Diszission 
als  Iteifuugsoperation  auch  für  Altei-sstare  zu  verwenden,  zu  venverfen. 
(Vgl  si>Hter  bei  den  Reifungsoiierationcn.) 

Anzeigen.  Dieses  Verfahren  ist  augezeigt: 

L  Bei  unvollständigen  Staren  kernloser  Linsen,  als*»  bei 
Leuten  in  jugendlichem  Alter  (bis  zu  30  Jahren)  oder  auch  hei  älteren 
Leuten  (l>is  zu  4t*  Jahren),  wenn  die  Starfonn  nicht  mit  der  Ausbildung 
eines  großen  harten  Kernes  verbunden  ist. 

Hei  diesen  Fällen  suchte  man  früher  durch  die  Diszission  hauptsäch- 
lich die  Aufsaugung  der  ganzen  Linse  zu  erzielen  und  sah  sich  zu  Nach- 
op(*ratifmen  eigentlich  nur  veranlaßt,  wenn  der  ganze  Vorgang  allzu  lang- 
sam vor  sieh  ging  oder  wenn  er  zu  stürmisch  erfolgte  und  Drucksteigerung 
erzeugte.  Im  ersten  Falle  machte  uum  eine  Wiederholung  der  Diszission 
oder  eine  Punktiim,    im    zweiten    eine  Punktion.    Heutzutage  wartet  man. 


^)  M>*oi>iei»i*eralioiJ, 
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wie  schon  erwUhnt,  auch  wenn  ganz  normal  rasche  Trübung  ohne  Druck- 
steigerung eintritt,  die  völlig  selbständige  Aufsaugung  der  Starmassen  nicht 
mehr  ab,  weil  das  stets  monatelang  dauert,  sondern  es  stellt  die  Diszission 
nur  die  Voroperation  einer  Lanzenextraktion,  also  eine  Reifungs- 
operation dar.  Der  Vorschlag  zu  diesem  Vorgange  war  schon  von  Gibson 
ausgegangen  1)  und  wurde  seinerzeit  von  v.  Graefe  heftig  bekämpft. 

2.  Fast  bei  allen  8tarformcn  von  Kindern  in  den  ersten  Lebens- 
jahren. Bei  Säuglingen  ist  die  Diszission,  wenn  auch  nicht  die  einzig  mög- 
liche, so  doch  die  ungefährlichste  Staroperation,  die  nur  beim  sog.  harten 
Kernstar  nicht  verrichtet  werden  kann.  Aber  auch  bei  etwas  größeren 
Kindern  ist  sie  allen  anderen  vorzuziehen. 

In  diesen  Fällen  ist  sie  nicht  als  Voroperation  anzusehen,  sondeni  es 
ist  die  allmähliche  Aufsaugung  des  Stars  abzuwarten. 

[In  Hinweis  auf  das  Seite  H44  Vorgebrachte  bezüglich  Diszission  und 
nachfolgender  Linearextraktion  möchte  ich  hier  auch  bemerken,  daß  die 
Diszission  der  verschiedenen  Starfonnen  der  Kinder  durchaus  nicht  gefahr- 
los ist.  Ich  ziehe  daher  auch  in  jedem  Falle  die  primäre  Linear- 
extraktion des  kindlichen  Totalstares  in  jedem  Lebensalter  der 
Diszission  vor.] 

;>.  Bei  hochgradiger  Kurzsichtigkeit,  zur  Beseitigung  der  durch- 
sichtigen Linse  (]*hakolyse),  um  den  Brechzustand  des  Auges  zu  vermin- 
dern (Fnkala).  t'l^er  diese  Anzeige  wird  noch  später,  bei  den  Myopie- 
operationen die  Rede  sein. 

Gegenanzeigen.  Diese  werden  gegeben  durch  dichte  Kapselstare,  dann 
durch  Subluxation  der  Linse  und  durch  das  Alter  des  Individuums,  näm- 
lich mehr  als  HO  Lebensjahre  (mit  der  eingangs  erwähnten  Ausnahme). 

Ausfährung  der  Diszission  zur  Spaltung  eines  häutigen  Stars. 

a)  Mit  dem  Diszissionsmesserchen  von  Knap]). 

Das  Diszissionsmesserchen  von  Knapp  wird  in  dem  Leder- 
hautborde parallel  zur  Iris  eingestochen,  in  der  (vorher  er- 
weiterten) Pupille  (oder  im  Kolobom)  durch  die  Starhaut  ge- 
stoLien  und  in  dieser  sodann  mit  sägenden  Bewegungen  ein  ent- 
sprechend langer  Schnitt  verrichtet. 

I.  Akt.  Einstich  des  Diszissionsmessers. 

Im  allgemeinen  wählt  man  als  Einstichspunkt  das  laterale  Ende  des 
wagrechten  Honihautmeridians.  Die  das  Messer  führende  Hand  kann  sich 
außen  am  frei(*sten  bewegen.    Das  Diszissionsmesser  wird  also  fürs  rechtt» 

M  V.  Graefe,  Vh^v  die  Kapseleröftnunp;  als  \'orakt  der  Staroperatiiui.  Arch.  f.  Oph- 
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Auge  mit  tler  linken,  fürs  linke  An^e  mit  der  rechten  Hand  geführt, 
außer  der  Operateur  stellt  sicli  (bei  liegender  Stelhm^  des  Kranken)  hinter 
dessen  Kopf. 

Kine  in  der  Hornhaut  iM^ündliche  Narbe,  die  Lage  eines  an  dem 
Hantstare  gelegenen  dichteren  Stranges,  der  von  dem  Messer  senkrt'clit 
auf  seinen  Verlauf  durch  trennt  werden  aoU,  werden  jedoch  den  Operateur 
gegebenen  Falles  bestimmen,  an  einer  anderen  Stelle  des  IIonibautrandt*s 
einzustechen.  So  kann  es  kommen,  daß  man  auch  an  der  nasalen  Seite 
der  Hornhaut  einsticht.  Dazu  muß  dann  der  Kranke  etwas  gegen  die  Schläfe 
blicken*  Bei  der  Frühdiszission  von  Nachstaren  nach  der  Starextraktiun 
mit  dem  halbbogentormigen  Lappenschnitte  nach  oben  muß  der  Einstieb 
etwas  unterhalb  vom  wagreehten  Meridian  verrichtet  werden,  da  man  es 
vermeiden  muß,  durch  die  junge  Narbe  oder  diclit  neben  ihr  einzustechen, 
da  hierdurch  eine  Sprengung  an  ihr  zustande  konnnen  könnte. 

Handelt  es  sich  um  die  Durchtrennung  lotrecht  ziehender  Stränge, 
dann  ist  oben  oder  unten  einzustechen,  damit  der  Schnitt  bequem  vvagrecht 
gemacht  werden  kann, 

Gewcihnlich  wird  folgendermaßen  vorgegangen : 

Ein  Gehilfe,  der  hinter  dem  Kranken  steht,  hält  dessen  Kopf,  den 
er  hierbei  gegen  seine  Brust  lehnt.  Ein  zur  Seite  des  Kranken  —  und 
zwar  an  jener  Seite,  die  der,  wo  sieh  die  iMesserhand  des  OperateuiN  be- 
findet, entgegengesetzt  ist  —  stehender  Gehilfe  zieht  nun  die  Lider  aus- 
einander,  (Es  kann  das  auch,  wie  schon  früher  erwähnt,  der  den  Kojtf 
haltende  Gehilfe  tun.)  Der  Operateur,  der  in  der  dem  zu  operierenden 
Auge  ungleich  benannten  Hand  das  Diszissionsmesser  Knapps  (Nr  5),  in 
der  anderen  eine  Fixationspinzette  liiilt.  fordert  den  Krauken  aul^,  empor 
zu  blicken^  faßt  die  Bindehaut  mit  der  Faßpinzette  genau  gegenüber  der 
Einstichstelle  am  Homhautrande.  Hierauf  fordert  er  den  Krauken  auf  ilin 
an  oder  geradeaus  zu  blicken.  Indem  er  sieh  nun  mit  dem  kleinen  Finger 
der  das  Mcßser  haltenden  Hand  auf  den  Joehbeinköqier  aufstützt,  sticht 
er  die  Klinge  des  Diszissionsmessers  in  flacher  Stellung  durch  den  Leder- 
hautbord, O'ö— 1  mm  vom  Rande  der  Hornhaut  entfernt.  Dazu  muLi  das 
Messerchen  eine  sehr  gute  Sjiitzc  haben. 

Der  Griff  des  Werkzeuges  wird  dabei  so  gehalten,  daß  der  Daumen 
auf  der  einen  Seite,  der  Zeigefinger  und  Mitteliinger  auf  der  anderen  Seite 
mit  ihren  IJeereri  aufliegen,  also  nicht  schreibfederartig,  sorjdern  so  wie 
es  für  das  Schmalmesser  Bd.  I,  S.  6  angegeben  ist.  Die  Klinge  des  Messers 
ist  mit  der  Schneide  nach  unten  gestellt.  Man  muß  das  Messerchen  vor 
dem  Einstich  darauthin  ansehen,  ob  sieh  die  Schneide  in  richtiger 
Stellung  befindet.  Denn  bemerkt  man  die  falsche  Stellung  der  Sehneide, 
nachdem  man  schon  oben  in  der  Starhaut  eingestochen  und  zu  sehneiden 
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versucht  hat,  dann  kann  beim  Versuche,  das  Werkzeug  um  seine  Längs- 
achse zu  rollen,  das  Kammenvasser  abfließen  und  man  so  gezwungen  sein, 
von  der  Fortsetzung  der  Operation  Abstand  zu  nehmen. 

Das  Messer  wird  beim  Einstich  durch  den  Rand  der  Lederhaut  lang- 
sam durchs  Gewebe  getrieben,  bis  man  an  der  Abnahme  des  Widerstandes 
fühlt,  daß  die  Spitze  die  vordere  Kammer  betreten  hat.  Ist  die  Spitze  des 
Messers  nicht  tadellos,  dann  merkt  man  beim  Durchdringen  des  Gewebes 
außer  einem  stärkeren  Widerstände,  daß  sich  die  Einstichstelle  etwas  dellen- 
förmig  einsenkt.  In  solchem  Falle  hat  man  am  besten  das  Messer  gegen 
ein  anderes  zu  vertauschen,  ehe  man  die  Kanmier  eröffnet  hat. 

Ist  die  Messerspitze  in  die  Kammer  vorgedrungen,  dann  neigt  man 
den  Griff  des  Messers  soweit  gegen  die  Gesichtsfläche  des  Kranken,  daß 
die  Klingenfläche  parallel  zur  Irisfläche  liegt. 

Beim  weiteren  Vorschieben  der  Klinge  in  der  Kammer,  das  ebenfalls 
langsam  zu  geschehen  hat,  wird  der  Griff  etwas  nach  unten  gesenkt,  damit 
die  Klingenspitze  mehr  nach  oben  (auf  den  oberen  Teil  einer  unversehrten 
Pupille,  oder  auf  die  untere  Hälfte  eines  etwaigen  Koloboms)  zusteuert. 

II.  Akt.  Durchschneidung  der  Starhaut. 

Sobald  die  Klingenspitze  in  die  Nähe  des  l^mktes  gelangt  ist,  wo 
man  in  die  Starhaut  einstechen  will,  muß  sie  dieser  immer  mehr  genähert 
werden,  indem  man  den  Griff  des  Messers  wieder  etwas  vorwärts  (gegen 
sich)  bewegt.  Sodann  sticht  man  die  Spitze  durch  die  Starhaut,  und  zwar 
so  tief,  daß  etwa  zwei  Drittel  der  Klingenlänge  eindringen. 

Um  nun  den  Schnitt  auszuführen,  muß  die  Klinge  unter  sägenden 
Bewegungen  und  ohne  Druck  nach  abwärts  geführt  werden.  Diese 
sägenden  Bewegungen  werden  bloß  durch  Streck-  und  Beugebewegungen 
der  das  Messer  haltenden  drei  Finger  ausgeführt.  Dabei  wird  die  Hand 
gleichmäßig  unter  fortwährender  Aufsttitzung  des  kleinen  Fingers  gehoben, 
so  daß  sich  die  Klinge  immer  mehr  dem  unteren  Pupillenrande  nähert,  bis 
der  Schnitt  die  gewünschte  Länge  hat. 

III.  Akt.  Herausziehen  des  Messers. 

Zuerst  wird  das  Messer,  ohne  es  noch  zurückzuziehen,  in  dieselbe 
Lage  gebracht  wie  beim  Einstich,  das  heißt  so,  daß  der  ( Trift'  wagrecht 
liegt  und  die  Schneide  nach  unten  sieht.  Dann  wird  es  mit  einem  raschen 
Rucke  aus  dem  Auge  gezogen,  während  der  Gehilfe  die  Lider  losläßt. 

Wird  das  Messer  geschickt  gehandhabt  und  sticht  und  schneidet  es 
gut,  dann  verliert  man  keinen  Tropfen  Kammer\vasser  oder  nur  ganz 
wenig,  so  daß  die  Kammer  gar  nicht  oder  nur  wenig  seichter  wird. 
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Das  Messer  muß  in  der  Schneide  und  Spitze  vollendet  geschliffen 
sein  and  die  Klinge  darf  nicht  abgeschliffen  sein.  Es  kann  daher  ein 
Messer  nicht  zu  lange  Zeit  benützt  werden.  Sobald  nämlich  die  Klinge  an 
Breite  wesentlich  verloren  hat ,  lassen  sich  die  sägenden  Bewegungen  nicht 
mehr  mit  der  nötigen  Leichtigkeit  ausführen.  Es  wird  dann  der  Stich- 
kanal zu  eng  für  den  Messerstiel.  Die  Einstichstelle  wird  beim  Verschieben 
dellenfönnig  eingedrückt,  beim  Zurückziehen  fließt  dann  Kammerwasser 
ab  und  die  Fühning  des  Schnittes  ist  arg  erschwert  oder  unmöglich  ge- 
worden. 

Schon  während  des  Schnittes  sieht  man,  wenn  er  gut  gelingt,  die 
Bänder  des  Kai)selschnittes  auseinander  gehen  und  eine  tiefschwarze  Lücke 
entstehen. 

Im  allgemeinen  genügt  eine  Schnittlänge  von  5 — 6  mm. 

Die  Lücken  in  frischen  Nachstaren  klaffen  meist  gut,  wie  immer  sie 
angelegt  worden  sind.  Immerhin  wird  es  auch  bei  ihnen  vorteilhaft  sein, 
dem  Rate  Da  Gama  Pintos  zu  folgen  und  den  Schnitt  so  zu  legen,  daß 
er  möglichst  senkrecht  auf  den  Spannungszug  verläuft.  Für  ältere  Nach- 
stare muß  auf  diesen  Umstand  jedenfalls  gut  geachtet  werden.  Wo  Ver- 
lötungen des  Pupillenrandes  mit  der  Kapsel  bestehen ,  ergibt  sich  nach  der 
Atropinwirkung  die  Zugrichtung  aus  der  Lage  der  Verlötimgen  von  selbst. 
Bei  ganz  freien  Naclistaren  richtet  man  sich  nach  den  stärksten  Strängen, 
die  ja  den  stärksten  Zug  bedingen.  Jedenfalls  ist  vor  der  Operation  eine 
sehr  genaue  Besichtigung  des  Nachstares  mit  fokaler  Beleuchtung  und  der 
Lupe  (dem  Horuhautmikroskop)  nicht  zu  verabsäumen. 

In  Fällen,  wo  die  Starhaut  nicht  mehr  elastisch,  sondern  dicht  und 
zähe  ist,  würde  ein  einziger  Schnitt  nicht  genügend  klaffen.  Man  müßte 
daher  einen  T-Scbnitt  anlegen.  Dies  kann  in  der  Weise  geschehen,  daß 
man  den  ersten  Schnitt  nicht  durch  die  Mitte  der  Pupille  oder  des  Kolo- 
boms, sondern  näher  am  temporalen  Rande  führt  und,  nachdem  dieser 
Schnitt  vollendet  ist,  noch  einen  wagrechten  Schnitt  anlegt.  Hierzu  dreht 
man  das  Messer  um  seine  Achse  so,  daß  die  Schneide  gerade  nach  hinten 
sieht,  sticht  dann  die  Spitze  in  den  nasalen  Teil  der  Starhaut  ein  und 
trennt  ihn  mit  sägenden  Bewegungen  unter  leichter  Hebung  des  Nadeigrittes, 
bis  der  lotrechte  Schnitt  erreicht  ist  (H).  Die  beiden  so  gebildeten  Zipfel 
rollen  sich  um  und  es  entsteht  eine  größere  Lücke.  Natürlich  kann  auch 
zuerst  ein  wagrechter  Schnitt  im  unteren  (oder  oberen)  Teile  der  Irislücke 
gemacht  und  hierauf  ein  lotrechter  Schnitt  im  oberen  (oder  unteren)  Teil 
der  Starhaut  ausgeführt  werden.  Bei  diesen  Handhabungen  kommt  es 
schon  leichter  als  bei  Führung  eines  einfachen  Schnittes  zum  Abfluß  des 
Kanunerwassers,  und  zwar  auch  schon,  ehe  der  zweite  Schnitt  voll- 
endet ist. 
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ni>sehieht  dit'K,  dann  umß  man  die  Operation  aJjUreehen  und  in  einer 
zweiten  Sitzung  dii'  Trennung  vollenden.  Jlan  kann  aucli  vi»u  vonihenun 
darauf  ausgehen,  den  zweiten  .Sclinitt  in  einer  zweiten  *SitzunfC  unszu- 
füliren. 

Einen  wirklielien  Kreuz?>chnitt  anzulegen  wäre  wohl  liherflUssig;  es 
erfordert  das  eigentlich  stets  ein  zweimaliges  Operieren,  dn^  man  lieber 
vernieiden  wird. 

Weil  illtere  Starhilute  zäher  und  weniger  elastiseh  sind  und  die 
Schnitte  in  ihnen  wenig  klatfen,  winl  man,  wo  nmn  es  in  der  Hand  hat. 
ilie  I>iszission  frühzeitig  vornehmen. 

Wegen  der  genannten  Seliwierigkeiten,  aber  besonders  wegen  der 
(refahr  von  Glaskrirpereinklemmnng^  Infektion ,  Glaukom,  (ilaskörper- 
tnibung  und  spaterer  Netzhantahlirbung  ist  es  überhanpt  besser,  die  l>is- 
zi^sion  von  Naehstaren  nur  als  Früh  Operation  vorzunehmen.  Ist  aber 
ein  Naehstar  einmal  älter  und  somit  zühe  und  nnelastisch  geworden,  dann 
enijttiehlt  sieh  mehr  die  Dis/jssion  mit  der  Schere  oder  nach  l'anas  die 
Extraktion  des  Nachstare  (vgL  den  Abschnitt  über  Lanzencxtraktion),  der 
diese  G|*eration  überhaupt  auf  die  meisten  gewöhnlichen  Fälle  von  Naeh- 
star  ausgedehnt  wissen  wilb 


Üble  Zufälle. 

L  Vorzeitiger  AbfluLv  des  KanunerwasÄCrs. 

Schon  njicli  dem  Einstich,  wahrend  des  Vorsehiebens  der  Klinge 
durch  die  Hornhant.  kann  das  geschehen,  wenn  die  Klinge  daliei  um  ihre 
Längsachse  etwas  gedreht  wird.  Ferner  nacli  dem  Eintritt  der  Klinge, 
wenn  der  Stiel  zu  dllnn  ist,  ebenso  bei  den  Hin-  und  Herbe wegungen  des 
Messers. 

Treten  nur  einige  Tropfen  aus,  so  diiß  die  Kammer  etwas  seichter 
wird,  so  kann  es  immer  noch  gelingen,  die  Operation  zu  vollenden.  Fließt 
fast  alles  ab,  dann  muÜ  man  die  Operation  abbrechen. 

Das  Abfliegen  von  Kammerwasser  nach  dem  Herausziehen  des  Messers 
liat  im  allgemeinen  wenig  zu  bedeuten.  Eis  tritt  meist  dann  ein,  wenn 
schon  während  der  Operation  etwas  abgeHossen  war.  Es  hat  nur  dann 
griiüere  Bedeutung,  wenn,  wie  es  früher  nblieh  war,  die  Einstichstelle  in 
der  Hornhaut  in  der  Nähe  oder  vor  der  erweiterten  Pupille  Hegt,  wie  noch 
im  folgenden  zu  eriirtcm  ist. 

Als  ein  geradezu  günstiges  Ereignis  nnichte  ich  es  aber  nicht  be- 
trachten, wie  dies  Da  tJama  Finto  tut.  *j  Er  meint,  der  Kapselschnitt 
klaü'e  dann  besser.    Das  ist  richtig,    solange  die  Kammer  aufgehoben  ist. 
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So  wie  sie  sich  aber  wieder  herstellt,  hnrt  die  stJirkere  Spannen;:  in  dem 
üiaphrag^ma  und  Ja  her  auch  die  infolj^c  dieser  stärkeren  »Spannung  ent- 
standene f^Titüere  Khtrtun«^  wieder  auf.  Auch  erblickt  er  in  dem  Abflusse 
des  Kammerwassers  den  Vorteil,  daß  dadurch  die  Horiihautwunde  ausge- 
spült mid  so  wie  die  Vorderkammer  von  etwa  niit  dem  Messer  einge* 
drungenen  Infektionskeimen  ^esiiubert  werde.  Diese  Säuberung  miVchte  ich 
denn  doch  für  höchst  unsicher  halten.  Jedenfalls  sind  ordentlich  sterilisierte 
Instrumente  sicherer. 

Es  kann  durch  rasches  Vorrücken  des  Ka|)seldiaphragnias  l>eiin  Ab- 
ftießen  des  Kamuierwassers  durch  den  Ruck,  dem  die  Starhaut  dabei  aus- 
gesetzt wird,  zu  einem  weiteren  Aufreißen  der  Lücke  kommen,  w^as  dann 
allerding  eine  bleibende  Vergrößerung  mit  sich  bringt, 

2.  Mißlingen  des  Schnittes  in  der  Starhaut  durch  ihre  zu  harte 
oder    zHhe   Beschaffenheit    oder   durch    schlechte   Sehneide    des 

Messers. 

Befinden  sich  derbe  Stränge  in  der  Süirhaut,  zumal,  wenn  diese  mit 
dem  Pupillarrande  verklebt  sind,  dann  kommt  es  vor,  dati  es  wohl  ge- 
lingt, die  Eaut  einzustechen,  daß  aber  der  Schnitt  mißlingt,  indem  die 
hin-  und  hergezogene  Klinge  nicht  einschneidet  und  die  Haut  einfach  unter 
dem  Drucke  der  Klinge  nach  unten  gesperrt  wird.  Nach  dem  Herausziehen 
schnellt  sie  wieder  in  ihre  frühere  Lage  zurück  und  zeigt  dann  an  der 
Einstich  stelle  eine  feine  Lücke,  die  zu  klein  zum  Klatfen  ist.  (Dasselbe 
kann  geschehen,  wenn  man  übersieht,  daß  man  das  Messer  mit  der  Sehneide 
nach  unten  hält.)  Es  kann  bei  diesem  Herabzerren  der  Starhaut  allerdings 
auch  vorkommen,  daß  sie  ülier  der  Klinge  einreißt.  Nach  dem  Heraus- 
ziehen der  Klinge  liebt  sich  dann  der  unterhalb  von  ihr  gelegene,  un- 
nachgiebige Teil  wieder  empor,  darüber  befindet  sieh  aber  eine  unregel- 
mäßige schwarze  Lücke,  Diese  kann  unter  Umstünden  den  optischen  Zweck, 
den  imm  erreichen  wollte,  erfüllen;  immer  ist  das  jedoch  nicht  der  Falk 
weil  sie  oft  zu  hoch  liegt  und  vom  oberen  Lide  gedeckt  wird. 

Es  kann,  wenn  hintere  Synechien  da  sind,  hei  diesem  üblen  Zutall 
auch  die  Iris  abreißen. 

Daß  die  Klinge  nicht  einschneidet,  erkennt  man  sofort  daran,  daß 
während  des  Hin-  und  Herziehens  nicht  über  ihrem  Rücken  eine  immer 
mehr  klauende  schwarze  Spalte  entsteht  und  daß  man  auch  die  Verschie- 
bung der  dichter  getrüliten  Teile  der  Starhaut  nach  unten  sieht.  Gerade 
für  die  Beobachtung  dieses  Ereignisses  leistet  eine  scharfe  künstliche  Be- 
leuchtung ausgezeichnete  Dienste. 

Man  lasse  sieh  jedoch,  wenn  man  die  Erfolglosigkeif  der  Schnittver- 
sttche  wahrnimmt,   nicht  dazu  verleiten,    die  t Operation    in  eine  Starhaut- 
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Zerreißung  oder  NiederdrUckung  umzuwandeln.  Die  Grljnde,  die  gegen 
diese  Operationsweisen  sprechen,  werden  sich  aus  dem  später  Dargetanen 
ergeben. 

Man  tut  in  solchen  Fällen  am  besten,  das  Messer  herauszuziehen  und 
später  die  Diszission  mit  der  Scherenpinzette  von  v.  Wecker  zu  verrichten 
oder  die  Starhaut  zu  extrahieren,  wenn  das  Diaphragma  zu  derb  und  nicht 
angewachsen  war. 

3.  Blutung. 

Eine  solche  kann  eintreten  durch  unmittelbares  Anstechen  der  Iris, 
durch  Zerrung  der  Iris,  wenn  sie  mit  der  Starhaut  verbunden  ist  und  diese 
nicht  eingeschnitten,  sondern  nur  herumgerissen  wird,  oder  geradewegs  durch 
Irisablösung  unter  denselben  Umständen. 

Eine  massigere  Blutung  kann  den  Operationserfolg  vereiteln,  wenn 
sich  ein  Blutgerinnsel  in  der  Lücke   bildet   und  zur  Organisation  kommt. 

4.    Mangelndes  Klaffen   des  Schnittes   trotz   genügender  Länge. 

Das  tritt  bei  zu  zäher  Beschaffenheit  der  Starhaut  ein.  Eine  solche 
trifft  man  bei  auf  ihr  befindlichen  entzündlichen  Ablagerungen,  also  meist 
dort,  wo  breite  und  mehrfache  hintere  Anheftungen  der  Iris  bestehen  — 
Überbleibsel  überstandener  Iritis;  femer  bei  Nachstaren,  wo  es  zur  Wuche- 
rung des  Kapselepithels  und  damit  zur  Verdickung  der  Starhaut  ge- 
kommen ist. 

In  solchen  Fällen  kann  man  die  Operation  einige  Zeit  später  nach 
demselben  Verfahren  wiederholen,  jedoch  so,  daß  der  zweite  Schnitt  mit 
dem  ersten  ein  V  bildet.  Sicherer  ist  es  aber  wohl,  die  Diszission  mit  der 
Weckersehen  Seherenpinzette  zu  wiederholen  und  auf  diese  Weise  einen 
V-Schnitt  zu  erhalten. 

Aus  dem  eben  angeführten  Grunde  soll  man  Naehstaroperationen 
nicht  zu  lange  hinausschieben.  Ich  stimme  da  mit  Pagenstecher 
völlig  tiberein,  der  verlangt,  daß  das  Auge  reizfrei  sein  solle,  aber  die 
Operation  so  früh  als  ni<')glich  macht.  ^)  Auch  Knai)p,  der  die  Nachstar- 
diszission  in  80 — 90%  aller  Fälle  übt  -),  empfiehlt,  die  Diszission  vor  der 
sechsten  Woche  i)ost  extractionem  zu  machen,  weil  sich  da  die  Kapsel 
viel  leichter  schneide.  3)  Ich  pflege  sie  bei  unkomplizierten  Fällen  am  12.  bis 
14.  Tage  nach  der  Extraktion  zu  verrichten. 

M  Pafjenstecher,  Praktische  Ratschlagte  zur  »Staroperation  für  angehende  Augen- 
ärzte.  Klin.  Monatsl)!.  f.  Aupenheilk.,  1894,  y.  339. 

-)  Knapp,  Hericht  ül)er  ein  zweites  Hundert  Starextraktionen  ohne  Iridektomie. 
Archiv  f.  Aupenheilk..  1889,  XX,  S.  351. 

')  Knapp,  tM)or  Starextraktion  ohne  Iridektomie.  Ber.  des  VII.  Internat.  Ophthalm.- 
Kongresses,  1888,  S.  1G3. 
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5.  Bildung  eines  Glaskürperfadens  und  Einklemmung  in  die 

Wunde. 

Zuweilen  sieht  man  beim  Herausziehen  des  Dls^issionsinstrunientes, 
besonders  bei  kornealem  Einstich,  daß  sieh  ein  feiner  Faden  ein  8tückeheii 
weit  mit  zielit,  der  dann  abreißt  und  als  eine  glasige •  weiche  Masse  an 
der  Wunde  hängt.  Es  handelt  sich  um  einen  Faden  von  Glaskörpersubstanz, 
den  die  Klinge  mitgenonimen  hat,  Haah  hat  1H90  auf  dem  internationalen 
medizinischen  Kongreß  zu  Berlin  zuerst  darauf  aufmerksam  gemacht,  daß 
die  sogenannten  Kapseleinhcilungen  nichts  anderes  als  Einheilungen  von 
Glaskörperfäden  in  die  Kornealwunde  sind. 

Das  geschieht,  wenn  das  Instrument  den  Glaskörper  zerwühlt  hat, 
wenn  es  widerliakenartige  Vorsprtinge  hat.  besonders  bei  halbtllissiger, 
fadenziehender  Beschatt'enheit  des  Glasktirpers;  ferner  leicht  l>ei  Messer- 
diszissionen,  wenn  das  Kammcrwasser  abfließt. 

Da  sich  nach  diesem  Ereignis  Rcizzusiände,  ja  Infiltration  der  Wunde 
und  des  Olaskürjterfadens  mit  nachfolgender  Iritis  oder  Iridozyklitis  ent- 
wickeln können,  so  ist  dieser  Zufall  stets  ernst  zu  nehmen,  Arnold*)  emp- 
fiehlt Haabs  Vorgang  gegenüber  diesen  Glaskürperf äden .  der  darin  be- 
steht, sie  mit  der  »Schere  abzutragen  oder  mit  dein  Galvanokauter  zu  zer- 
stören. 

Man  muß  bedenken,  daß  die  Einklemmung  eines  Glaskr^rperiadcns 
unter  den  genannten  Fmständen  auch  vorkomn»en  dürfte,  besonders  wenn 
die  Einstichstelle  gegenüber  einem  Teile  der  enveiterten  Pupille  liegt,  ohne 
daß  wir  den  Faden  sehen,  indem  er  bereits  im  W^undkanal  von  der  Klinge 
abgestreift  wird.  Nichtsdestoweniger  kann  er  die  Heilung  der  Kticlnviinde 
verzrigem  und  so  Anlaß  zur  Infektion  geben.  Ja  man  kann  sogar  daran 
denken,  daß,  wenn  eine  in  Fetzen  zerwühlte  GlaskörpervorderflHche  nach 
Abfluß  des  Karanienvasser-s  in  unmittelbare  Berührung  mit  der  hinteren. 
doch  stets  etwas  klagenden  Otl'nung  des  Wundkanales  kommt,  weil  der 
Einstich  zu  zentral  liegt,  eine  Verklebung  solcher  Glaskörperfetzen  oder 
Fäden  nut  der  hinteren  Wundiiffnung  nachträglich  erfolgen  könnte.  80 
wird  dann  zwischen  Wunde  und  Glaskör|)er  auf  eine  der  genannten  Weisen 
eine  Brücke  hergestellt  und  eine  sonst  oft  harmlose  Infiltration  des  Wund- 
kanales kann  v(m  den  schwersten  Folgen  begleitet  sein. 

Da  (iama  Pinto  hat  bei  198  Diszissioncn,  die  er  mit  dem  Messer 
v.  (iraefes  durch  die  Hornhaut  ausführte.  9nml  Glaskürpereinheilung  er- 
lebt; in  vier  Fallen  davon  trat  Eiterung  ein,  die  zwei  Augen  gänzlich  ver- 
nichtete. 

')  Arnold.    Mittdlungen  üb*r  400  Btarwperatioiieit  asw.   Arch.  f.  Au^nhfilk.,  1892» 
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Abgesehen  von  diesen  schweren  Folgen,  kann  ein  solcher  Glaskörper- 
faden auch  eine  kosmetische  Störung  zur  Folge  haben,  auf  die  Da  Gama 
Pinto  zuerst  aufmerksam  gemacht  hat.  Der  Pupillarrand  der  Iris  zeigt 
sich  nämlich  leicht  nach  der  Seite  der  Diszissionsnarbe  verzogen,  weil  der 
Glaskörperfaden  den  Pupillarrand  hindert,  sich  regelmäßig  zusammenzu- 
ziehen. Bei  seitlicher  Beleuchtung  kann  man  den  Faden  zuweilen  in  die 
Pupille  ziehen  sehen. 

Dieser  üble  Zufall  kann  wohl  ganz  vermieden  werden,  wenn  man 
erstens  sehr  peripher,  am  besten,  wie  es  oben  angegeben  ward,  im 
Sklerallimbus  oder  nach  Kuhnt  subkonjunktival  (vgl.  später)  einsticht, 
und  zweitens,  wenn  man  die  Starhaut  und  den  dahinter  liegenden  Glas- 
körper nicht  zerreißt,  sondern  bloß  einschneidet. 

Nachbehandlung.  Nach  der  Operation  wird  ein  Schutzgitter  [oder 
Schutzverband]  angelegt  und  der  Operierte  begibt  sich  für  4 — 5  Stunden 
zu  Bette.  Danach  kann  er  aufstehen,  soll  sich  aber  denselben  Tag  noch 
ruhig  verhalten  und  nicht  ausgehen. 

Am  nächsten  Tage  kann  das  Schutzgitter  schon  weggelassen  und 
der  Operierte  mit  einer  gewöhnlichen  Schutzbrille  versehen  werden.  Er 
kann  mäßig  Bewegung  machen.  Durch  Atropin  ist  die  Pupille  weit  zu  er- 
halten. 

Stellen  sich  entzündliche  Erscheinungen  ein,  dann  werden  feucht- 
warme Überschläge  angelegt,  denen  die  Reizerscheinungen  meist  rasch 
weichen.  Ich  habe  das  sogar  in  Fällen  gesehen,  wo  sich  ein  kleines  Hypo- 
pyon  gebildet  hatte. 

In  einem  solchen  Falle  wäre  außer  Atropin,  Dionin  und  feuchtwarmen 
Umschlägen  auch  eine  subkonjunktivale  Quecksilbercyanatinjektion  nach 
Darier  anzuwenden.  Auch  eine  Schwitzkur  ist  von  Vorteil. 

In  betreff  der  nach  Nachstardiszissionen  auftretenden  glaukomatösen 
Zufälle  verweise  ich  auf  das  Kapitel  über  Glaukom  nach  Staroperationen. 

Anzeigen.  Dieses  Verfahren  ist  angezeigt  bei  Hautstaren  von  zarter 
Beschaffenheit,  insbesondere  beim  Nachstar  nach  anderen  Staroperationen 
und  nach  zufälligen  Verletzungen  der  Linse,  die  ohne  besondere  entzünd- 
liche Zufälle  abgelaufen  sind,  dann  bei  nicht  zu  derben  angeborenen 
Membranstaren. 

Vereinzelte  hintere  Synechien  sind  gemeiniglich  kein  Hindernis  für 
die  Vornahme  der  Operation,  nur  soll  der  Schnitt  nicht  bis  zur  Ver- 
wachsungsstelle hingeführt  (v.  Arlt)  und  die  Iris  nicht  gezerrt  werden. 

Immerhin  ist  es  in  solchen  Fällen  schon  m()glich,  daß  man  sich  über 
die  Festigkeit  der  Starhaut  täuscht  und  einer  der  früher  erwähnten  Übeln 
Zufälle  eintritt. 

Gsermak,  Die  angeaftntl iehen  Operationen.  2.  Aufl.  II.  23 
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Gegen  an  gezeigt  ist  das  Verfahren  l>ei  stark  verdickten  Hautstaren 
(Kapsel Verdickung ,  dicke  entzündliche  Aiinagerungen) ,  bei  zahlreichen 
breiten  hinteren  Synechien,  wo  sich  die  Pupille  auf  A tropin  nicht  erweitert. 

Über  ihre  allfüllige  Verbindung  mit  einer  Iridektomie  wird  noch  in 
dem  betretlenden  Kapitel  die  Rede  sein, 

Bemerkungen. 

L  Was  die  Anzeige  zur  I^isziBsion  oines  Kacbstares  anlangl,  so  ^ciilioflc  ich  mich 
den  von  Knapp  gej^cbenen  Gmodsützeri,  die  auch  Da  Gama  Pinto  sujgeriomnTen  hat, 
an:  man  diszindifre  wcnigsteos  in  allen  Fallen,  wo  dies  ohne  neüneuswerte  Gefahr  ge- 
gcheheo  kaün  und  wo  sich  die  üu  en\ artende  Be&semug  des  Sehvermögcnpi  der  Mlkhc 
lohnt,  Ist  die  K&pscl  glatt  und  reiB  und  iKt  da.^  Bild  des  AiigcuhintergriindeB  frei  von 
Verzerrungeo ,  dsinn  kann  man  von  der  Diszission  absehen.  Andernfalls  ist  immer  zu 
diazhidieren. 

Aber  auch  iin  erT^teu  Falle  diszindiere  ich  in  der  Regel,  weil  ich  damit,  wie  Da 
Gania  riuto*  der  spateren  Entwicklung  einer  das  Sehen  wieder  vermimleniden  Trü- 
bung der  Kapsel  vorbeugi?n  will.  Das  geschieht  Bchoo  aus  dem  GrundCj  weil  viele  Kranke 
einer  Klinik  nicht  in  der  La^e  sind,  diese  der  Nacboperation  wehren  nochmals  aufzu- 
suchen oder  *!ich  dann  zu  einem  neuerlichen  Eingriffe  hiinfig  nicht  entschlieüen.  Ähn- 
liches gilt  übrigens  auch  für  manche  Privatpatienten. 

Auch  Hchadet  et*  dem  Kufe  des  Operateurs,  wenn  es  heißt,  daß  der  Erfolg  seiner 
(Operation  nachgelassen  habe  und  erst  die  zweite  Operation,  die  dann  vielleicht  ein 
anderer  machte,  habe  bleibenden  Erfolg  gehabt. 

Dieser  andere  heimst  dann  das  ganze  Verdienst  des  Seherfolges  für  sich  ein* 
Dabei  kann  es  leicht  geschehen,  daß  da8  Sehvermögen  nach  der  Diszissioo  unverhältnis- 
miißig  viel  bosser  wird,  als  es  nach  der  ersten  Operation  überhaupt  war.  Der  Kranke 
ist  dann  meist  der  Überzcugang,  die  erste  Operation  sei  eben  scblecht  gemacht  wonlen. 

Aber  abgesehen  von  alledero,  ziehe  ich,  wie  schon  erwilhnt.  die  Früh disaission 
der  Spätdiszission  deshalb  vor,  weil  sie  einen  sicheren  Erfolg  gibt,  weil  bei  ihr  mit 
einem  Sciinitte  erreicht  wirtl»  was  spÄter  oft  nur  mit  Kreuzschnitten ,  also  gegebenen 
Falles  mit  Wiederbolnng  der  Diszission  zu  erreichen  ist.  Die  Diszission  ist  alsii  so  frühe 
alt  möglich  zu  msichen. 

Ich  gebe  also  mit  der  Anzeige  der  Nachstardiszission  vielleicht  am  weitesten: 
Ich  diszindiere  in  jedem  Falle,  außer,  wenn  der  Kranke  den  Eingriff  verweigert  oder 
wenn  \iegen  vorhandener  HornbauttrilbungenT  Glaskörpertrübungen  oder  Veränderungen 
am  F'nndus  keine  Bessert! ng  möglich  erscheint,  und  für  mich  bildet  daher  die  Di.sziasion 
einen  wesentlichen  Bestandteii  der  StaroperatioiL  Ich  bereite  daher  jeden  zu  operierenden 
Starkranken  schon  von  vornliercin  auf  die  Diszission  („den  Kapselstich**)  vor^  indem  ich 
ihm  auseinandersetze,  daß  zur  Wiedererlan^gnng  des  Sebvermögens  die  Entfernung  der 
trüben  Linse  (Hanptoperation^  und  12 — 20  Ta^e  danach,  wenn  ulleji  gut  geht,  die  Nach - 
Operation  nötig  sei.  Erst  nach  <liei^er  werde  das  Sehvermögen  so  gut,  als  es  überhaupt 
werden  könne. 

Natürlich  kann  man  hie  und  da  bei  einem  sehr  intelligenten  Kranken^  der  gar 
keinen  eigentlichen  Xachstar  und  guten  Visus  bat,  auf  die  Diszission  der  Kapsel  ver- 
zichten ^  indem  man  ihn  darüber  belehrt»  wieso  eine  leichte  Vermindening  dea  Visu» 
auftreten  könne  und  daß  er  dann  sofort  die  Xachoperation  vornehmen  lassen  möge, 
wenn  er  die  frllhere  Sehschflrfe  ^vieder  haben  wolle. 
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Können  wir  aber  mit  Sicherheit  darauf  rechnen,  daß  sich  nach  der  Diszission 
nicht  später  eine  neue  Trübung  in  der  Kapsellücke  bildet? 

Bei  sonst  normalen  Augen  gewiB.  Denn  wir  sehen  in  der  Regel  nach  der  Operation 
des  gewöhnlichen  Alterstars  und  der  Diszission  des  Nachstars  keine  Trübung  in  der 
Kapsellücke  mehr  entstehen.  Ein  einziges  Mal  hat  Da  Gama  Pinto  eine  eigentümliche 
Membranbildung  in  der  Lücke  beobachtet,  so  wie  ich  selbst  auch  einmal.  Anders  liegt 
die  Sache  bei  Augen,  wo  chronisch  entzündliche  Zustände  des  Uvealtraktus  voran- 
gegangen sind.  Ich  meine  hier  natürlich  nicht  ausgesprochene  Nachschübe  des  ent- 
zündlichen Leidens  durch  die  Diszission  ;  denn  daß  es,  wo  deutliche  Bildung  von  Exsudat 
auftritt,  zum  Verschluß  der  Lücke  durch  eine  Trübung  kommen  kann,  ist  ja  selbstver- 
ständlich. Es  handelt  sich  um  solche  Fälle,  wo  die  Augen  äußerlich  ganz  reizfrei 
und  normal  bleiben.  Trotzdem  bilden  sich  in  solchen  Augen  zuweilen  zarte  Membranen 
in  der  Lücke,  die  das  Sehvermögen  beeinträchtigen.  Ebenso  verhält  es  sich  mit  Augen, 
die  an  höhergradiger  Myopie  leiden.  Hier  ist,  wie  es  scheint,  die  Bildung  derartiger 
Trübungen  verhältnismäßig  häufig  zu  beobachten.^) 

Genaue  Untersuchung  mit  der  binokularen  Lupe  ergab  dabei,  daß  es  sich  meist 
um  eine  frische  Wucherung  auf  der  hinteren  Linsenkapsel,  aber  auch  zuweilen  um  eine 
Verdichtung  der  Hyaloidea  handelt.  Im  letzteren  Falle  kann  man  wohl  an  jepe  EinfltUse 
denken,  die  überhaupt  bei  Myopie  zu  Trübungen  des  Glaskörpers  führen. 

Auch  bei  Wundstaren  muß  man  auf  das  Auftreten  von  trüben  Membranen  nach 
der  Diszission  gefaßt  sein. 

2.  Die  Gründe,  die  gegen  die  Diszission  des  Nachstars  angeführt  werden 
beziehen  sich  teils  auf  die  Unzulänglichkeit  der  nadelartigen  Werkzeuge,  teils  auf  die 
Gefahren  der  Verwundung  selbst. 

a)  Das  Verfahren  mit  den  Starnadeln  sei  primitiv  und  roh,  weil  die  Hornhaut  an 
der  Durch])ohrungsstelle  durch  den  Stiel  des  Instrumentes  gequetscht  werde. 

Dieser  Vorwurf  erscheint  mir  ganz  hinfällig.  Von  einer  besonderen  Quetschung 
des  Gewebes  im  Stichkanal  kann  gar  keine  Rede  sein.  Ein  gewisser  Druck  findet  natürlich 
statt  —  aber  glaubt  man  denn,  daß  ein  Linearmesser,  das  flach  eingeführt  mit  seiner 
Spitze  nach  hinten  und  vom  bewegt  wird,  keinen  Druck  auf  die  Wundränder  ausübt? 

Die  Trübung  an  komealen  Einstichstellen  ist  so  geringfügig,  die  kleine  Wunde 
heilt  so  schnell,  daß  gar  kein  Unterschied  gegen  die  „ungequetschten^  Stiche  eines 
Lincarmessers  zu  bemerken  ist. 

hj  Die  Nadeln  schneiden  nicht,  sondern  sie  reißen ;  infolgedessen  wird  die  Membran 
oft  nur  zusammengefaltet  und  legt  sich  später  wieder  glatt  vor  die  Pupille.  Der  Glas- 
körper wird  zertrümmert. 

Dieser  Vorwurf  trifft  tatsächlich  die  meisten  Nadeln,  nur  nicht  die  Messeraadel 
Knapp 8,  die,  wie  schon  hervorgehoben,  bei  sägender  Bewegung  ausgezeichnet  schneidet 
und  nicht  reißt. 


*)  A.  V.  Hippel,  Über  die  dauernden  Erfolge  der  Myopieoperation.  Arch.  f.  Ophthalm., 
XLIX,  2,  S.387.  —  Gerhard,  Bericht  über  62 Myopieoperationen.  Inaug.-Diss.  Gießen  1899.  — 
KÖhn  e,  Die  Myopieoperationen  in  der  Tübinger  Augenklinik.  Inaug.-Diss.  1900.  —  Scheffels, 
Zur  Kasuistik  der  Dauererfolge  in  der  operativen  Behandlung  der  Kurzsichtigkeit.  Klin. 
Monatsbl.  f.  Augenbeilk.,  1898.  —  E.  Hörn,  Ein  Beitrag  zur  Frage  der  Myopieoperationen. 
Zeitschr.  f.  Augenbeilk.,  IH.  —  Hertel,  Beitrag  zur  Frage  der  Myopieoperation,  Arch.  f. 
Ophthalm.,  1898,  XLVII,  2,  S.  420.  —  Voigt,  Über  die  operative  Behandlung  hoch- 
gradiger Kurzsichtigkeit  usw.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1902,  LVI,  S.  227. 
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Knapp  hiit  ja.  vor  alkm  den  Gnmtlsatis  betout,  daß  bei  der  Nachstariliszissioii 
nur  geflcbnitten  wenlen  darf. ')  Dem  muß  ich  voll fttäu d if?  bei stimmoo.  Ein  glatter  Snlmitt 
im  Glaskörper  ^dieiiit»  noch  dazu»  wenn  er  nur  seicht  ist,  eine  ganz  harmlose  Verletzung 
zu  sein,  während  eine  Zertrüiumerung  verschiedene  üble  Folgen  nach  sich  ziehen  kann. 

Nach  dem  Uesagten  kann  ich  in  der  Handhabung  der  Nadel  Knappe  keinen 
Nachteil  gegenüher  dem  schmalen  Linearmesser  v.  Graefes  oder  ähnlichen  Instrumenten 
finden,  dafür  aber  den  Vorteil,  daß  es  Drehungen  nm  die  Achse  zuläßt,  also  in  der 
Anwendung  freier  ist  als  die  platte  Klinge  des  Messera,  die  in  dieser  Hinsicht  unver- 
rftckbar  in  der  Hornhaut  oder  Sklera  steckt. 

<j>  Die  DiBzission  de«*  Nachstars  ist  gefährlich,  weil  iehr  leicht  Infektion  dej§ 
Äugeniiuiern  eintritt.  Es  ist  ja  klar,  daß  eine  Nachstaropcration  möglichst  nnge- 
fihrlich  »ein  solL  Handelt  es  sich  doch  gewöhnlich  nur  ura  die  Verbesserung  eines 
schon  erreichten  Erfolges. 

Während  min  ein  Teil  der  Operateure  die  Nachstardiszission  für  eine  ganz  hannlose 
Operation  hillt,  haben  andere  offenhar  durch  erlebte,  traurige  Ausgilnf^je  begründete  Scheu 
vor  ihr,  ja  viele  halten  f;ic  für  die  gefährlichste  Äugapfelopcration  ttherhaupt. 

So  hat  T.  Becker^  wie  uns  Da  Gama  Pinto  berichtet^  m  S  Jahren  nur  3  bis 
4  Diszissionen  verrichtet,  v.  Hippel  diszlndiert  nur  mit  der  Schere.  Gayet ')  hüll  die 
Diszission  des  Nach  Stars  fl)r  unsicher,  oft  ftberflftssjg,  mitunter  Kehr  gefährlich.  Cheval» 
lerau  *)  und  Trousseau*)  sind  derselben  Meinung,  ehenso  Panas*)  und  viele  andere. 

Alle  die  Bedenken  und  Befürchtungen  gelten  nur  der  Nachstardiszission  und  nicht 
der  hloßdn  Eröffnung  der  Kapsel  bei  voller  Linse.  In  der  Tat  ist  diese  auch  völlig  un. 
gefrihrlich.  Diese  Tatsache  ist  aber  sehr  wichtig:  die  Homhantverletznng  an  sich  ist  es 
nicht,  die  eine  lieRondere  Infektionsgefahr  mit  sieh  bringt. 

Außer  der  11  um  haut  Verletzung  haben  wir  hier  hei  der  Nachstardiszission  auch 
eine  Verletzung  des  Glaskörpeni. 

Die  Verletzung  des  Glaskörpers  ist  aber  ebenfalls  an  aich  fttr  eine  Entstehung 
von  eitriger  Entzündung  ungefährlich,  wie  wir  schon  aus  den  Ergehnissen  der  skleralen 
Diszission,  wie  sie  z.  B.  noch  Puehs  Übt,  ersehen,  wo  eine  starke  Zertrümmerung  des 
Glaskörpers  erfolgt. 

Es  ist  also  die  Hornhautverletzung  in  Verbindung  mit  der  Glaskörperverletzung, 
die  das  Gefährliche  bei  der  Nachstardiszission  enthalten  muß.  Das  könnte  nun  durch  die 
Bildung  von  Gla^korperfiiden ,  auf  die  zuerst  Haab  aufmerksam  gemacht  hat,  die  in 
der  Stichwunde  eingeklemmt  bleiben  oder  sogar  etwas  heraushängen,  erklärt  werden. 
Denn  es  erscheint  wenig  zweifelhaft,  daß  ein  solcher  Znstand  leicht  dif^  (ndegenheit 
KU  einer  Infektion  schafft,  da  der  Verschluß  der  Wunde  gehemmt  wird  und  der  oft 
noch  heraushangende  Faden  noch  leichter  infiziert  werden  kann. 

Diese  Infektion  ist  ja  bei  solchen  Operationen  zweifellos  heutzutage  sekundär. 
Ichstimme  Da  Gama  Pinto  vollständig  zu,  wenn  er  eine  Infektion  durch  das  Instrument, 
sei  eSj  daB  es  nicht  genügend  sterilisiert  wAre,  sei  es,  daß  es  Keime  von  der  Oberfläche 


')  Knapin  Operatintjs  ftir  spcondary  cataract.  Transact.  of  the  Amer,  Ophthalm. 
Soc.t  34.  annnal  roeetitig,  1898,  |mg.  397.  -  Ehenso  auch  Call  an,  Secondary  Operations  on 
eapsulnr  menibranes.  Ophthalm.  Rec,  1900. .  pag.  359. 

')  Giivet,  Bapjiort  sor  ioperatiun  de  la  oataracte.  Beriebt  Über  den  ML  intematv 
ophthalm.  KÖngr..  1880,  S.  153. 

*i  Chevallereau,  Comptcs  renda  de  la  cliniqa&  de  (jalase-Vingts.   1890 — 189L 

*}  TrousNeau,  t^nelqnes  aceidents  des  uperations  secondaire».  Cuogr^  de  la  8od. 
frmn^.  d'ophtalm.  Session  du  mai  1892. 

^)  Panas,  De  Tintervention  op^ratoire  daos  les  c^taractes  svctindairps.  Arch.  d'ophtalm,, 
1902,  XXII,  549. 


des  Augapfels  mitgenommen  hätte,  für  ziemlich  ausgeschlossen  hält.  Die  Quellen  der 
Infektion  sind  Bindehaut,  Tränensack  und  Lidränder. 

Wir  sehen  aber  weiters,  daß  andere  Operateure  trotz  komcaler  Diszission  sehr 
gute  Erfolge  haben,  wie  z.  B.  Knapp  und  jene,  die  mit  den  Linearmessem  diszindieren, 
80  daß  sie  die  Operation  für  gefahrlos  erklären.  Auch  ich  muß  mich  diesen  anschließen. 

Unter  vielen  Hunderten  von  Nachstardiszissionen ,  noch  dazu  mit  Einstich 
im  Rande  der  klaren  Hornhaut,  wie  ich  ihn  früher  machte,  habe  ich  nur  wenige  ge- 
sehen, wo  eine  länger  dauernde  Reizung  oder  Iritis  folgte.  Es  bestand  Injektion, 
Empfindlichkeit  des  Auges  auf  Druck,  leichte  Schmerzhaftigkeit,  zuweilen  etwas  Kammer- 
wassertrübung oder  feine  Präzipitate  auf  der  hinteren  Homhautfläche? 

All  das  verging  nach  warmen  Umschlägen  unter  Einträuflung  von  Atropin  in 
3—4  Tagen  vollständig. 

Bloß  viermal  sah  ich  bei  stärkerer  Injektion  die  Bildung  eines  Hypopyons,  das 
ebenfalls  nach  mehreren  Tagen  unter  Atropin,  Bettruhe  und  Schwitzkur  verschwunden 
war  —  niemals  noch  schwere  eitrige  Iridozyklitis  oder  gar  Panophthalmitis. 

Diese  entzündlichen  Erscheinungen  sind  mir  zu  selten  vorgekommen,  als  daß  es 
ein  Zufall  sein  könnte. 

Das  „gütige  Geschick",  das  Da  Gama  Pinto  als  Erklärungsgrund  für  Knapps 
Erfolge  anführt,  kann  doch  nicht  ernst  genommen  werden.  Da  könnte  man  seinen  Er- 
folgen mit  der  hinteren  Diszission  gegenüber  auch  auf  gütiges  Geschick  verweisen.  Da 
hörte  überhaupt  jede  Erfolgbeurteilung  auf. 

Ich  glaube  also,  daß  man  ein  Recht  haben  dürfte,  anzunehmen,  daß  der  Grund 
für  die  Verschiedenheit  einer  Infektion  in  der  Verschiedenheit  des  Operations- 
verfahrens liegt. 

Einerseits  der  wenn  auch  korncale,  so  doch  selir  periphere  Einstich  (ich  stach 
früher  im  Homhautrande  ein),  andererseits  das  bloße  Schneiden  uud  nicht  Zerreißen  des 
Glaskörpers  kommen  hier  in  Betracht.  Durch  den  Schnitt  bildet  sich  gewöhnlich  kein 
Faden  und  wenn  einer  entsteht,  so  gelangt  er  nicht  so  leicht  in  die  periphere,  von  der 
Iris  gleichsam  gedeckte  Wunde. 

Hingegen  ist  es  zweifellos,  daß  Instrumente,  wie  eine  Sichelnadel,  mit  gleichsam 
hakenförmig  gekrümmter  Spitze,  wie  eine  Lanzettnadel,  mit  fast  widerhakenförmig 
scharfen  seitlichen  Ecken  *),  nachdem  sie  den  Glaskörper  uud  die  Kapsel  zerrissen  und 
nicht  geschnitten  haben,  leicht  einen  fadenförmigen  Strang  mitziehen  können.  Liegt 
dann  die  Wunde  mehr  zentral,  dann  braucht  er  gar  nicht  besonders  lang  ausgezogen 
zu  werden,  um  geradewegs  in  die  dem  Pupillarrand  gegenüberliegende  Stichwunde  hinein- 
gezogen zu  werden. 

Auch  kann  nach  Abfluß  des  Kammerwassers  bei  zentraler  Lage  des  Einstichs 
die  hintere  Wundöffnung  derart  auf  der  zerfetzten  Vorderfläche  des  Glaskörpers  liegen, 
daß  eine  Verbindung  zwischen  Glaskörper  und  Wunde  entsteht. 

Ich  möchte  also  meinen,  daß  die  periphere  Schnittlage  und  das  glatte  Durch- 
schneiden der  Kapsel  und  Glaskörpervorderfläche  für  die  günstigen  Erfolge  der  Nach- 
stardiszission  sehr  wichtig  sind.  Gewiß  ist  es  vorteilhaft,  die  Einstichwunde  so  peripher 
als  möglich  zu  machen,  also  durch  den  Skleralrand  zu  stechen.  Vielleicht  ist  Kuhnts 
subkonjunktivaler  Einstich  noch  sicherer.  (Vgl.  später.) 


*)  Dafour  hat  sich  aus  diesem  Grunde  die  Ecken  der  Diszissionsnadel  abrunden  lassen, 
damit  sie  nicht  GlaskörperfUden  in  die  Wunde  zieht.  Vgl.  Dufour,  De  la  cataracte  s^con- 
daire  ao  point  de  vue  uperatoire.  Compte  renda  de  la  societe  fran^.  d*ophtalm.  (s^ance  du 
Gmai),  1890. 
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d>  Der  Diszissiou  des  Nacliistar«  i<A^i  spfiterhiu  öfters  Netzbautiil»liebiijig.  I*!h 
stimme  hier  mit  jenen  übereio,  die,  wie  z.  ß.  v.  Wecker*),  Hirftchberj?,  in  der  Zcr- 
trütDöiening  des  Glaskörpers  die  Ursache  für  die  spätere  NetahautabhelmD«?  »eben. 

Über  diesen  Punkt  sind  die  Akten  freilich  noch  nicht  gesrhloeaen.  Nach  der  DiKzission 
des  Nachstars  naeh  Altersstarojjeritioaen  kann  man  von  einer  irgendwie  auffälligen  Hänfii?- 
keit  späterer  Netzhautabbebnngen  gewiß  nicht  reilea.  Aber  wie  verhält  t^jch  daA  bei 
Augen,  die  eine  Neignng  zu  diesem  Leiden  haben,  bei  höheren  Myopien?  Hier  sind  auf 
Grund  von  Beobachtung  von  Netzhautabliehnngen  nach  der  Myopieoperatioa  durch  sog, 
Phakolyse  Stimmen  hiut  geworden,  die  besonder»  die  wiederholten  Diszissioneii  des 
Nacbstars  als  Veranlasstujg  der  späteren  Abbebiuigen  bescbtildigen  und  deshEilb 
¥on  jeder  »fdchen  DiszisHioii  abraten.  Andererseits  ist  der  Einwand  noch  durchaus  nicht 
widerlegt,  daü  ja  der  (irundprozeß  durch  die  Phakolyse  nicht  geheilt  wird  und  da0 
Augen  mit  diesem  Leiden  eben  Überhaupt  häufig  Netzhantabhebung  bekommen,  daß 
also  unter  den  Operierten  mehr  Abhebungen  vorkommen  müssen  als  unter  anderen 
Nachstardiszindieiieti . 

Wenn  es  aber  doch  die  Zertrümmerung  des  Glaskörpers  sein  soüte,  die  die  Ver- 
anlassung zur  Netzhautabhebimg  abgibt,  daun  ist  das  ein  weiterer  Grund,  diese  Zer- 
trümmerung zu  vermeiden  und  nur  »cimeidend  gegen  den  Nachstar  vorzngelieu.  Das 
würde  dann  insbestmdere  gegen  die  „hinteren**  Diszissionen  sprechen. 

e)  Zuweilen  wird  Glaukom  nach  der  Nach  Star  diszission  beobachtet.  Auch  hier 
icheint  die  Zertrümmerung  des  (Uaskörpers  eine  Rolle  zu  spielen.  Das  Nähere  ist  in 
dem  Abschnitt  über  Nacbkrankheiten  der  Staroperation  erörtert. 


b)  Verschiedene  Arten  der  AutfUhrung  der  Dfszlsslon  eines  häutigen  Stares. 

Während  seit  B  u  c  b  b  o  r  n  und  Lange  n  heck  allgemein  i  n  der  d  u  r  e  b  s  i  c  b  t  i  g  e  n 
Hornbaut  in  die  vordere  Kammer  eingegai*gen  w urde ,  gab  C o b n  ')  das  \>rfahren  an, 
im  Skleralrand  eiuzustecbeu.  Er  benutzte  dazu  v.  Graefes  breit©  Netzhautdiszissioas- 
nadel.  Den  Vorteil  erblickte  er  dArin,  daß  kein  Kainmerwasserabfluß  erfolgt.  Auch 
Pagenstecher*)  riet,  die  Diszission  Ti>n  der  Koroeoskler&lgrenze  aus  vorzunehmen, 
etwa  '/♦ — 1  '"'"  ^^'"^  Korneoskleralrande  entfernt.  Wicherkiewicz  ^)  sticht  mit  Knapps 
MeBSer  im  Skleralborde  ein  und  nennt  das  „Sdertinyxis  anterior**. 

Auch  SchnaiieP)  übt  den  Einstich  ju  dem  Lederhau tratide  und  triebt  in  der 
raschen  Wundbeilung  und  der  Unmöglichkeit  des  Glaiskörpervorf alles  den  Hauptvorteil 
dieses  Verfabreus. 

Ebenso  macht  Jackson')  [Pflüger*^),  Pagenstecher')  u.  v.  a,]  den  Einstich 
durch  Konjunktiva  imd  Sklera  de«  Limlms,  [während  Kuhnt  (s.  u.)  denselben  subkon- 
juaktival  verlegt.] 


*)  V.  Wecker,  Boc.  fran^.  d'ophtalm.  (tätance  du  6  mal),  1890. 

*)  Cohn,  Über  Nachstaroperationen,  Öchlesische  Gesellschaft  fUr  vafcerländ.  Kultur. 
Sitaun^  vom  4.  Ukt.  1872. 

3)  Pagen  Stech  er,  Praktische  Ratschläge  für  angehende  Augenärzte.  Klin.  Munatshb 
f.  Augenheilk.,  1894,  S,  S39. 

*)  Wicherkiewicz,  Sar  Toperation  de  lacataracte  secondaire.  Soc.  fran^.  d*ophtalm., 
13  Session  anntieile,  t«nue  ä  Parin  1895»  Mal. 

*)  Elschnig»  t!ber  Diszissi«n.  Wiener  klin.  Wochenschr.,  18%,  Nr.  53. 

•)  Jackstvn,  The  technique  üf  needb  Operations  etc.  Aiaer.  Jüurn.  of  (»phthalm,, 
1898t  XV  [and:  The  Knife-needle.  Operation  ophthalm.  Reoord.  1906»  jiag«  34;  Ref.  Aroh. 
t  Aögenheilk.,  LIV,  S.  1%  und  LVI,  S.  379]. 

')  Pflüger,  Foflnüteß,  IL  Bd.,  S,  365. 

")  Pagen  Stecher,  über  Staroperationen  mit  besanderer  Berücksichtigung  der  Nach- 
staroi>eration.  Zeitschn  f.  Augenheilk,  1903.  X,  S.  206. 
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y.  Arlt,  der  die  Diszission  des  Nachstars  durch  die  Hornhaut  nach  denselben 
Regeln  verrichtete  wie  bei  bloßer  Einschneidung  der  Kapsel,  ging  bei  der  hinteren 
Diszission  durch  die  Sklera  folgendermaßen  vor.  Ich  führe  das  hier  ausführlicher  an, 
weil  neuerdings  für  gewisse  seltene  Fälle  die  Niederdrückung  des  Stars  empfohlen  wird 
und  weil  diese  in  ganz  ähnlicher  Weise  verrichtet  wird.  Nur  darf  dabei  die  Schneide 
der  Nadel  nicht  gegen  den  Star  gerichtet  sein,  sondern  die  Fläche. 

Ausfuhrung  der  (hinteren)  Diszission  durch  die  Lederhaut. 

Nach  Einstich  durch  die  Lederhaut  außen,  in  der  Gegend  der  Ora 
serrata  wird  die  Klinge  in  die  Pupille  und  durch  diese  bis  zur  anderen 
Seite  vorgeführt,  und  dann  durch  hebelnde  Bewegungen  die  Starhaut 
mehrfach  eingerissen. 

Der  Bulbus  wird  mit  der  Fixationspinzette  gehalten,  die  Lider  vom  Gehilfen  mit 
den  Fingern. 

L  Akt.  Einstich  der  Nadel.  Man  nimmt  eine  Lanzet-  oder  Sichelnadel  oder 
das  Diszissionsmesserchen  Knapps.  Der  Kranke  blickt  nasenwärts. 

In  einer  Entfernung  von  8— 10  mm  vom  Hornhautrande  wird  die  Klinge  au  der 
äußeren  Seite  eingestochen,  und  zwar  etwas  über  oder  unter  dem  wagrechten  Meridian, 
um  die  Art.  eil.  postic.  longa  nicht  zu  verletzen.  Das  Werkzeug  wird  senkrecht  auf 
den  Augapfel  aufgesetzt  und  langsam  durchgestoßen.  Sobald  man  an  der  Abnahme  des 
Widerstandes  fühlt,  daß  man  im  Bulbusinnern  ist,  senkt  man  das  Heft  des  Werkzeuges 
stark  gegen  die  Schläfe,  so  daß  seine  Achse  von  außen  hinten  nach  vorne  innen  ge- 
richtet ist,  und  schiebt  es  langsam  gegen  die  Papille  vor.  Sobald  die  Spitze  am  temporalen 
Pupillenrande  erscheint,  läßt  man  den  Kranken  mehr  geradeaus  blicken  und  es  wird 
die  Klinge  mehr  nach  innen  vorgeschoben,  wozu  man  das  Heft  wieder  ein  wonig  heben 
muß,  bis  man  in  die  Nähe  des  jenseitigen  Pupillenrandes  gelangt  ist. 

II.  Akt.  Hierauf  wird  das  Heft  kräftig  gehoben  und  durch  diese  hebelnde  Be- 
wegung die  Starhaut  in  wagrechter  Richtung  durchtrennt.  Mau  geht  hierauf  durch  Senken 
des  Heftes  wieder  in  die  Pupille  zurück,  rückt  dann  mit  dem  Hefte  nach  oben  oder 
unten  (gegen  Schläfe  oder  Wange)  und  hebelt  neuerlich,  wodurch  noch  schiefe  (nach 
innen  oben  und  innen  unten)  laufende  Trennungen  der  Starbaut  erfolgen. 

in.  Akt.  Herausziehen  des  Messers.  Dieses  erfolgt  nach  der  letzten  Hebel - 
bewegung  mit  einem  raschen  Ruck. 

Neuerdings  wird  die  Nachstardiszission  mit  uadelartigen  Werkzeugen  von  vielen 
verworfen  (zum  Teil  auch  für  die  Kapseleinschneidung  bei  VoUinsen).  Man  bedient  sich 
dazu  linearer  Messer,  entweder  des  von  v.  Graefe  angegebenen  oder  etwas  abgeänderter. 
So  z.B.  LoringM,  Motais'),  Mooren'),  Nicati*),  Schnabel*)  u.a.  Da  Gama 
Pinto*)  macht  mit  dem  Messer  v.  Graefes  sogar  die  sklerale  Diszission. 


*)  Loring,  An  improved  Operation  for  a  new  cataract  pupil  after  cataraet  Operations. 
New  York  med.  journ.,  1880,  XXXII,  pag.  496. 

*)  Motais,  Operation  de  la  Cataracta  secondaire.  Arch.  d'ophtalm.,  1888,  VIII, 
pag.  223. 

')  Mooren,  Die  Indikationsgrenzen  der  Kataraktdiszission.  Deutsche  med.  Wochenschr., 
1893,  S.857. 

*)  Nicati,  Discisions  cristalliniennes  et  iritomies  an  conteaa.  Ann.  d'ocal.,  1894, 
CXII,  pag.  398. 

*)  Elschnig,  über  Diszission.  Wiener  klin.  Wochenschr.,  1896,  Nr.  53. 

®)  Da  Gama  Pinto,  Contribation  k  Top^ration  de  la  cataracte  secondaire.  Ann. 
d'ocal.,  1897,  CXVH,  pag.  22. 


Si'luiahpl  verrichtet  äw  Diszissiini  mit  dorn  Linearmessor  tu  folgemkr  Wei^e; 
Kr  itiiu'ti!  ili.*ij  EiDsticli  1  mm  iia^h  uuüon  vom  Linibiis  inj  liorizontaleii  Meridian  mit 
dmn  Lihrnrnu'Hst'i%  führt  das  Messer  piirnllel  mit  der  Irisebene  fort  bis  zur  Mitte  der 
l'n|«iU«%  daiiJi  l»eht  er  das  Messer  schlaf enwürts  und  entferut  es  gleichzeitig  von  der 
Waiiufs,  HO  daß  sich  die  Spitze  der  Kapiel  uähert,  und  senkt  sie  nahe  am  unteren 
Pupillenrande  in  diese  ein.  IHireh  Senken  des  Heftes  wird  die  Linsenkapsel  eingeschnitten, 
/ielil  man  dann  das  Messer  langsam  zurück,  so  Ideiht  die  Kammer  fast  immer  bestehen, 
UieBes  Verfahren  hat  alle  Vorteile  der  Nadeldiszbsiöu  ohne  ihre  Nachteile, 

Schnabel  benLUi«t  dazu  entweder  ein  schmales  Ciraefemeßser  oder  ein  eigene 
hierzu  von  Kl  sehnig  gebautes  DisziBsionsmesser.  Es  gleicht  dem  Grae  fernes  ser,  ist 
aber  nur  in  einer  Ausdehnung  von  8  mm  von  der  Spitze  an  beiden  Seiten  geschliffen, 

El  sehnig  beriebtet  noch  Über  ein  zweites  Verfahren,  das  darin  besteht,  daß 
man  mihe  am  oberen  Hornhaut rande  dieses  Diszit^siojismesser  mit  der  Schneide  senkreclit 
zur  Tangente  des  oberen  Hörn  hau  trän  lies  einsticht,  bis  zum  unteren  Pupülarrande  vc^r- 
geht,  in  die  Kapsel  einsticht  und  dann  dm  Messer  aufstellt.  Dadurch  wird  die  Kapsel 
in  der  ganzen  Ausdehnnngr  der  Pupille  und  des  (hier  voransgcsetzten)  Koloboms  durch- 
trennt.  Dieses  Verfahren  eignet  sich  also  für  sehr  dichte  Kapselnachstare  nach  Extrak- 
tionen mit  Jridektomie.  Man  ersiebt  daraus,  daö  das  früher  genau nte  Verfahren  Schnabels 
offenbar  für  dichte  Nachstare  ideht  ausreicht. 

El  sehnig  fQgt  dem  noch  folgendes  hinzu:  „Sollte  die  Kapsel  dennoch  dem  Mei^iicr 
ausweichen,  nach  oben  zusammengeschoben  werden  (was  wohj  nur  dann  vorkommt,  wenn 
die  Kapsel  im  rnpillarbereiche  besonden<  dicht  und  in  ihren  unteren  Partien  bet^oriders 
zart  oder  von  der  Uvea  losgelöst  ist)^  so  kann  man*  sofeme  man  das  oben  liescbriebene 
Diszissiofismesserchen  verwendet,  bei  einiger  Vorsicht  nattirlicb  auch  mit  dem  Starmesser» 
ohne  jede  Gefahr,  in  kurzen  silgendon  ZOgeji  das  MeKser  in  den  t Glaskörper  einsenkend 
und  wieder  vorziehend,  die  Kapsel  durclitrennen." 

Elschuig  iLfibt  aber  selbst  an,  daß  mitujiter  «'io  Tröpfchen  Glaskörper  in  die 
Hornhaut  trete,  I*as  ist  al>er  die  gröüte  Gefahr  bei  l>iszissir»nen  überhaupt.  Beim  Einstich 
gegenftiier  dem  Kolobom  wird  dieses  Ereignis  aber  l»egreiflicberweisc  sehr  leiclit  eintreten, 
[leb  bin  daher  auch  von  der  Anwendung  dieses  Verfahrens  wieder  zum  ursprlUiglichen 
zurücktue  kommen.  E.] 

Da  iiama  Pinto*)  süich  zuerst  das  Messer  Graefes  2mm  vom  Limbua  in 
die  Hornhaut,  schob  es  bis  zum  entgegengesetzteu  Pupillarrande  vor  und  schlitzte  die 
Kapsel  dtirch  Säge  bewegnn  gen.  Natürlich  darf  mit  dem  Seil  neiden  nie  früher  begonnen 
werden,  als  bis  man  die  Kapsel  durchstochen  hat.  Da  er  das  Me»»er  so  einstößt,  daß 
der  Kliiigenrinerschnitt  in  einem  Hornhautradiu»  liegt,  wobei  die  Schneide  gcgeu  den 
Himihautumfaiig  gerichtet  ist,  muß  der  Rücken  der  Klinge  auf  die  betreffende  Wund- 
ecke t'esttltzt  werden,  um  beim  Schlitzten  der  Kapsel  nicht  zugleich  die  Hornhaut  und 
Sklera  zu  Ncblitzeo. 

Da  bei  diesem  Verfahren  liüufij?  beim  Herausziehen  des  Messers  etwas  Glaskörper 
abfließt,  so  verlegte  Da  Gama  Pintri  den  Eintütieh  in  die  Sklera,  um  so/Aisagen 
Bubknnjunktival  zu  operieren. 

Da  Gama  Pinto  schildert  dieses  z\\eite  Verfahren  folgendennaöen.  Der  Patient 
sitzt  anf  einem  Stnh!,  deu  Kopf  auf  die  Brust  des  Assistenten  gestützt.  Das  Auge  wird 
seitlich  beleuchtet.  Der  Operateur  stellt  sich  \«>r  den  Patienten.  Die  Kapsel  wird  durch 
einen  einzigen  Schnitt  geFpalten.  Die  Richtung  des  Schnittes  bangt  vou  der  Spannung 
des  Nachstares  ab.    Gewcdinlicb   verlauft    der  Schnitt  horizontal  von  innen  nach  außen 


«)  a.  a.  C».  S.  383, 
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oder  schief  von  oben  innen  nach  unten  außen,  selten  auch  vertikal.  Der  Augapfel  wird 
mit  der  Pinzette  fixiert  und  in  einer  der  Einstichstelle  entgegengesetzten  Richtung 
gerollt.  Das  Grae fesche  Starmesser  wird  etwa  6 — 8mm  vom  Hornhautrande  in  den 
Bulbus  eingesenkt,  die  Klinge  meridional,  die  Spitze  nach  dem  Mittelpunkt  des  Aug- 
apfels gerichtet.  Bald  nach  dem  Einstich  senkt  man  das  Heft  und  richtet  die  Spitze 
des  Messers  nach  dem  entsprechenden  Pupillarrande  der  Iris,  sticht  dort  den  Nachstar 
von  hinten  nach  vorne  ein.  Hierauf  wird  das  Heft  des  Messers  wieder  gehoben  und  die 
Spitze,  parallel  der  Kapselfläche,  nach  dem  entgegengesetzten  Pupillarrande  geführt. 
Hier  macht  man  die  Kontrapunktion  des  Nachstars  von  vorne  nach  hinten  und  vollendet 
sodann  den  Schnitt  durch  ziemlich  ausgiebige  Sägebewegungen.  Beim  Ausziehen  des 
Messers  muß  die  Spitze  die  nämliche  Richtung   wiedererlangt  haben  wie  beim  Eingehen. 

Da  es  bei  tiefliegenden  Augen  leicht  geschieht,  daß  man  den  Lidwinkel  oder 
Lidraud  einschneidet,  so  hat  sich  Da  Gama  Pinto  ein  Messer  herstellen  lassen,  das 
eine  Klinge  von  12  mm  und  einen  Stiel  von  20  mm  Länge  hat.  Die  Klinge  ist  von  der 
Spitze  an  auf  6  mm  doppelschneidig. 

Da  Gama  Pinto  meint,  daß  mancher  Operateur  wohl  unter  Umständen  und  in 
besonderen  Fällen  den  Nachstar  von  hinten  geritzt  haben  möge.  Insofeme  sei  seine 
„hintere*"  Diszission  nichts  neues,  neu  sei  bloß  die  Ausbildung  der  Idee  zu  einer  Methode 
und  ihre  konsequente  Durch ftlhrung  in  so  zahlreichen  Fällen. 

Darin  irrt  aber  Da  Gama  Pinto,  v.  Arlt  hat  die  sklerale  Diszission  in  gewissen 
Fällen  ganz  methodisch  geübt  und  bei  Fuchs  habe  ich  lange  vor  Da  Gama  Pintos 
erster  j,hinterer"  Diszission  als  Assistent  in  der  Zeit  von  1887 — 1892  unter  vielen  Hunderten 
von  Na<*hstardiszissioncn  nie  eine  andere  als  die  sklerale  gesehen  und  selbstgemacht, 
und  zwar  nach  den  früher  gegebenen  Regeln,  die  mit  den  von  Da  Gama  angeführten 
im  wesentlichen  übereinstimmen.  Uns  war  daher  seine  hintere  Diszission  als  methodisch 
durchgeführte  Operation  nichts  neues.  Der  Unterschied  liegt  nur  in  dem  verwendeten 
Messer,  das  zweifellos  besser  schneidet  als  die  Sichelnadel  von  Rosas.  Diese  reißt  oder 
disloziert.  Wo  der  Nachstar  dünn  ist,  treten  Reklinationen  nicht  ein ;  also  in  allen  frischen 
Fällen  leistet  diese  Operation  optisch  dasselbe  wie  die  Zerschneidung.  Bei  dicken, 
derben  Nachstaren  bewirkt  sie  leicht  eine  bloße  Losreißung  des  Nachstars  von  der  Zonula 
an  einer  Seite,  Verlagerung  und  Wiederaufstellun?  des  Stares  nach  der  Operation.  Hier 
sind  Da  Gama  Pintos  Einwände  ganz  gerechtfertigt. 

[In  der  letzten  Zeit  ist  nur  de  Lapersonne*)  für  die  —  möglichst  frühzeitige  — 
hintere  Diszission  eingetreten;  er  sticht  eine  sichelförmige  Nadel  im  vertikalen  Meri- 
diane in  die  Sklera  ein,  führt  sie  hinter  der  Membran  bis  zum  unteren  Rande  der  (er- 
weiterton) Pupille.  Hier  wird  die  Starhaut  von  hinten  nach  vonie  durchstoßen  und  beim 
Emporziehen  der  Nadel  gespalten.] 

Was  man  gegen  die  hintere  Diszission  einwenden  kann,  ist: 

1.  Die  Gefahr  einer  Glaskörperblutung. 

2.  Die  starke  Zerwühlung  des  Glaskörpers,  die  von  Trübung,  Netzhautabhebung 
oder  Drucksteigerung  gefolgt  sein  kann.  Dieser  Einwand  wird  allerdings  auch  gegen  die 
Koratonyxis  erhoben. 

3.  Einheilung  des  Glaskörpers  in  die  Aderhaut-Ijederhautwunde,  zumal  wenn  sie 
mit  dem  Messer  gemacht  wird,  also  diese  AVunde  etwas  größer  ausfällt.  Da  Gama 
Pinto  2)  meint,  daß  das  keine  weiteren  Folgen  habe;  das  mag  für  die  Gefahr  einer  In- 


MDeLapersonne    et    Poalard,    De   la   discission   post^rieure  pr6coce.   Congres 
intern,  d'ophtalro.,  1905,  Ballet.,  pag.98. 
")  a.a.O.  S.  311. 
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fekttüii  riehtig  sein,  weil  ja  die  Wiiiido  vnn  der  vorschöbe  neu  Biiiilehaiit  gr  deckt  wird- 
Aber  jede  solche  Kiiilieilimg  briügt  die  Gefahr  mit  ßich^  daß  ispäter  Netzhau  tablösuiig 
entsteht. 

4.  Leicht  emtretende  Difilozienm^  der  Starhaut,  wenn  s^io  derb  ist.  die  dami  iuiieu 
und  ol»pii  von  der  Zonula  abreÜt,  unten  nnd  mißen  aber  in  Verldnduri^  bU»ibi.  und  sfjdaiiti 
Wiedeniufsteigeö  der  Haut.  Ka  sitellt  ins  einen  biichst  lilstigeu  Znstand  dar,  der  den 
Krdnkeu  sehr  im  Sehen  stört.  Er  crfordeit  Abhilfe  durdi  Extraktion  der  Starbaut,  die 
aber  nur  immer  von  GlaskfirperverlüBt  und  EiaJieibing  gefolgt  ist^  wegen  der  vorher- 
gehenden Zertrtimmerung  des  GlaskörperB.  Eine  Extraktion  ohne  die  pklerale  Diszistiion 
ist  in  dieser  Ricbtnug  weit  ungefährlicher,  auch  die  Scheren  Operation. 

In  Fällen,  wo  die  Starhaut  diu'eh  entzündiicbe  AufLigeriingeu ,  Wucbernug  der 
Kapselzellen  verdickt  oder  durch  zahlreiche  oder  riugformige  hißtere  AerwachÄtingen 
mit  dem  Fupillarrande  oder  gar  mit  größereo  Abschnitten  der  hinteren  Irisf hiebe  ver- 
bnnden  i¥.t,  ist  die  einfache  Diftzission  meist  nicht  anwendbar.  Für  solche  FüUe  kommen 
Verfahren  in  Betracht,  die  zum  Teile  mit  zu  ei  InstrEinienteu  ausgeführt  werdeti  oiler 
nach  vorheriger  Krfiffuiuig  der  Hornhaut  mit  einem  Lanzenscbnitte,  zum  Teile  den 
Übergang  zur  Extraktion  oder  zur  Iridektomie  bilden,  zum  Teile  nichts  anderem  sind 
als  Iriilektoxnicn,  weshalb  auch  auf  das  bei  diesen  Ahschnitten  (iesagte  venn'ie«en  werden 
muß.  Außer  den  genannten  wären  noch  folgende  Verfahren  zu  erwähnen,  die  zum  Teil 
für  komplizierte  Nachstare  bestimmt  sind. 

1,  Das  Verfahren  von  Friedrich  Jäger  (1813)  Dnrch  eine  4^-1  mm  lan^e,  mit 
einem  Lanzenmesser  gesetzte  Hornhant wunde  wird  ein  spitzes  Irishäkcheu  eingeführt» 
um  die  MembriUi  einzureißen  (eventuell  zu  extrahieren). 

Einen  ähnlichen  Vorgang  empfiehlt  Rosander  *y  bei  Kapseleinklenimuiigeu  nach 
Starextraktioneu.  Er  legt  gegenüber  der  ersten  Wnnde  einen  kleinen  Eiiiscbnitt  an, 
durch  den  er  mit  einer  Korelysennadel    eingeht,    und   das    IHapbragma   durchschneidet. 

Fron  ff)  operiert  alle  Xacbstare  dudiirch,  daß  er  mit  einem  Zystitom  dnrch 
eine  am  oberen  Hornliautraude  angelegte  l'tinktionsfiffnung  einen  senkrerbten  und  durch 
eine  gleiche,  anßen  angelegte  einen  wagrechten  Riß  dem  Nacbstar  beibringt, 

Aach  Vignes  ")  führt  hei  dünnen  Nachstaren  das  Zystitom  dnrch  einen  kleinen 
Hornhantschnitt  ein,  womit  er  das  Häutchen  zerreißt,  nnd  in  gleicher  Weise  geht 
Schoeler  vor,  wie  Fröhlich  *)  angibt. 

2.  Bo  will  an  ')  bedient  sich  zweier  kurzer,  feiner  Nadeln  (Stopneedles,  vgl.  Fig.  17, 
Bd.  I,  S.  11).  Man  sticht  die  eine  auf  der  einen  Seite  der  Hornhaut  nngefähr  in  der  Mitte 
zwischen  Pol  und  Rand  senkrecht  ein  und  dringt  mit  ihrer  Spitze  in  die  Kapsel  ein; 
dann  winl  die  zweite  Nadel  von  der  anderen  Seite  her  eingestocben  und  knapp  an  der 
ersten  in  die  Kapsel  vorgeschoben.  Durch  hebelartige  Bewegungen  der  einen  oder  b**ider 
Nadeln  nach  verschiedenen  Richtungen  wird  die  Stich  wnnde  in  ein  mehr  oder  weniger 
großes  Loch  verwandelt*  nnd  zwar  ohne  Zerrung  an  der  Iris  oder  am  Ziliarkörper.  Die 


*)  Hösander,  Um  kapselink lämming  vid  Htiirextracticmen  uch  uin  iridectomien, 
„Hygiea^  Stockholm.   1883,  KLV,  pag.  209. 

*)  Pronff,  Nouvean  jirocede  de  discisicm  de  la  capsule  dans  les  cataractcs  secon- 
daires  produjtes  par  des  depöls  vitreö.K  et  des  opacites  sur  la  capsule.  Rev.  Clin.  dWnl., 
1884.  3.  Nov. 

^)  Vignes,  Quelques  mots  snr  les  cataractes  seeondaires.  Rec.  dophtalm.,  1891, 
pag.  65. 

*)  Fröhlich,  Beitrag  zur  Behandlung  hoehgr&diger  Kurzsichtigkeit.  Arch.  f.  Augen* 
heük.,  1897,  XXXV,  S.  267, 

*)  Bowman,  Medic.-chir.  Trsinsactions,  1853,  pag.  315  und  Ann.  docul.j  1853,  XXIX, 
pag.  21)3  und  18^>6.  LV,  pag.  72. 
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zentrale  Lücke  bleibt  entweder  von  selbst  offen  oder  sie  wird  durch  vorgedrängten 
Glaskörper  offen  erhalten  und  schließlich  durch  eine  durchsichtige  Membran  ausgefällt  *) 

Dieses  Verfahren  ist  für  verdickte  oder  mit  der  PupiDe  mehrfach  verwachsene 
Nachstare  bestimmt  [und  gibt  in  der  Tat  mitunter  vorzügliche  Resultate]. 

Es  wird  hauptsächlich  in  England  geübt.  Streatfeild')  hat  die  Bow  man  sehe 
Zweinadeloperation  modifiziert.  Er  wendet  zwei  needle-hooks  (aiguilles-crochets),  haken- 
förmige oder  gebogene  Stamadeln  an.  Sie  unterscheiden  sich  nicht  wesentlich  von  den 
Ro  s  as  sehen  Sichelnadeln. 

3.  Noyes*)  hat  folgendes  Verfahren  für  Pupillaratresie  angegeben  : 

In  Narkose  wird,  nachdem  ein  Sperrelevateur  eingelegt  und  das  Auge  mit  einer 
Faßpinzette  gehalten  ist,  ein  breites  Graefemesser  am  äußeren  Homhautrand  eingestoßen, 
im  horizontalen  Meridian  durch  die  Kammer  geführt  und  am  entsprechenden  Punkte 
des  inneren  Homhautrandes  ausgestoßen ;  Ein-  und  Ausstich  sollen  gleich  groß  sein. 

Hierauf  wird  das  Messer  so  weit  zurückgezogen ,  bis  die  Spitze  vor  der  Mitte  der 
verschlossenen  Pupille  liegt,  und  dort  durchs  Diaphragma  in  den  Glaskörper  gestoßen. 
Indem  man  dabei  den  Griff  des  Messers  aus  der  wagrechten  in  eine  schiefe  Stellung 
erhebt,  kommt  die  Iris  durch  den  Abfluß  von  Kammerwasser  durch  die  innere  Wunde 
vorwärts  gegen  die  Spitze  des  Messers.  Die  Wunde  im  Diaphragma  soll  so  groß  als 
möglich  gemacht  werden.  Dann  wird,  bevor  alles  Kammerwasser  abfließt,  das  Messer 
rasch  ganz  zurückgezogen.  Sofort,  ehe  die  Blutung  profus  wird,  wird  durch  jede  Horn- 
hautwundc  ein  Haken  eingeführt.  Diese  Haken  sind  an  der  Spitze  stumpf,  schwach  ge- 
krümmt und  sind  sehr  zart  aus  weichem  Metall  gemacht,  so  daß  der  Stiel  unter  jedem 
Winkel  abgebogen  werden  kann.  Der  Stiel  ist  ungefähr  einen  Zoll  lang. 

Der  Haken,  der  durch  die  innere  Wunde  eingeführt  wird,  muß  den  Stiel  in  der 
Mitte  fast  unter  einem  rechten  Winkel  abgebogen  haben.  Dieser  Haken  soll  zuerst  ein- 
geführt werden,  dann  der  andere  durch  die  äußere  Wunde.  Die  Spitzen  der  Haken 
werden  nun  in  das  inmitten  der  Iris  gemachte  Loch  eingesetzt  und  in  entgegengesetzter 
Richtung  auseinander  gezogen.  Man  muß  sich  bemühen,  zu  jeder  Wunde  ein  Stück  des 
Gewebes  hinzuziehen,  und  wenn  es  durchgezogen  werden  kann,  es  abzuschneiden.  Wenn 
nichts  herausgebracht  werden  kann,  dann  muß  der  Haken,  wenn  er  zur  Wunde  kommt, 
abgelöst  werden. 

Die  Handhabung  des  Hakens  erfordert  feines  Gefühl  und  Zartheit.  Den  gebogenen 
Haken  so  zu  drehen,  daß  er  erst  flach  eingeschoben  und  dann  so  gewendet  wird,  daß 
er  in  die  Iris  eingehakt  werden  kann ,  ist  etwas  beschwerlich.  Wenn  beide  Haken  schön 
in  die  Irislücke  eingelegt  sind,  muß  ein  entsprechender  Grad  von  Kraft  auf  die  Iris 
wirken,  ohne  Gefahr,  ein  Unglück  anzurichten.  Die  Kraft  ist  ausschließlich  auf  die  zu 
ziehende  Membran  aufzuwenden,  und  insofeme,  als  ein  Haken  gegen  den  anderen  wirkt, 
ist  der  Kraftaufwand  viel  größer,  als  er  bei  irgend  einem  anderen  Verfahren  auf- 
gewendet wird.  Die  Pupille  wird  weit  und  zentral.  Es  ist  besser,  sie  recht  weit  zu 
machen,  da  sich  schließlich  doch  eine  leichte  Verkleinerung  einstellt,  wenn  sich  die 
zusammeugerunzelten  Seiten  der  Membran  ausstrecken.  Die  Reaktion  nach  der  Operation 
ist  mäßig,  das  Auge  in  12—14  Tagen  geheilt. 


*)  Nach  v.  Arlt,  Operationslehre,  S.  326,  angeführt,  da  mir  das  Original  unzu- 
gänglich ist. 

')  Streatfeild,  L'emploi  des  aigoilles-crochets  dans  las  Operations  de  cataractes 
secondaires.  Congr^s  de  Londres,  Compte  rendu,  1873,  pag.  174—180. 

')  H.  D.  Noyes,  A  modified  Operation  for  closed  pupil  after  rem  oval  of  cataract. 
Ophthalm.  Hosp.  Rep.,  1869,  VI,  pag.  209  und  Ann.  d'ocul.,  LXVI,  pag.  151. 
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Ag:new  *)  sitößt  eine  Broadiieedle  iiiireli  die  Hnnihaut  imd  das  DiaphrainMa  V* 
vuiii  Rande  entfernt.  Während  die  Narlel  in  dieser  Stelluop  ^elialteu  wird,  wird  an  der 
entjcegengenetÄteu  Seite  eine  zweite  Öffnung  gernaelit,  dnrcli  diese  ein  kleiner  Haken 
ein^efrtlirt  nnd  iti  die  diireb  die  Nadel  erzeugte  Lßcke  eidges^etzt.  Beim  Heniiisziehen 
des  Hakens  wird  die  Lfteke  erweitert  und  ^^ugleieh  etwas  Gewehe  durch  die  Wunde  heraus- 
geKOgeih   Die  Nadel  wirkt  dahei  entgegen  und  verljindert  die  Entstehung  einer  Dialvse, 

Kuhnt-)  Tnaebt  die  Diszission  bei  einfaehem  Naehstar  grundsÄtzIich  und  immer 
)^  II 1)  k  im  j  n  n  k  t  i  V  a  1.  Er  bedient  sieh  dazn  eines  Messerts ,  das  sich  von  dem  Knappt» 
nur  {fnreb  eine  winkelige  Knickung  des  Stieles  unterscheidet,  Diese  Knicktuig  hat  den 
Zweck,  viHi  jeder  beliehigen  Stelle  aus  diszindieren  zu  können,  3— 4  w»i  vom  Hcirnbaut- 
rande  wird  das  Messerehen  durch  die  Bindehaut  und  weiter  Hubkonjunktival  liis  zur 
vordersten  Lederhautzone  geführt,  hier  in  die  periphcrste  Ytirderkaranier  gestaßeu  und 
parallel  zur  tri«  in  das  maximal  erweiterte  Pupillarfeld  geführt.  En  wird  nur  ein  Schnitt 
angelegt^  7— 8mm  lang.  Die  Durehschneidung  wird  mit  kleinen^  sügefdrmigen  Schnitten 
vollführt.  Das  Herausziehen  aus  der  Pupille  erfolgt  langsam,  aus  der  Kammer  sehtielL 

Bei  schwammigen  Nachstareu,  bei  denen  ein  "|"-förmiger  Schnitt  nötig  ist,  benütJEt 
Kubnt  zwei  solelie  Messerchen  (ein  rechts-  und  ein  linksschneideudes).  Der  Äsmstent 
fixiert,  Der  Operateur  führt  zuerst  das  eine  Messer  ttubkonjunktival  ein,  dann  Bmm 
davon  entfernt  das  zweite.  Nunmehr  macht  er  zuerst  den  IJauptschnitt  durch  die  KapseL 
Nach  Wendung  der  Schneide  um  einen  rechten  Winkel  nach  hinten  bewegt  man  das 
Messer  mm  auf  die  eine  Nachstarhiilfte»  durchsticht  diese,  datiu  stößt  man  das  «weite 
Messer  vor,  stellt  eine  Schneide  nach  voriie  und  unmittelbar  an  die  des  anderen  und 
ahmt  nun  das  Schließen  einer  Schere  nach.  So  trennt  man  das  zwischen  liegen  de 
Kapsel  stück. 

Eine  Zweiniesserdiszissiun  verricbtet  Kuhnt  aueht  wenn  einzelne  hintere  Synechien 
da  sind.  3mm  voneinander  entfenit  wird  ein  rechts-  und  ein  linksschneidcndes  Messerchen 
eingeführt  ;  mit  dem  einen  durchstriflt  man  den  Nachtstar  in  der  rupillenmitte^  führt  das 
andere  ia  dieselbe  Lücke  ein,  so  daß  sie  mit  ihren  Rücken  aneinander  liegen,  und 
schneidet  mit  beiden  gegen  die  Peripherie  zu. 

War  Glaskorpen-erlust  vorangegangen,  dann  wird  mit  zwei  Messern  so  operiert, 
daii  vom  Zentrum  zur  Peripherie  zwei  große ,  paralleJe  Schnitte  angelegt  werden  und 
das  so  entstandene  Kapselhand  in  die  Mitte  durch  scherenartige  Stellang  der  Messer 
dnrehlrennt  wird. 

Bei  Einbeilung  des  Nachstars  in  die  Wunde  wini  dieser  kanÄcntrisch  zur  Eiu- 
heilnngastelle  zuerst  durchtreunt    und    später  vom  Rande    des  Irisschenkels  abgetrennt. 

[Bei  kompliziertem  Naehstar,  wenn  flachen  hafte  Verwachsungen  der  Iris  mit  dem 
verdickten  Kapselsack  bestehen,  geht  Kuhnt*)  in  folgender  Weiße  vor:  Ein  Graelc- 
messer  wird  an  der  Grenze  zwischen  unterstem  und  mittlerem  Drittel  der  Hornhaut,  1  mm 
außerhalli  des  Randes  im  Skleralbande  eingestochen,  1  mm  vom  Hornhautrande  entfernt 
durch  das  Diaphmgma  und  ihmn  hinter  demselben  bis  zum  symmetrisch  gelegenen  Punkte 
medial  vf>rgeführt.  Dort  wieder  von  luaten  in  die  \'orderkamnier  durchgest<)ßen  ;  die  Messer- 
spit^-e  wird  so  gehohen»  daß  ein  vertikaler  Schlitz  entsteht,  und  innen  oben  an  diametral 


^)  H.  Noyes,  A  modetipd  Operation  f^r  closed  pnpil  after  rem  oval  uf  cataract. 
Ophthal m.  Hosp.  Uep.,   VI,  p^g.  äÜÖ. 

^)  Kuhnt,  Über  Nachstaroperationen.  Zcitschr.  f.  AugenhciJk.,  1899,  II.  8.151 
und  2W.  [8.  u.  Wake ni US,  Beitrag  zur  suhkunjunktlvalen  Diszission  des  einfachen  Nach- 
stars (Kuhnt).  Zeitschr,  t  Aagenheilk.,  1902.  VII,  S,  277.) 

")  Kohnt,    Zur   Operation    des    komplizierten    Nachstars,    Zeitschr«  f.  Augenheilk., 

1903,  IX,  s.  lea 
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dem  Einstichspunkte  gegenüberliegender  Stelle  kontrapunktiert.  Letztere  Wunde  wird 
beim  Zurückziehen  des  Messers  auf  5— 6mm  nach  oben  verlängert,  wobei  das  Kammer- 
wasser abfließt,  dann  stellt  man  die  Messerschneide  nach  vorne  und  trennt  durch'  2  biö 
3  sftgcnde  Züge  das  Diaphragma  vor  dem  Messer.  Das  Verfahren  gleicht  der  Transfixion 
der  Iris  von  E.  Fuchs. 

Gleichfalls  von  hinten  nach  vorne  diszindiert  bei  dünnen  Nachstaren  Mano- 
lescu^X  und  zwar  mit  einem  möglichst  schmalen  Graefemesser,  das  im  Limbus  3 -4  mm 
Ober  dem  horizontalen  Meridian  eingestochen  und  wie  bei  der  Transfixion  durch  den 
Nachstar  durchgeführt  wird. 

Hirschberg*)  verrichtet  einen  zweizeitigen  Kreuzschnitt  zur  Iris-  und  Kapsel- 
durchschneiduug  in  analogen  FäUen. 

Kugel')  durchsticht  in  einer  Sitzung  —  bei  Nachstar  und  Pupillensperre  nach 
Staroperation  —  mehrmals  mit  dem  Graefemesser  die  Pupillarschwarte,  ohne  die 
Regenbogenhaut  zu  verletzen;  eventuell  führt  er  eine  Nadel  hinter  das  Diaphragma 
ein  und  benützt  dieselbe  als  Rückhalt  für  das  von  vorne  eingeführte  Messer.] 

Still ing^)  benützt  zur  Nachstardiszission  zwei  Nadeln,  die  die  Form  eines  der 
Lange  nach  durchschnittenen  Pfeiles  haben  und  in  ihrem  ganzen  Umfange  geschliffen 
sind,  also  Harpunen.  Die  eine  ist  gerade,  die  andere  gebogen.  Der  Assistent  fixiert  den 
Bulbus  in  der  Mitte  des  unteren  Homhautrandes  mit  einer  Schlußpinzette,  der  Operateur 
sticht  beide  Nadeln  zugleich  vom  äußeren  und  inneren  Limbus  aus  mit  flach  liegenden 
Schneiden  ein,  bis  sie  sich  in  der  Mitte  des  Pupillargcbietes  begegnen.  Er  dreht  dann 
die  Nadeln  um  90^,  senkt  sie  leicht  in  die  Starmembran  ein  und  zieht,  indem  er  diese 
zerschneidet,  langsam  nach  beiden  Seiten  aus.  Man  kann  auch  die  Nadeln  mehrmals 
vorschieben  und  zurückziehen ,  auch  kann  man  dies  leicht  in  verschiedeneu  Richtungen 
vollführen.  Beim  Ausziehen  muß  natürlich  die  Schneide  wieder  in  die  ursprüngliche 
Lage  gebracht  werden.  Der  Glaskörper  wird  bei  diesem  Verfahren,  das  sich  ebenso  für 
dünne  als  dicke  Nachstare  eignet,  meist  gar  nicht  verletzt.  Will  man  die  Membran 
extrahieren ,  so  kann  man ,  ehe  die  Nadeln  eingeführt  werden ,  in  der  Mitte  des  Limbus 
ein  V.  Grae fesches  Messer  wie  zur  Extraktion  ein-  und  gegenüber  ausstechen,  dann 
ausziehen  und  die  Nadeln  hierauf  durch  diese  kleinen  Homhautwunden  einführen.  Die 
zerrissene  Membran  folgt  den  Nadeln  leicht  beim  Ausziehen. 

[Weill*)  gibt  in  jüngster  Zeit  wieder  genaue  Weisungen,  wie  Stillin gs  Har- 
punenoperation ausgeführt  werden  soll,  insbesondere  betont  er,  daß  die  Harpunen  beim 
Herausziehen  aus  der  Kammer  leicht  in  der  Hornhaut  hängen  bleiben ;  wenn  man  den 
Rücken  der  Harpime  kräftig  an  den  kleinen  Homhautschlitz  anpreßt,  gleitet  sie  leicht 
heraus.) 

PflUger*)  anerkennt  die  Leichtigkeit ,  mit  der  in  vielen  Fällen  die  Harpune  ohne 
Glaskörperverlust  gute  Dienste  leistet.    Aber  sie  verhakt  sich  leicht  beim  Herausziehen 


')  Manolesca,  L'operation  de  la  cataracte  secondaire.  Ann.  d'ocul..  1904, 
CXXXI.  pag.  197. 

')  Hirschberg,  Zweizeitiger  Krenzschnitt  zur  Iris-  und  Kapselzeröchneidung. 
Zentralbl.  f.  prakt.  Aagenheilk.,  1906,  November. 

')  Kugel,  Über  eine  neue  Operationsmethode  bei  Nachstaren  und  Papillensperre  in- 
folge von  Staroperation.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1906,  LXIII,  S.  557. 

*)  St i Hing,  Über  die  Operation  des  Nachstars.  Zentralbl.  f.  prakt.  Angenheiik,  1899, 
September,  S.  261. 

*)  Weill,  Über  Nachstaroperationen.  Zeitschr.  f.  Augenheilk.,  1908,  XIX,  S.  27. 

^)  Pflüger;  Die  Operation  des  Nachstars.  Ophthalm.  Klinik,  1902,  VI,  Nr.  13, 
S.  193.  —  Derselbe,  Demonstration  einiger  Instramente.  XXX.  Versammlung  der  Ophthalm. 
Gesellschaft  zu  Heidelberg  1902.  Ber.  S.  291. 


und  Pflil^'er  hat  ijifol)?(^4e8sen  Uöse  Zufälle  erlebt.  Er  hat  sk'h  deshalb  eine  durch 
ein  ver^rhidih.irCM  Stuck  predpckte  Harpune  machen  lassen,  (Uc  ohne  jede  Seh wierigkeit 
aufl  dem  Auge  zurückgezogen  werden  kann. 

Ftlr  Fälle  von  Nachstaren^  wo  schon  einmal  eine  LHszission  ohne  geniigeodes 
Ergebnis  gemaeht  ward ,  aber  doch  der  (iLiiikörper  in  Verbindung  mit  der  Yorderkammer 
gebrach I  ist .  hat  P f  1  Ti  g e r  ein  S c h i e  b  e m e 8 1?  e r  konstruiert ^  das  auch  für  andere 
üperatinnen  in  der  Vorderkammer  geeignet  tst  (Durchschneiduug  vorderer  Synechien 
der  IriR,  in  die  Hornhaut  eingeheilter  Glaskörperfaden). 

Es  besteht  aus  einem  festen  und  beweglichen  Teile.  Der  feste  Teil  läuft  in  eia 
stumpfes  Dreieck  auis,  dessen  drei  Kauten  schneiden  (Harpime).  Die  mit  dem  Schaft 
einen  spitzen  Winkel  bildende,  nach  rückwärts  schauende  Schneide  dient  zum  Fassen 
det?  Objektes,  das  durchschnitten  werden  soll.  Der  zweite,  vei-schicbhare  Teil,  das 
eigentliche  Schiebeme&ser,  dessen  nach  rtlckwürts  gerichtete  Schneide  mit  dem  Schafte 
einen  stnmjifen  "Winkel  bildet,  wirkt  mit  seiner  vorderen  Schneide  gegen  die  hintere 
Schneide  des  freien  Meisers  und  schneidet  beim  Vorschieben  das  gefaßte  Objekt  durch. 
Das  Instrument  wird  gesehlossen,  subkonjunktjval  durch  den  Limbus  geführt.  (Tcnügend 
in  die  Kammer  vorgeschoben,  zieht  der  Daumen  die  verschiehbare  Lamme  zurück.  Sobald 
die  andere  Lamme  das  Objekt  gefaßt  hat,  wird  die  bewegliche  wieder  voi^eschoben  und 
serecbneidet  es  scheren edin^licfa. 

[Gleichfalls  eine  harpunenartige  Nadel  verwendet  Moretti*)  mir  Diszission] 

[L.  Muller  hat,  ohne  Stillings  Harpune  und  Tfl ligers  Schiebemesser  zu 
kennen,  ein  ähnliches  Instrument  konstruiert. ^)] 

Verbindung  von  Diszimon  und  Irulektomie. 
(Modifizierte  oder  kombinierte  Diszission.) 

Darunter  versteht  man  eine  Diszission  mit  vorausgeschickter  (oder 
auch  gleichzeitiger)  Iridektomic.  Sie  wurde  zuerst  v.  Graefe*)  angegeben 
und  besonders  bei  Schichtstaren  und  hinteren  Kindenstaren  zwischen  dem 
15.  und  25-  Lebensjahre  empfohlen,  weil  sie  die  Gefahreu  der  QucUung 
Yemiindere.  Auch  sogar  bei  Neugeborenen  mit  enger  l'upille  komme  sie 
in  Betracht. 

Auch  \\  Arlt*)  empfiehlt,  in  Fällen,  wo  die  Diezission  angezeigt»  al)er 
keine  genügende  Enveiterung  der  Pupille  zu  erzielen  sei ,  die  Iridektomie 
nach  oben  der  DiBzission  um  einige  Wochen  vorauszuschicken. 

Handelt  es  sich  um  die  Diszission  bei  voller  Linse,  so  kommen  die 
V.  Arlt  erwähnten  Momente  in  Betracht:  Mangelhafte  Erweiterung  der  Pu- 
pille anch  ohne  hintere  Synechien^  wie  man  das  oft  bei  angel>orenen 
Staren  findet,   dann  mehrfache  hintere  Synechien,   weil  unter  diesen  Um- 


')  Moretti,  Ägo  äsL  discissiune  nnciato  o  sinecutoma  laoceolar.  Ann.  di  Ott^itm., 
1906,  XXXV,  pag.  im.  (.lahrflsber.  f.  öphthalm.,  1906,  S.  ^3.) 

«)  SitEunIcsberieht  der  Oplithalm,  Gesellschaft  in  Wien.  (8.  I.  Bd.,  S.  12.) 

*)  w  Graefe,  Über  zwei  ModiUkationen  der  Stamperatiunen.  Ärch.  f.  Ophthalra»,  1859, 
V,  S.  173,  —  Berselbe,  Briefliche  Mitteilnog  an  den  Hera asgeber  über  i>eripherpn  Li D^eo* 
!*chnitt.  Klin.  Mönatsbl.  f  Äogenheilk.,  1870,  VIO,  ^.6. 

*)  V.  ArU,  Opera tionskhre,  S.  326. 
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ständen  keine  genügend  große  Ofiiiiing  in  die  Kapsel  gemacht  werden 
kann,  weil  die  quellende  Linse  die  Iris  vorwärts  treibt,  leicht  Druck- 
steigerung  entsteht  und  bei  zur  Entzündung  geneigten  Irides  —  und  das 
sind  solche,  wo  schon  Iritis  da  war  —  entzündliche  Reizung  und  Exsuda- 
tion hervorrufen  kann. 

Man  ist  dann  eventuell  nachträglich  genötigt,  bei  verengter  Kammer 
unter  viel  ungünstigeren  Verhältnissen  die  Iridektomie  vorzunehmen,  weil 
man  eine  Punktion  zur  Entfernung  der  quellenden  Linsenmassen  nicht  aus- 
führen kann. 

Bei  gut  erweiterbarer  Pupille  ist  aber,  auch  zwischen  dem  15.  und 
25.  Lebensjahre,  die  Vorausschickung  einer  Iridektomie,  um  welche  Teil- 
starform es  sich  auch  handle,  oder  bei  durchsichtiger  Linse,  ganz  über- 
flüssig. Sie  verhindert  das  Auftreten  von  Drucksteigerung  durch  Quellung 
natürlich  nicht,  weshalb  schon  Hörn  er  die  modifizierte  Diszission  ganz 
verlassen  hatte  ^);  hier  kann  ja  leicht  die  Punktion  oder  Lanzenextraktion 
vorgenonmien  w^erden,  wenn  Drucksteigerung  durch  Quellung  eintritt,  und 
man  behält  den  Vorteil  der  runden  Pupille. 

Auch  bei  gewissen  Hautstaren  ist  die  Iridektomie  als  Voroperation 
der  Diszission  oder  gleichzeitig  damit  von  Vorteil:  wenn  sich  die  Pupille 
nicht  genügend  erweitern  läßt,  wenn  die  Starhaut  gerade  im  Bereiche  der 
Pupille  zur  Diszission  nicht  geeignet  ist,  weil  sie  dort  durch  Wucherung  des 
Kapselepithels  oder  durch  entzündliche  Wucherungen  verdickt  ist.*)  Die 
Operation  tritt  hier  in  Wettbewerb  mit  der  Iridotomie,  die  in  ähnlichen 
Fällen  in  Anwendung  kommt. 

Bestehen  mehrfache  hintere  Synechien  und  ist  die  Starhaut  zart  oder 
zeigt  sich  nach  Atropinwirkung,  daß  die  im  verengten  Pupillarbereich  ver- 
dickte Kapsel,  entsprechend  einer  Stelle,  wo  sich  der  Pupillarrand  bogen- 
förmig zurückgezogen  hat,  zart  ist,  dann  macht  man  im  ersten  Falle  eine 
Irisausschneidung  nach  oben,  im  zweiten  eine  solche  nach  der  betreflfenden 
Seite.  Diese  Irisausschneidungen  brauchen  nicht  groß  zu  sein,  so  daß  man 
möglichst  zentrale  Pupillen  erhält.  Nach  2 — 3  Wochen  wird  dann  die  Dis- 
zission vorgenommen. 

Im  ersten  Falle  kann  ohne  vorhergehende  Iridektomie  auch  die  Dis- 
zission mit  zwei  Nadeln  gemacht  werden. 

Ist  die  hintere  Synechie  ringförmig,  beginnt  sich  die  Iris  vorzutreiben, 
dann  kann  auch  entweder  eine  breite  Iridektomie  nach  oben  der  Diszission 
vorausgeschickt  w^erden,  oder  man  macht  gleich  eine  Iridokapsulotomie 
mit  der  Wecke rschen  Schere,   bei   der  man  keinen   sehr  langen  Schnitt 


*)  Arx,  Zur  Pathologie  des  Schichtstars.  Inaug.-Diss.,  Zürich  1883. 

^}  Schweigger,  Handbach   der  speziellen  Augenheilkande,  1871,  S.  340— 371. 
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zu  machen  hrauclit.  Sie  stellt  ebenfalls  die  Verbindung  zwischen  der  vor- 
deren und  hinteren  Kammer  her  und  man  erhält  eine  zentrale,  fast  kreis- 
runde Pupille.  Ist  die  Vortreilain^  stark,  dann  ist  eine  Transtixion  nach 
Fuchs  vorauszuschicken,  die  dann  die  Iridektomie  oder  Iridotomie  er- 
möglicht. 

In  allen  Fällen,  wo  die  Pupille  sehr  verengt  und  durch  eine  derbe 
Schwarte  verschlossen  ist,  kommt  nur  die  Iridotomie  in  Betracht,  und 
man  muß  im  allgemeinen  Hirschherg^)  beistimmen,  der  nur  bei  ein- 
fachem Nachstar  diszindieil^  bei  kompliziertem  ausschließlich  die  Iridotomie 
vornimmt. 

[Allerdinf^s  ist  Hirschberg  später  hievon  abgegangen  (s.  IK  Bd., 
S.  36r>.  In  manchen  dieser  Fälle  ist  auch  die  Transtixio  iridis  von  Fuchs 
empfehlenswert  (s.  II.  Bd.,  S.  185)]. 


Aaf^fßhruug  der  Di!4zi«isioo  mit  der  Seherenpiiizette. 

Ilornhautschnitt  mit  der  Lanze;  danach  Eingehen  mit  der 
Scherenpinzette  und  Anlegung  eines  Schnittes  durch  die  ver- 
dickte Kapsel  oder  zweier,  V**^^''™ig  zusammenlaufender 
Schnitte. 

Die  Operation  ist  eigentlich  nichts  anderes  als  die  Iridotomie  v.  Weckers, 
ausgeführt  in  der  Starhaut ^  statt  in  der  Iris.  Dort,  wo  sich  eine  sehr 
enge  Pupille  auf  Atropin  kaum  erweitert,  weil 
sie  mit  breiten  Synechien  anji^^elötet  ist,  wird 
auch  an  beiden  Schnittenden  die  Iris  mit  durch* 
schnitten  werden  müssen,  also  die  Operation  in 
eine  Iridotomie  übergehen  (Iridokapsulotomie). 

Besteht  eine  unversehrte  Pupille,  z.  B.  nach 
Starausziehung  ohne  Irisaussehneidung  oder  bei 
Wundstar,  dann  legt  man  den  Schnitt  durch 
die  Hornhaut  lotrecht  in  der  äußeren  Hornhaut- 
hälfte mit  der  Lanze  an  und  macht  den  Schnitt 
in  der  Starhaut  wagrecht ,  CMler  wenn  zwei 
Schnitte    in    dieser    angelegt    werden  sollen,    in 

Oestalt   eines   liegenden  ]>.   Man  benützt  dazu  am  besten   Schweiggers 
Iridotomiesehere,   die  gestattet,  eine  sehr  kleine  Otlnnng  anzulegen. 

Besteht  ein  Kololjom,  dann  wird  der  Ilornhautschnitt  vor  dem  Kolobom 
angelegt,  also  meist  nach  t^ben  und  die  Schnitte  in  der  Starhaut  dem  f^nt- 
sprechend,  wie  Fig;  56  zeigt. 


Piff.  6«. 

Ditmiulon   mil  der  Sc1l»r« 

nb  ifBrtikftler  Schoitt  oder  nr  und 

nä  V -Schilitt. 


*)  H  i  r s  c  h  b  e  r  g^  t?ber  die  periphere^  lineare  Starextraktion,  Berliner  klin*  Wockeimch r 
1876,  Nr,  1  Q.  2. 
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Die  Einzelheiten  der  Operation  sind  dieselben  wie  bei  der  Iridotomie. 
Die  Richtung  des  Schnittes  oder  der  Schnitte  wird  natürlich  auch  durch 
etwa  vorhandene  Anwachsungen  u.  dgl.  bestimmt. 

Anzeigen.  Dieses  Verfahren  ist  angezeigt  bei  Hautstaren,  die  zu  dick 
sind,  um  mit  einem  nadelartigen  Instrumente  zerschnitten  werden  zu  können, 
und  die  mehrseitig  angeheftet  sind,  so  daß  eine  Ausziehung  im  ganzen 
unmöglich  ist.  Das  ist  oft  schon  aus  der  dichten  Beschaffenheit  des  Kapsel- 
balges, aus  der  Anwesenheit  von  hinteren  Synechien  und  entzündlichen 
Auflagerungen  auf  dem  Balgstar  von  vornherein  ersichtlich  oder  ein  voran- 
gegangener vergeblicher  Versuch  einer  Diszission  mit  dem  Knapp  sehen 
Messer  hat  einem  die  Unmöglichkeit  der  Durchtrennung  mit  diesem  Werk- 
zeuge erwiesen. 

Schon  Röder  *)  verwandte  die  Schere  v.  Weckers  methodisch  zur  Zerschneidang 
der  Kapsel  nach  der  Extraktion.  Wenn  Röder  auch  mehr  Gewicht  auf  die  vermeint- 
liche Ausgleichung  des  Astigmatismus  legte,  so  betonte  er  doch  auch  die  optische  Wirkung. 

Bei  Kapseleinheilung  in  die  Narbe  machte  Fortries*),  wenn  der  Zustand  Reizung 
hervorrief,  eine  Kapsulotomie  mit  v.  Weckers  Schere  und  Strawbridge')  empfahl 
ein  scherenartiges  Instrument,  dessen  feine  nadeiförmige,  8  mm  lange  Arme  nach  außen 
schneiden.  Das  geschlossen  eingeführte  Instrument  öffnet  sich  durch  Druck  auf  die 
federnden  Stiele  und  wirkt  wie  Bowmans  Zweinadeloperation. 

Für  dichte  Nachstare  änderte  er  das  Instrument  so  ab,  daß  die  Arme  nach  außen 
und  innen  schneiden  und  daß  die  Arme  durch  Druck  geschlossen  werden.  Es  wird 
geschlossen  eingeführt,  dann  geöffnet  und  wieder  geschlossen. 

Der  Gedanke  Lewinsohns*)  war  daher  nicht  mehr  ganz  originell,  der  sich  einer 
besonderen  Schere  mit  zarten  schmalen,  an  den  Außen-  und  Innenflächen  schneidenden 
Blättern  bedient.  Als  Modell  wurde  v.  Weckers  Scherenpinzette  benützt,  deren  Blätter 
um  ein  Weniges  verkürzt  und  verschmälert  an  den  Außenrändern  scharf  und  am  Rücken 
flach  geschliffen  wurden,  so  daß  diese  im  geschlossenen  Zustande  den  Eindruck  eines 
etwas  verdickten  Nadelansatzes  machen.  Das  Instrument  wird  geschlossen  durch  die 
Hornhaut  in  die  Nachstarmembran  bis  zur  Basis  des  Scherenansatzes  eingestoßen  und 
geöffnet,  so  daß  die  Außenkanten  der  Scherenblätter  die  Membran  zerschneiden.  Das 
Instrument  wird  dann  geschlossen  und  sofort  ¥rieder  ausgeführt.  Man  kann  bei  sehr 
rigider  Hornhaut  oder,  wo  man  sich  scheut,  einen  stärkeren  Druck  auszuüben,  zuerst 
mit  einer  feinen  Nadel  einen  Kanal  bohren,  durch  den  man  die  Schere  sodann  glatt 
einführt.  Hat  man  es  mit  besonders  dicken  Schwarten  zu  tun,  dann  kann  man  die 
Schwarte,  nachdem  man  die  Schere  etwas  zurückgezogen  hat,  zwischen  die  Innenränder 
nehmen  und  in  der  üblichen  Weise  zerschneiden.  Hierzu  ist  jedoch   erforderlich,  daß 


')  Röder,  über  Kapseldarchschneidnng  und  dadarch  bewirkte  Verändernngen  der 
Hornhautkrümmung.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1875,  S.  362—366.  --  Derselbe,  Über 
Kapseldarchschneidnng  und  dadarch  bedingte  Krömmangsänderang  der  menschlichen  Horn- 
haut. Arch.  f.  Ophthalm.,  1877,  XXUI,  4,  S.  29. 

^)  Fortries,  De  Tenclavement  de  la  capsole  du  crystallin  apr^s  Toperation  de  la 
cataracte.  Th^se  de  Paris  1877. 

*)  Strawbridge,  Two  new  instmments  for  secondary  cataract  Operations.  Amer. 
jonm.  uf  med.  science,  1877,  449. 

*)  Lewinsohn,  Beitrag  zur  Nachstaroperation.  Zentralbl.  f.  prakt.  Aogenheilk.,  Juli 
1899,  S.  207. 

Csermak,  Die  augenäixtlichen  Operationen.  3.  Aufl.  IL  24 


<lic  Scbereulililtter  urcht  mit  zur  Huriihaut  zugekehrter  Kliielie  eiugcftoßeii,  »omlern 
zuvor  um  eiueii  rechten  \\  iukel  iimli  außen  geilrelit  \ter(l*^ii, 

Der  Untc*rsehietl  i(egeu(il>er  Struwlirid  tje  Ue^i  wesentlich  darin,  daß  tlurrh  die 
BeniitjJim^  von  Lewiusohus  Iiistriuneut  die  Vorteile  der  Xsideloperation  (keine  hrdte 
Eröffiruujf  der  Kammer)  mit  denen  der  Seherenoperalion  vereinig;!  werden  sollen. 

Doch  gibt  PflOtfer  an,  (las  InstruEit^nt  babe  iijcbt  iranz  das  gehalten,  was  es 
versprochen  luibe*  Eitit^  Garantie  gegen  filaskiirperverlust  biete  es  nicht.  Es  srheini 
mir  auch  ohne  V4>rbergehenden  Einü«chnitt  für  Frnhdiszission  nach  Extraktion  zu  grol». 
Man  würde  beim  Einstich  Spreu^ing  der  jungen  Karbe  riskiercii. 

Dichte,  adhäi-ente  Nacbstare  operiert  PfUlger*)  mit  v,  Weckers  Schere,  die 
dabei  unvergleichliche  Dienstp  leistet.  Freilich  sei  der  Glaskr>rpervcrlnst  nicht  immer 
zu  vermeiden. 

Für  alle  h'alle  von  Nachfttar.  auch  die  zartenten,  empfiehlt  Eslierg'l  eine  ver- 
kleiüerte  Weck  er  sehe  Scherenpinzette.  Kr  legt  einen  nicht  zu  kleinen  Lauzenschuitt 
an  und  durchtrennt  den  Nachstar  mit  einem  Schnitte.  Ist  der  Nachstar  mit  der  Pitpille 
verlötet,  dann  soll  auch  rler  Sphinkter  ndf  eingeschnitten  werden.  Nur  hei  alten  rigiden 
Formen  mit  ausgedehnter  Fläch enverwacbsiiug  der  Iris  hüU  er  einen  zweiten,  auf  den 
ersten  möglichst  senkrecht  zn  führenden  Schnitt  für  nötig. 

Auch  Schweigger  ^j  benützt  zu  Nachstardiszission  eine  verkleinerte  Tridektomie- 
schere,  die  den  Vorteil  hat,  durch  eine  sehr  kleine  Hörn  hau  twunde  eingeführt  werden 
zu  können.  Mit  Recht  legt  Schweigger  Gewicht  danuif,  einen  möglichst  kleinen  Ein- 
schnitt zu  machen,  da  sonst  die  Gefahr  von  Glagkörperaustritt  zu  gro&  ist. 


2.  Die  Extraktion- 

Es  ist,  wie  v.  Wecker  und  sclion  vor  ihm  Chavernac  betont  haben, 
unrichtig:,  wenn  man  von  der  Operation  von  Da  viel,  von  v.  Graefe  und 

all  den  iilui^en  Extraktionsarten  als  von  verschiedenen  Methoden  spricht: 
sie  alle  sind  nur  verseliiedene  Arten  derselben  Methmle. 

Die  Methode,  die  Extraktion  besteht  eben  darin,  die  Linse  oder  das 
aus  ihr  hervorgegangene  Gebilde  aus  dem  Augeninneni,  und  zwar  aus 
seiner  natürlichen  Lage  hinter  der  Iris  ((h»rnm  handelt  es  sieh  in  der  Hegel 
und  das  hat  Davit'l  erdaeht  und  ausgeführt)  oder  sonst  von  einem  Orte 
im  Auge  durch  einen  8eltnitt  in  der  Augapfehvand  gllnzlieh  zu  entfernen. 

Wie  das  geschieht,  darauf  beruht  das  jeweilig  weehselude  Verfahren. 
So  war  Daviels  Verfahren  den  großkernigen  Altersstareu  angepaLil.  die 
einlache  Lanzenextraktion  den  weichen,  jugendlichen  Vollstaren  und  ge- 
wissen Hautstaren. 


VI  Pflhger,  Benierkunpen  ^utn  gegenwärtigen  <Stande  der  Staroperiitiim.  JvJin. 
Monatsbl  f.  AujE^t^nheilk..  1892,  8,  155.—  üorselhe,  Die  C>|ioratba  dea  Nachstar«.  Ophthalrn. 
KHti.,  imt,   Nr.  13. 

*)  Esberg,  Zur  (Jjieratiun  de«  NiicbstiirR.  Klin.  MonatsbL  f.  Aujüpenheilk.,  1895. 
XXXIII,  8.  240. ' 

*)  Seh  w'eii^f^er.  Kxtrakticm  mit  La^^peDschnitt  nach  unten  ohne  Iridektyiuie.  Arcb, 
f.  Augenheilk.,  181)7,  XXWI,  iS.  1. 
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V.  Graefes  modifizierte  Linearextraktion  stellte  somit  keine  neue 
Methode,  sondern  ein  neues  Verfahren  dar,  gerade  wie  die  Skleralextraktion 
Jacobsons,  die  Hohllanzenoperation  Ad.  Webers  und  so  fort.  ^) 

Vorbereitung  des  Auges  zur  Extraktum. 

Betreffs  der  allgemeinen  Vorbereitungen  zur  Staroperation  und  der 
des  Auges  selbst  venveise  ich  auf  das  Bd.  I,  S.  77  flf.  und  II.  Bd.,  S.  1  flf.  Ge- 
sagte. Im  besonderen  wäre  hier  nur  hervorzuheben: 

Der  Zustand  des  Lidrandes,  der  Bindehaut  und  des  Tränensackes 
ist  sorgfältig  zu  untersuchen.  Findet  sich  nichts  Abnormes,  dann  soll  man 
alle  eingreifenden  Maßnahmen  lieber  unterlassen,  um  die  Schleimhäute 
nicht  zu  reizen  und  zu  abnormer  Absonderung  zu  bringen.  Eine  bakterio- 
logische Untersuchung  ist  gewiß  sehr  nützlich,  doch  nicht  unerläßlich  und 
bei  einem  gi'ößeren  Betriebe  zu  zeitraubend. 

Zur  Feststellung  des  gesunden  Zustandes  genügt  die  Inspektion  bei 
Bindehaut  und  Lidrand.  Für  den  Tränensack  reicht  es  auch  aus,  etwas 
Fluoreszeinlösung  in  den  Bindehautsack  zu  träufeln.  Erscheint  diese  nach 
3 — 5  Minuten  in  der  Nase ,  dann  sind  die  tränenableitenden  Wege  in 
Ordnung. 

Man  überzeugt  sich  von  dem  Erscheinen  der  Flüssigkeit  durch 
Schneuzen,  Einführung  eines  feinen  Stieltupfers  in  den  vorderen  Teil  des 
unteren  Nasenganges  und  eventuell  Inspektion  der  hinteren  Rachenwand. 
Bei  manchen  Menschen  rinnt  die  Flüssigkeit  dort  zuerst  herab. 

Dauert  das  Erscheinen  der  Flüssigkeit  länger  oder  tritt  es  gar  nicht 
ein,  dann  wäre  die  Durchspritzung  der  Tränenwege  vom  ungeschlitzten 
Tränenröhrchen  aus  zu  machen.  Erst  wenn  sich  da  ein  Hindernis  findet, 
sondiere  ich  und  leite  die  entsprechende  Behandlung  ein. 

Ist  der  Lidrand,  die  Bindehaut  und  der  tränenableitende  Apparat  in 
Ordnung,  dann  begnüge  ich  mich,  am  Tage  vor  der  Operation  bloß  die 
Haut  der  Lider  und  Umgebung  mit  warmem  Wasser  und  Seife  reinigen 
zu  lassen  und  in  den  Bindehautsack  ein  Stückchen  Sublimatvaselinsalbe 
(1 :  5000)  einzubringen.  Das  Auge  wird  dann  mit  einem  Schutzgitter  ver- 
sehen und  nicht  verbunden. 


^)  Nicht  bloß  die  französische  Sprache  besitzt  die  Feinheit,  zwischen  methode  und 
procM«^  zu  anterscheiden.  Man  kann  das  im  Deutschen  genau  ebenso  zwischen  Methode  und 
Verfahren.  Methode  ist  übrigens  auch  im  Französischen  ein  Fremdwort.  So  praktisch  und 
zweckmäßig  es  ist,  diese  Scheidung  vorzunehmen,  so  ist  sie  doch  erst  neuerdings  eingeführt 
worden.  Auch  französische  Autoren  gebniuchen  sonst  die  Ausdrücke  methode  und  proc^e 
promiscue  für  dasselbe;  sie  sprechen  also  von  der  methode  prussienne  de  I'extraction,  von 
der  methode  de  Graefe,  von  einer  nouvelle  methode  de  Textraction,  wenn  sie  eine  etwas 
abgeänderte  Schnittform  beschreiben,  geradeso  wie  die  Deutschen,  wo  es  sich  doch  nur  um 
proc^^s,  Verfahren,  bandelt. 

24* 
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Ist  Blepharitis  oder  Bindehautkatarrh  da,  dann  ist  eine  entsprechende 
Behandlung  durch  die  notwendige  Zeit  erst  einzuleiten. 

[In  solchen  dubiosen  Fällen  ist  jedenfalls  die  bakteriologische  Unter- 
snchnng  mit  eventueller  Virulenzbeatimmung  einer  vorhandenen  Misch flora 
unerläßUchl  Es  läßt  sieh  Übrigens  auch  bei  großem  Materiale  die  bakterio 
logische  Untersuchung  aller  Altersstarkranken  durchitihren;  die  wesentliche 
Abkürzung  der  durchschnittlichen  Heilungsdauer  infolge  der  Venninderung 
der  Iriten  und  Infektionen  macht  den  der  Operation  vorhergehenden  Arbeits- 
aufwand wett,] 

Am  Morgen  der  Operation  werden  die  Zilien  des  oberen  Lides,  wenn 
nach  oben,  des  unteren  Lides,  wenn  nach  unten  extrahiert  wird,  mit  der 
Zilienpinzette  entfernt  oder,  was  weniger  verläßlich  ist.  mit  der  Schere 
ganz  kurz  gestutzt,  ebenso  buschige  Augenbrauen  gestutzt,  bei  recht  ver- 
wahrlosten Kranken  auch  rasiert  und  hierauf  die  Haut  der  Lider,  der 
Umgebung  und  insbesondere  der  Lidrand  mit  warmem  Wasser  und  Seife, 
dann  mit  Oxycyanatlösung  1  :  2000  gut  abgewaschen  und  bis  zur  Operation 
aseptisch  verbunden. 

Unmittelbar  vor  der  Operation  werden  die  Lidhaut,  die  Lidränder 
und  Zilien,  auch  zuletzt  die  Augenbrauen  mit  gut  ausgedrückten  Benzin- 
tupfem  (v.  Pflugk)  abgerieben  und  schließlich  zum  Beginn  der  Operation  der 
Bindehautsaek  mit  einem  gestielten  Koehsalztupfer  ausgewischt. 

[Da  man  der  Sterilität  der  Kochsalzlösung  nur  dann  trauen  kann, 
wenn  man  selbst  die  Sterilisation  und  alles  weitere  Gebaren  überwacht 
hat,  verwende  ich  zur  Reinigung  des  BindehautJiiaekes,  ebenso  während 
der  Operation  (Tupfer),  ausschließlich  Queckailberoxycyanatbjsung  1 ;  5000.] 

[Sehr  empfehlen  kann  ich  das  Vorgehen,  das  Czermak  an  seiner 
Klinik  eingeftihrt  hatte:  jeder  Kranke,  an  dem  eine  Lappenseh nittextraktion 
ausgeführt  werden  soll,  erhält  1  Stunde  vor  der  Operation  1  (?  TrionaK 
Die  Kranken  sind  während  der  Operation  außerordentlich  ruhig  und 
schlafen  unmittelbar  darauf  ruliig  einige  Stunden.  Bei  sehr  aufgeregten 
Kranken  pflege  ich  eine  Morphininjektion  vorauszuschicken. 

Nur  absolut  unbändige  Kranke  müssen  in  allgemeiner  Narkose  operiert 
werden,  besonders  wenn  schon  bei  der  Operation  des  einen  Auges  üble 
Erfahrungen  gesammelt  w^urden.  Nicht  empfehlen  kann  ich  die  Skopo- 
morphinnarkose.  E.] 

Man  operiert  bei  den  Operationen  am  liegenden  Kranken  entweder 
auf  dem  Operationstisch  oder  auf  dem  Bette.  Der  Operateur  steht  oder 
sitzt  zur  rechten  Seite  des  Kranken,  der  erste  Gehilfe  steht  gegenüber. 
Ein  Gehilfe  oder  eine  Warteperson  hält  den  Kopf.  Zu  seiner  Linken  hat 
der  Operateur  das  Tischchen  mit  den  Instrumenten  und  entnimmt  sie  selbst 
der  Tasse,   wo   sie   auf  einem  kleinen  Koste  ausgebreitet  liegen  (nicht  in 
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einer  Flüssigkeit).  Tupfer  werden  ihm  vom  Gehilfen  mit  steriler  Zange 
gereicht. 

Führt  der  Operateur  das  Messer  nicht  mit  beiden  Händen,  dann  stellt 
er  sich  beim  Lappenschnitt  hinter  den  Kopf  des  Kranken.  Die  anderen 
Akte  der  Operation  können  aber  stets  in  der  Stellung  zur  Seite  des  Kranken 
ausgeführt  werden. 

Während  des  Kokainisierens  wird  auch  Adrenalin  eingeträufelt,  um 
die  Bindehaut  zu  anämisieren.  Man  hat  dann  fast  keine  Blutung,  was 
besonders  bei  Bildung  von  Bindehautlappen  sehr  angenehm  ist. 

Einteilung  der  Starextraktionen. 

Man  kann  die  jetzt  üblichen  Verfahren  einteilen  in  solche  mit  kurzem 
und  solche  mit  langem  Schnitte.  Zu  den  erstgenannten  gehören  die  mit 
bloßem  Einstichschnitt  (Lanzenextraktionen),  zu  den  letzteren  die  mit 
Einstich-  und  Ausstichschnitt  (die  Lappen-  und  peripheren  Linearschnitte 
mit  Beers,  Richters  und  ähnlichen  Messern,  mit  v.  Graefes  Schmal- 
messer), auch  die  mit  Scherenschnitt. 

A.  Lanzenextraktionen. 

Ausffihning  der  Extraktion  mit  dem  Lanzenmesser  (der  soge- 
nannten einfachen  Linearextraktion.) 

Es  wird  mit  der  krummen  Lanze,  1 — Vbmm  unter  dem 
oberen  Hornhautrande,  ein  8 — lOtnm  langer  Schnitt  geführt. 
Hierauf  wird,  wo  es  nötig  ist,  bei  weichen  Staren,  die  Kapsel 
eröffnet  und  der  Starbrei  durch  Druck  aus  dem  Auge  entfernt; 
bei  häutigen  Staren  wird  der  Balg  mit  dem  scharfen  Häkchen 
oder  einer  Pinzette  gefaßt  und  herausgezogen. 

Vor  der  Operation  ist  die  Pupille  möglichst  durch  Atropin  zu  er- 
weitem. Die  Vorbereitungen  sind  im  übrigen  dieselben  wie  bei  der  Lappen- 
extraktion. Narkose  kommt  bei  Kindern  und  unruhigen,  erwachsenen  Per- 
sonen in  Verwendung. 

Zunächst  wird  der  Sperrlidhalter  eingelegt. 

Die  Operation  besteht  aus  3 — 4  Akten  (je  nachdem  die  Linsenkapsel 
zu  eröJShen  ist  oder  nicht). 

1.  Akt.  Führung  des  Schnittes.  (Vgl.  Fig.  57.) 

Diese  erfolgt  genau  so  wie  bei  einer  Iridektomie.  Der  Einstich  liegt 
Vbmm  unter  dem  höchsten  Punkte  des  Homhautumfanges.  Die  anfangs 
nur  sehr  mäßig  steil  aufgesetzte  Sllinge  wird  dann,  nach  Eindringen  der 
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Spitze  flac'lK  paniUel  zur  Homlumtbasis  tbrtjiesehoben ,  bis  der  Schnitt 
8—10  mm  lang  ist.  Man  benutzt  eine  recht  1>reite  Lanze,  om  sie  nicht  zu 
weit  vorschieben  zu  niüsson.  Mi\n  zieht  hierauf  die  Lauze,  wie  bei  der 
Iridektomie,  rasch  heraas. 

[Der  raschere  WundverschluÜ  subkonjunktivaler  Schnitte 
veranlaßt  mich,  wie  viele  andere  Operateure,  jedenfalls  auch  den 
Lanzensehnitt  ins  Skleralband  (Kinstieh  ^/^^Imm  auiierhalb  des 
Randes  der  durchsichtifcen  Kornea)  zu  verlegen.  E.J 

2.  Akt,  Ernffnung  der  Linsenkapscl  (bei  Weichstar).  (Vgk  Hg,  58.) 

Ein  spitzes  Irishäkchen  wird  dareli  die  Mitte  der  Wunde  flach  mit 
seiner  konvexen  Seite  voraus   in   die  Kammer  geschoben,    bis   es   in    die 

Nähe  des  unteren  l^pillarrandes  gelang 
ist.  Dann  dreht  man  das  Heft  um  90^ 
um  seine  Aehse,  so  daß  die  Spitze  nach 
hinten  gerichtet  ist,  und  eröifnet  die 
Ka])sel  ausgiebig.  (Vgl  später  bei  der 
Lappencx  tra  ktion . ) 

In  amüoger  Weise  kann  v.  Grae- 
fes  Fliete  verwendet  werden. 

Sollte   die   Kapsel    ausnahmsweise 
verdickt  sein,    dann    nimmt    man    statt 
des    Hitkchens    die    Kaijselpinzette   (von 
Förster,  v.  Wecker  oder  Schweigger), 

Dieser  Akt  entfällt,  wenn  schon  vorher  durch  eine  zufällige  A>r- 
letzung  otler  durch  eine  Diszission  die  Kapsel  eriffiiet  ward  und  eine  ge- 
nügend weite,  klatlende  Lücke  aufweist.  Meist  tinden  sich  dann  mehr 
weniger  reichliche  Stannasscn  in  der  vorderen  Kammer. 

[Aber  auch  dann  ist,  wenn  die  Kapselwunde  nicht  das  ganze  Pupillar- 
bereich  einnimmt,  die  stehende  Linsenkapsel  mit  der  Fliete  (oder  dem 
spitzen  Häkchen)  zu  zerreißen  oder  mit  der  Vorderkam merjjinzette  (s.  Fig.  51, 
M.  I,  S.  30)  zu  extrahieren,] 


Fig.  57.  Fiff.68. 

Fig.ftS.  ErOllnuxi«  der  Kapi«!. 


ä*Akt.  Entfernung  des  Stars. 
a)  Bei  weichen  Staren.  « 

Man  hat  im  Instrumentarium  3—4  Davietlrtftel  vorrätig. 

Man  entfernt  nun  den  Sperrlidhalter  (aulkT  bei  >Jarkosen  und  l>ei 
Kranken,  die  nicht  hinabblicken  kminen)  und  laut  die  Lider  vom  (Tchilfen 
halten.  Den  Daviellötfel  nimmt  man  in  die  rechte,  die  Knichpatel  in  die 
linke  Hand.   Der  Kranke  wird   angt*wiesin,   mäUig  stark   hinabzublicketi* 
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Indem  sich  die  rechte  Hand  mit  dem  kleinen  Finger  auf  die  Stirn  des 
Kranken  stützt,  wird  der  Löffel  senkrecht  von  oben  in  die  Mitte  der 
Wunde  geführt,  und  zwar  so  weit,  daß  seine  Spitze  gerade  bis  zur  inneren 
Wundlippe  oder  sogar  noch  etwas  in  die  vordere  Kammer  gelangt  (vgl. 
Fig.  59).  Man  übt  mit  ihr  einen  ganz  sanften  Druck  gegen  die  hintere 
Wundlippe.  Währenddessen  wird  die  Kniespatel  unten  auf  die  Hornhaut 
gesetzt  und  unter  sanftem  Drucke  die  Stamiasse  nach  oben  gestreift. 

Durch  mehrmaliges  Streifen,   zumal   in   etwas   geänderter  Richtung, 
also   nicht   bloß  von   unten,   sondern  auch  von    außen-  und   innen-unten 
gegen  die  Wundmitte,  bringt  man  alles  oder  nur  einen  Teil  der  Starmasse 
heraus,  um  so  mehr,  je  weicher  (je  mehr  vom  Kammer- 
wasser aufgelockert)  die  Masse  ist. 

Man  wischt  hierauf  mit  der  Spatel  den  auf  der 
Wunde  liegenden  Starbrei  weg,  um  Einsicht  zu  bekommen, 
nimmt  einen  frischen  Daviellöffel  und  wiederholt  den  Vor- 
gang mit  beiden  Werkzeugen.  Aus  Gründen  der  Aseptik 
soll  man  nie  einen  Löffel  zum  zweiten  Male  einführen  und 
deshalb  richtet  man  sich  3 — 4  Stück  vor. 

In  manchen  Fällen  bringt  man  die  ganze  Stanuasse 
mit  ein-  bis  zweimaligem  Ansetzen  des  L()ffels  heraus,  in 
anderen,  \m  zäherer  Beschafienheit,  muß  das  Manöver  öfter 
wiederholt  werden. 

Wenn  noch  Flocken  da  sind,  die  sich  w^ohl  beim 
Andrücken  der  Spatel  nach  oben  bewegen,  dann  aber 
nicht  austreten,  sondern  zurücksinken,  oder  wo  die  Iris  Neigung  zum 
Umklappen  in  die  Wunde  zeigt,  endlich  überhaupt  bei  zäherer  Starmasse, 
schließt  man  das  Auge  für  1  bis  2  Minuten  und  wiederholt  dann  erst  das 
Manöver  mit  Lr)ffel  und  Spatel.  Es  sammelt  sich  nämlich  inzwischen  Kamraer- 
wasser  an  und  dieses  schwemmt  dann  Flocken  mit,  die  vorher  nicht  aus- 
treten wollten. 

(TCgebenenfalls  kann  man,  wenn  noch  eine  oder  die  andere  Star- 
flocke da  ist,  die  mit  dem  Schiebemanöver  nicht  zu  entfernen  ist,  mit  dem 
Löffel  in  die  Kanmier  eingehen  und  sie  herausholen. 

Ist  der  Kranke  narkotisiert  oder  kann  er  aus  Ungeschicklichkeit 
nicht  genügend  herabblicken,  dann  läßt  man  während  dieses  Aktes  den 
Sperrlidhalter  liegen  und  den  Augapfel  vom  Gehilfen  mit  der  Faßpinzette 
herabziehen. 

Im  allgemeinen  gelingt  die  Entfernung  der  weichen  Stannassen  sehr 
leicht  und  vollständig,  wenn  man  sich  nicht  in  der  Diagnose  geirrt  hat, 
und  es  erscheint  schließlich  die  Pupille  vollkommen  oder  nahezu  schwarz. 


Fig. 69. 

Anlegen  dei  LofTela 
bei  breiigem  Star. 
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b)  Bei  Balgrstaren.  (Vgl.  Fig.  6<).) 

Nach  \"ollendimw:  de^  Schnittes  geht  man  flach  mit  dem  spitzen  Iris- 
häkchen  ein.    schiebt  c?i   in  die  Pu|jille  vor.    wendet  es    nach   hinten  und 
hakt  es  sodann  in  den  Balg.    Hierauf  macht  man   sanfte  kreisende  Bewe- 
gungen mit  dem  HHkehen,  um  die  Verl)indung  de?;  Balges  mit  der  Zonula 
zu  liirien.  Gleitet  das  Häkchen  liierhei  von  dem  Balge  ab, 
dann   hakt   man  es  wieder  ein  und  dreht  es  danach  um 
seine  Achse,  so  daß  der  Balg  ein  wenig  aufgerollt  wird. 
Es  ist  meist  vorteilhaft,    eine    etwas   dünnere  Stelle  der 
Haut  zum  Einhaken  zu  henützen. 

Die  Ausxiehung  erfolgt  langsam  unter  pendelnden  Be- 
wegungen. Während  das  Häkchen  die  Wunde  passiert, 
wendet  nmn  es  jedenfalls  so,  daß  es  ttach  darin  liegt. 
Es  kommt  vor,  daß,  während  der  S<ar  schon  in  die 
Wunde  gezogen  ist,  das  Häkchen  ausreißt.  Bleibt  der 
Star  eingeklemmt  T  dann  greift  man  sofort  nach  einer 
Irispinzette,  faßt  den  zwischen  den  Wundlippen  liegenden 
Balg  und  zieht  ihn  aus. 

Ist  ei*  aber  nach  dem  Alireißen  des  Häkchens  in  die 
Kammer  zurückgetreten,  dann  nmü  er  neuerlieh  damit  gefaßt  werden. 

Ist  der  Balg  zu  hart  und  ist  man  nicht  imstande,  das  Häkchen  ein- 
zuschlagen, dann  versuche  man  ihn  mit  einer  Iris-  oder  mit  einer  Kapsel- 
zange zu  fassen  und  auszuziehen.  Auch  hier  muß  nach  dem  Fassen  des 
Stars  zuniiehst  durch  kreisende  Bewegungen  seine  \'erbindung  mit  der 
Zonula  gelöst  und  sodann  die  Ausziehung  langsam  unter  pendelnden  Be- 
wegungen verrichtet  werden. 

Zeigt  eine  sonst  derbe  Haut,  in  der  man  im  übrigen  den  Haken  nicht 
einschlagen  kann,  irgendwo  eine  dUnnere  Stelle,  so  kann  man  das  Häkcheif 
auch  dort  durchstoßen  und  den  Balg  von  hinten  lassen. 

Unter  Umständen  kann  aucli  ein  etwas  größerer,  spitzer  Haken  mit 
Vorteil  benützt  werden,  wenn  das  gewöhnliche,  sehr  feine  Irishäkchen 
nicht  ausreicht. 


Fig.  ei>. 

AufElehuug  «iiK«» 


4.  Akt.  Wundsäuberung- 

Man  libenteugt  sich,  ob  die  Pupille  rund  und  schwarz  erscheint  und 
ob  nichts  in  der  Wunde  eingeklemmt  ist.  Dazu  streicht  man  Üach  mit  der 
Irisspatel  durch  den  Wundkanal  von  einer  zur  anderen  Seite  und  lagert 
gegebenenfalls  die  Iris  zurück,  bis  sie  ganz  glatt  liegt.  Hcharfe  künst- 
liche Beleuchtung  zeigt  einem  auch,  ob  ein  Kapselziptel  in  die  Wunde 
eingeklemmt  ist,  der  zurückgeschoben  werden  muß. 
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Schließlich  streift  man  noch  einmal  mit  dem  Rücken  der  Spatel  über 
die  äußere  Wunde  hin  (Ausglätten  der  Wunde)  und  träufelt  Atropin   ein. 

Kombination  mit  Iridektomie. 

Die  Operation  kann  auch  mit  Ausschneidung  der  Iris  verbunden 
werden  —  kombinierte  Lanzenextraktion.  In  gewissen  Fällen  ist  dies 
rätlich,  in  anderen  notwendig. 

Wegen  der  verhältnismäßigen  Kürze  der  inneren  Wunde,  der  flachen 
Lage  des  Wundkanals  und  seiner  geringen  Neigung  zu  klaffen  ist  die  Ge- 
fahr eines  nachträglichen  Iriseintrittes  in  die  Wunde  sehr  gering.  Nur 
bei  Kindern  in  den  ersten  Lebensjahren  habe  ich  das  beobachtet,  und  es 
empfiehlt  sich  daher,  in  solchen  Fällen  von  vornherein  nach  dem  Hom- 
hautsehnitte  eine  Iridektomie,  wie  bei  der  Lappenextraktion,  zu  verrichten. 

Sonst  entstehen  Iriseinheilungen  nur,  wenn  die  Iris  schon  bei  der 
Operation  mit  dem  Pupillarrande  in  die  Wunde  tritt  oder  rippenförmig  in 
diese  eingeklemmt  wird  und  sich  nicht  vollständig  glatt  zurückbringen 
läßt.  In  solchen  Fällen  ist  die  Iris  am  Schlüsse  der  Operation  auszuschneiden. 

Wegen  der  mehr  zentralen  Lage  der  inneren  Wunde  entsteht  nämlich 
bei  der  Operation  in  der  Regel  kein  beuteiförmiger  Vorfall,  sondern  eine 
Umklappung  des  zentralen  Randes  oder  eine  rippenförmige  Einklemmung 
in  die  innere  Wunde.  Im  ersteren  Falle  tritt  also  der  Pupillarrand  und 
der  kleine  Iriskreis  in  die  Wunde,  wobei  natürlich  seine  hintere  Fläche 
nach  vorne  sieht.  Man  erkennt  den  Zustand  daran,  daß  eine  kleine  braune 
Sichel  zwischen  den  Wundlippen  liegt. 

Im  zweiten  Fall  bemerkt  man  eine  der  äußeren  Wunde  konzentrisch 
verlaufende  niedere  Falte  an  der  Irisvorderfläche,  näher  an  der  Pupille 
als  die  äußere  Wundlinie,  der  inneren  Wunde  entsprechend. 

[Viel  einfacher  liegen  bezüglich  der  Iris  die  Verhältnisse  bei  peri- 
pherer Schnittlage  (im  Skleralbande),  wie  sie  jetzt  zunehmende  Verbreitung 
findet.  Hne  Einklemmung  der  Iris  ist  während  der  Operation  leicht  zu 
erkennen ;  gelingt  es,  durch  Streichen  von  außen  oder  durch  Eingehen  mit 
der  Spatel  die  Iris  zurückzuschieben,  so  daß  die  Pupille  zentral  und  rund 
wird,  so  ist  eine  spätere  Iriseinheilung  fast  ausgeschlossen.] 

Auch  in  Fällen,  wo  mehrere  hintere  Synechien  da  sind,  empfiehlt 
es  sich,  die  Iridektomie  nach  dem  Homhautschnitte  zu  machen,  die  übrigen 
Synechien  mit  dem  stumpfen  Häkchen  zu  lösen  (vgl.  Korelyse,  IL  Bd.,  S.283ft\) 
und  dann  die  Kapsel  zu  eröfifhen. 

Anders  verhält  sich  das,  wenn  eine  dicke  Okklusivmembran  und 
breite,  oder  ganz  ringförmige  hintere  Synechien  da  sind,  und  wenn  es 
sich  dabei  um  einen  Balgstar  handelt.  Hier  kommt  die  Iridotomie  zur  Ver- 
wendung. 


a*?^ 


Für  Weichstare  sympathischer  Natur,  mit  ilicker  Exsti<Intmcml>ran  in 
der  rii|)illc  liat  Übrigens  Hirschherg^)  vorgeschlagen,  nacii  (h^iii  Schnitte 
^tifoTt  die  venlicktc  \'orderkapsel  mit  der  Kap^lpinzette  zu  fassen  und 
auszuziehen  und  daiiti  den  Star  zu  eiitternen. 

Ist  bei  einem  Hautstar  nur  eine  schmalere  oder  breitere  hintere 
Hyneehie  vorhanden,  dann  liraucht  man  die  0|>eration  nicht  mit  der  Iri- 
dektomie  zu  verbinden.  .Man  le*::t  dann  den  Schnitt  in  jenem  Hornhaut- 
radiiis  an.  wo  die  Syneeliie  lie^rt,  zieht  den  Bn\^  mit  dem  Häkehen 
oder  der  Pinzette  aus,  \m  sieh  die  Verwachsung?  int  Wundkanal  betindet, 
und  trügt  dann  den  Bal*r  dicht  am  Wnndrande  ab,  worauf  man  die  noch 
in  die  Wunde  eingeklemmten  Teile  zurüekbigert, 

Verbantl.  Nach  der  Operation  kann  man  unbesorgt  Atmptn  eintrüufeln, 
wenn  die  Iris  gut  Hegt.  Der  rupillurrand  zieht  sieh  dann  von  der  inneren 
Wunde  noch  efwas  |*fTi}iheriewiirts  zurück,  |Bei  peripljerer  Sehnittlage  ist 
Atropineinträufelung  nur  dann  zu  machen,  wenn  noch  ungelöste  hintere 
Sy necbien  l>estehen.| 

Bei  Erwachsenen  und  jungen  Leuten  gebe  ich  bloß  da^  übeniähte, 
dopjn'lte  Schutzgitter;  Ijei  kleinen  Kindern  muß  aber  ein  Kollbindenverband 
und  dartllier  noch  eine  Stärke  binde  angelegt  werden. 

Die  Heilungsdauer  beträgt  H — 10  Tage. 

Üble  Zufälle,  sie  sind  zwar  selten.  a1*er  daß  gar  keine  vorkämen, 
wie  V.  Graefe  nieint,  kann  man  doch  nicht  behau|>ten. 

Hier  wäre  aufzuzählen: 

1.  Anspießen  der  Iris  beim  F^instich  wie  bei  der  Iridektomie.  Vgl. 
das  dort  darüber  fresagte  (M.  Hd„  S,  212). 

2,  Tn  genügen  de  Eröffnung  der  Kapsel.  Es  erfordert  nochmaliges 
Eingi^heu  mit  dein  Häkchen  oder  der  Fliete  [oder  wenn  nu'Jglich  Ausreißen 
eines  Kajiselstüekcbens  mit  der  Vorderkaunnerjunzettel, 

Eine  Schwierigkeit  l>ei  der  KapselenWnung  tritt  nur  ein,  wenn  ent- 
weder Kapselstar  oder  iritiscbe  Exsodute  zugegen  sind. 

H,  Normale  oder  wachsartige  Konsistenz  der  Starmasse.  Es 
liegt  also  in  einem  solchen  Falle  ein  Irrtum  in  der  Diagnose  vor.  Man 
erkennt  den  Umstand  daran,  daß  nach  gentigender  Erölfnung  der  Kapsel 
die  Stannasse  nicht  zur  Wunde  herausdrängt,  sondern  ruhig  in  einer  Ebene 
verharrt. 

Man  mache  in  solchem  Falle,  wenn  der  Schnitt  kurz  ist,  keine  Ver- 
buche zur  Entbindung  der  Linse,  s(mdern  beende  die  t Operation  und  über- 
lasse die  Linse,    wie    nach   einer  Diszission,    der  Aufsaugung.    Hat   man 


*)  Blrschberg:.  Zwei  sfiltene  Aug¥ni>]>er»tioin?n.  1.  (*ber  die  Opi^mtion  dea  «yai' 
patbiHchen  Weichstars.  Deutsche  med,  Wi^t^henschr.,  JH99.  Nr.  26.  —  D(*r«;elbe,  IH« 
Operation  des  sympathischen   Wnchstars.  Zentralbl.  f.  prakt.  Augenheilk.,  IJM)!,  S,  190, 
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aber  einen  verhlUtnismäßig  langen  Schnitt  gemacht  oder  den  Schnitt  mit 
der  Schere  verlängert,  dann  kann  man  die  Linse  trotzdem  extrahieren, 
indem  man,  wie  Sattler  es  für  die  Myopieoperation  angibt,  mit  einem 
stampfen  Häkchen  durch  die  Kapsellticke  eingeht,  die  Linse  am  Äquator 
mit  dem  Häkchen  in  ihrem  Zusammenhange  mit  der  Kapsel  unten  und 
zu  beiden  Seiten  lockert  und  hierauf  durch  das  Manöver  mit  Spatel  und 
Löffel,  wie  es  bei  den  Altersstaroperationen  beschrieben  ist,  entbindet. 

4.  Eintritt  der  Iris  in  die  Wunde.  Davon  war  schon  IL  Bd.,  S.  30 
die  Rede. 

5.  Glaskör  per  vor  fall.  Er  kommt  vor  nach  Vollendung  des  Schnittes, 
nach  Eröffnung  der  Kapsel,  während  des  Austrittes  der  Starmassen  und 
nach  Entfernung  des  Stars.  Bei  sonst  normalen  Verhältnissen  tritt  dies 
Ereignis  nur  infolge  unzweckmäßiger  Führung  der  Werkzeuge  und  bei 
unrichtiger  Diagnose  durch  zu  hohen  Druck  auf  den  Augapfel  mit  der 
Spatel  ein.  Denn  wirklich  weiche  Linsen  entleeren  sich  so  leicht,  daß  nur 
ein  ganz  mäßiger  Druck  hierzu  nötig  ist. 

Anders  liegt  aber  die  Sache  bei  Wundstaren  (auch  nach  Dilazera- 
tionen),  wenn  durch  die  Verletzung  auch  die  hintere  Kapsel  oder  die 
Zonula  zerrissen  wurden,  ferner  wenn  der  Star  schon  verhältnismäßig 
stark  verdünnt  war  und  beim  Eröffnen  der  Kapsel  mit  dem  Häkchen  außer 
der  vorderen  auch  die  hintere  eröffnet  ward. 

Der  Glaskörpervortritt  zeigt  sich,  wie  immer,  als  plötzliches  Tief- 
werden der  Kammer,  die  schon  aufgehoben  war,  oder  es  drängt  sich  eine 
gallertig-glasige  Blase  in  die  Wunde,  oder  unmittelbar  nach  dem  Schnitte 
entsteht,  trotz  Niederdrttckung  der  peripheren  Wundlippe,  keine  Entleerung 
der  Kammer,  während  der  Bulbus  merklich  zusammensinkt. 

Bei  stark  verdünnten  Staren  kann  auch  ohne  Berstung  der  hinteren 
Kapsel  ein  Vordrängen  der  hinteren  Kapsel  durch  den  Glasköri)er  in  der 
Mitte  entstehen,  wodurch  die  weichen  Starmassen  nach  der  Perii)herie  ver- 
drängt werden;  bei  weiterem  Druck  kommt  es  dann  zur  Sprengung  der 
Kapsel  und  Glaskörpervortritt. 

Dieser  Zustand  ist  daran  zu  erkennen,  daß  in  der  Mitte  des  Star- 
breis plötzlich  eine  schwarze  Lücke  ohne  Vertiefung  der  Kammer  entsteht, 
während  dieser  nach  dem  Rande  hin  zurückweicht. 

Hier  muß  natürlich  von  jedem  weiteren  Vorgehen  abgesehen  werden. 
Ist  es  dann  zur  Verklebung  der  Wunde  und  Herstellung  der  Kammer  ge- 
kommen, dann  verschwindet  die  schwarze  Lücke  wieder  und  die  Pupille 
erscheint  ganz  mit  den  grauen  Starmassen  erfüllt,  die  nun  der  Resorption 
überlassen  werden  müssen. 

Anzeigen.  Die  Lanzenextraktion  ist  angezeigt: 
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L  Bei  weichen  und  flüsBigen  Vollstaren  von  Kindern  und 
jugendlichen  Personen  bis  zum  35.  Lebensjahre,  seien  sie  nun  von  selbst 
oder  durch  eine  Verletzung  (vgl.  Diszission,  IL  Bd.,  S.  344)  entstanden. 

2.  Bei  starker  Blähung  verletzter  kernloser  Linsen  (also 
nach  zufälligen  ^'e^letzungen  und  Diszissionen),  wenn  die  durch  die 
Blähung  entstandenen  Reizzustände  und  die  Druckfiteigerung  durch  andere 
Maßnahmen  nicht  zu  beseitigen  sind  (vgh  Diszission,  IL  Bd.,  S.  ;344). 

3.  Bei  Balgstaren  (Nach Staren),  die  zu  dick  und  zu  fest  sind, 
um  der  Diszission  untenvorfen  werden  zu  können,  und  bei  stark  ge- 
schrumpften Linsen. 

Gegenanzeigen.  Das  Verfahren  ist  jedoch  gegen  an  gezeigt  bei  Balg- 
staren mit  ausgebreiteten,  festen^  hinteren  Synechien.  Solche  können  nicht, 
wie  einzelne  punktförmige  Anheftungen,  mit  dem  stumpfen  Häkchen  ab- 
gelöst werden. 

Beim  Versuche,  einen  solchen  fest  ver^vachsencn  Balg  herauszuziehen, 
würde  die  Iris  mehr  oder  weniger  an  der  Wurzel  abgelöst  werden.  Des- 
halb kann  in  solchen  Fällen  nur  die  Kapsulo-Iridotomie  ausgeführt  werden. 
Eine  breite  hintere  Synechie  verhindert  jedoch  die  Ausführung  der  Lanzen- 
extraktion nicht,  da  dann,  wie  IL  Bd.,  S.  ;^77  ausgeführt,  vorgegangen 
w^erden  kann. 

Bei  Weichstar  mit  verdickter  Kapsel  und  breiten,  hinteren  *S)meehien 
des  Pupillarrandes  kann  nach  Hirschberg*)  vorzugchen  verbucht  werden. 
Sonst  muß  die  Lanzenextraktion  mit  der  Iridektomie  verbunden  werden. 
Die  PupiUarschwarte  muß  dann  nachträglich  durch  Diszission  oder  (Irido-) 
Kapsutotomie  mit  der  Schere  getrennt  werden. 

Besteht  aber  totale  hintere  Flachensynechie,  dann  ist  nach  Wenzel 
zu  extrahieren. 

Als  überhaupt  gegenangezeigt  für  die  Lanzenextraktion  galten  bisher 
unvollständige  Stare,  Stare  mit  hartem  Kern  und  Linsen  mit  nonnaler 
Konsistenz  (v,  Graefe). 

Trotzdem  wird  heutzutage  von  einzelnen  Operateuren  (Sattler,  Hess) 
bei  ganz  durchsichtigen  Linsen  (Myopie)  und  bei  Teilstaren  junger  Leute 
(Schichtstar)  die  primäre  Lanzenextraktion  mit  bestem  Erfolge  verrichtet. 

Verschiedene  Arten  der  AuHfiiliraiig  der  Latizeiiextraktion» 

1,  EröffutiDg  der  Kapsel  uiimitteltiar  vor  dem  Harnliaiit»ehiiitte. 

Schon  V.  Graefe '^  war  geteg-outUrh  so  vorgie^ani^en ,  inilem  er  zuerst  die  Kapsel 
mit  eitler  DiszissiouHiiiidel  eniffnete  mn\  dami,  weil  s«ifh  Hofoit  Starflocken  iu  die  Kammer 
erhoben,  mit  der  Liiuze  an  der  Stelle  il*>»  Nadeleini«tiches  eiuf^iiig  und  so  eine  Lanzen- 
extraktioti  au  die  Diszission  des  Weichstars  ansehJoö.  Doch  verüeß  er  dieses  \  erfahren 
BpMer  wieder  und  en>ffnete  die  Kapsel  erst  nach  dem  Hornhautschnitte. 


«)  a.  a.  0. 


a.  a.  0. 
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Dieses  Verfahren  riet  später  BadaP)  wieder  an,  indem  er  vor  dem  Lanzen- 
Bchnitte  am  lateralen  Rande  eine  Starnadel  einstieß  und  die  Kapsel  eröffnete.  Er  be- 
diente sich  dann  einer  Lanze  mit  abgerundeter  Spitze ,  mit  der  er  durch  die  Stichwunde 
einging.  Auch  Feuer')  eröffnete  die  Kapsel  vor  dem  Schnitte  mit  der  Sichelnadel 
von  Rosas. 

2.  Eröffnung  der  Kapsel  mit  der  Lanze  selbst.  Auch  dieses  Verfahren 
ist  von  V.  Graefe  selbst')  geübt  worden,  aber  teils  wegen  der  ungenügenden  Länge 
der  Kapselwunde  verworfen  worden,  die  durch  den  weichen  Starbrei  nicht  genügend  er- 
weitert wird,  weshalb  oft  Kapseltrübungen  im  Pupillargebiete  entstehen,  teils,  weil  bei 
verdünntem  Stare  leicht  die  hintere  Kapsel  mit  verletzt  werden  kann. 

Schon  Travers^)  war  so  vorgegangen,  ebenso  Santerelli*)  und  späterhin  nahm 
Manolescu*)  das  Verfahren  wieder  auf. 

Rosmini  ^)  änderte  dies  Verfahren  insofern  ab,  als  er  die  Kapsel  erst  beim 
Zurückziehen  mit  der  Lanze  an  verschiedenen  Stellen  eröffnete. 

3.  Schnittlage  in  der  Mitte  zwischen  Hornhautpol  und  Rand  oder 
dem  Rande  der  erweiterten  Pupille  gegenüber,  und  zwar  in  der  lateralen 
Hornhauthälfte. 

Den  Schnitt  am  Hornhautrande  zu  machen,  hat  v.  Graefe  (a.  a.  0.)  ausdrücklich 
abgeraten.  Allein  seine  Gründe  könnten  ebenso  gegen  die  einfache  Lappenextraktion 
angeführt  werden,  und  die  Erfahrung  hat  gelehrt,  daß  sie  heute  wohl  nicht  mehr  stich- 
haltig sind.  Von  einer  schädlichen  Quetschung  der  ^ris  durch  die  weichen  Starmassen 
ist  wohl  ebensowenig  die  Rede,  wie  durch  das  Einführen  der  Löffelspitze  in  die  Wunde. 
Die  Gefahr  des  Irisvorfalls  besteht  wohl  bei  peripherem  Steilschnitte,  nicht  aber  bei 
dem  flachen  Lanzenschnitte,  der  nicht  ganz  am  Rande,  sondern  1 — 1*5 mm  davon  an- 
gelegt wird. 

Vieles  spricht  dagegen  für  die  Lage  der  Wunde  nach  oben  und  näher  an  der 
Peripherie  als  es  v.  Graefe  angibt.  Die  Starmassen  können  um  so  vollständiger  entleert 
werden,  wenn  die  innere  Wunde  nicht  zu  zentral  liegt.  Die  Einheilung  von  Kapsclzipfeln 
oder  Glaskörperfäden  wird  durch  die  die  Wunde  von  hinten  deckende  Iris  bedeutend 
erschwert.  Für  die  Anlegung  des  Schnittes  nach  oben  sprechen  dieselben  Gründe  wie 
bei  der  einfachen  Lappenextraktion.  Die  Ausführung  des  Schnittes  nach  oben  ist  auch 
nicht  im  geringsten  schwieriger  als  die  nach  der  Seite,  dafür  kommt  aber  ein  allfälliges 
Kolobom  nicht  in  die  Lidspalte  zu  liegen.  Ja  v.  Graefe  hat  selbst  die  Vorteile  der 
Schnittlagc  nach  oben  anerkannt.  ^) 

Den  Schnitt  hat  schon  Santerelli*)  nach  oben  angelegt,  ebenso  später  Ros- 
mini. *°)    Weiterhin  hat  sich  v.Stellwag**),  Schweigger")  und  neuerdings    Dim- 


*)  Badal,  Projet  d'extraction  de  la  Cataracta  sans  iridectomie.  Bull,  mens.de  la 
clinique  ophtalm.  Paris,  1877,  III. 

')  Feuer,  Die  Operation  des  weichen  Stars.  Wiener  med.  Presse,  1882,  Nr.  14, 16  u.  17. 

»)  v.  Graefe,  a.  a.  0.  S.  280. 

*)  Travers,  Further  observationsonthecataract.  Medico-cbir.transact.«  V.  London  1814. 

^)  Santerelli,  Ricerche  per  facilitare  etc.  Vienna  1795. 

*)  Manolescu,  Extraction  des  cataractes  moUes.  Ann.  d'ocul.,  1886,  XCV,  pag.  226. 

')  Rosmini,  Sul  estrazione  lineare  semplilicata  della  cataratta  molle.  Ann.  di  ottalmol., 
1883,  XII,  2,  pag.  189. 

^)  V.  G  r  a  e  f  e ,  Über  modifizierte  Linearextraktion.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1865 ,  XI,  3,  S.  76. 

»)  a.  a.  (). 

^^)  a.  a.  0. 

**)  v.  Stell  wag,  Abbandlangen  aus  dem  Gebiete  der  praktischen  Angenbeilkande. 

")  Schweigger,  Über  Star-  und  Naebstaroperationen.  Arch.  f.  Aagenheilk.,  1886, 
XVII,  2,  S.  125. 
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mer*}u.a.  dafür  ausgesproclicn.  Ich  selt^st  veniebte  den  Sehiiitt  seit  189^  ausschließlich 
nach  oh PH. 

4.  Eütlpci'uug  des  Starbrcies,  beim  ZurilckzieliPu  dor  La  uz©,  durch 
Druck  auf  die  hintere  Wundlefze.  So  priug  Badal  mit  »einer  abgenindeten  Lauxe  vor, 
ferner  Feuer  und  viele  andere.  Allein  dies  Verfabreu  hi  gefährlich,  weil  leicht  durch 
die  Spitzen  der  Lauze  hei  i-asebem  Al>fliiü  des  Starhreies  eine  Verletzung  der  hinteren 
Kapitel  eutsttdjt.  die  d:inii  tilaskörperauslntt  Kiir  Folge  bat. 

[Ich  pflege  die  Lim^enkapsel  dann  mit  der  Lauze  zu  eröffnen,  weun  die  Vorder- 
kjimmer  vor  der  Opemtiün  «eicht  uät,  ako  eine  starke  Quellung  der  Linse  bestand.  Es 
I&fit  sich  d^iun  leicht  durch  genügen  flache  »haften  Druck  mit  der  lu  der  V()rderkamnipr 
liegenden  l4in/.t>  (auf  die  Iris^  ein  Teil  <h>r  LinTieumaMseu  entferuen  uinl  dadurrli  sicher 
der  Eintritt  eines  Irisvorfalles  nach  dem  ZurückKiehen  der  Lanze  verbiudeni,  Natllrlieh 
muß  man  hierbei  sorgfältig  vermeiden,  mit  tier  Lanzeutpitze  die  hintere  Linsenkapeel 
zu  verletzen  \  Nach  Entfernung  der  Lanze  8oU  aber  jedenfalls  die  vordere  Linseiikapf^el 
mit  dem  spitzen  Hiikchen  noch  weiter  zenisr^en  oder  mit  der  Vorderkauunerpinzette 
znm  Teil  ausgezogen  werden,  hevar  die  Hauptmasse  de»  Stars  enthiniden  wir<LJ 

Q.  Entfernung  des  Starhreies  durch  Aussauguutr. 

leh  schiebe  hier  eine  kurze  Erörterung  über  das  Ausäau^niTiäY'erfaUren  aber* 
haupt  ein. 

Das  Verfahren  der  Au ssaugnng  scheint  bereits  im  Altertiune  l»ekaujit  gewesen-) 
and  nicht  erst,  wie  Sichel  meint*)*  von  den  Arabern  erfunden  worden  zu  sein.  Jedeu- 
fftUs  erfreute  es  sich  weder  hei  den  Arabern,  noch  bei  deu  abeudländisehen  Ärzten  de« 
Mittelalters  besonderen  Ansehens. 

Im  19.  Jahrhundert  beschäftigte  sich  Peccholi  io  Siena  i\H2iU  mit  der  Aua- 
saniruiig  *)  zur  Entfernung  des  Linsenbreies  nach  Diszissiou  flüssiger  und  weicher  Stare, 
1840  bediente  sich  Blanchet*)  einer  An  eischen  Spritze  mit  einer  srbneidenden  N&del, 
die  er  durch  die  Hornhaut  und  Kapsel  in  die  Linse  einstach,  zur  Ausi>auguug.  Laugier*) 
filhrte  eine  hohle  und  scharfe  Starnadel  dnrclj  die  Lederhant  in  die  hintere  Linson- 
kapscl,  die  er  danu  mit  oiuer  Spritze  in  V^erbindung  setzte.  ]Ar  nahm  keine  Rücksicht 
darauf,  ob  es  sich  um  kenilose  oder  kernhaltige  Stare  handelte. 

Aber  erst  nachdem  Teale\|  18B4  iindBowman*)  die  Technik  vervollkommnet 
hatten,  gewann  das  Verfahren  in  England  eine  aui*gebreitetere  Pflege*  Es  wurde  dort 
die  Aussaugung  eutweder  unmittelltar  nach  Eröffnung  der  Hnrnhaut  und  Kapsel  oder 
nach  einer  vor  der  Aussaugnng  verrichteten  Uiszission  au^geftdirt, 

In  Frankreich  beschäftiffte  sich  nach  Laugier  Ausset  *>!,  ein  Schaler  Fieuzali, 


')  Di  mm  er,  Beitrüge  zur  Starextraktiun.   Zeitschr.  f.  Angenheilk.»   1901,  VI,  S.  93. 

')  VgL  Magna H,  Gösch ichte  des  grauen  Stars.  Leipzig  1876,  S.  289, 

')  Sichel,  Histor  Notiz  über  die  Operation  des  gr'auen  Stars  dorch  Aussaugnng 
oder  Aspiration.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1868,  XIV,  3,  S.  3. 

*)  Schmidts  Jahrbücher,  LVL  S.  344, 

*)  Schmidts  Jahrbticher,  LVI,  S.  343. 

•)  Laugier*  Annales  d'oculistiiiae,   XVII.  pag.  29,  und  XX,   pag,  28. 

')  Teale,  llojal  Londou  Ophtbalm*  Hosp.  Hep,,  iV,  2,  pag.  197,  und  Annules  d'ocnl., 
LVIi,  pag.  47,  ferner:  On  extraction  of  cataract  bv  saction.  Lancet.  1880»  L  pag.  29* 

")  Vgl  V.  Arlt,  Operationslehre  im  Handbuch  v.  Graefe  undSaemisch,  l.  Aufl., 
m,  S*  262. 

'}  Aussft,  Du  traitement  de  h  cat&racte  nudle  par  b  methode  de  raspiratian. 
Paris  1882, 
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praktisch  mit  der  Aussaugimsr,  später  insliesoudcre  Coppez  *),  der  über  81  Operatiooeo 
am  französischen  Ophthalmologen-Konjrresse  1885  berichtete,  und  Redard'),  dann 
Rogman^),  Terson^)  u.a.  [Sie  wird  neuerlich  für  alle  traumatischen  und  viele 
sonstige  Weichstare  jugendlicher  Individuen  von  H.  u.  L.  Dor*)  empfohlen,  mit  dem 
Saugapparate  von  Redard.] 

In  Deutschland  ist  der  Frage  eigentlich  bloß  Jany')  näher  getreten. 

Das  Verfahren  ist,  wie  so  manches  andere,  des  öfteren,  teils  wirklich,  teils  nur 
angeblich  neu  erfunden  worden,  um  dann  wieder  fast  ganz  in  Vergessenheit  zu  geraten. 

Es  besteht  im  wesentlichen  darin,  daß  entweder  mit  einer  hohlen  scharfen  Kanüle 
direkt  die  Hornhaut  oder  Lederhaut  durchbohrt  wird,  oder  daß  vorher  mit  einer  Lanze 
oder  Broadneedle  ein  Schnitt  angelegt  wird,  durch  den  dann  die  stumpfe  Kanüle  ein- 
geführt wird.  Entweder  muß  unmittelbar  vorher  oder  beim  Einstich  die  Kapsel  der 
Linse  eröffnet  werden  oder  es  handelt  sich  um  Starmassen,  wo  die  Kapsel  schon  früher 
eröffnet  wurde  (nach  Diszissionen,  zufälliger  Verletzung,  bei  der  Staroperation  zur  Ent- 
fernung der  Reste). 

Die  Aussaugung  selbst  erfolgt  auf  zweierlei  Weise:  entweder  als  Auktion,  Aus- 
saugung  mit  dem  Munde,  oder  als  Aspiration,  Aussaugung  mit  einer  mechanischen 
Vorrichtung  (Pmnpe,  Spritze). 

Die  Suktion  ist  das  ältere  Verfahren.  So  wurde  es  wahrscheinlich  bei  den 
Alten,  sicher  von  den  Arabern  und  Persern  getibt.  Während  man  al>er  früher  unmittelbar 
an  dem  (gläsernen)  Saugröhrchen  sog,  verband  Teale  die  metallene  Kanüle  mit  einem 
Gummiscblauch,  der  ein  gläsernes  Mundstück  hatte.  Ihm  folgten  Brüden  eil  Carter^), 
Greenway,  Coppez'),  Redard*),  Rogman  *'),  Little  "),  Howe  ")  u.a.  Besonders 
hervorzuheben  ist  Redards  Instrument,  bei  dem  die  Kanüle  an  einem  gläsernen  Rohr 
angebracht  ist  und  sich  im  Schlauch,  dort,  wo  er  an  dies  Rohr  angesetzt  wird,  ein 
Ventil  befindet,  das  das  Zurückströmen  von  Luft  verhindert. 

Die  Aspiration  scheint  erst  im  19.  Jahrhundert  ausgebildet  worden  zu  sein. 
Blanchet")  benützte,  wie  schon  erwähnt,  Anels  Spritze;  auch  Lau  gier  bediente 
sich  einer  Spritze.  Bowman  aber  gebührt  das  Verdienst,  eine  zweckmäßige  Saugpumpe 


^)  Coppez,  De  Top^ration  de  la  cataraote  molle  par  aspiration.  Ball,  et  m^m.  de 
la  soci^tö  frangaise  d'opbtalmologie,  13.  ann^e,  1885,  pag.  145. 

')  Redard,  Note  sur  les  procM^  op^ratoires  ä  employer  pour  la  cataracte  molle. 
Ebenda,  pag.  172. 

')  Rogman,  Un  cas  de  cataracte  traumatiqae  opere  par  Taspiration.  Ann.  d'ocnl., 
1885,  XCIV,  pag.  126. —  Derselbe,  Traitement  op6rat.  de  la  mvopie.  Ann.  d'ooul.,  1899, 
CXXI,  pag.  1. 

*)  Terson,  Une  indication  precise  de  Textraction  de  la  cataracte  molle  par  la 
m^thode  d' aspiration,  Ann.  d'ocnl.,  1899,  CXXI,  pag.  161. 

*)  H.  etL.Dor,  Aifektion  du  Cristallin.  Encyclop^die  frangaise  dophthalmologie,  1908. 

•)  Jany,  Zwei  Fälle  von  beiderseitiger  Cat.  diabetica,  operiert  durch  Suktion  usw. 
Arch.  f.  Augenheilk.,  1879,  VIII,  S.  263. 

')  Carter,  Über  Suktion  bei  der  Kataraktoperation.  Lancet,  1880,  I,  S.  61. 

■)  Coppez,  a.  a.  0. 

»)  Redard,  a.  a.  O. 

^®)  Rogman,  a.  a.  0. 

**)  Little,  On  the  operative  treatraent  of  zonular  cataract.  Brit  med.  Journal,  1888, 
I,  pag.  179. 

**)  Howe,  On  the  removal  of  hard  cataract  by  suction.  Transact.  of  the  amer.  ophth. 
soc,  29.  nieeting,  1893,  pag.  594. 

")  a.  a.  0. 
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gebaut  tu  liabeiL  Dieses  Iu>itrümei)tes  bediente  sich  auch  Aus»et  Mv  Coppez'K  Jatiy  % 
Katzaurow*),  DniQsart ''^),  Tersfyn^)  il  a. 

Gegen  lue  Aspiration  wird  (wohl  mit  Reeht)  eiiig(*weiidpt,  daß  alle  solchen  Apparate 
in  einer  oieht  g:enaa  zu  bemeBseiiden  Weise  ai'beiten,  die  Gewalt,  ixiit  der  gei^ogeu  wird^ 
leicht  zit  stark  sct,  während  bei  der  Stiktion  der  Zug  genau  beme^iBen  ^-erden  könne 
und  dadurch  die  ohnedies  einfachere  Ausführung  uoch  an  Leichtigkeit  und  Geuauigkeit 
gewiüiie.  Die  Suktion  scheint  tatsächlich  das  bessere  Verfahren  zu  sem.  Gegeo  sie  läßt 
»ich  eigentlich  nichts  einwenden;  denn  Janys  EimvaniK  daß  er  beim  Operiereu  gern 
apreche  und  durch  das  Halten  des^  Mundstückes  liaran  gehindert  werde,  ist  wdil  nicht 
stichhaltigp  da  man  ja  auch  mit  dem  MimdstUck  zwigchen  den  Zähnen  reden  kann. 

Die  Aussaugung  stellt  also  ein  Verfahren  dar.  wodurch  in  geeigneten  Fällen  die 
voUstilndige  Entfernung  der  Starmassen  auf  einmal  erreicht  werden  kaun,  so  daß  die 
Pupille  ganz  schwarz  erscheint  und  gewöhnlich  kein  Nachsstar  entsteht,  also  eine  weitere 
Nftchoperation  erspart  wird,  Das  ist  sein  Haupt  vorteil.  Die  Heilungndauer  soll  durch- 
schnittlich 12  Tage  betragen.  Die  Wunde  ist  sehr  kleiu  und  es  eignet  sich  also  das 
Verfahren  besonders  bei  kleinen  Kindern ;  bei  Erwachseueu  bietet  m  wohl  kaum  nennen^* 
werte  Vorzilge  gegenüber  der  Lanzenextraktiou. 

Das  Bedenken  der  Einführung  der  Kanüle  m^  Auge  kann  heute  kaum  mehr  ins 
Gewicht  fallen,  da  diese  ja  unbedingt  steril  gemacht  werden  kann,  liegen  das*  Regurgi* 
tieren  von  Luft  bildet  das  Ventil  Redards  einen  wirksamen  Schutz. 

Von  den  Einwänden  gegen  das  Verfahren  bleibt  eigentlich  nur  der  übrig,  daß  es 
komplizierter  ist  als  das  einfache,  ohne  weiteren  Apparat  zu  bewerkstelligende  Aus- 
ßtreifen  der  Starmassen,  daß  sich  die  Kanüle  leicht  verstopft.  Dagegen  gelingt  es  zweifellos 
durch  das  Aussaugen,  ihre  Entfernung  vollständiger  und  sehr  schonend  zu  eireichen 
und  so  die  Bildung  des  Kachstars  möglichst  zu  verhindern. 

Fasse  ich  das,  was  über  die  Anssaugung  von  den  Operatetireu  angegeben  wird, 
zusammen,  so  ergibt  sich  folgende  Ausführung  der  Operation. 

Es  wird  mit  einer  Broadueedle  oder  der  gewöhnbchen  Lanze  ein  kurzer  Schnitt 
(höchstens  b—^mm}^  und  zwar  nicht  dicht  an  der  Hornhautgrenze  angelegt  und  hierbei, 
wenn  nicht  schon  früher  durch  eine  Diszissiou  oder  zufällige  \'erletzung  die  Kapsel 
eröffnet  war,  diese  gleich  mit  eröffnet.  Hierauf  führt  man  die  KanlÜe,  die  leicht  ge- 
krümmt  und  flaeh  sein  soll  und  deren  Öffnung  nicht  an  ihrer  Spitze,  sondern  unmittelbar 
hinter  ihr  an  der  hohlen  Seite  liegen  soll,  mitten  iii  die  l*npille,  mit  ihrer  Üffnting 
nach  vorne  gerichtet»  und  saugt  nun  sehr  langsam  und  vorsichtig  die  wtdeben  Star- 
massen aus. 

Auf  dieses  langsame  Aussaugen  winl  von  allen  Operateuren  das  größte  Gewicht 
gelegt.   Blutung  aus  der  Iris  ist  wahrscheinlich  meist  die  Folge  zu  kräftigen  Saugen«. 

Man  hat  sich  daliei  vor  einem  Ansaugen  der  Iris  zu  hüten,  durch  das  eine  starke 
Quetschung  dieser  entstehen  kann,  der  Reizzustände  folgen.  Es  darf  deshalb  mit  der 
Kanüle  nicht  hinter  die  Iris  gegangen   werden.    Eine  Erweiterung  der  Pupille  vor  der 


1 


*)  Amsset,  a.  a.  O. 

•)  Coppez,  a,  A.  ö, 

■)  Jany,  a.  a.  0, 

*)  Katzaarow,  Über  die  Operation  des  Stars  dnreh  Aussaugen.  Wjestnik  oft.,  1889, 
VI,  4,  5.  S.  305, 

^1  Dransart»  Nettoyage  des  masses  corticales  dan^  I  Operation  de  la  Cataracta  par 
bjectirin  et  aspimtinn.    S^^c.   fran^.  dophtalm.  13.  Sess.   annnelle   tenue  ä  Paris  3895,  Mai. 

*)  Terson,  öne  indication  precise  de  l'extraction  de  la  cataracte  molie  par  U 
m^thode  d'aapiratliitt.  Ann.  d\>ctai,  1899^  CXXl,  pag.  16  L 
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Operation  ist  erwünscht,  aber  nicht  unbedingt  nötig,  und  in  manchem  der  Fälle  auch 
nicht  möglich.  Es  bildet  das  aber  bei  vorsichtigem  Umgehen  mit  der  Kanüle  kein  Hindernis. 

Im  allgemeinen  kann  man  so  lange  saugen,  bis  die  Pupille  ganz  schwarz  erscheint. 

Sobald  man  merkt,  daß  eine  Verstopfung  der  Kanüle  eingetreten  ist  oder  dafi 
Glaskörper  angesogen  wird,  ist  die  Kanüle  zu  entfernen.  Im  ersten  Falle  behebt  man 
das  Hindernis  durch  Einführen  eines  sterilisierten  Mandrins  und  führt  dann  die  Kanüle 
neuerlich  ein  oder  man  nimmt,  was  ich  vorziehen  würde,  eine  sterilisiert  vorrätig  zu 
haltende  zweite  Kanüle.  Im  zweiten  Falle  ist  die  Operation  zu  beenden,  da  es  dann 
nicht  mehr  gelingt,  Starmassen  zu  entfernen. 

Handelt  es  sich  um  einen  weichen  Vollstar,  dann  ist  es  wohl  immer  besser, 
einige  Tage  vor  der  Aussaugung  die  Linsenkapsel  ausgiebig  zu  zerschneiden,  ohne  daß 
geradezu  eine  Zerstücklung  vorzunehmen  wäre,  wie  manche  wollen.  M 

Es  ist  wenig  rätlich,  die  Diszission  als  eigenen  Vorakt  erst  unmittelbar  vor  der 
Aussaugung  zu  machen,  wie  es  vielfach  in  England  üblich  war. 

Bei  angeborenen  weichen  Staren  bildet  oft  die  verdickte  Kapsel  ein  Hindernis, 
die  Kanüle  einzuführen.  Die  eröffnete  Kapsel  klafft  nicht  und  es  gelingt  nicht,  die 
Kanüle  in  die  Kapselwunde  zu  bringen.  Es  entsteht  bei  solchen  Versuchen  leicht  eine 
Verschiebung  der  Linse.  In  anderen  Fällen  versagt  die  Diszission  überhaupt. 

In  solchen  Fällen  ist  nach  dem  Schnitte  ein  breites  Stück  der  Kapsel  mit  der 
Pinzette  zu  entfernen,  worauf  die  Aussaugung  leicht  vonstatten  geht. 

Hat  man  sich  in  der  Diagnose  geirrt,  und  dies  ist  bei  den  angeborenen  Staren, 
wie  v.  Wecker*)  hervorhebt,  gar  nicht  zu  vermeiden,  und  ist  der  Star  statt  weich 
hart  und  zähe,  dann  muß  der  Schnitt  erweitert  werden  und  die  Operation  geht  in  eine 
Extraktion  über.  Auch  bei  Leuten  über  30  Jahre  kann  schon  ein  härterer  Kern  da  sein, 
der,  wenn  er  in  die  Kammer  getreten  ist,  am  einfachsten  durch  Druck  entbunden  oder 
mit  einem  Löffel  geholt  wird.  Manche  überlassen  ihn  der  Resorption. 

Von  Übeln  Zufällen  wäre  außer  den  schon  genannten  nur  ein  allfälliger  Irisvorfall 
zu  erwähnen,  der,  wie  sonst  bei  der  Punktion,  entweder  zurückzulagem  oder  auszu- 
schneiden ist. 

Als  Anzeigen  der  Aussaugung  werden  folgende  angegeben  : 

1.  Weiche  angeborene  Stare. 

2.  Spontaner  Weichstar  jugendlicher  Leute. 

3.  Kernloser  Wundstar  (C'est  le  triomphe  de  la  m6thode  !  Coppez). 

4.  Weichstare  amaurotischer  Augen  (aus  kosmetischen  Gründen). 

ö.  Quellende  Starmassen  nach  Diszission  unvollständiger  Stare  und  durchsichtiger 
Linsen  (bei  Myopie). 

(6.  Zur  Entfernung  der  Rindenmassen  bei  einfacher  oder  kombinierter  Extraktion 
kernhaltiger  Stare,  auch  in  Verbindung  mit  Ausspülung  der  Kammer.  Vgl.  später  unter 
^Wundsäuberung*^.) 

Voraussetzung  ist,  daß  die  Starmasse  eine  weichbreiige  und  nicht  eine  mehr  zähe, 
steife  Beschaffenheit  habe. 

Gegenanzeigen : 

1.  Stare  mit  hartem  Kern. 

2.  Unvollständige  Stare. 

3.  Flüssige  Stare,  weil  hier  die  einfache  Punktion  genügt. 

')  Critchett,  Remarques  pratiques  sur  la  Cataracta  cong^nitale.  Ann.  d'ocul.,  1875, 
LXXIV.  pag.  220-230. 

*)  V.  Wecker,  Remaniement  du  procide  classique  de  I'extraction  simple.  Congres 
d'ophtalm.  Paris,  1889.  Ball,  et  memoires,  pag.  20. 

Cserniak,  Die  augenärstlichen  Operationen.  'J.Aufl.  II.  25 
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Was  DHU  die  Liiiizeuoxtraktiuu  hei  Hau t starr? ii  nml  reduxierten  Staren  an- 
langt, m  kann  sie,  wie  nbcü  geschildert,  mit  dem  Hükcheii  verrichtet  ^verdeii. 

Allein  flies  kann  vei*i4a§ren  niid  bei  derberen  Billigen  i^reift  nnui  d:Ui(*r  b<»ber  gleiob 
zur  Kapfelpitizette,  Manche  üp^ratenro  süieheii  ftherhaupt  \mm  Haiitstar  die  Extraktion, 
auch  wenn  er  zart  isL  der  Ditszissimi  vor.  So  fidirt  Panas  insbesondere  Janiu  *)  aJs 
den  ersten  an,  der  den  Kapselsack  im  ganzen  entfernte,  dann  (ini^rin'),  der  die 
Extraktion  des  Nacbstars  naehDeidier  und  Ho  in  al«  Wahlverfahren  ansab,  I*e  liier 
de  (^ u e n g s y  *) »  V c l p e a u  *),  D e  s m a r r es  *) ,  E.  J  ae jp; e r  "K  Mit c k e u x i e  ')  al« 
Vertreter  der  Nachiitarextraktion  an. 

Patias  selbst  ^}  verrichtet  liie  Extraktion  von  ivenig  oder  g^ar  nicbt  an^'-ewachsenen 
Nachstareri  in  folgender  Weise:  Es  wird  der  8perrelevateur  eingelegt,  der  Augapfel 
gegenüber  dem  Einstiebspunkte  mit  der  Pinzette  gefaßt.  Mit  der  Lanze  macht  man  eine« 
S  —  Wmm  lan^'en  Einstieb,  bei  dem  man  darauf  achtet,  im  Znritekziehen  noch  die 
Kammer  zu  erbalten.  Die  Membran  wird  mit  einer  Pinzette  von  Liebreich  oder 
besser  mit  einer  von  Panas  modifizierten  gefaßt.  Diese  bat  eine  spitze  Branche,  während 
die  andere  llükchea  hat.  Daj*  Instrument  wird  flach  eingeführt,  die  Membran  naeb 
leicbtem  Offnen  der  l^inzette  mit  der  s[ntzeti  Brauche  durchstoßen,  hierauf  die  Branchen 
s(i  weit  als  möglieb  vorgeschoben  und  dann  geschlossen.  Indem  man  nun  sanfte  Be- 
wegungen in  zwei  aufeinander  senkrechten  Richtnnp^eu  ausführt ,  zieht  man  die  ganze 
Kapsel  langsam  heraus. 

Vereinzelte  hintere  Synechien  reiJien  Idcrhci  ab.  Ist  eine  breite  Synechie  da.  dann 
niuB  eine  Iridektomie  vorangeben. 

Ist  ein  Kolobom  von  der  Extraktion  her  vorbanden  ^  dann  ist  der  Einschnitt 
dort  zn  machen,  nnd  bangt  die  Kapsel  an  der  Narhe,  wie  so  oft,  dann  schneidet  mati 
sie  mit  der  Schere  dicht  an  der  Wunde ^  nachdem  man  sie  herausgezogen  hat,  al>. 

Ist  die  Membrtm  sehr  dünn  und  reißt  heim  Versuche^  sie  auszuziehen ,  en»,  dann 
begnügt  man  sieb  mit  der  erhaltenen  Lücke,  wenn  sie  nicht  zu  klein  ist.  Ist  tlies  der 
Fall,  dann  führt  man  die  Schere  Wecker»  ern  und  macht  eine  Kapsulotomie. 

Dasselbe  ist  zu  tnn ,  wenn  die  Anwachsnugen  so  fest  ujid  ausgebreitet  sind,  daß 
«ich  die  Membran  ohne  Gefahr  einer  Dialy.se  der  Iris  nicbt  aujäziehen  likßt. 

Nach  Panas'  Erfahrungen  sind  nlle  die  Einwände,  die  man  theoretisch  gegen 
die  Operatjon  erhebt  (K}k litis  durch  Zerrung  am  Ziliarkörper,  filaiikörpertrilbung, 
Glaukom  und  später  Ähhehungeu  der  Netzhaut)  nicht  stichhaltig  —  all  das  kommt 
viel  mehr  nach  den  gewöhnlichen  Diszissionen  vor. 

1  lie  Operation  k  a  n  n  nicht  als  F  r  ü  b  o  p  e  r  a  t  i  o  n  gemacht  w  erden.  Sie 
setzt  Tomus,  daß  alle  Reizerscheinungen  nach  der  Extraktion  gai>z  abgelaufen  sind  nnd 
daß  die  Mcnilmin  die  ndtige  Festigkeit  habe.  Man  muB  3—6  MouMte  nach  der  Üpenttion 
wurtcn. 


^)  Jan  in,  M^moircs  et  obscrvations  anatflmo-physioh  et  physiques  sur  loeil  1772. 
Observ.,  IX,  jnig.  2bb. 

*)  Gui'rin.  Maladies  des  yeux  1770. 

■)  Pellier  de  Quengsy,  Cours  d' Operation.  Montpellier  1789,  I,  pag.  327. 

*)  VelpeaUi  Traitt^  de  medecine  operatoire  1H39. 

*)  Desmarres*  Trait^  tbeoriqae  et  prati(|ue  des  maladies  des  veux.  Paris  1858, 
U.  pag.  858. 

■)  Vgl.  E.  Jaoger,  Der  Hohlsehnitt.  Wien   1873,  S.  «>  und  7- 

^)  Mackenzie.  Traite  prntir]uc  des  nmladies  de  roeil.  1857.  IV^  edttion. 

")  Panas,  De  Tintervention  t*peraloire  daiis  les  cataractes  s^condaires,  Arch, 
d'npbtalm..  IWi,  XXII,  pag.  549. 
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Das  beschränkt  zweifellos  ihre  praktische  Verwendbarkeit.  Wie  viele  Kranke 
einer  Anstalt  kann  man  für  einen  solchen  Termin  wieder  bestellen  ?  Die  meisten  können 
nicht  wieder  kommen.  Man  muß  also  eine  Frühoperation  machen,  um  ihnen  sicher 
das  Maximum  ihrer  Sehschärfe  zu  verschaffen  und  sie  vor  späterer  Abnahme  des  Visus 
zu  bewahren. 

Wenn  aber  Leute,  die  frOher  einmal  extrahiert,  aber  nicht  diszindiert  worden 
sind,  we^en  Verschlechterung  des  Sehens  den  Arzt  aufsuchen ,  dann  dürfte  die  Extraktion 
des  Nachstars  auf  die  von  Panas  angegebene  Weise  jedenfalls  eine  empfehlenswerte 
Operation  sein.  Denn  in  solchem  Falle  ist  eben  die  Membran  hart  und  imelastisch; 
macht  man  nur  einen  Schnitt  mit  dem  Diszissionsmesser,  dann  klafft  er  nicht  genügend; 
alle  T~  und  +*S<^hi)itte  sind  aber  gefährlich,  weil  es  dabei  sehr  leicht  zu  Glaskörper- 
einklemmung  kommt. 

[In  neuesten  Zeit  haben  sich  viele  Operateure  für  die  Extraktion  des  häutigen 
Nachi^tares  ausgesprochen,  zum  Teil  mit  kleinen  Abänderungen  des  Verfahrens.  So 
schickt  E.  Smith*),  wenn  nicht  schon  ein  Coloboma  iridis  besteht,  durch  welches  die 
Ausziehung  vorgenommen  wird,  Iridektomie  voraus.  Cirincione*)  umschneidet  das  zu 
extrahierende  Kapselplättchen  mit  der  Nadel,  Manolescu*)  mit  einem  Doppelmesser, 
Valude^)  mit  der  Weckerschere,  Kuhnt*)  löst  vorher  mit  seinem  Zonulotom  die  An- 
heftnngeu  an  den  Ziliarkörper.] 


Wir  haben  hier  noch,  im  Anschlüsse  an  die  Lanzenextraktion,  von  Webers 
Hohllanzenextraktion  zu  reden,  die  für  kernhaltige  Stare  bestimmt  ist,  während 
andere  Lanzenextraktionen,  die  zur  Extraktion  von  Altersstaren  bestimmt  waren,  mit 
Zertrümmerung  des  großen,  harten  Kerns  und  Entfernung  durch  Zugwerkzeuge  ver- 
bunden waren  (Bowman,  Critchett  und  Schuft)  und  als  abgetan  zu  betrachten  sind. 

Lange  nach  Santerelli*)  und  etwas  später  als  E.  Jaeger')  hat  W^eber*)  die  Ex- 
traktion mit  der  Hohllanze  aufgenommen,  jedoch  ganz  unabhängig  von  jenen.  Er  ging 
von  gewissen  Nachteilen  des  modifizierten  Linearschnittes  v.  Graef  es  aus,  die  in  der 
Neigung  zum  Vorfalle  sowohl  des  Glaskörpers  als  der  Iris  bestehen  und  ihre  Ursache 
in  der  Klaffung  der  steilen  W^unde  durch  Retraktion  der  Ränder  haben.  Diese  Nach- 
teile zeigen  I^anzenschnitte  nicht,  weil  sie  flach  sind.  Es  handelte  sich  also  darum,  den 
flachen  Lanzenschnitten,  die  bei  ihrer  Kürze  keine  Spur  einer  Klaffung  durch  Hebung 
der  zentralen  Wundlippe  zeigen,  eine  größere  Länge  zu  geben,  um  auch  den  größten 
Starkemen  den  Durchtritt  zu  gestatten  und  dabei  die  bei  den  bogenförmigen  Schnitten 
als  Nachteil  betrachtete  Klaff ung  durch  Hebung  des  Lappens  zu  umgehen.  Dieses  Pro- 
blem glaubte  Weber  durch  den  Schnitt  mit  der  von  ihm  konstruierten  Hohllanze  lösen 
zu  können.  Weber  nannte  sein  Verfahren  den  „flachen  Linearschnitt**. 


')  E.  Sm  ith,  Die  Behandlung  des  Nachstares.  Arch.  f.  Aagenheilk.,  1906,  LVI,  S.  379. 

-)  Cirincione,  Naovo  metodo  di  estrazione  della  cataratta  si  llqnora.  Clinica  ocul., 
1900,  pag.  2. 

')  Manolescu,  L'operation  de  la  Cataracta  secondaire.  Ann.  d'ocnl.,  1904, 
CXXXI.  pag.  197. 

*)  Valude,  L'operation  de  la  Cataracta  secondaire.  BuU.  de  la  soc.  d'ophtalm., 
Paris  1901. 

•■*)  Kuhnt,  Zonulotomie.  Zeitschr.  f.  Angenheilk.,  1908,  XIX,  Heft  1. 

«)  a.  a.  0. 

^)  E.  Jaeger  im  Ärztl.  Bericht  das  Wiener  Krankenhauses,  1866,  S.  326. 

")  Weber,  Die  normale  Linsen entbindang,  der  modifizierten  Linearextraktion  ge- 
widmet. Arch.  f.  Ophthalm.,  1867,  XHI. 
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Die  griißte  Ausdelioun^,  ilie  ihm  ijegelieu  werüen  koimte,  war  10  mm,  1  dieses  Maß 
genü^  aber  für  die  |i:roflton  vnrkommpntlen  Starkorne  nicht.  Kerne  von  9  mm  Diirrh- 
messer  »irid  nichts  gar  so  SeltotiCi*,  wenn  man  ancli  iron  jenen,  die  fast  oder  vnll  10  mm 
Durchmesser  hatien^  als  Seltenheit  absieht.  Solche  und  auch  etwas  kleinere  Kerne  können 
nur  mit  starker  Quetschung  und  mühsam  entbniiden   werden. 

Ftir  kleinere  Kerne  freriflgt  aber  der  Schnitt  Trotzdem  und  trot^ß  der  warmen 
Anerkenniintr.  die  z,  B.  v,  Arlt')  nnd  ebensa  Nag^eP)  dem  Verfahren  zuteil  werden 
ließ,  hat  es  »ich  nie  einhür|t,'ern  können.  Das  liegt  wohl  mit  daran,  daß  gute  Ilohllanzen 
schwer  berEtistellen  und  schwer  gut  zu  schleifen  sind. 

Zur  Extraktion  durchsichtiger  Linsen  bei  Myopie  unil  von  Schächtstaren  bat 
neuerdingB  Sattler  das  Verfahren  empfolileu, 

Das  Auge  wurde  schon  1—2  Tage  vorher  atropinisiert.  Narkose  hielt  Wi' U  e  r  für 
zulässig,  aber  nicht  für  nötig. 

Weber  ging  folgendermaßen  vor: 

Der  Einschnitt  wurde  innen  unten  oder  unten  gemacht,  wenn  ma[i  die  Iris  schonen 
wollte;  im  anderen  Falle  oben.  Fixiert  ward  genau  gegen  über  dem  Einstich, 

Der  Einstich  hat  gerade  in  der  Basis  corneae  zu  erfolgen,  die  beim  Einstich 
genau  im  Auge  zu  hehaiten  ist.  Erst  wenn  die  Spitze  des  Messers  in  der  Kaninior 
erschienen  ist,  ist  ihr  die  Aufmerksamkeit  zuzuwenden.  Sobald  sie  am  Rande  der  er- 
weiterten Pupille  angelangt  ist,  fixiert  man  die  dem  Einstichspmikte  diameti*al  gegen- 
überliegende Stelle  des  Skleralbivrdes  und  richtet  die  Messerspitze  scharf  dahin,  bis  sie 
dort  anlangt.  Der  Schnitt  hat  ilann  die  richtige  tlröüe.  Form  und  Lage. 

Beim  Ausziehen  des  Messers  ist  langsam  vorzugehen,  damit  die  Pupille  weit  Ideibc 
und  die  Iriß  nicht  vorfalle.  Die  Klinge  wini  hierbei  an  die  periphere  Wundlippe  an- 
gedrückt. 

Bei  der  Irisausschneidutig,  die  er  zuerst  nur  in  gewissen  Fällen,  späterhin  aber 
doch  regelmäßig  vornahm,  bediente  sich  Weber  eines  stumpfen  Häkchens  und  entfernte 
bloß  den  zentralen  Saum.  Die  Kapsel  eröffnete  or  möglichst  ausgiebig  mit  seinem 
Doppelbäkchen.  Zum  Austritt  des  Stars  legte  er  eine  querovalo  Schaufel  an  die  peri- 
phere Wundlippe,  die  er  damit  niederdrückte.  Gleichzeitig  wurde  mit  der  P'ixatinjis- 
pinzette  gegen  den  Mittelpunkt  des  Bulbus  iBfedrückl.  Die  Schaufel  mußte  liegen  bleiben, 
bis  der  Star  und  alle  in  der  Pupille  sichtbaren  Reste  ausgetreten  waren. 

Zeigte  der  auf  der  Schaufel  liegende  Star  Kerben»  so  wurden  die  ihnen  entspre- 
chenden Reste  durch  Streifungen,  die  dem  Ilornhautrandc  konzentrisch  geschah en,  nn 
den  entsprechenden  Stellen  herausbefördert. 

Webers  Me&ser  war  eine  geknickte  Lanze,  mit  herzförmiger  Klinge  nnd  atisge- 
höhJter  Hiuterfläcbe.  Die  Klinge  war  1025mm  lang,  ßbmm  von  der  Spitze  entfernt 
war  sie  10  mm  Ureit  und  blieb  noch  2  mm  "weiter  rllckwärts  so  breit,  um  die  innere 
Wunde  ebenso  lang  zu  machen  wie  die  iinßere.  Dann  verschmälerte  sie  sich  rasch  zum 
Schafte.  Die  Höhlung  der  hinteren  Fläche  besaß  einen  Radius  von  10  719  mm.  Außer 
dieser  Lanze  verwendete  er  anch  solche  von  12  mm  Breite  und  für  gewöhnlich  solche 
Ton  bloß  8*5  mm  Breite. 

Bei  richtiger  Führung  des  Messers  betrug  die  Länge  des  Wundkanales  175  mm^ 
»eine  Breite  hing  von  der  Breite  der  Lanze  ab. 


>)  V.  Arlt  Operationslehre,   S.  309 

*)  Nagel  als  Referent  im   Jahresber.  f.  1870. 
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Gute  Hohllanzen  sind  jedoch  schwer  zu  beschaffen  und  daran  mag  es  liegen, 
daß  das  Verfahren  wenig  Verbreitung  gewann.*) 

B.  Lappenextraktionen. ') 

AusfBhrung  der  Starausziehung  mit  dem  peripheren  Lappenschiiitte 
oline  Iridektomie.  (Einfaclie  Extraktion.  0 

Nach  Eröffnung  der  Kammer  durch  einen  großen  Bogen- 
schnitt  im  oberen  Hornhautrande  wird  die  Linsenkapsel  eröff- 
net und  der  Star  durch  Druck  auf  den  Augapfel  entbunden; 
Entfernung  der  Rindentrümmer  aus  der  Kammer,  Säuberung  der 
Wunde. 

Man  operiert  entweder,  wenn  man  sehr  verläßliche  und  gut  geschulte 
Assistenz  hat  und  wenn  die  Augen  nicht  sehr  tief  liegen,  ganz  ohne  Lid- 
halter, indem  man  die  Lider  vom  Gehilfen  mit  den  Fingern  festhalten 
läßt,  oder  mit  den  Lidhaltern  von  Desmarres  oder  mit  dem  Sperrlid- 
halter. 

Die  Handhabung  des  Sperrlidhalters  wird  bei  den  einzelnen  Akten 
beschrieben  werden. 

Das  abfällige  Urteil,  das  über  den  Gebrauch  des  Sperrlidhalters 
neuerdings  von  manchen  Seiten  gefüllt  wird,  kann  ich  nicht  teilen.  Haupt- 
sächlich wird  betont,  daß  der  Lidhalter  durch  sein  Gewicht  einen  Druck 
auf  den  Augapfel  ausübe,  der  bei  der  Operation  nicht  unbedenklich  sei. 
Dieser  Druck  kann  aber  durch  entsprechendes  Halten  des  Elevatenrs  durch 
den  Gehilfen  ganz  beseitigt  werden,  kommt  also  nicht  in  Betracht.  Daß  in 
kritischen  Augenblicken  der  Lidhalter  von  Desmarres  etwas  rascher  ent- 
fernt werden  kann  als  ein  Sperrlidhalter,  will  ich  zugeben ;  allein  auch  ein 
guter  Sperrlidhalter  kann   immer  noch   rasch  genug  entfernt  werden.   Es 


*)  Voigt  gibt  an,  sie  seien  jetzt  in  tadelloser  Aosführang  beim  Instrumentenmacher 
Schädel  in  Leipzig 'Zu  haben.  (Über  die  operative  Behandlang  hochgradiger  Kurzsichtig- 
keit etc.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1902,  UV,  S.  234. 

-)  [Seit  dem  Erscheinen  der  I.  Auflage  dieser  Operationslehre  sind  eine  Reihe  von 
zusammenfassenden  Publikationen  über  die  Staroperation  erschienen.  Ich  hebe  aus  denselben 
insbesondere  hervor:  M.  Landolt,  La  surface  de  section  des  plaies  faites  en  vue  de 
Textraction  de  la  cataracte  et  de  l'iridectomie.  Paris  1905;  Hess,  Pathologie  und  Therapie 
des  Linsensystems,  Graefe-Saemisch^  Handbuch  der  ges.  Augenheilk.,  II.  Aufl.,  1905: 
H.  et  L.Dur,  Aitections  du  Cristallin,  Encyclopedie  franv.  d'ophtalm. ,  1908.  Dieselben, 
ebenso  wie  einzelne  Statistiken  aus  Kliniken,  Rundfragen  über  die  Methoden  der  Star- 
operation (Ergebnisse  der  Kundfrage  über  die  Methodik  der  Staroperation.  Ophthalm.  Klinik, 
1907,  Nr  11)  haben  in  den  strittigen  Punkten  keine  weitere  Klärung  gebracht;  soweit  Einzel- 
heiten in  Betracht  kommen,  die  nicht  schon  in  der  I.  Auflage  dieser  Operationslehre  beleuchtet 
wurden,  kommen  wir  im  folgenden  hierauf  zurück.  Im  großen  und  ganzen  hat  sich  aber  kein  AnlaD 
ergeben,  in  den  folgenden  Ausführungen  Czermaks  größere  Veränderungen  vorzunehmen.] 

')  Die  Ausdrucke  einfache  und  kombinierte  Extraktion  stammen  von  v.  Wecker. 
Vgl.  v.  Wecker,  Extraction  simple  et  extraction  combinfee.  Arch.  d'ophtalm.,  1892,  XII, 
pag.  660. 
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handelt  sich  ja  hierbei  einzig  mii  die  Fälle  von  Glaskorpc^rvorfalK  Tritt 
er  ein,  8o  will  man  TnöjS^Iichst  rnsch  die  Lidispalte  schlieLk^n.  Doch  koimiit 
i*s  hitirbei  auf  eine  hallie  +Sekunde  rascher  oder  luogsamor  aucli  schon  nicht 
mehr  an. 

Die  Tidhalter  benötigt  man  nnhediii^  hei  niiruhi^rcn,  unjc<'lehrip^n 
Kranken^  wenn  man  nach  oben  operiert:  aber  auch  bei  der  Extraktion  nach 
unten  sind  nie  unter  solchen  Umständen  recht  erwünscht.  Gerade  bei  die^^en 
Kranken,  wo  man  sie  nicht  entbehren  kann,  besteht  aljer  die  Gefahr,  d^iß 
durch  Kneifen  mit  den  Lidern  (tlaskrjr(>ervorfall  eintritt.  Rnliige.  verniinfti;re 
Kranke  gefährden  den  ()|terationsverlauf  nicht,  auch  wenn  sie  mit  dem 
Elevateur  operiert  werden.  Warum  also  ihn  bei  solchen  weglassen ,  wo 
doch  clie  Schnittfiihnnig  mit  den»  Elevator  be([uemer  ist.  Auch  bei  einem 
ruhigen  Patienten  kann  eine  unwillkürliche  Bewegung  erfolgen  uod  dem 
geübtesten  Assistenten  kann  einmal  das  Lid  auskonnnen,  gerade  in  einem 
kritischen  Augenblick.  Außerdem  hat  man  nicht  immer  einen  so  vollkommen 
geübten  Gehilfen,  wie  es  für  das  Halten  der  Lider  bei  der  (Operation 
wünschenswert  ist.  SchlieÜlieh  nehmen  die  Finger  des  GehillVn  in  dem 
kleinen  Operationsgebiete  unverhältnismäßig  viel  Platz  weg.  Der  Operateur 
bewegt  sich  mit  seinem  Instrument  viel  freier,  wenn  die  Lider  durch  einen 
Elevateur  auseinandergehalten  werden. 

Der  Sperrlidhalter  (von  Meli inger),  der  darauf  eingerichtet  ist,  über 
die  Nase  gebraucht  zu  werden,  wird  folgendennaüen  angelegt. 

Mit  dem  Daumen  und  Zeigefinger  der  nasenseitigen  Hand  drückt  man 
ihn  vollständig  zusammen,  bis  sieh  seine  Anne  berühren^  dann  -/ieht  man 
mit  dem  Zeigefinger  der  anderen  Hand  das  untere  Lid  etwas  ab  und 
hinab,  setzt  die  beiden  Haken  des  unteren  Armes  ein.  Dann  hebt  man  das 
obere  Lid  empon  legt  den  Lidhalter  mit  dem  oberen  Arm  in  die  Lidspalte 
ein  und  läßt  den  Rand  des  oberen  Lides  in  die  Haken  dieses  Armes  ein- 
treten. Hierauf  entfernt  man  den  Daumen  und  Zeigefinger  der  den  Lid- 
halter zusammendrückenden  Hand  langsam  voneiimnder,  w^odureh  sich  der 
Lidlialter  von  selbst  öffnet.  Ist  die  Otthnug  nicht  genügend ,  dann  bringt 
man  die  beiden  Arme  mit  dem  Zeigefinger  und  Mittelfinger  der  schläfen- 
seitigen  Hand  in  der  Weise  auseinander,  daß  man  diese  Finger  uet>en  den 
Querstangen  zwischen  die  Arme  des  Lidhalters  bringt  und  diese  dann 
etwas  auseinander  spreizt. 


L  Akt.  Schnitt  zur  Eröffnung  der  Kammer. 

Der  Schnitt  wird  genau  in  der  Grenzlinie  der  Hornhaut  und  1 
haut  oder  im  gefäßlasen  Bindehantrand  geführt-  und  trennt  fast  die  1 
des  Hornhaut umfanges  ab. 
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Man  fixiert  zunächst  den  Bulbus  mit  einer  Pinzette,  nachdem  man 
den  Kranken  angewiesen  hat,  mäßig  stark  hinabzublicken.  Die  Faßpinzette 
wird  dem  Einstich  gegenüber,  also  etwas  unter  dem  inneren  Ende 
des  wagrechten  Homhautmeridians ,  dicht  neben  der  Hornhautgrenze  an- 
gesetzt. Auf  diese  Weise  wird  der  Bulbus,  sobald  auch  das  Messer  zum 
Einstich  angesetzt  ist,  vollständig  festgehalten  und  zugleich  ist  die  Stelle 
des  Ausstiches  markiert. 

Indem  man  nun  das  Messer  in  der  Bd.  I,  S.  6  angegebenen  Weise 
wagrecht  hält,  mit  der  Schneide  nach  oben,  wovon  man  sich  vor  dem  Ein- 
stich eigens  noch  überzeugt,  setzt  man  die  Spitze  genau  am  Homhautrande, 
und  zwar  am  temporären  Endpunkte  des  wagrechten  Meridians  oder  1  bis 
Vömm  darüber  an.  Dabei  liegt  die  Klingenfläche  in  der  vorderen  Basal- 
ebcne  der  Hornhaut.  Die  führende 
Hand  stützt  sich  mit  dem  kleinen 
und  Ringfinger  auf  das  Jochbein 
des  Kranken. 

Während  des  Schnittes  braucht 
der  Sperrlidhalter  nicht  gehoben  zu 
werden. 

Der  Gehilfe  hat  mit  dem 
Daumen  seiner  rechten  Hand  das 
Oberlid  so  emporzuziehen,  daß  es 
keinen  Wulst   bildet   und  daß   die  *''*"" 

peripheren  Bündel  des  Orbikularis  fc"nm*"?DitVnS!^^^^^ 
keinen    Druck    auf   den    Augapfel  *"  Angenbiicke  de.  Anschnitt« s  dar.) 

ausüben  können. 

Der  Operateur  stößt  nun  die  Klinge  in  wagrechter  Richtung  vor  und 
führt  sie  stetig,  aber  langsam  durch  die  vordere  Kammer  bis  zum  Aus- 
stichspunkte, der  so  zu  legen  ist,  daß  die  Spitze  des  Messers  gerade  über 
der  Faßpinzette  vorbeistreicht.  Man  sticht  ein,  sobald  die  Spitze  1  mm  vom 
Homhautrande  entfernt  erscheint ;  dann  tritt  die  Spitze  gerade  in  der  Grenze 
zutage  (vgl.  Fig.  61). 

Ist  die  Kammer  sehr  seicht,  dann  muß  nach  dem  Einstich  der  Messer- 
gritt' zuerst  beim  Vorschieben  etwas  gegen  die  Schläfe  gesenkt  werden,  bis 
die  Spitze  bei  der  Pupille  vorbei  ist,  worauf  der  Grifft  wieder  in  die  vordere 
(Trundebene  der  Hornhaut  und  noch  etwas  darüber  gehoben  werden  muß, 
um  zur  Ausstichstelle  zu  gelangen. 

Während  sich  also  bei  entsprechend  tiefer  Kammer  die  Messerspitze 
vom  Einstich  bis  zum  Ausstich  in  der  (vorderen)  Grundebene  der  Hornhaut 
bewegt,  beschreibt  sie  im  zuletzt  erwähnten  Falle  einen  Bogen,  der  vor 
der  Grundebene  der  Hornhaut  heraustritt,  indem  in  dieser  bloß  seine  Sehne 
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gelegen  ist, 
angenäherte 


Ks  ist  das  eben  notwi^ndig^.   um  über  die  der  Hornhaut  stäirk 


Iriskuiipe   uuverseh 


daß   das   Mesner   naeh    dem    Eiiisi 


iwe^   zu   küDiraei 
'   und    bei    seinei 
ums  Geringste    zurUc 


Haupt re^el  ist, 
Wege  dureh  die 
k  gezogen    [oder 


Kiinimer    iiieiuals   auch    nni 
gedreht]  wird. 

Sobald  die  Spitze  des  Messei*«  an  der  Hörn  hantgrenze  zutage  getreten 
ist,  wird  das  Messer  paraUel  zu  sich  seihst  vorwärts  und  aufwärtt*  gesehohcn, 
wobei  man  darauf  zu  achten  hat,  daß  die  Klinge,  in  der  vorderen  Hörn- 
liautgrundebeiie  bh'ibend.  innen  sowohl  wie  auüen.  die  Hornhaut  gerade 
in  der  Grenzlinie  zwischen  dieser  und  der  Lederhaut  durclitrennt.  Diesels 
Vorwärts--  und  Aufwürtsschieben  der  Klinge  erfolgt  rascher  und  stetig  und 
führt  zur  Abtrennung  des  La[)pens  in  einem  Zuge,  wenn  die  Spitze  nicht 
zu  früh  an  den  nasalen  Teil  des  oberen  Lidrandes  anstößt  oder  wenn 
nicht  die  Klinge  schon  vor  dem  Ausschnitte  zu  Ende  ist,  was  dann  ge- 
schieht, wenn  die  Vorwärtsbewegung  der  Klinge  rascher  ist  als  die  Auf- 
wärtsbewegung. 

Tritt  eines  der  beiden  Vorkoni innisse  ein,  dann  muß  eben  der  !^>chnitt 
in  zwei  oder  drei  Zügen  vollendet  werden,  indem  man  zuuilchst  die  nicht 
weiter  nach  innen  verschiebbare  Klinge  mit  entsprechendem  Zuge  nach 
aufwärts  schläfenwärts  zieht.  War  die  Klinge  genug  weit  nasenwäits  vor- 
geschoben, dann  vollendet  sich  der  Schnitt  bei  diesem  zw^eiten  Zuge  leicht. 
War  dies  jedoch  nicht  der  Fall  (besonders  wenn  man  durch  den  Lidrand 
am  weiteren  Vorschieben  gehindert  war),  dann  ist  der  zur  Verfügmig 
stehende  Teil  der  Schneide  zu  kurz,  um  im  zweiten  Zuge  den  Schnitt  zu 
vollenden,  und  man  muß  noch  einmal  nasenwitrts  vorschieben,  womit  aber 
der  Schnitt  unter  allen  Umständen  vollendet  ist. 

Lni  den  Schnitt  auf  die  genannte  Weise,  wobei  er  am  glattesten  und 
gleichmaßigsten  ausfällt,  ausführen  zu  können,  ist  es  vorteilhaft,  erstens 
den  Kopf  des  Kranken  ein  wenig  um  seine  lotrechte  Achse  nach  der  Seite 
des  niclit  zu  operierenden  Auges  zu  drehen.  Dadurch  steht  die  Hornhaut 
etwas  mehr  in  der  äulieren  Hälfte  der  Lidspalte  und  der  nasale  Lidrand 
steht  tiefer,  so  daß  die  Sjntze  des  Messers  vor  ihm  hingeführt  wnrd. 

Zweitens  muß  das  Messer  für  den  Halbbogensehnitt  etwas  breiter 
sein  als  die  gewrjhnlichen  Messer  von  Graefe.  Ich  bediene  mich  dazu 
eigens  bei  Weiss  in  Ijondon  hergestellter  Messer,  die  l\ — 3'5  mw  breit  sind. 

Für  einen  kürzeren  Schnitt  (Drittelbogenschnitt,  wie  ihn  viele  Opera- 
teare  ausfuhren)  genügt  die  gewöhnliehe  Breite  des  Schmalmessers,  um 
jeden  Schnitt  in  einem  Zuge  zu  vollenden.  Die  breiteren  Messer  haben 
noch  den  weiteren  Vorteil  daß  sie  die  Iris  gut  zurückhalten  und  ein  Vor- 
legen der  Iris  vor  die  Schneide  nur  bei  sehr  seichten  Kanmiern  vor- 
konnnt. 
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Was  nun  den  Ausschnitt  anlangt,  so  hat  er  in  die  Grenze  zwischen 
Hornhaut  und  Lederhaut  [ins  Skleralband]  zu  fallen;  es  bildet  sich  also, 
wenn  die  Schneide  der  Klinge  die  feste  Haut  oben  durchsetzt  hat,  ein 
Bindehautstreif,  der  brllckenartig  über  der  Schneide  liegt.  Es  reicht  näm- 
lich oben  wie  unten  die  Bindehaut  ein  kurzes  Stück  über  die  Lederhaut- 
grenze auf  die  Hornhaut  herüber. 

In  Fällen,  wo  der  Kranke  nicht  gut  hinabblickt  oder- wo  die  Lid- 
spalte sehr  eng  ist,  kann  man  nicht  immer  genau  in  der  Grenze  aus- 
schneiden, sondern  der  Schnittscheitel  fällt  gerade  dort  hin,  wo  der  Binde- 
hautsauni  aufhört  oder  noch  etwas  mehr  zentralwärts  in  die  Hornhaut. 
Dann  entsteht  kein  Bindehautlappen. 

Ist  ein  solcher  entstanden,  dann  kann  man  ihn  entweder  dicht  am 
Homhautrande  abtragen  oder  einen  nicht  adhärenten,  2 — '6  mm  breiten 
Bindehautlappen  nach  v.  Graefe  bilden. 

Im  ersteren  Falle  —  und  ich  gehe  aus  Gründen,  die  ich  IL  Bd.,  S.  39 
dargelegt  habe,  immer  so  vor  —  wendet  man  das  Messer  unmittelbar  nach 
dem  Ausschnitte  nach  vorne  und  trennt  durch  einen  Zug  die  Bindehaut 
icht  am  Hornhautrande  ab. 

Im  zweiten  Fall  stellt  man  das  Messer  mit  nach  oben  gerichteter 
Schneide  steil  auf;  dabei  wird  die  Bindehautbrücke  2 — ämm  vom  Hom- 
hautrande durchtrennt.  Für  die  folgenden  Akte  ist  dann  der  Bindehautlappen 
mit  der  Spatel  auf  die  Hornhaut  herunterzuschlagen,  weil  er  sonst  beim 
Einführen  der  Instrumente  hinderlich  ist  und  beim  Herausziehen  mitgefaßt 
werden  kann. 

Ist  er  sehr  breit,  dann  behindert  er  dabei  freilich  die  klare  Einsicht 
in  die  oberen  Kammerteile. 

Ist  ein  Teil  der  Iris  gleich  nach  oder  während  des  Schnittes  in  die 
Wunde  getreten,  dann  schiebe  man  sie  sofort  mit  der  Spatel  zurück,  bis 
die  Pupille  kreisrund  erscheint.  Gelänge  das  nicht  und  fiele  die  Iris  schon 
jetzt  immer  vor  (bei  stark  vorstehenden  sog.  Glotzaugen  kommt  das  vor), 
dann  gebe  man  die  einfache  Operation  schon  jetzt  auf  und  verrichte  so- 
fort einen  nicht  zu  klein  bemessenen  Irisausschnitt. 

II.  Akt.  Eröffnung  der  Linsenkapsel. 

(i)  Mit  der  Kapselpinzette  (von  Förster,  Schweigger,  Terrien) 
u.  a.). 

Sobald  der  Hornhautschnitt  vollendet  ist,  faßt  der  Gehilfe  den  Sperr- 
elevateur  und  hebt  ihn  so  weit  empor,  daß  er  vom  Augapfel  aibgehoben 
ist.  Er  muß  ihn  dabei  so  fassen,  daß  der  Daumen  auf  der  vorderen,  der 
Zeige-  und  Mittelfinger  auf  der  hinteren  Seite  liegt,  und  zwar  deshalb,  um 
den  Operateur  nicht  zu  behindern  und  um  kräftig  heben  zu  können. 
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|Bei  enger  Lidspalte  und  vortretendem  Augapfel  IiIHp  man  sich,  hier- 
hei  mit  der  äiißereii  Lidkommissur  einen  Druek  auf  die  laterale  Bulims- 
wand  anszuühenl] 

Wird  auf  der  rechten  Seite  oi>enert,  dann  faßt  er  den  Elevateiir  mit 
der  linken  Hand,  während  er  mit  der  rechten  über  die  Stirne  lieruni- 
^reifend,  von  der  ♦Schliifenseite  des  Kranken  aus  das  obere  Lid  ansj»aniit 
und  empofKieht,  wozu  er  seinen  Daumen  auf  die  temporale  Seite  hinlegt 
und  es  nach  außennihen  zieht. 

Wird  auf  der  linken  Seite  operiert,  dann  umgreift  er  die  Stirne  des 
Kranken  von  oben  und  faßt  von  der  rechten  Seite  her  mit  seiner  rechten 
Hand  den  Lidlialter.  w^älirend  er  den  Zeigefinger  der  linken  Hand  auf  das 
Lid  an  dessen  temporalem  Ende  auflegt  und  es  so  nach  olien -außen 
spannt.  Diese  Hantlgritfe  sind  sinngemäß  zu  ändenu  wenn  der  Operateur 
hinter  dem  Kopfe  des  Kranken,  der  Gehilfe  vor  ihm  steht. 

Der  Operateur  faßt  die  Kapselpinzette  sehreibfederartig  mit  der  rechten 
Hand,  und  zwar  so,  daß  die  Zahne  nach 
hinten,  also  gegen  die  Hohlhand  sehen ,  le^t 
die  Hand  anf  die  Stinie  des  Kranken  und 
flihrt  die  l'inzette  gesehlosrien  senkreelit 
abwärts  und,  während  der  Gehilfe  das  obere 
Blatt  des  Lidhalters  etwas  nach  hinten  neigt, 
um  ihm  Kaum  zu  schaffen,  durch  die  Mitte 
der  Wunde  in  die  Kammer,  bis  ihr  Ende  nahe 
zum  unteren  Pupillarrand  gelangt  ist.  Hierauf 
läßt  er  sie  langsam  aufgehen,  und  ^war  so 
weit,  bis  ihre  Anne  den  nasalen  und  t^^m- 
poralen  l*u[nllarrand  erreichen  (vgl  Fig.  62). 
Ja,  er  kann  sie  vorsichtig  noch  etwas  weiter  aufgehen  lassen,  w^nlurch 
dann  der  Pupillarrand  beiderseits  etwas  zur  Seite  geschoben  wird  und 
das  gefaßte  Stfick  Kapsel  größer  ausfallt. 

|lrh  pfl(*ü:i%  um  ]mm  Eiiiieehi^ii  mit  der  Kapaplpinzette  eiue  Verletznnkr  ^ler  Iris 
mit  den  Zähiicheti  iter  riiizottc  zu  vermeiden,  den  Biiidehimtlappeii  mit  der  Fnüpiuzette 
zu  fasisen  mid  den  Horidiautiappen  etwas  zti  lüften;  dann  liißt  sicli  die  KapHelpinzeite 
leicht  einführen,] 

Hierauf  wird  die  Pinzette  geschlossen.  Dies  erfolgt  langsam  und  so^ 
daß,  während  ihre  Arniendeu  in  der  Pupillarebene  bleiben^  ihr  Grift"  etwas 
nach  vorn  bewegt  wird,  ivodurch  der  Horuhautlappen  etwas  gelüftet,  aber 
ein  Mitfassen  der  Iris  vermieden  wird,  Iknin  Sehbiß  darf  ein  leiser  Drnck 
nach  hinten  ausgeübt  werden ;  [es  verschlägt  niehts,  wenn  hierbei  Luft  in 
die  Vorderkanimer  eintritt]. 

Sobald  die  Pinzette  geschlossen  ist,  wird  sie  langsam  zuerst  etwas 
nach  unten  bewegt  und  dann  erst  ausgezogen,  wobei  man  die  Iris  scharf 


Fig.  «'J. 
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im  Auge  hat.  Sobald  man  bemerkt,  daß  sie  mitgezogen  wird,  hat  man 
die  Pinzette  etwas  zu  öffnen ,  um  die  Iris  auszulassen ,  und  danach  mit 
noch  steilerer  Haltung  des  Griffes  wieder  in  die  Pupille  zu  gehen  und  die 
Kapsel  zu  fassen.  Man  schließt  neuerlich  und  schiebt  die  Pinzette  etwas 
hinab.  Dann  erst  geht  man  mit  denselben  Vorsichten  heraus.  Meist  erfaßt 
man  hierbei  das  beim  ersten  Fassen  losgerissene  Kapselstttck,  wenn  nicht, 
f^o  tritt  es  mit  dem  Star  aus. 

Ist  beim  Fassen  und  Herausziehen  die  Ausreißung  der  Kapsel  ge- 
lungen, so  sieht  man  zwischen  den  Armen  der  Zange  das  zusammenge- 
faltete glasige  Kapselstückcheh. 

Der  Operateur  hält,  während  er  in  der  beschriebenen  Weise  mit  der 
rechten  Hand  vorgeht,  einen  kleinen  feuchten  Eistupfer  in  der  linken.  Es 
ist  nämlich  fttr  die  Ausführung  der  Kapseleröffnung  sehr  störend,  wenn 
sich  Blut  in  der  Kammer  ansanmielt,  was  der  Fall  ist,  wenn  der  Schnitt 
etwas  skleral  liegt  oder  wenn  ein  Bindehautlappen  gebildet  ward.  Es  ist 
dann  gut,  unmittelbar  vor  dem  Einfuhren  der  Pinzette  in  die  Wunde  mit 
dem  Tupfer  die  Hornhaut  unten  an  die  Iris  und  Linse  anzudrücken  und 
nach  oben  zu  streifen,  um  so  das  Blut  zu  entleeren.  Die  dicht  an  der 
Wunde  gehaltene  Pinzette  wird  sodann  sofort  eingeführt.  Etwas  Blut  in 
der  l^pille  stört  übrigens  wenig,  weil,  wie  sich  die  Pinzette  in  der  Pu- 
pille öffnet,  der  zwischen  den  Armenden  liegende  Raum  von  Blut  freibleibt. 

Sehr  wichtig  ist,  unmittelbar,  bevor  man  die  Pinzette  einführt,  zu 
versuchen,  ob  sie  anstandslos  aufgeht  und  nicht  etwa  klebt.  Es  kommt  das 
vor,  obwohl  die  Pinzette  gleich  vor  dem  Auskochen  anstandslos  aufging, 
wenn  sie  noch  warm  ist.  Eis  sind  dann  die  Zähnchen  breiter  als  im  kalten 
Zustande  und  klemmen  sich  in  die  Zwischenräume,  die  naturgemäß  keil- 
förmig sind,  ein.  Die  Pinzette  geht  dann  nicht  sofort  auf.  Wie  man  also 
den  Zeigefinger  und  Daumen  der  rechten  Hand  öffnet,  bleibt  die  Pinzette 
geschlossen.  Im  nächsten  Augenblick  kann  sie  aber  plötzlich  aufspringen 
und  dabei  kann  ein  Unglück  geschehen,  wenn  sie  sich  mit  ihren  Zähnchen 
in  der  Iris  verfängt.  Man  soll  deshalb  die  Zwischenräume  zwischen  den 
Zähnen  breiter  machen  lassen  als  die  Zähnchen. 

Mir  ist  einmal  infolge  dieses  Zufalls  eine  vollständige  Irisausreißung  vor- 
gekommen. Die  Pinzette  folgte  den  Fingern  nicht,  sondern  sprang  einen  Augenblick 
später  auf  und  die  Zähnchen  hakten  sich  in  die  Iris  ein.  Die  Kranke  machte  infolge- 
dessen eine  Bewegung  mit  dem  Auge  und  die  Iris  riß  hierbei  vollständig  ab. 

Kin  Festhalten  des  Augapfels  mit  der  Pinzette  ist  bei  diesem  Akte 
nicht  notwendig,  wenn  der  Kranke  gut  hinabblickt. 

h)  Mit  dem  scharfen  Irishäkchen  oder  der  Fliete. 
Der  Oi)erateur  faßt  den  Bulbus  unten  mit  der  Faßpinzette,  weist  den 
Kranken  an,  hinabzublicken  und  geht  dann  mit  dem  Instrumente  ein.    Er 
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hält  en  so  wie  den  Oriff  einer  Lanze  und  fiaeh.  Die  Hand  wird  auf  die 
Stirne  des  Kranken  gestützt.  Er  geht  in  einem  Wundwinkel  ein  und  sehieht 
das  Instrnment,    sich   immer   zwischen    Hornhautliinterflächt*    und    Kapsel 

haltend,  bis  zum  unteren  l*upillenrande ,  ja 
aueh  noch  etwas  tiefer  y  und  zwar  außen  oder 
innen  (vgL  Fi^.  63 0).  Hierauf  dreht  er  den 
Grifi  90*  um  seine  Achse,  so  daß  die  Spitze 
nach  hinten  fj^ew endet  ist  und  zieht  nun  das 
Instrument  WHj^recht  nach  der  anderen  ISeite. 
'^  Hierauf  zieht  er  das  Instrument,  wieder  flach 
gedreht,  naeh  oben,  dreht  es  neuerlich  mit  der 
Spitze  nach  hinten  und  reißt  nun  die  Kapöel 
in  entgegengesetzter  Richtung  wieder  wagre^ht 
ein.  Dadurch  werden  zwei  entgegengesetzt  ge- 
richtete Lappen  gebildet,  deren  Grundlinien 
an  den  Heitenrändern  der  Pupille  liegen  und 
die  sich  daher  nicht  in  die  Wunde  hinauf 
umschlagen  können  (vgl.  Fig.  6;:i  />). 

Die  Ka|>selöftnuiig  ist  genügend  groß  und 
wird  durch  den  hinaustirängenden  starkem 
noch  weiter  aufgesprengt. 

Hierauf   dreht    der  Operateur    das    In- 
strument   um    seine    Griflachse    wieder    flach 
und  zieht  es  langsam  aus  der  Wunde, 
Bei  den  Rißbewegungen   auf  der  Kapsel   darf  nur  ein  sehr  sanfter 
Druck  nach  hinten  ausgeübt  werden,  da  sich  die  Spitze  sonst  in  den  Kern 
einhaken  und  ihn  verschieben  kann. 

Falls  da»  Aiig^e  sehr  tief  liegt  oder  nicht  geuügeud  heraUgerollt  wertien  kaaiü, 
bie^ft  nuLti  den  Stiel  des  Hükcheus  oder  der  Fliete  6—7  mm  unterhalb  der  Spitze  knie- 
fö^ni^r  nb.  Diese  Biegung  hat  t*a*'h  der  Seite  und  nicht  nach  dem  Rücken  des  Instru- 
mente;*  zu  orfnlgen.  Der  Stiel  dieser  Werkzeuge  darf  also  nicht  aus  stiirrem.  elastischem, 
gondern  muH  aus  bicgsamein  Stoffe  hergestellt  sein.  Das  Biedren  darf  nicht  mit  den 
nackten  Fingern  gcjichehen.  Man  nimmt  dazu  ciripo  kleinen,  sterilen  Tupfer,  in  de« 
man  den  ku  biegenden  Teil  hidlt  [überzeuge  wh  aber  nachher  genau,  oh  nicht  ein 
VVollfaden  am  Häkchen  hangen  gebliehenl. 

Bei  den  meisten  Staren  gelingt  es.  mit  der  Pinzette  ein  entsprechend 
großes  Stück  der  Kapsel  zn  entfernen  (Durchmesser  4 — 6  mm),  nicht  bloß 
hei  wülehen,  %vo  bereits  Kapselverdiekungen  vorhanden  sind.  Hie  und  da 
allerdings  platzt  eine  verdickte  Kapsel  bei  der  Einwirkung  der  Pinzette,  was 
schlieülieh  kein  Sehade  ist,  da  die  öttnang  zum  Darehtritte  des  Stars  ausreicht 

Eigentlich  immer  mißlingt  die  Handhabung  der  Pinzette  nur  hei 
gehtäliten  Staren  mit  verhältnismäöig  viel  Rindenmasbe,  ebenso  bei  solchen 


Flff.HI. 
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tti  Bit»  beiden   KapseUipiwn.  Die  g«- 

etrjc1i4^]ttf  ItiQiv   neiigt  di«   Bswegiuig 
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mit  flüssiger  Rinde  (Morgagniscbe  Stare).  In  diesen  Fällen  empfiehlt  es 
sich  daher,  von  vorneherein  zum  Häkchen  oder  zur  Fliete  zu  greifen. 
Solche  Fälle  werden  jedoch  mit  Vorteil  nicht  der  einfachen,  sondern  der 
kombinierten  Extraktion  unterworfen. 

In  Fällen  von  sehr  dichter,  sich  als  heller,  pupillengroßer  Fleck 
darstellender  Kapselverdickung  bei  schon  mehr  oder  weniger  regressiven 
(sogenannten  überreifen)  Staren  gelingt  oft  die  Extraktion  der  ganzen 
Linse  in  der  Kapsel  mit  der  gerieften  Pinzette,  wovon  noch  später  die 
Rede  sein  wird. 

ill.  Akt.  Entbindung  der  Linse. 

Um  nun  die  Linse, auszutreiben,  läßt  man  den  Kranken  nach  abwärts 
blicken,  nachdem  man  in  die  nasenwärts  befindliche  Hand  eine  Kniespatel, 
in  die  andere  einen  DaviellöflFel 
genommen  hat.  Der  Gehilfe  hebt 
den  Lidhalter  gut  empor  und  zieht 
mit  der  anderen  Hand  das  obere 
Lid  in  der  Mitte  hinauf. 

Man  drückt  nun  mit  dem 
LöflFel  sanft  den  oberen  Wundrand 
nieder,  wobei  der  Löflfel  parallel 
zur  Wunde  angelegt  wird  (vgl. 
Fig.  64),  während  die  am  unteren  Fig.  «4. 

TT'    .  1  •  Entbindang  der  Linie  daroh  du  StarnnanöTer. 

LimbUS     angelegte     Kniespatel     mit     Qa«re  Erweiternng  der  Papille  and  Erscheinen  des 
-,_,.-  _  _  _  Tx        ^  Linsenrandes  unter  dem  oberen  Papillarrande. 

allmählich    nachlassendem  Drucke 

langsam  auf  der  Hornhaut  emporgeschoben  wird. 

Die  Linse  soll  nun  in  folgender  Weise  austreten.  Zuerst  muß  sie  um 
ihre  wagrechte  Achse  eine  Drehung  machen,  so  daß  ihr  oberer  Rand  zum 
oberen  Pupillenrand  gelangt.  Da  die  Linse  hierbei  etwas  nach  oben  drängt, 
so  zieht  sich  der  obere  Pupillenrand  ebenfalls  nach  oben,  so  daß  er  schon 
durch  eine  geringere  Vorwärtsneigung  des  oberen  Linsenrandes  erreicht 
wird,  als  wenn  er  in  seiner  natürlichen  Lage  wäre.  Die  dazu  nötige  Nei- 
gung beträgt  30—40®.  Dadni^h  hebt  sich  auch  der  Homhautlappen  empor, 
so  daß  die  Wunde  stark  aufklafft. 

Sobald  der  obere  Linsenrand  am  oberen  Pupillenrand  sichtbar  ge- 
worden ist,  genügt  eine  leichte  Verstärkung  des  Druckes  der  Kniespatel 
nach  hinten  und  oben,  um  die  Linse  durch  die  Pupille  in  die  vordere 
Kammer  und  in  die  Wunde  zu  treiben. 

Dabei  wird  die  Pupille  in  querer  Richtung  immer  mehr  verbreitert, 
so  daß  sie  in  ein  wagrecht  liegendes  Oval  umgewandelt  wird.  Die  Linse 
schiebt  sich  währenddessen  an  der  Hinterfläche  des  emporgehobenen  Hörn- 
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haiitlappenö    nach    vorne    und   aufwärts.    Dabei  schmieg:!    sich    der   oln^re 
Absrlmitf  der  Iris  mit  seinem  Pupillarteil  an  die  hintere  IJnsenHitfhe. 

Wie  der  größte  DurchniesHer  der  Linse  die  quer  auseinander  «^exerrte 
l*üpille  durehsehnitfen  hat,  legt  sich  die  in-Avischen  mit  ihrem  oberen  An- 
teil in  die  Wunde  getretene  Linse  zuriiek  auf  die  Iris  und  die  hintere 
Wundiippe,  Man  unterstützt  das  durch  leichten  Druck  mit  dem  Löifel  auf 
den  hinteren  Wundrand,  ja  wenn  die  Iris,  wie  es  zuweilen  der  F'all  ist, 
hierbei  die  Neigung  zeigt,  sich  in  die  Wunde  zu  ziehen,  schiebt  man  den 
Lnifel  mit  seiner  Spitze  ein  wenig  in  die  Kammer  vor,  um  die  Iris  zurück- 
zuhalten. 

Hat  sich  nun  die  Linse  nach  hinten  umgelegt,  dann  genügt  eine 
ganz  leichte  Schiebung  mit  der  »Spatel  nach  aufwärts»    um    sie  vollends 

auszutreiben.  Die  Iris  bleibt 
dabei  ruhig  in  normaler  Lage 
in  der  Kammer  (vgb  Fig.  Gä). 

Der  ganze  X'organg  spielt 
»ich  in  wenigen  Augenblicken  ab 
und  gelingt  bei  genügender  Schnitt- 
länge (Halbbogenschnitt)  ungemein 
leicht^  mit  ganz  geringem  Driicken 
auf  den  Augapfel,  leichter  als  bei 
der  Operation  mit  Iridektomie  und 
kürzerem  Schnitte,  Wegen  des 
leichten  Austrittes  der  Linse  strei- 
fen sich  auch  meist  viel  weniger  Rindenschollen  ab  als  bei  dieser  Ope- 
ration, so  daß  die  Pupille  oft  ganz  schwarz  erscheint.  Insbesondere  die 
seitliehen  und  unteren  Anteile  der  Rinde  bleiben  oft  im  Zusammenhang 
mit  dem  Kerne.  Sie  werden  durch  die  Kniespatel  sehr  leicht  mit  dem  Kern 
hinaufgeschoben,  was  man  beim  Aufvvärtsstreifen  der  Spatel  deutlich  ver- 
folgen kann. 

Der  beschriebene  Vorj^anitf  spielt  sich  hei  engerer  Wunde  (Drittelhogenscbnitt) 
sofort  etwuB  anders  ab.  Insbestmdcre  wird  die  Iris,  da  Hieh  der  obere  Linsrrjahschintt 
nicht  so  gMi  vorbeugen  kann,  kappeuartiiaf  mit  in  die  Wunde  getrieben  und  die  Iri» 
Ktreift  Kich  erst  außerUalh  der  Wunde  vom  oberen  Äquator  der  Linse  nucb  hinten  ab 
oder  sie  muü  mit  dem  Löffel  abgestreift  wenien,  da  sie  die  Linse  nicht  aut^treten  hißt. 
Die  i^iur^e  Pnpdle  muß  cbibei  viel  mehr  erweitert  werden,  es  trit4  nämlich  die  früher 
heschnebene  quere  Ausweitung  der  Fupdle  nirht  ein,  die  die  geringste  Erweiterung 
der  Pupille  diirstcUt,  die  für  die  gegebenen  Dimensionen  der  Linse  möglich  ist. 

Ist  die  Linse  au&^g:ctrctcn^  dann  wird,  wenn  dies  nicht  etwa  schon 
nach  der  KapselerÜtlnung  geschehen  ist,  der  Sperrtidhalter  entfernt. 

Das  Entfernen  des  Sf»errlidhalters  geschieht  so,  daß  der  Operateur 
ihn  mit  dem  Damnen  und  ZeigeHnger  der  nasenseitig  liegenden  Hand  an 
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den  GriflFen  zusammendrückt,  bis  sich  seine  Arme  berühren.  Dann  hebt  er 
mit  dem  Daumen  der  anderen  Hand  das  obere  Lid  aus  den  Haken,  worauf 
er  den  Lidhalter  auch  vom  unteren  Lide  abnehmen  kann.  Sowie  der  Sperr- 
lidhalter entfernt  ist,  darf  die  Lidspalte  immer  nur  in  der  Weise  geöflriet 
werden,  daß  zuerst  das  untere  Lid  gut  abgezogen  wird  und  daß  dann 
erst  das  obere  emporgezogen  wird.  (Es  gilt  das  auch  späterhin  für  den 
Verbandwechsel  und  das  Untersuchen  des  Auges  in  der  Heilungsperiode.) 
Denn  sonst  geschieht  es  leicht,  daß  der  Druck  des  unteren  Lides,  das 
noch  anliegt,  während  das  obere  gehoben  wird,  bei  einer  Zusammen- 
ziehung des  Lidschließers  (Blinzeln)  den  unteren  Homhautabschnitt  nieder- 
drückt, so  die  Wunde  zum  Klaffen  bringt  und  daß  dabei  der  vordrän- 
gende Glaskörper  die  Iris  zum  Vorfall  bringt,  ja  selbst  vorfallen  könnte. 
Nie  kann  das  bei  dem  früher  angegebenen  Verfahren  geschehen. 

IV.  Akt.  Säuberung  der  Wunde  (sogenannte  Toilette). 

Zurückgebliebene  Rindenschollen  entfernt  man  durch  sanftes  Streifen 
mit  dem  Kniespatel  oder  dem  Rücken  eines  Starlöffels.  Tritt  jedoch  die 
Iris  dabei  in  die  Wunde,  dann  schiebe  man  sie,  wenn  sie  nicht  beim  Nach- 
lassen des  Druckes  von  selbst  zurückschlüpft,  sofort  mit  der  Spatel  in  die 
Kammer  zurück.  Nur  wenn  die  Schollen  durch  das  Streifen  mit  der  Spatel 
durchaus  nicht  in  der  Wunde  rücken  (bei  stärkerem  Hornhautkollaps),  ent- 
ferne man,  wenn  es  angeht,  etwa  noch  in  der  Pupille  oder  vor  der  Iris 
sichtbare  Starreste  durch  Eingehen  mit  einem  Starlöffel.  Das  geschieht 
leicht,  indem  man  den  Löffel  (von  v.  Jaeger  z.  B.)  sanft  zwischen  die 
Scholle  und  Iris  oder  Pupille  mit  nach  vorne  gewandter  Höhlung  ein- 
schiebt und  sie  dann  unter  lindem  Anlegen  an  die  hintere  Hornhautfläche 
herausleitet. 

Statt  der  Instrumente  bediene  ich  mich  seit  längerer  Zeit  zum  Heraus- 
streifen der  Linsenschollen  der  Kuppe  des  Zeigefingers,  mit  der  diese 
Handhabung  viel  leichter  gelingt.  Natürlich  muß  der  Zeigefinger  trotz 
aller  Desinfektion  mit  einem  durch  Auskochen  sterilisierten  Kautschuk- 
kondom bekleidet  werden.  Es  ersetzt  dieses  Verfahren  das  alte,  aus  Gründen 
der  Aseptik  zu  verwerfende  Verfahren,  die  Ausstreifung  mit  dem  Lide 
durch  den  aufgelegten  Finger  vorzunehmen,  in  ganz  vorzüglicher  Weise. 
Die  breite,  elastisch-weiche  Fingerbeere  streift  viel  besser  aus  als  jedes 
Metallinstrument  (vgl.  Fig.  66). 

Die  Fingerlinge  werden  5  Minuten  lang  ausgekocht  und  dann  in  30prozentigem 
Karbolglyzerin  aufbewahrt.  Vor  dem  Gebrauch  nochmaliges  Auskochen  und  Abspülung 
in  Rt4>riler  Kochsalzlösung.  Man  tut  wohl  am  besten,  bei  jeder  Operation  einen  noch 
unbenutzten  Kondom  zu  gebrauchen. 
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Nnch  dem  Ausstreifen  der  Rt^ste  «mtfernt  man  ailtlillige  Bliitiijc^rinnsel 
von  der  Wunde  mit  der  ^«Tieften  Pinzette  oder  durch  Abwischen  mit  eiuein 
kleinen  feuchten  Tupfer.  Dana  lUftet  man  die  Wunde  mit  einer  feinen, 
noch  ungebrauchten  S|>atel  von  einem  Wnndwinkel  bit^  zmn  anderen.  f>abei 
werden  Rindentrüirnner  Bhit^erinnsel  oder  riguientscholicn  aus  der  Wunde 
gestreift,  ebenso  alltailige  Bindehautzipfelchen,  die  sich  etwa  in  die  Wunde 

eingerollt  haben.  Man  glättet  die 
Wunde  sehließhch  durch  Darüber- 
streichen jnit  der  Spatel  um. 

Voilrilhaft   ist   es  auch,   mit 
der  Spatel  die  Hornhautmitte  leicht 
zu    reiben ,    wodurch    eine  Zusam- 
menziehung des  Sphinkters  ausge- 
lößt  wird,    so  daß  eine  nicht  ganz 
rund    erscheinende    i'upille     lund 
wird.     Bei    stärkerer    Entrundung 
der   Pupille   muß   mit    der   Spatel 
in    die    Wunde    eingegangen    und 
die  Iris    gut    ausgebreitet    werden, 
indem   man  sie  vom  Rande  gegen 
die    Pupille    hinausstreift.      Uege- 
benenfalb    ist    mit     der     feinsten 
gt^zähnten  Irispinzette    einzugehen, 
die   Iris   zu  fassen  und  durch  An* 
ziehen   in  der  Richtung  gegen  die 
Mitte  auszubreiten  (MUllerK 
Man   läßt  endlich  den  Kranken  hinaufl>lickcn,  zieht  das  untere  Lid 
sanft  ab  und  träufelt  ein  bis  zwei  Tropfen   sterilisierter  Eserinirmung  ein. 
In  welchen  Fällen  trotz  beabsichtigter  einfacher  Operation  doch  vor 
oder  nach  dem  Linf^enaustritte  die  Irisausschneidung  zu  machen  ist,   vgl. 
irn  Abschnitte  über  Irisausschneidung. 


Fig.M.     ' 

Auiitrüifen  dtiT  Bosti)  mit  df^m  darc<h  den  Kant 
flchukkoD^oiii  bi-deckreti  Finger, 


Ausführung  der  StarauHÄiehuiig  mit  dem  peripheren  Lappemschuitte 
mit  Iridektoinie.  (Kombinierte  Extraktion,) 

Nach  Eröffnung  der  Kammer  durch  einen  Drittel- bis  Zwei- 
fünftelbogenschnitt  im  oberen  Hornhautraude  wird  ein  Stück- 
chen Iris  ausgeschnitten,  dann  die  Kapsel  eröffnet  und  der 
.Star  durch  Druck  aufs  Auge  ausgetrieben.  Nach  Entfernung 
der  Rindcnschollen  aus  der  Kammer  Säuberung  der  Wunde. 
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I.  Akt.  Führung  des  Schnittes. 

Dieser  kann  hier  kürzer  sein  als  bei  der  einfachen  Extraktion;  bis 
zum  45.  Lebensjahre  genügt  es,  ein  Drittel,  von  da  ab  zwei  Fünftel  des 
Homhautumfanges  abzutrennen.  Der  Schnitt  wird  auch  in  der  Homhaut- 
grenze  oder  0'25 — O'omm  dahinter  im  Lederhautrande  gelegt  und  im 
letzteren  Falle  mit  der  Bildung  eines  Bindehautlappens  verbunden.  (Vgl. 
Fig.  67.) 

IL  Akt.  Irisausschnitt. 

Der  Gehilfe  faßt  den  Sperrlidhalter  und  das  obere  Lid  genau  so, 
wie  dies  fUr  den  Akt  der  KapseleröflFnung  bei  der  einfachen  Extraktion 
geschildert  ist.  Der  Opera- 
teur nimmt  die  gezähnte 
Irispinzette  in  die  linke,  die 
Weckerschere  in  die  rechte 
Hand.  Er  holt  die  Iris,  in- 
dem er  die  linke  Hand  mit 
dem  kleinen  Finger  auf  die 
Stime  des  Kranken  stützt 
und  nun  die  Irispinzette  ge- 
schlossen, die  Krtlmmung  der 
Arme  nach  hinten  in  der 
Mitte  der  Wunde,  in  die  Kam- 
mer einführt.  (Vgl.  Fig.  68.) 
Er  öffnet  die  Pinzette  nur 
etwa  2mm  weit,  faßt  die 
Iris  in  der  Nähe  des  Pu- 
pillenrandes,  zieht  sie  nur 
wenig  vor  und  kappt  sie 
mit  der  an  der  Wunde  be- 
reit gehaltenen  Schere  dicht 
an  den  Wundrändern  unter 
leichtem  Andrücken  der  Sche- 
renblätter. Diese  müssen  hierbei  wie  bei  der  optischen  Iridektomie  radiär 
gehalten  werden,  um  ein  schmales,  parallelschenkliges  oder  spitzbogen- 
förmiges Kolobom  zu   erhalten.  (Vgl.  Fig.  69  und  70.) 

[Um  ein  möglichst  schmales  Kolobom  zu  erhalten  oder  besonders 
dann,  wenn  man  die  Iris  nur  radiär  einschneiden  will,  verwende  man  statt 
der  Irispinzette,  wie   bei  optischer  Iridektomie,  das  stumpfe  Irishäkchen.] 

Der  Bulbus  wird  hierbei  nicht  festgehalten  und  der  Kranke  blickt 
mäßig  stark  hinab. 

Ccerraak,  Die  aagen&rEtlichen  Operationen.  2.  Aafl.  n.  26 


Fig.  67. 
Führung  des  Schnittet  im  Lederhantrande. 


402 

Was  die  Haltun^^  und  Handhabim^  der  Irispinzette  \te^^,  des  TriK- 
häkchens]  und  der  Schere  anlangt,  so  verweise  ich  auf  das  bei  der  Iridek- 
tomie  darüber  Gesagte.  (VgL  IL  Bd.,  S.  207  und  222ft'0 

Wurde  mit  Bindebauttappen  operiert,  dann  muß  dieser,  bevor  man 
die  Pinzette  einführt,  auf  die  Hornhaut  heruntergeschhiicen  werden,  was 
man  gleich  mit  der  geschlossenen  Pinzette  tut. 

Sobald  die  Iris  al>f^eschnitten  ist  und  sich  die  Schenkel  und  das 
benachbarte  Irisge^vebe  nicht  sofort  in  ganz  tadellose  Laji:e  zurückziehen, 
ist  sofort  mit  der  Irisspatel  die  Rüeth^gerung  der  Iris  vorzunehmen. 

Jedenfalls  fitreift  man  mit  der  Irisspatel  üljer  die  obere  Hornhauthälfte, 

Ist  die  Irii^  an  einer  oder  beiden  Seiten  eingeklenunt.  so  stehen  die 
iMrertenden  Sphinktereeken  höher.  Besteht  die  Einklemmung  nur  auf  einer 


Fir«8.  Fig.«». 

Flg.  Sä.   Eiiig««hcin  mit  dor  Finxcini-  »um  Hol«in  dor  Iris 

Fjf .  (10    Abtr&gung  der  berTorgfizog^oen  Irii. 

Fig.  70.  RcgAlj^phtM  Kolobom. 


Fi«.  70. 


Seite,  dann  ist  der  Hohen^tand  der  einen  Ecke  sehr  auft^dllig,  besteht  sie 
aber  beiderseits,  dann  ist  der  Zustand  an  der  ovalen  Form  der  Tupille 
kenntlich. 

Noch  leichter  ist  natürlich  die  Einkleramuntj;  zu  erkennen,  wenn  ein 
Teil  des  Iris^ewebes  vor  der  Wunde  liep^t. 

Mim  nimmt  nun  die  tlache  Irisspatel  (I.  B^l.,  Fi^  31  a  u,  b)  und  jreht 
in  der  Hr»he  des  einen  Wundwinkels  ein.  Dabei  wird  die  Spatel  nicht  einfach 
vertikal  sondeni  etwas  scliief  einfreführt,  so  daß  die  Aelise  mit  dem  lot- 
rechten iMeridian  tler  Hornhaut  einen  spitzen  Winkel  bildet.  Dann  streift 
man  sanft  mit  der  Spitze  ^re^ren  die  Pupillenmitte  oder  Kololjomaehse,  so 
daß  man  den  KololKmjraud  ausf »reitet  (Vi^.  71),  In  eutspreehender  W^eiee 
wird  dann  am  anderen  Wundwinkel  verfahren.  Der  Vor^^^anji;  ist  stets  «o 
lan«?e  zu  wiederholen,  bis  die  Kolobomsehenkel  *:ut  lie;<en. 

Elwnso  ist  nach  dem  Austritte  des  Stares  uiul  na  eh  ilem  allfitlli^en 
Herausstreifen  der  Starreste  vorzugeben. 
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Wenn  man  diese  HandhabuDg  sorgfältig  und  in  der  angegebenen 
Weise  jedesmal,  so  oft  ein  Eintritt  der  Iris  in  die  Wunde  erfolgt,  sofort 
ausführt,  dann  hat  man  über  Einheilungen  der  Irissehenkel  und  daraus 
entstehende  Narbenektasien  (Staphylome  und  zystoide  Narben)  fast  gar 
nicht  zu  klagen.  Sie  können  dann  nur  mehr  infolge  von  nachträglichem 
Eintritt  der  Iris  in  der  Heilungsperiode,  also  infolge  von  Wundsprengungen 
vorkommen. 

Insbesondere  lege  ich,  wie  Alfred  Graefe,  Knapp  u.  a.,  großes 
Gewicht  auf  die  sofortige  Rücklagerang  nach  der  Irisausschneidung.  Meist 
wird  dann  die  Iris  weder  beim  Staraustritte 
noch  bei  dem  Herausstreifen  der  Starreste 
wieder  in  die  Wunde  getrieben.  Sofort  nach 
der  Ausschneidung  läßt  sich  die  Iris  aber 
stets  sehr  leicht  und  vollständig  rücklagem, 
was  jedoch  nicht  immer  gelingt,  wenn  man 
sie  vom  Augenblicke  des  Ausschneidens 
bis  zum  Schlüsse  der  Operation  darin  liegen 
läßt.  Das  dürfte  zum  Teil  daher  kommen, 
daß  die  in  der  Wunde  liegende  Iris  durch 
den  austretenden  Star  in  die  Wundwinkel 
hineingepreßt  wird,  wo  sie  eben  schon  an 
sich  viel  fester  eingeklemmt,  wird,  als  in 
den  mehr  mittleren  Teilen,  wo  sie  nach 
der  Ausschneidung  liegt,  und  weil  außer- 
dem das  im  Winkel  fest  eingeklemmte  Gewebe  wohl  durch  die  Stauung 
anschwillt  und  so  um  so  fester  haftet;  femer  weil,  wie  L.  Müller  dar- 
gelegt hat,  Kapselzipfel  die  Iris  in  den  Wund  winkeln  geradezu  festhalten 
können. 

Aus  diesen  Gründen  und  wegen  der  relativen  Kürze  des  Homhaut- 
schnittes  war  eben  früherer  Zeit  die  Iriseinheilung  in  einem  oder  beiden 
Wundwinkeln  viel  häufiger,  weil  man  der  Rücklagerung  zu  wenig  Auf- 
merksamkeit schenkte.  Teilweise  scheint  das  noch  immer  der  Fall  zu  sein, 
denn  man  hört  immer  noch  den  Vorwurf  gegen  die  Operation  mit  Irisaus- 
schneidung erheben,  daß  so  oft  zystoide  Vemarbung  oder  kleine  Staphy- 
lome in  den  Wundecken  entstünden.  Dieser  Vorwurf  ist  gewiß  nicht  ge- 
rechtfertigt. Ich  sehe,  seit  ich  die  Irisschenkel  immer  vor  der  Kapseler^ 
Öffnung  zurücklagere,  fast  nie  eine  Einklemmung  unmittelbar  nach  der 
Operation.  Mit  nahezu  typischer  Regelmäßigkeit  diktiere  ich  ins  Operations- 
protokoll am  Schlüsse  der  Operation:  „Schenkel  liegen  gut". 

Hie  und  da  beobachtet  man,  und  zwar  in  Fällen,  wo  der  Glaskörper 
etwas  vordrängt,  also  bei  prominenteren  Augen  und  bei  jüngeren  Personen, 

26* 


Fig.  71. 
Bttoklagemng  der  Kolobomschenkel. 
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daß,  obwohl  die  Sphinkterecke  gut  steht,  in  der  Iris  ein  der  änfieren 
Wunde  parallel  laufender,  etwa  1  mm  davon  entfernter  Streif  zu  sehen 
ist,  den  man  sieh  ver°:eblich  mit  der  Spatel  auszugleichen  bemüht.  Es 
rUhrt  das  daher,  daß  die  Iriöoberfläehe  rippenartig  zwischen  die  hinteren 
Wundlippen  ein  wenig  eingezwängt  ist.  Es  gleicht  sich  da^  in  der  Heilimgs- 
periode  oft  aus,  zuweilen  aber  bleibt  eine  Anlötung  bestehen.  Man  sieht 
dann,  daö,  wenn  man  den  Kolobomschenkel  von  der  Hphinkterecke  gegen 
die  Peripherie  hin  verfolgt,  er  am  Hornhautrande  nicht  zurücktritt,  also 
durch  einen  kleinen  aber  merklichen  Zwischenraum  von  der  Hornhaut- 
grenze getrennt  ist,  sondern  daß  er  sich  dort  anlegt.  Das  führt  aber  nicht 
zur  Bildung  von  Ektasien  oder  irgend  welcher  Unregehnäßigkeit  der  Narbe, 
wenn  nicht  eine  Wundsprengung  dazwischen  kommt. 


III.  Akt.  Eröffnung  der  Kapsel 

Da  hier  die  Iris  entßprechend  der  Wundmitte  fehlte  so  ^st  die  Er- 
öfiiiung  der  Kapsel  mit  der  Pinzette  sehr  erleichtert.  Hier  ist  aber  die 
größte  Vorsicht  notwendig,  keinen  in  die  Wunde  ziehenden  Kapscizipfel 
zu  bilden,  was  gerade  bei  der  Handhabung  der  Pinzette  leicht  geschieht 
(L.  Müller).  Faßt  man  nämlich  die  Kapselfalte  von  rechts  und  links  zu- 
sammen und  zieht  dann  nach  oben,  dann  reißt  sie  zunächst  unten  ab, 
aber  oben  nicht;  es  entsteht  ein  zungenartiger  Stiel,  da  hier  der  Papillär- 
rand  nicht  hemmend  vorliegt  und  dieser  wird  in  die  Wunde  gezogen,  ohne 
daß  man  ihn  sieht.  Erfahrungsgemäß  reißt  er  dann  erst  ab,  aber  nicht 
an  der  Linse,  sondern  dicht  an  der  Pinzette,  und  nun  liegt  er  in  der  Wunde 
und  rollt  sich  nicht  auf,  wie  das  regelmäßig  bei  der  einfachen  Extraktion 
geschieht.  Der  austretende  Starkern  treibt  diese  Zunge  noch  weiter  in  die 
Wunde  und  gewöhnlich  in  eine  Wundecke,  weil  er  meist  schon  von  vorne- 
herein der  einen  näher  liegt.  Die  meisten  Operateure  verrichten  die  Kapsel- 
ausreißung  mit  der  rechten  Hand,  wie  dies  auch  oben  geschildert  wurde, 
und  so  ziehen  sie  die  Pinzette,  wenn  sie  sich  vor  dem  Kranken  befinden, 
am  rechten  Auge  näher  am  nasalen ,  am  linken  Auge  näher  am  teoiporalen 
Wundwinkel  heraus. 

Diese  Gefahr  läßt  sich  aber  ganz  vermeiden,  wenn  man,  wie  schon 
früher  geschildert,  die  Pinzette  nach  dem  Schlüsse  nicht  sofort  nach  oben 
zieht,  sondern  zuerst  ein  Stückchen  nach  unten  schiebt.  Dadurch  reißt  die 
Kapselfalte  zunächst  oben  ab. 

Mit  Vorteil  dürfte  hier  L.  Müllers  Kapselpinzette  [s.  l^lg.  66,  l.  Bd.,  S,  31] 
gebraucht  werden,  obwohl  mir  persönliche  Erfehrung  über  dieses  Instrument 
abgeht.  Es  hat  zweifellos  den  einen  Vorteil,  daß  es  die  Iris  nicht  mit- 
fassen  kann. 
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IV.  Akt.  Aastreibung  des  Stars. 

Sie  erfolgt  in  gleicher  Weise  wie  beim  einfachen  Verfahren,  doch 
tritt  hier  der  Star  mehr  gleitend  aus,  weil  eine  stärkere  Drehung  nm  seine 
wagrechte  Achse  nicht  nötig  ist.  Sobald  man  mit  der  unteren  Spatel  ein 
wenig  andrückt,  stellt  sich  der  Linsenrand  in  die  Wunde  ein  und  man  kann 
sofort  von  unten  nach  oben  anschieben.  Die  Kolobomränder  werden  dabei 
zur  Seite  geschoben  und  gelangen  in  der  Regel  nicht  in  die  Wunde.  Dies 
ist  nur  der  Fall,  wenn  diese  zu  klein  ist;  dann  liegen  die  Kolobomränder 
epaulettenf  örmig  auf  dem  Linsenrand,  halten  ihn  etwas  zurück  und  werden 
mit  dem  Emporsteigen  des  Kerns  in  den  Wundkanal  hinein  abgestreift 
(ausgebreitet).  Bei  großer  Wunde  gleiten  sie  sozusagen  zu  beiden  Seiten 
vom  Linsenäquator  ab.  Der  Star  macht  hier  eine  größere  Drehung  um  die 
wagrechte  Achse  und  so  liegen  die  Verhältnisse  mehr  so  wie  bei  einfacher 
Extraktion.  Bei  enger  Wunde  drängt  er  aber  sofort  in  frontaler  Ebene 
nach  oben  und  schiebt  so  die  Iris  vor  sich  her  in  die  Wunde  hinein. 

V.  Akt.  Säuberung  der  Wunde. 

Die  Austreibung  der  allenfalls  vorhandenen  sichtbaren  Rindenreste 
ist  hier  gegenüber  der  einfachen  Extraktion  sehr  erleichtert  und  ohne 
Heraustreibung  der  Iris  zu  bewerkstelligen.  Im  übrigen  wird  geradeso  vor- 
gegangen, wie  oben  geschildert  ward. 

Ist  die  Iris  eingeklemmt,  dann  streift  man  die  betreffende  Irispartie 
in  der  früher  geschilderten  Weise  zurück. 

Mißlingt  das,  dann  faßt  man  die  Iris  in  der  Wunde  mit  der  feinen 
gezähnelten  Irispinzette  und  zieht  sie  in  schräger  Richtung  gegen  die 
Pupille  hinein.  Versagt  auch  das,  dann  suche  man  die  Wunde  mit  der 
feinen  Pinzette  bei  scharfer  fokaler  Beleuchtung  sorgfältigst  auf  Kapsel- 
zipfel, zumal  in  dem  Wundwinkel,  wo  die  Elinklemmung  besteht,  ab.  Zu- 
weilen gelingt  es,  einen  solchen  zu  finden  und  herauszuziehen. 

Wenn  auch  dann  die  Iris  nicht  zurttckgelagert  werden  kann,  dann 
faßt  man  den  eingelagerten  Teil  mit  der  Irispinzette  und  schneidet  ihn 
aus.  Besser  ein  größeres  Kolobom  als  eine  Iriseinheilung. 

Zu  dieser  Ausschneidung  kann  man  einen  Tropfen  sterile  Kokain- 
lösung auf  und  in  die  Wunde  fallen  lassen. 

Bei  unruhigen  Kranken  ist  aber  alles  das  unausführbar.  Man  muß 
da  die  Iris  einheilen  lassen. 

Verband  nach  den  Lappenextraktionen.  Bei  offener  Wundbehandlung: 
Man  weist  den  Kranken  an,  die  Augen  leicht  geschlossen  zu  halten  und 
sucht,  während  ein  Gehilfe  den  Kopf  noch  festhält,  ein  passendes  Schutz- 
gitter aus.  Dieses  wird  nun  angelegt  und ,  während  ein  Gehilfe  den  Kopf 
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des  Kranken  etwas  hel»t,  werden  die  oberen  Bänder  hemnigele<2:t ,  unter 
die  Haften  eingesehoben  und  sodann  vor  dem  Nasenaussehnitte  jLceknüpft. 
Ein  Gehilfe  hat  inzwischen  die  beiden  unteren  Bänder  unter  dem  Kopf 
gekreuzt,  m  daß  sie  sofort  naeh  den  oberen  gefaßt,  unter  die  Haften  ge- 
lebt und  geknüpft  werden  können. 

Weiin  der  Kopf  des  Kranken  zum  Knüpfen  der  Bänder  gehoben 
wird,  soll  von  einer  Warteperson  der  kleine,  harte,  keilfönni^e  Kopfpolster 
entfernt  werden,  der  nur  während  der  Operation  benätzt  wird. 

[Wird  nicht  „offen"  naehbehandelt,  so  legt  man  auf  die  leicht  ge- 
schlossenen Lider  beider  Augen  einen  triefend  nassen  Gazestreiien  (naß, 
da  sich  diese  inniger  anschmiegen  und  ein  öfliien  des  Auges  unter  dem 
lockeren  Verbände  unnHlglich  machen)  und  einen  lockeren  Wattebauschen, 
darüber  einen  4  cm  breiten  Heftptlasterstreifen  von  ^5ehläfe  zu  Hehläfe^  ohne 
auf  die  Augen  einen  Druck  auszutiben.] 

Üble  Zußlle  während  der  Operation,  Im  allgemeinen  war  schon  Bd.  II, 
S.  28 — ^34  von  jenen  äblen  Zutiillen  die  Eede,  die  bei  allen,  die  Kammer 

eröflnenden  Schnitten  vorkommen.  leh  will  sie  hier  nochmal??  kui'z  auf- 
a^hlen  und  nur  Ijei  einzelnen  Bemerkungen  hinzufügen,  die  sich  l>esonderß 
auf  die  Starextraktion  beziehen.  Hierauf  soll  noch  von  jenen  die  Rede 
sein,  die  in  der  Einleitung  überhaupt  noch  nicht  erwähnt  wurden.  Es 
kommt  vor; 

I,  Hornhautkollaps  (vgl  Bd.  II,  S.  28).  Außer  den  gewöhnlichen 
ErBcheinungen  des  Hornhautkollapses  gibt  es  auch  Fälle,  wo  ohne  sichtbaren 
Gla8k{iq>erverlüst  der  ganze  Bulbus  in  einer  geradezu  erseh  reckenden 
Weise  zusammenßillt.  Die  l^rsaehe  dies^er  Erscheinung  ist  nicht  aufgeklärt, 
Chodin»),  der  zwei  solche  F'älle  beobachtete,  will  sie  mit  angeborenem  (?) 
EHastizitätsmangel  und  besonderer  Dünne  der  Sklera  erklären,  Äbnliches 
beobachtete  Hoor*)  bei  einem  Bulbus,  der  allerdings  eine  atrophische 
Irie,  Vertiefung  der  Kammer  und  Irisschlottem  zeigte. 

Man  wird  in  solchen  Fällen  eine  Atrophie  des  Glaskörpeigewebes 
annehmen  müssen,  so  daß  der  61asköri>erraum  wesentlich  nur  von  Flüssig- 
keit gefüllt  ist,  die  nach  der  Entleerung  des  Kammerwassers,  durch  die 
(auch  atrophische)  Zonnia  filtriert  und  unbemerkt  durch  die  Wunde  aus- 
sickert. Die  Entfernung  der  Linse  wird  in  solchen  Fällen  sehr  ei'schwcrt, 
da  gar  kein  Antrieb  von  hintenher  besteht.  Man  greift  da  am  besten  so- 
fort zu  Löffel  oder  Schlinge  oder  Rcisingers  Zange. 


')  Chodin,    Über  eine  seltene  Komplikation   bei  der  ?5taroperatjon.    V.  KongreB 
rnsgisohen  Är2t<j  in  Petersburg.  Westnik  opbthalm.,   1894^  XI,   »S.  78. 

*)  HooT,  Über  Komplikationen  bei  der  St&rextraktion.  Zeitschr.  T  Ati^nheilk.,  113 
IV.  S.  22. 


407 

[In  jüngster  Zeit  hat  Axenfeld^  die  Frage  nach  der  Ursache  des 
Homhautkollapses  neuerlich  angeschnitten;  er  mißt  dem  Kokain  hierbei, 
als  hemmend  auf  die  Sekretion  von  Kammerwasser  und  in  den  Glaskörper 
übertretender  Flüssigkeit  wirkend,  eine  Mitschuld  bei.  Daß  die  Rigidität 
der  Sklera  eine  große  Rolle  spielt,  ist  zweifellos.] 

2.  Eintritt  von  Luft  in  die  Kammer  (vgl.  Bd.  II,  S.28). 

3.  Blutung  (vgl.  Bd.  II,  S.  29).  Gewöhnlich  genügt  es,  bei  etwas 
stärkerem  Bluterguß  in  die  Kammer,  ihn  mit  der  Spatel  oder  einem  eis- 
kalten Tupfer  aus  der  Kammer  herauszustreifen  und  den  Wiedereintritt 
durch  Kompression  der  Äugapfeloberfläche  mit  einem  eiskalten  Tupfer 
durch  V« — 1  Minute  zu  verhindern. 

Die  früher  (Bd.  II,  S.  30)  mir  kurz  erwähnte  expulsive  Blutung  erfordert  hier 
eine  eingehendere  Besprechung,  weil  sie  am  häufigsten  bei  oder  nach  Staroperationen 
vorkommt;  allerdings  wird  sie  auch  nach  anderen  Operationen,  besonders  nach  Glaukom- 
iridektomien  beobachtet. 

Diese  Blutung,  die  früher  als  „schwere",  „essentielle",  „retrochorioideale"  Blutung, 
ja  hämorrhagische  Katarakte  bezeichnet  ward,  für  die  Terson*),  den  trefflichen  und 
für  das  Wesen  des  Vorganges  bezeichnenden  Ausdruck  „expulsive**  gewählt  hat,  stellt 
sich  während  der  Operation  oder  in  unmittelbarem  Anschluß  daran  oder  erst  später  — 
bis  zu  einigen  Tagen  danach  —  ein. 

Der  Kranke  fühlt  einen  plötzlich  auftretenden,  heftigen  Schmerz  im  Auge  oder 
er  hat  das  Gefühl  von  Spannung  darin  oder  er  spürt  eine  starke  Hitze,  Blutwallung 
gegen  das  Auge.  Sehr  oft  tritt  Erbrechen  ein,  ja  Berry')  beobachtete  sogar  das  Auf- 
treten epileptischer  Anfälle.  In  mehr  schleichenden  Fällen  kann  auch  jede  Empfindung 
auf  Seite  des  Kranken  fehlen.  Das  Auge  wird  hart,  die  Wunde,  die  noch  offen  ist  oder 
leicht  gesprengt  werden  kann,  wird  auseinander  gedrängt  und  in  sie  treten  gleichzeitig  mit 
dem  sich  entleerenden  und  zu  einem  dicken  Klumpen  gerinnenden  Blute  Glaskörper 
und  Teile  der  Netz-  und  Aderhaut. 

Das  erste  Anzeichen  während  der  Operation  pflegt  ein  durch  die  übrigen  Neben- 
umstände ganz  unerklärtes  Aufklaffen  der  Wunde  und  Vordrängen  des  Glaskörpers  zu 
sein,  das  einen  veranlaßt,  sofort  den  Verband  anzulegen.  Aus  diesem  Grunde  wurde  an- 
fänglich von  einzelnen  geglaubt,  daß  der  Glaskörpervorfall  die  Ursache  der  Blutung  dar- 
stelle, während  in  Wirklichkeit  hier  die  Blutung  die  Ursache  des  Glaskörpervorfalles 
ist.  Zuweilen  ist  auch  sofort  nach  dem  Hornhautschnitte  eine  aus  der  Tiefe  kommende 
Blutung  als  erstes  Anzeichen  beobachtet  worden. 

Tritt  die  Blutung  erst  später  ein,  dann  findet  man  den  Verband  durchblutet, 
unter  ihm  Blut  heraussickemd  oder  rieselud.  Nimmt  man  den  Verband  ab,  dann  zeigt 
sich  nach  Öffnung  der  stark  vorgewölbten  Lider  ein  bis  augapfelgroßer  Blutkuchen,  an 
dem  die  mitausgetriebenen  inneren  Gewebsteile  mehr  weniger  deutlich  zu  erkennen  sind, 
der  mit  einer  Art  Stiel  durch  die  Wunde,  die  weit  aufklafft,  mit  dem  Binnenraume  des 
Auges  zusammenhängt. 

Bei  diesen  Blutungen  ist  das  Sehvermögen  stets  sofort  erloschen.  Die  wenigen 
Fälle,    wo  die  Erhaltung  eines  gewissen  Grades   von   Sehvermögen  angegeben  wurde, 


»)  Fußnote  2.  zu  H.  Bd,  S.  310. 

')  Terson,   sSar  la   pathog^nie  et  la  prophylaxie  de  Th^morrhagie  expulsive  aprös 
Textraction  de  la  cataracte.  Arch.  dophtalm.,  1894,  XIV,  pag.  110. 

')  Berry,    An  unusual  reenlt  of  cataract  extraction.  Ophthalm.  Rev.,  1891,  pag.  95. 
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sind  iMcht  zu  dem  strcDgen  Bilde  der  expuJsiven  Blutung  zu  rechnen»  sondent  Btellen 
vielleicht  nur  höhere  tJnide  gewöhnlicher  Blutungen  dar. 

Trotz  soriorfiiltig  tiugelejyrteii  Dmckverhandes  kann  ilie  Blutung  zuweilen  stunden-, 
ja  tagelau^  andauern  oder  sich  wiederholen^  während  ssie  in  anderen  Fällen  rasch  zum 
StillsttT-nde  kommt. 

Der  Ausgang  ist  höhergradige  Atrophie  (Schrumpfung)  des  Auges  oder,  ivo  sich 
eine  Eiterung,  insbeBondere  Panaphthulmie  entwickelt,  was  besonders  früherer  Zeit  häufig 
war,  Phthise  (schwielige  Verödung). 

In  differentialdiagni^^stischer  Beziehung  ist  es  wichtig  zu  wissen,  daß  es  starke 
Irishlutungen  gibt,  wohei  es  auch  zur  Bildung  eines  au  der  Wunde  hängenden  Blutklumpens 
kommt,  so  daß  dieser  Zustand  einer  expulsiven  Blutung  sehr  ähnlich  sieht.  In  diesem 
Blutkuchen  findet  sich  keiuesfails  Glaskörper,  der  bei  jeder  expulsiveu  Blutung  vor- 
handen sein  muß,  noch  weniger  andere  Binnengewebe  des  Auges,  die  Blutung  tritt  ohne 
Schmerz  ein,  der  Angapfel  wird  nicht  hart  und  das  Sehvermögen  ist  nicht  erloschen. 
Einen  solehtiri  Fall  hat  Diauonx')  beBchrieben. 

Niich  licn  bisher  vorliegenden  Untersuchungen ')  handelt  es  sich  bei  der  expul- 
siven  Blutung  um  eine  venöse  Blutung  aus  der  Aderhaut  in  ihr  Gewelie  und  zwischen 
sie  und  die  Lederbaut,  die  dann  die  Äderbant  durchbricht  und  so  nach  außen  gelangt. 
Weder  Blutung  aus  den  Ziliararterien  noch  aus  Retinalarterien  liegt,  wie  ursprünglich 
vermutet  wurde,  dem  typischen  Bilde  ssngrunde. 

Vielleicht  stellen  gewiiäse  Aderbantabhehungen,  die  sich  in  der  Heilunpperiode 
nach  eröffnenden  BulhuBoperationen  einstellen,  derartig  beginnende,  aber  üiH'h  recht- 
zeitig zum  Stillstände  kommende  Blutungen  dar.  In  einem  Falle  konnte  der  Operateur, 
der  die  sich  bildende  V*>n^cilbung  der  Aderhaut  v\äbrend  der  Operation  sah,  die  Vortreibung 
der  Binnengewehe  dadurch  verhindern,  daÜ  er  die  sich  vorwölbende  Aderhaut  sofort 
punktierte.  Ks  entleerte  sich  danach  eine  auffallig  dunkle  Blutmasse. 

Wiewohl  bei  den  auatomtschen  Untersuchungen  mitunter  auch  Veränderungen  der 
Aderhautgefäße  vorgefunden  wurden  (sackartige  Ausweitungen,  Entartungen  und  Infiltra- 
tionen der  Wand  an  den  Venen,  dann  sklerotische  Vorgänge  an  den  Arterieu  bei  all- 
gemeiner Arteriosklerose),  so  konnten  doch  solche  durchaus  nicht  in  allen  Fällen  nach- 
gewiesen werden.  Dafür  bestanden  wieder  in  anderen  Fällen  Umstände,  die  eine  Stauung 
im  Systeme  der  oberen  Hohlvene  herbeiführten;  so  in  dem  einen  von  S.  Bloom  mit- 
geteilten Falle  Sattlers  eine  Thrombose  der  Vena  pulmonaliiT  in  anderen  Fällen 
Husten^  starkes  Pressen  während  der  Operation^  tlherhaupt  Anstrengung,  ein  Cmitand, 
auf  den  besonders  von  manchen  Gewicht  gelegt  wird. 

*)  Dianuux,  Sur  une  forme  rare  d'hämorrhagie  apr^s  fop^ration  de  la  cataracte. 
Clin,  ophtalm,.  1898,  4  et  6,  pag.  66. 

^)  Uulke,  zitiert  Ann,  docuL,  189C,  CXYI ,  der  ein  1867  von  Büwmann  wegen 
©xpulsiver  Blntnng  enakleiertes  Auge  untersuchte.  —  Tan  Dayse*  Ann.  d'ocnl.,  1882»  XC, 
pag.  9.  Mitgeteilt  von  Warlcimont  in  der  Arbeit:  De  Ihi-inorrhagie  Consta tive  k  l'extrac- 
tion  de  la  cataracte.  —  Fieuzai^  H^morrhagies  conseculives  ä  l'extraction  de  la  cataraote. 
Bali,  et  Mem.  de  la  soc.  fran^.  de  rophtalm.,  1884,  IT  nnn^e,  pag.  14L  —  Dufonr,  D«  la 
cataracte  hemorrhagiqne.  Bull,  et  Mem.  de  la  soc.  fran^\  d'ophtalm. ,  1886,  IV  ann^, 
pag.  76.  —  Fage,  Cuntributions  a  Tetiido  dos  hemnrrhagies  intraoculaires  consecutives  ä 
rextraction  de  la  cataracte.  Afch.  d'ophtalm,,  1889,  IX,  pag.  351.  —  Ter  sein,  Sur  la  pathu- 
g^nie  et  la  prophylaxie  de  Thi^niorrhagie  expulgive  apre.s  Tup^ration  de  la  cataraote.  Arch. 
d'uphlalm.,  1894,  XIV,  pag,  110.  —  Fromaget  et  Cabannes,  De  rh^morrbagies  intm- 
riciöaires  expulsives  cansCtntrves  a  l'extraction  de  la  cataracte.  Ann.  d'ocul. ,  1896 ,  CXVI, 
pag.  118.  —  S.  Bloom,  üher  die  Ketrochorinidealblutungen  nach  Starextraktionen.  Archiv 
f.  Ophthalm.,  1898,  XLVI,  L  S*  184.  —  Go^owin,  Sur  l'hemorrhagie  intraoenlair«  expul* 
sive.  Clin,  ophtalm.,  1898.  Nr.  17  et  18  und  nphthalm.  Klinik,  1899,  Nr.  1  u.  2. 
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Jedenfalls  ist  zu  berQcksichtigen ,  daß  es  eine  EigentOmlicbkeit  der  venösen  Ge- 
fäße ist,  daß  sie  auch  ohne  eine  nachweisbare  Veränderung  bei  erhöhtem  Blutdrucke 
bersten  können,  und  begreiflicherweise  wird  das  dann  um  so  eher  geschehen  können, 
wenn  sie  Wandveränderungen  erlitten  haben. 

Damit  stimmt  überein,  daß  solche  operative  Blutungen  insbesondere  auch  bei  und  nach 
Glaukomoperationen  beobachtet  werden.  Doch  setzen  sie  durchaus  nicht,  wie  anfänglich  viel- 
fach geglaubt  ward,  auch  in  den  anderen  Fällen  einen  erhöhten  Binnendruck  im  Auge  voraus. 

Die  expulsiven  Blutungen  sind  schon  von  Jäger  und  v.  Graefe  beobachtet 
worden.  Sie  sind  glücklicherweise  recht  selten.  So  hat  v.  Wecker  unter  3000  Opera- 
tionen nur  8  gesehen  (=  0-267o);  Landrau  gibt  4  unter  2000  (=  0-2Vo)  Operations- 
fälle an;  [Gu^rin*)  dagegen  berechnet  nach  statistischen  Zusammenstellungen,  daß  auf 
1000  Extraktionen  eine  expulsive  Blutung  entfällt  (0-1%).] 

Sattler*)  hat  darauf  aufmerksam  gemacht,  daß  diese  expulsiven  Blutungen  seit 
Einführung  des  Kokains  bei  der  Staroperation  häufiger  vorzukommen  scheinen. 

Tritt  eine  solche  Blutung  ein,  dann  versucht  man  ihrer  durch  bloßen  Druckver- 
baud  Herr  zu  werden.  Sind  schon  Binnenteile  vorgefallen,  dann  trägt  man  sie  ab. 
Trousseau')  rät  auch  eine  Naht  anzulegen;  [in  der  Tat  gelingt  es  dadurch  mitunter, 
soweit  der  Blutung  Herr  zu  werden,  daß  das  Auge  in  seiner  Form  erhalten  bleibt.]  Ist 
die  Blutung  l)esonders  stark  und  hartnäckig  und  kommt  durch  den  Druckverband  und 
die  allfällige  Wundnaht  nicht  zum  Stillstand,  dann  nimmt  man  die  Enukleation  des 
Augapfels  [oder  die  Exenteration  von  der  Wunde  aus]  vor. 

Doch  ist  es  unnötig,  diese  in  allen  Fällen  anzuwenden,  wie  dies  früher  von 
manchen  Operateuren  anempfohlen  und  geübt  ward.  Es  geschah  dies,  um  der  sicher  er- 
warteten Pauophthalmie  zu  entgehen.  Allein  wir  sehen  heutzutage  nur  in  seltenen  Fällen 
PanOphthalmie  entstehen. 

Zeigen  sich  die  Zeichen  dieses  Leidens,  dann  macht  man  am  besten  die  Auswei- 
dung des  Augapfels  (vgl.  Bd.  1 ,  S.  467)  und  nicht  die  von  den  Franzosen  empfohlene 
Enukleation. 

Voraussehen  und  daher  vielleicht  verhüten  läßt  sich  dies  traurige  Ereignis  nur 
in  jenen  Fällen,  wo  es  bereits  an  einem  Auge  nach  einer  Verletzung  oder  Operation 
eingetreten  war,  wiewohl  der  Umstand,  daß  an  einem  Auge  eine  expulsive  Blutung  auf- 
getreten war,  kein  sicherer  Hinweis  ist,  daß  sie  auch  am  anderen  auftreten  müßte. 

Wir  haben  sonst  weder  am  Auge  noch  im  Allgemeinzustand  eines  Kranken 
irgend  einen  Anhaltspunkt  dafür,  daß  eine  expulsive  Blutung  entstehen  könnte.  Es  wäre 
ganz  irrig,  sie  etwa  bei  ausgebildeter  und  hochgradiger  Gefäßverkalkung  zu  erwarten. 
Ebensowenig  bietet  uns  anderci^eits  die  gelungene  Operation  an  einem  Auge  eine  Ge- 
währ, daß  nicht  am  anderen  expulsive  Blutung  kommen  könnte. 

In  der  Mehrzahl  der  Fälle  ist  sogar  das  zweite  Auge  nach  expulsiver  Blutung 
am  ersten,  ohne  Anstand  operiert  worden,  worauf  besonders  S.  Bloom  gewiesen  hat; 
allein  es  ist  doch  eine  Anzahl  von  Fällen  bekannt  gemacht  worden,  wo  auch  das  zweite 
Auge  durch  dasselbe  Ereignis  zugrunde  gegangen  ist.  Es  besteht  also  in  solchen  Fällen 
doch  eine  gewisse  Gefahr  für  die  Operation  des  zweiten  Auges. 

Wie  hat  jnan  sich  also  in  einem  solchen  Falle  zu  benehmen? 

Die  Vorschläge,  die  in  dieser  Richtung  gemacht  wurden,  beziehen  sich  auf  folgendes: 


*)  G  u  e  r  i  n ,  Contribation  k  l'^tnde  des  h^morrhagies  intraocolaires  expolsives  soavenant 
apr^s  loperation  de  la  cataracte.  Thöse  de  Bordeaux,  1907.  Ref.  Klin.  Monatsbl.  f.  Aagenheilk., 
1908   XLVI    1    S  327 

^)  Sattier,  Zusatz  zu  S.  Blooms  Arbeit.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1898,  XLVI,  1,  S:  235. 

')  Trousseau,  a.  a.  O. 
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1 .  Die  B e  h  a  11  d  1  u  n  ^r  J  p  r  vermuteten  D  i  s  p  u  8 1 1  i  o  ei  de»*  K ranken  durch  Be- 
handlung der  Gefüßsiklerose ,  iülfüllipfer  Kreislaufstörungen,  Herzerkrank ungeix  uaw.  So 
i*inpfjehlt  fiotowin')  ak  vorhereifonile,  allgomeine  Kur  strenge  Diüt,,  Minemlwlisser, 
Jod;  ehoui^c)  Terson-)  lani^e  Zeit  vor  der  Operatimi  Jod  und  blnttlruek herabsetzende 
Mittel:  entsprediende  Diät,  wenig  Getränk,  Purgieren,  Tinctura  veratri  vindis  10  bi» 
20  Tropfen  täglich,  Mittag  und  Abeud  genommen,  zur  Herahsetzung  de»  arteriellen 
Druckes,  für  die  Nacht  t'hloraJ. 

Abadie')  schlagt  vor,  subkutane  Ergotininjektionen  in  die  Schläfe  ssu  machen, 
und  zwar  wrüireud  der  ersten  Tage  und  weit^^ns  die  Kompression  der  Karotis  auf  der  zu 
operierenden  Seite  durch  24  Smuden. 

2.  Die  Art  der  Au«f  (Ihrung  der  Operation. 

a)  Verrichtung  einer  sogenannten  präparatonsehen  Iridektomie  *) ,  dann  später 
erBt  die  Ansfiihruiig  der  Extraktion.  Doch  Bind  Fälle  mitgeteilt  worden,  wo  trotz  vorher- 
gegangener Iridektomie  die  expulsive  Blutung  doch  eintrat.*) 

[In  jüngster  Zeit  hat  auch  wieder  TopolauRki*)  einen  Fall  mitgeteilt,  in  4eni 
bei  einfacher  Iridektomie,  allerdiogs  bei  Glaukom »  eine  expulsive  Blutung  eintrat.] 

b)  DiszisBion  mit  nachfolgender  Punktion  (Lanzenextraktion).  Peirone^)  berichtet 
über  zwei  so  operierte  Fälle  Peschels,  Die  DisziBsion  eines  reifen  Altersstars  »ei  viel 
weniger  zu  fiirchteu  als  die  eines  nicht  reifen.  Die  ganze  verhärtete  Lin^e  verwandle 
sich  nach  wenigen  Tagen  in  eine  flüs^sige  Masse,  Dann  kann  die  Entleerung  durch  den 
kleinen  flachen  Ijatizenschnitt  vorgenommen  werden,  bei  dem  eine  Austrcilamg  durch 
Blutung  nicht  vorkommen  könne. 

V.  Wecker*)  will  eine  Sphinkterektomie  mit  komealem  Schnitte  vorausschickeu 
und  dann  nach  Diszission  des  Stars  allmählich  extrahieren  {wie  bei  MyopieK 

[Daß  ich  auf  Grund  meiner  Erfahrungen  die  Diszij^ion  bei  jeder  Katarakt  eines 
älteren  Individuums  für  gefährlich  halte,  ist  oben  Bd.  11^  S,  344,  uähei  au^gefCdirt.  Ich 
könnte  mich  daher  um  so  weniger  entschließen,  ein  Auge,  das  voraussichtlich  nicht  noi^ 
male  BlutgefäÜe  besitzt,  dieser  Operation  zu  unterwerfen] 

cj  Reklination,  Di  eses  verlassene  Verfahren  wurde  schon  von  W  a  r  1  o  ra  o  n  t ") 
in  Aussicht  genommen  und  von  Willot^*'),  Valude*'),  Truc''),  Holth  '*).  [Axenfeld] 
u.  a.  (S.  11,  Bd.,  S,  310j  empfohlen  und  zum  Teil  auch  ausgeführt, 

»)  1.  a,  0. 

»)  a.  a.  O. 

*}  Ab  adle.  Balh  et  M^m.  de  la  soc.  fran^.  dophtalm.,  1884^  pag.  143. 

*}  Simi,  Emoragia  intraocnlare  duopo  Testrazion«  della  cütaratta.  ßolh  docul.,  1888. 
pag.  153. 

^)  Gasparrini,  Emoragia  conaecativa  ad  ablazione  di  cataratta  e  succ4^8siva  ^ari- 
Äiane  spontanea  in  amhi  gli  occhi.  Ann.  di  ^ttalmoh^  1894.  XXIII,  pag.  270.  —  v.  Dayge, 
a.  a.  0,  -—  Baker,  Intraocular  haemorrhage  afler  cataract  extraction.  Ophtbalm.  Rev,,  1899» 
pag.  351 

•)  Topülanski,  Die  Operation  des  Glankoma  absolatnm  etc.  Zeitschr.  f.  A«g«nheilk., 
1906,  XIV,  S.  420). 

')  Peirone,  Beitrag  znr  Therapie  und  Prophylaxe  der  expnlsiven  Hämorrhagie  bei 
der  SUrextraktioQ.  Arch.  f.  Augenheilk.,   1899.  XXXVIII»  S.  163, 

')  V.  Wecker,  Ball,  et  Mem.  de  la  soc.  franv-  d'uphtalm.,  1902,  pag,  402. 

*)  a.  a.  0. 

*")  Willot,  De  la  cataracte  h^^morrhagiqoe.  Thfee  de  Paris,  1891. 
*M  Vainde,   H^morrhagie   expnlsive  aprfes   Textraction   de   ta    cataracte,   reolinaison 
dn  cristallin  d'autre  twil.  Ann,  d'ocalist,,  18^*9,  CXXIj  pag.  33. 

")Truc,  Denx  cas  d^ahaissement  de  la  cataracte.  f'ongr.  Internat,  d'opbtalm., 
1900,  4  aoüt. 

'')  Holth,  Kan  reclinatio  cataractae  ogsaa  nntildags  have  aiue  indieationerV  Norsk. 
Mag.  f.  lägevidenak.,  liH)l»  pag.  447. 
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Doch  glaubt  Terson^)  wohl  mit  Recht,  daß  man  zu  den  üblen  Aussichten  der 
Kranken  nicht  auch  noch  die  Gefahren  der  Starversenkung  hinzufügen  soll. 

Ich  halte  folgendes  Vorgehen  bei  Extraktion  eines  Auges,  dessen  Partner  an 
expulsiver  Hämorrhagie  verloren  gegangen,  für  angezeigt: 

1.  Diätetische  Vorbereitung  des  Kranken,  wie  sub  1.  angegeben;  insbesondere  ist 
auf  die  Höhe  des  Blutdruckes  zu  achten. 

2.  Gründliche  Entleerung  des  Darmkanales  am  Tage  vor  der  Operation. 

3.  Extraktion  mit  kombiniertem  Lappenschnitte,  wobei  jedes  brüske  Vorgehen, 
jeder  stärkere  Druck  bei  Entbindung  der  Linse  tunlichst  vermieden  wird;  gerade  die 
Erfahrungen  bei  subkonjuktivaler  Extraktion  haben  gezeigt,  daß  stärkerer  Druck  zu  Ader- 
hautablösung disponiert,  und  es  erscheint  mir  wahrscheinlich,  daß  diese  ein  rudimentäres 
Stadium  der  expulsiven  Blutung  ist. 

4.  Nach  der  Extraktion  leichter  Verband  und  Hochlage  des  Kopfes. 
Jedenfalls  nehme  man  die  Extraktion  erst  vor,  wenn  die  Katarakt  total  („reif'') 

geworden  ist  —  nicht  sowohl  deshalb,  weil  sie  dann  doch  leichter  entbunden  werden 
kann,  als  aus  dem  Grunde,  weil  dann  der  Kranke  durch  die  Operation,  falls  wieder  die 
expulsive  Blutung  eintritt,   wenigstens  nichts  verliert,  wenn  er  vorher  schon  blind  war. 

4.  Eintritt  der  Iris  in  die  Wunde.  (Vgl.  Bd.  II,  S.  30  und  das 
Kapitel  über  Irisaussehneidung  weiter  unten.) 

5.  Glaskörpervorfall.  (Vgl.  Bd.H,  S.  31  flf.) 

a)  Der  Glaskörpervorfall  tritt  unmittelbar  nach  oder  schon  während 
des  Homhautschnittes  ein.  Die  Kammer  entleert  sich  nicht,  wobei  gewöhnlich 
dünnflüssige  Glaskörpermasse  bei  der  Wunde  ausfließt  und  der  Angapfel 
mehr  weniger  zusammenfallt,  während  die  Kammer  immer  tiefer  wird,  oder 
es  tritt  Vorfall  zäherer  Glaskörpermassen  mit  Irisvorfall  ein. 

Im  ersteren  Falle  erfordert  die  nun  jedenfalls  vorzunehmende  Iris- 
aussehneidung das  Fassen  der  Iris  mit  einem  stumpfen  oder,  wenn  dies 
versagt,  mit  einem  scharfen  Häkchen,  dessen  Stiel  man  ein  wenig  nach 
hinten  umbiegt.  Hierauf  holt  man  die  Linse  mit  Reisingers  Pinzette, 
indem  man  sie  geschlossen  und  flach  hinter  die  nach  hinten  und  unten 
gesunkene  Linse  einfahrt,  dann  mit  den  Spitzen  der  Häkchen  nach  vorne 
wendet  und  nun  aufgehen  läßt.  Sie  muß  so  tief  eingeführt  werden,  daß 
sich  ihre  Häkchen  in  der  unteren  Hälfte  des  Starkems  einhaken  können. 
Unter  sanftem  Druck  nach  vorne  geschieht  dies  und  hierauf  wird  die  Linse 
langsam  ausgezogen  —  meist  ohne  jeden  weiteren  Verlust  an  Glaskörper. 
Die  Handhabung  der  Reisingerzange  ist  im  übrigen  genau  so  wie  die 
der  Kapsel-  und  Irispinzette.  Um  hinter  den  Linsenrand  zu  kommen,  muß 
das  Werkzeug  durch  die  Wunde  steil  nach  hinten  geführt  werden. 

War  die  Iris  mit  dem  Glaskörper  vorgefallen,  dann  faßt  man  sie  mit  einer 
geraden  Irispinzette  und  trägt  sie  sammt  dem  Glaskörper  mit  der  Schere  ab. 

b)  In  gleicher  Weise  hat  man  sich  zu  benehmen,  wenn  der  Vorfall 
nach  der  regelrechten  Ausschneidung   der  Iris  bei  oder  nach  der  Kapsel- 

>)  a.  a.  0. 
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eröffnung  oder  endlich  beim  Versuche,  die  Linse  auszutreiben,  eintritt.  Ich 
halte  diesen  Vorgang  mit  der  Reisinge rzange  tür  den  schonendsten  und 
ziehe  ihn  dem  mit  einem  Löftel  oder  der  Hchlinge  vor,  den  z,  B,  Pagen- 
Stecher  empHehlt,  wenn  der  Vorfall  vor  EröifniLng  der  Kapsel  eintritt, 
nm  dann  die  Linse  gleich  in  der  Kapsel  zu  bekomiuen.  *) 

e)  Erfolgt  der  Glasköqieraustritt  erst  nach  der  Entbindung  der  Linse, 
dann  ist  sofort  der  Sperrlidhalter  zu  entfernen,  eine  in  der  Wunde  ein- 
geklemmte Glaskörperblase  allenfalls,  wenn  es  daa  Benehmen  des  Kranken 
gestattet,  mit  der  Schere  zu  kappen.  Dazu  nimmt  man  die  Schere  von 
V.  Wecker  oder  Louis  und  schneidet  mit  kurzen  Hchliigen  dicht  an  der 
Wunde,   ohne   etwa   den  Glaskörper  mit  einer  Pinzette  fassen  zu  wollen. 

Jedenfalls  muß  die  etwa  umgeknickte  Hornhaut  aufzurichten  verbucht 
werden.  Das  geschieht  so,  daß  man  mit  dem  Zeigefinger  der  linken  Hand 
das  untere  Lid  abzieht  ^  mit  einer  Kniespatel  den  Homhautlappen  sanft 
unter  das  obere  Lid  streift,  das  man  nun  sofort  mit  dem  sanft  aufgelegten 
Finger  am  Emporgehen  hindert, 

[Unter  Umständen  wird  sich  auch,  wenn  nicht  ein  Bindehautlappen 
beim  Htarschnitte  gebildet  wurde,  die  Deckung  der  Wunde  mit  Bindehaut 
empfehlen.  (S.  H,  Bd.,  S.  108.)] 

Öierauf,  wie  auch  sonst,  wenn  keine  Umklappung  der  Hornhaut 
besteht,  verschließe  ich  die  Lidspalte  durch  zwei  kreuzweise  aufgelegte 
Streifen  von  englischem  I*flaster.  Wer  das  für  im  Widerspruche  mit  der 
Aseptik  stehend  hält,  kann  nach  v.  Wecker*)  zwei  ungeföhr  1  cm  breite, 
sterilisierte  Tarlatan streifen  nehmen,  die  mit  Kollodium  auf  die  Stirne, 
Wange  und  Lider  aufgeklebt  werden. 

Sie  verhindern,  daß  beim  öflfaen  der  Lidspalte  die  Hornhaut  etwa 
wieder  umklappt  und  sich  zwischen  die  Lidränder  einklemmt.  Ich  ver- 
sehließe in  solchen  Fällen  auch  die  Lidspalte  des  anderen  Auges  mit 
englisehem  Pflaster,  damit  der  Kranke  nicht  dieses  Auge  ötlne,  und  m) 
durch  den  eynergischen  Zug  des  Levators  am  operierten  Auge  auch  die 
Lidspalte  dieses  zu  öffnen  versuche.  Darüber  lege  ich  dann  das  Gitter  an. 
Ein  drückender  Verband  ist  hier  wohl  unter  allen  Umstanden  zu  verwerfen, 

[VoiTsuziehen  ist  jedenfalls  ein  nicht  drückender  Binokulus.] 

Es  sind  nun  noch  jene  üblen  Zutlllle  zu  besprechen,  die  nicht  schon 
Bd.  H,  S.  28 ff.  erwähnt  wurden.  Es  sind  dies: 

6.  Ausreißen  der  Bindehaut  aus  der  Faßpinzette. 


M  I*  ügen  stech  er,  Praktische  RaLschläge  zur  Staraperiitifln  für  ungehende  Angoii* 
ärzte.   Klin.  Monatsbl.  f.  Augeoheük.,  18^,  XXXII,  8.  339. 

')  V.  W^  eck  er,  La  suppressioti  da  pansrment  des  op^res  de  cataraet«.  Arch.  d  ophtalm., 
19Üg,  XXII.  pag.  375. 
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Bei  älteren  Leuten  hat  die  Bindehaut  oft  eine  sehr  zundnge  Be- 
schaffenheit und  zerreißt  beim  Fassen  und  Anziehen  mit  der  Pinzette. 

Lästig  ist  die  dabei  eintretende  Blutung  und  Unterlaüfung  der  Binde- 
haut, die  allerdings  bei  Anwendung  von  Adrenalin  gering  ist.  Man  faßt^ 
wenn  dies  eintritt,  natürlich  eine  andere  Stelle  und  müßte,  wenn  das 
Ausreißen  immer  wieder  erfolgt,  entweder  zu  Pamards  Spieße  greifen, 
wenn  man  einen  solchen  vorgerichtet  hat,  oder  nach  guter  Kokainisierung 
mit  der  Faßpinzette  die  Sehne  eines  geraden  Augenmuskels  (des  Rectus 
internus)  packen,  wie  dies  Angelucci  bei  seinem  Extraktionsverfahren 
am  rechten  Superior  von  vornherein  tut.  [S.  diesbezüglich  auch  IL  Bd.,  S.  6.] 

7.  Zu  geringe  Schnittlänge.  Dieser  üble  Zufall  kommt  beim 
Halbbogenschnitt  nicht  vor,  weil  hier  die  Schnittlänge  immer  zureicht. 
Beim  Drittelbogenschnitt  (oder  gar  beim  Linearschnitte  nach  v.  Graefe) 
kann  es  aber  vorkommen.  In  diesem  Falle  nimmt  man  eine  kleine,  der 
Fläche  nach  gebogene  Schere  von  Louis,  am  besten  mit  abgerundeten 
Spitzen  und  verlängert  damit  den  Schnitt,  indem  man  das  eine  Blatt  an 
einem  Wundwinkel  flach  zwischen  der  Iris  und  Hornhaut  so  weit  einführt, 
als  es  nötig  erscheint  (lieber  etwas  weiter  als  zu  wenig)  und  dann  die 
Schere  kräftig  schließt. 

Bäuerleini)  ließ  sich,  um  den  Schnitt  sicher  12mm  lang  zu  be- 
kommen, am  Starmesser,  12  mm  unterhalb  der  Spitze,  eine  mattgeschliffene 
Stelle  anbringen.  Sobald  diese  die  Punktionsstelle  passiert  hatte,  machte 
er  die  Kontrapunktion. 

8.  Einführung  des  Messers  in  falscher  Haltung.  Es  kann 
vorkommen ,  daß  das  Messer  kontrapunktiert  hat  und  man  nun  erst  be- 
merkt, daß  statt  der  Schneide  der  Rücken  voranliegt.  Man  muß  sich  eben 
angewöhnen,  vor  Einführung  des  Messers  es  daraufhin  anzusehen  und  es 
sind  auch  die  Gehilfen  verpflichtet,  darauf  zu  achten  und  den  Operateur 
rechtzeitig  aufmerksam  zu  machen. 

Ist  die  Sache  trotzdem  übersehen  worden,  dann  kann  die  Stellung 
des  Messers,  wenn  es  schmal  ist  (v.  Graefes  Originalmesser),  noch  korrigiert 
werden,  indem  der  Operateur  den  Griff  um  seine  Längsachse  sehr  rasch 
um  180®  rotiert.  Es  gelingt  so  zuweilen  ohne  Kammerwasserverlust  durch- 
zukommen. Dann  kann  man  den  Schnitt  voUenden.  Fließt  aber  das  Kammer- 
wasser ab,  dann  muß  man  das  Messer  herausziehen  und  entweder  die 
Operation  auf  den  nächsten  Tag  verschieben,  was  immer  dem  Kranken 
gegenüber  mißlich  ist,  oder  den  Schnitt  mit  der  stumpfspitzen,  gebogenen 
(Exenterations-) Schere  vollenden. 


*)  Bäaerlein,  Bericht  über  100  Staroperationen  mittelst  peripheren  Linearschnittes. 
Bayrische  ärztl.  Intellig.-Bl.,  1878,  Nr.  9. 
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I ininer  muß  so  vorgegangen  werden,  wenn  man  ziemlich  breite  (traefe- 
niesser  !>enützt,  wie  ich  sie  z,  B,  gebrauche.  Da  ist  die  Wendung  des 
Messers  unmriglieh ,  weil  hierljei  immer  das  Kammerwasser  aUtiieöt  und 
auch  die  Wundränder  leicht  imregehnHLiig  zerschnitten  werden. 

IK  Anspießen  der  Iris,  (ileich  nach  dem  Einstieh  und  ehenso  vor 
dem  Ausstich  kann  es  liei  seichter  Kammer  geschehen,  daß  die  Messer- 
spitze die  Iris  anspießt.  Beim  Einstich  dari'  man  das  Messer  nicht  zurlick- 
ziehen,  weil  sonst  Kamnierwasser  ahflieüt,  die  Kammer  noch  seichter  wird 
und  man  dann  erst  recht  nicht  imstande  ist.  das  Messer  ohne  Zersehneidung 
der  Iris  vorzuschieben.  Man  schiebt  also  das  Messer  ruhig  weiter,  indem 
man  bloß  den  Griff  etwas  senkt,  wodurch  die  gehobene  Spitze  meist  rasch 
von  der  Iris  loskommt.  ^Sollte  das  nicht  geschehen,  <lann  tritt  el>en  das 
unter  10  geschilderte  Ereignis  oder  Dialyse  ein. 

Wird  die  Iris  unmittelbar  vor  dem  Ausstich  gespießt,  dann  kann 
man  ganz  ungescheut  etwas  zurückziehen,  denn  nun  ist  die  Einstich  wunde 
durch  die  überall  gleich  breiten  Anteile  der  KUnge  gestopft,  so  dat>  kein 
Kamm  er  Wasserabfluß  beim  Zurückziehen  ertblgt. 

10.  Vorfall  der  Iris  vors  Messer.  Je  seichter  die  Kammer  ist, 
je  länger  der  Schnitt  und  je  schmäler  das  Messer  ist.  desto  leichter  kommt 
es  vor,  daß  sich  durch  Abfluß  von  etw^as  Kammerwasser  der  noch  Über 
der  Schneide  liegende  Iristeil  vorwölbt  und  beim  Weiterschneiden  an-  oder 
abgeschnitten  wird*  Tritt  dieses  Vorlegen  der  Iris  ein,  so  schneide  man 
ruhig  weiter.  Es  laut  sieh  diis  Anschneiden  der  Iris  durch  nichts  vermeiden, 
und  die  Sache  hat  weiter  keinen  Schaden,  als  daß  eben  ein  Kolobom 
entsteht  auch  wo  man  es  etwa  nicht  beabsichtigt  hatte,  daß  dieses  Kololwjm 
meist  etwas  breiter  ist,  als  wenn  man  es  kunstgerecht  nach  dem  Ilorn- 
hautschnitte  mit  Pinzette  und  Schere  anlegt,  und  daß  seine  Ränder  ofl 
nicht  ganz  geradlinig,  sondern  leicht  unregelmäßig  werden.  Zuweilen  wird 
übrigens  nur  ein  dünnes  Stück  Iri&gew^elje  gekappt,  so  daß  keine  Lücke 
entsteht,  und  öfter  drückt  das  Messer  die  sich  vorlegende  Iris  doch  noch 
zurück,  ohne  daß  es  zum  Anschneiden  kommt.  Das  geschieht  tesondcrs 
bei  sehr  breiten  Messern^  weil  hier  nur  die  periphcrsten  Iristeile  vor  der 
Schneide  liegen,  sobald  das  Messer  den  Ausstich  gemacht  hat. 

Lästig  ist  nur,  daß  viele  Kranke  bei  diesem  Zufall  unruhig  werden, 
da  die  Iris  auch  bei  längerer  Kokainisiernng  nicht  unemptindlieh  winl.  Man 
muß  dann  besonders  beim  Vollenden  des  Schnittes  recht  langsam  vorgehen. 

Deis  losgeschnittene  Irisstück  wird  vor  der  Kapsclerotfnung  mit  der 
Irispinzette  herausgeholt. 

Bettremieux^  '^^i*  zur  Vermeidung  dieses  Zufalls  das  Messer  etwas 

^)  Bettremieux,  tine  niiiditic»tion  dn  coateaa  ä  caUract«.  Arch.  d*ophtaim.,  1889, 
IX.  pag.  7i>. 
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abgeändert.  Um  ein  schmales  Messer,  das  er  vorzieht,  benützen  zu  können, 
wurde  der  Querschnitt,  der  bei  den  gewöhnlichen  JGrae feschen  Stamiessem 
ein  gleichschenkeliges  Dreieck  darstellt,  so  gestaltet,  daß  es  ein  recht- 
eckiges Dreieck  bildet.  Die  KSeite  des  Messers,  auf  der  der  Rücken  den 
rechten  Winkel  zeigt,  nmß  der  Hornhaut  zugewendet  werden.  Man  muß 
deshalb  zweierlei  Messer  (für  rechts  und  links)  besitzen.  Sie  werden  mit 
einem  Sternchen  an  der  Seite  bezeichnet,  die  dem  Operateur  zugewendet  ist. 

11.  Irisablösung  (vgl.  Bd.  II,  S.  212). 

Beim  Fassen  und  Abschneiden  der  Iris  muß  man  darauf  gefaßt  sein, 
daß  auch  ein  ruhiger  Kranker  eine  Bewegung  mit  dem  Auge  macht.  Das 
ist  natürlich  gefährlich,  weil  hierbei  eine  Iridodialyse  entstehen  kann.  Ein 
ruhiger  und  geübter  Operateur  wird  die  Iris  sofort  loslassen  und  so  die 
Dialyse  vermeiden. 

Bei  sehr  unruhigen  Kranken  oder  wenn  man  weniger  geübt  ist,  kann 
man  den  Augapfel  durch  den  Gehilfen  festhalten  lassen.  Freilich  schützt 
das  auch  nicht  unbedingt,  da  auch  hiebei  eine  rollende  Bewegung  des 
Augapfels  (um  den  fixierten  Punkt)  nicht  ausgeschlossen  werden  kann. 

Wie  schon  erwähnt,  kann  auch  beim  Anspießen  der  Iris  beim  Ein- 
stich die  Iris  abgelöst  werden.  Da  bleibt  nichts  übrig  als  die  Operation 
abzubrechen. 

12.  Mitfassen  der  Iris  beim  Fassen  der  Kapsel  mit  der 
Pinzette. 

Von  dem  Verfangen  der  Pinzettenzähnchen  mit  der  Iris  war  schon 
früher  (S.  II.  Bd.,  S.  394)  die  Rede.  Hier  ist  eine  Einklemmung  der  Iris  zwischen 
die  Pinzettenarme  über  den  Zähnchen  beim  Schlüsse  dieser  gemeint,  wenn 
ohne  Irisausschneidung  operiert  wird.  Man  sieht  davon  natürlich,  wenn 
die  Pinzette  geschlossen  ist,  nichts,  sondern  merkt  es  erst  beim  Heraus- 
ziehen der  Pinzette,  indem  die  Iris  mitgezogen  wird,  was  an  der  Ver- 
ziehung ihrer  Zeichnung  und  der  Pupille  erkannt  wird.  Man  muß  deshalb 
beim  Ausziehen  der  Kapsel  immer  ganz  langsam  vorgehen,  um  gleich, 
wie  man  das  Mitgefaßtsein  der  Iris  merkt,  auslassen  zu  können.  Danach 
ist  es  wohl  inmier  rätlich,  die  gequetschte  Iris  auszuschneiden,  da  sie  be- 
sonders zum  Vorfall  geneigt  ist. 

Um  die  Einklennuung  der  Iris  zu  vermeiden,  muß  das  Instrument  behu 
Schlüsse  so  gehandhabt  werden,  wie  es  S.  II.  Bd.,  S.  394  f.  angegeben  ward. 

Verschiedene  Operateure  haben,  um  dies  Ereignis  zu  vermeiden,  be- 
sondere Formen  der  Kapselpinzette  angegeben,  so  eine  bajonettförmige, 
und  L.  Müller  die  Bd.  I,  S.  31  beschriebene  Form.  Ich  komme  mit 
Schweiggers  Pinzette  unter  Beachtung  obiger  Regeln  immer  vollständig 
gut  durch. 

13.  Stehenbleiben  des  Sphinkters. 
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Man  hat  m  vorzugehen,  wie  e^  Bd.  11,  S.  21 H  bei  der  IiudekUunie 
auseinander  gesetzt  ward. 

14,  Verschiebung  der  Linse.  Eine  solche  Versehiehun^  bringt 
immer  die  Oefahr  eines  Glaskörpervorftilles  mit  sieh.  8ie  kann  erfolgen 
erstens  ijei  der  Eröffnung  der  Kajisel,  naeh  irgend  einer  Seite,  nntl  zweitens 
bei  der  Austreibung  der  Linse,  nach  oben  hinter  die  Wunde. 

Im  ersten  Fall  ist  die  VerBchiebung  meist  nicht  bedeutend,  (iewöhn- 
lieb  laßt  sich  die  Linse  durch  sanftes  Streichen  mit  der  Spatel  auf  der 
Hornhaut-Lederhautgrcnze  in  die  nonnale  Lage  zurückbringen,  was  vor 
dem  ÄustreihungsmanOver  geschehen  muß.  Es  kommt  sonst  entweder  zum 
Glaskörjjervorfall ,  oder  wenn  sie  etwas  naeh  oben  verseholx^n  ist.  zum 
weiteren  Entschlüpfen  dorthin. 

Der  zweite  Fall  kann  entweder  auf  die  letztgeschilderte  Weise  oder 
ohne  vorherige  Verschiebung  durch  das  Kapselerötfnungswerkzeug  ein* 
treten,  wenn  der  Schnitt  etwas  mehr  zentral  liegt  und  die  Wunde  nicht 
durch  "entsprechendes  Niederdrücken  der  peripheren  Wundli|>pe  zum  Klatien 
gebracht  wird  oder  wenn  die  Zonula  unten  reißt. 

Hat  sieh  die  Linse  etwa  mit  der  Hälfte  ihres  Durehmessers  hinter 
die  Wunde  nach  oben  verschoben  und  bringt  nmn  sie  durch  äuliere  Hilfen 
nicht  in  ihre  normale  Lage  zuilick  oder  gleitet  sie  trotz  der  Rücklagerun^ 
immer  wieder  in  die  falsche  Lage,  dann  gelingt  es  oft  bei  vorsichtiger  Be- 
handlung^ sie  mit  vollständiger  Umwendung  zu  entbinden.  Es  nmü  dazu 
die  obere  Spatel  nicht  unmittelbar  an  der  peripheren  Wundlippe,  sondern 
weiter  hinten,  etwa  dort,  wo  der  obere  Linsenrand  liegen  muß,  angelegt 
und  bei  der  Entbindung  sanft  angedrückt  und  gegen  die  Wunde  geschoben 
werden,  wenn  num  sieht,  daü  der  untere  Linsenrand  vorrückt  und  sieh 
gegen  die  Wunde  erhebt,  während  die  andere  Spatel  etwa  in  der  >ütte 
der  Hornhaut  oder  noch  etwas  weiter  naeh  oben,  dicht  unter  dem  unteren 
Linsenrand  angelegt  werden  muß  und  etwas  naeh  hinten  drückt.  Dabei 
dreht  sich  dann  die  Linse  um  ihre  frontale  Achse,  steigt  mit  dem  unteren 
Rande  empor,  während  sich  die  hintere  Hache  nach  vorne  wendet  und 
der  obere  Rand  nach  unten  steigt.  Sobald  sie  diese  Wendung  vollzogen 
und  die  Wunde  halb  durehsehnitten  hat,  wird  sie  mit  der  Spatel  wie  unter 
gewöhnlichen  Umständen  ausgetrieben  oder  mit  einem  scharfen  Hiikehen 
angehakt  und  ausgezogen.*) 

Tritt  die  Verschiebung  der  Linse  naeh  unten  oder  den  Seiten  ein 
und  läßt  sieh  die  Linse  durch  äußere  Hilfen  nicht  rtieklagem,  indem  sie 
nach  AufhriTcn  der  Schiebung  wieder  in  die  falsche  Lage  zurückgleitet,  danii 
tut  man  am  besten,    sie  mit  der  Pinzette  von  Reisinger   zu  holen,    was 

*)  Eine  derartig«  Wendung  bat  schari  Knapp  in  seinem  Berieht  aber  ein  siebentes 
Hundert  Stares traktiunen  beschrieben.  Arch.  f.  Aujrenheilk.,  1881,  XI,  8.  49  ff. 
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bei  entsprechendem  Vorgehen  ohne  allen  oder  nur  mit  geringfügigem  Glas- 
körperverlust  geschieht. 

Eine  nach  oben  verschobene  Linse,  die  sich  bei  dem  Wendungs- 
manöver  nicht  einstellt,  sondern  noch  weiter  hinaufsteigt,  oder  bei  der 
bereits  6lask()rper  kommt,  wo  dann  alle  Druckmanöver  unterbleiben  müssen, 
muß  auch  mit  Reisingers  Pinzette  geholt  werden,  eine  schon  etwas 
schwierigere  Handhabung.  Man  läßt  etwas  hinaufblicken  und  führt  die 
Reisingerpinzette  von  einem  Wundwinkel  aus  schief  nach  oben  hinter  die 
Linse,  hakt  dann,  nachdem  man  die  Pinzette  gedreht  und  aufgehen  hat 
lassen,  ein  und  entbindet  mit  dem  Wendungsmanöver,  indem  man  den 
Griff  der  Pinzette  langsam  emporhebt,  während  oben  auf  der  Sklera  mit 
der  anderen  Hand  die  Spatel  nachschiebt.  Sobald  die  Linse  in  die  vordere 
Kammer  und  teilweise  in  die  Wunde  getreten  ist  und  die  Reisingerpinzette 
etwa  abgleitet,  kann  die  Linse  in  der  gewöhnlichen  Weise  herausgeschoben 
oder  mit  der  nun  von  oben  hinter  sie  eingeschobenen  Reisingerpinzette 
geholt  werden. 

Es  kommt  zuweilen  vor,  daß  die  Linse  ganz  in  den  Glaskörper 
versinkt,  indem  sie  nach  Riß  der  Zonula  und  Hyaloidea  durch  vortretenden 
Glaskörper  zur  Seite  gedrängt  wird,  oder  es  geschieht  das  bei  gänzlicher 
Verflüssigung  des  Glaskörpers  oder  beim  Versuche,  eine  nur  teilweise  ver- 
schobene Linse  mit  Löffel  oder  Schlinge  herauszuziehen  oder  endlich  beim 
stark  verkleinerten  Kern  Morgagnischer  Stare.  In  solchen  Fällen,  wo  man 
also  den  Starkem  nicht  mehr  sieht,  ist  es  nicht  rätlich,  sofort  mit  einem 
Zugwerkzeug  nach  ihm  zu  suchen  und  den  Versuch,  ihn  herauszuziehen, 
zu  machen,  sondern  man  wartet  nach  Entfernung  des  Sperrlidhalters  einige 
Zeit  (bis  zu  einer  halben  Stunde)  zu.  *)  Oft  stellt  sich  dann  der  Star  wieder 
so  im  Pupillargebiete  ein,  daß  man  ihn  nun  leicht  ausziehen  kann.  Tritt 
eine  solche  Einstellung  zunächst  nicht  ein,  dann  schließe  man  das  Auge 
und  warte  die  nächsten  Tage  ab.  Meist  erfolgt  dann  das  bei  der  Reklination 
so  unerwünschte  Aufsteigen  des  Stars  in  den  Pupillarbereich^  oft  erst  im 
Verlaufe  von  Wochen  von  selbst,  worauf  man,  je  nach  der  verflossenen 
Zeit,  entweder  die  Wunde  neuerlich  öffnet  oder  eine  frische  Wunde  anlegt, 
und  dann  den  Star  herauszieht,  wie  z.  B.  Hoor  *)  in  dem  von  ihm  mitgeteilten 
Falle  vorging.  Überhaupt  kommen  nun  die  bei  der  Extraktion  luxierter  Stare 
zu  besprechenden  Regeln  und  Hilfen  zur  Anwendung  (vgl.  später). 

Bei  starkem  Kneifen  des  Kranken  kann  auch  eine  Herauspressung 
der  Linse  erfolgen.  Meist  sieht  man  dies  nach  der  Kapseleröflftiung,  wobei 


M  Vgl.  Hirschberg,  Klinische  Beobachtungen  ans  der  Aagenheilkande.  Wien,  1874, 
Branmüller. 

')  Hoor,  über  Komplikationen  bei  der  Staroperation.  Zeitschr.  f.  Aagenhcilk.,  1900, 
IV,  S.  19. 

Csermak,  Die  aagenäntlichen  Operationen.  2.  Anfl.  n.  27 
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keine  so  tie^andcre  (Sewalt  zu  wirken  braucht;  oi't  geht  die  Sache  dann 
uhiie  Berstnn^  der  Zonula  und  somit  oliiie  (itaskdrpervorfall  ab.  Wird  aber 
die  Atirtprei*sunj^  der  LinBe  vor  Errjftnuiio;  der  Kapsel  zustande  gebracht, 
was  weitans  sehener  geschieht,  dann  fol^  der  Lin&e  auch  rej^elmlißij^  ein 
GiaskörpervorfalL 

Der  spontane  Linsenaustritt  war  bei  der  alten  Lappenextraktion  naeh 
nnteii  die  Regeh  Es  \vurde  nur  dureh  leichten  Druck  mit  dem  unteren 
i^ide  unten  nachgeholfen  ^  wenn  der  Star  Ijeini  Hinauf  blicken  nicht  von 
selbst  kam. 

15.  Wie  mau  sich  bei  Umklapp  eng  der  Hornhaut  zu  benehmen 
hat,  ward  schon  bei  l^unkt  5  erörtert. 

(ianz  seltene  Zufälle,  wie  Abbrechen  der  Megsserspitxe  u.  dgl.,  sollen 
hier  nicht  weiter  erörtert  werden. 

Nachbehandlung.  Fietreffs  dieser  ist  auf  das,  was  im  allgemeinen 
Teil,  Bd.  L  S.  93ff.  und  Bd.  IL  S.  55  gesa^^  wurde,  zu  venveisen. 

Hier  sei  nur  noch  erwähnt,  daß  es  nach  den  Starextraktionen  t?ehr 
wichtig  ist,  daü  in  den  ersten  Nächten  Schlaf  eintritt.  Besonders  in  der 
ersten  Naeht  trägt  vollständige  Ruhe,  wie  sie  im  Schlafe  IjeHteht,  sehr 
dazu  bei,  daü  der  vorläuiige  Wundverschluß  eintritt.  Gerade  in  der  ersten 
Nacht  besteht  aber  infolge  der  ungewohnten  Riiekenlage  und  der  über- 
stanclenen  Aufregung  oft  Sehlaflosigkeit.  Ich  gebe  also  in  den  ersten 
Nächten  unbedingt  ein  Schlafmittel. 

Zu  diesem  Zwecke  gab  schon  v.  Graefe^)  eine  Moq>hiuminjektion 
und  C'hloralhydrat. 

Das  Auge  ist  taglich  zu  besichtigen,  und  zwar  morgens.  Dazu  knüpft 
man  die  Bänder  des  Schutzgitters  auf,  lüftet  es  etwas  und  legt  es  auf  den 
Scheitel  des  Kranken.  Die  Bänder  bleilien  unter  dem  Kopfe  des  Kranken 
liegen.  Hierauf  werden  die  Lider  betrachtet,  ehe  die  Lidspalte  gei5t!iiet 
wird,  das  untere  Lid  und  sein  Rand  mit  teuchtein  Tupfer  sanft  abgewischt 
(njan  darf  \m  etwas  angetroekuetcm  Sekret  oder  Blut  die  Geduld  nicht 
verlieren,  wenn  es  länger  dauert,  bis  es  losgeht).  Wenn  die  Wimpern  ara 
obtTcn  Lide  entfernt  sind,  so  ist  nie  eine  starke  Verklebung  da,  weil  das 
Sekret  nur  zwischen  den  Winipcni  des  unteren  Lides  haftet. 

Man  zieht  dann ,  ohne  das  obere  Lid  zu  berühren,  das  untere  ab, 
reinigt  seinen  freien  Kand  mit  dem  feuchten  Tupfer  und  läßt  dann  den 
Kranken  etwas  emporblicken.  Dabei  öffnet  er  die  Lidspalte  und  man  kann 
sich  sofort  von  dem  Zustande  des  Augapfels  und  der  Hornhaut  in  der 
unteren  Hälfte  der  Kammer,  dem  Aussehen  der  Pupille  tiberzeugen.    Man 


^}  w  Graefe,  Briefliche  MitteikiuK^^ii  ubpr  periplieren  Linearscbtutt.  KUn,  MonatsbL 
f.  Aug^ahfilk.,  1870,   VIII,  8,  1-18. 
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läßt  nun  das  Auge  wieder  sanft  schließen  nnd  trocknet  das  untere  Lid 
mit  einem  sterilen,  trockenen  Tupfer  ab. 

Ist  der  Kranke  ungeschickt,  preßt  und  blinzelt  er,  dann  kann  man 
sich  mit  dieser  Untersuchung  genügen  lassen,  wenn  alles  in  Ordnung  be- 
funden ward. 

Bei  ruhigen  Kranken  kann  man  auch  die  Wunde  selbst  betrachten. 
Man  läßt  ihn  dazu  zuerst,  ohne  die  Lider  zu  bertlhren,  herabblicken,  dann 
zieht  man  zunächst  das  untere  Lid  gut  nach  unten  und  vom  Augapfel 
ab.  Dann  erst  zieht  man  das  obere  Lid  sanft  hinauf.  Es  gentigt  dazu  eine 
mäßige  Öffnung  der  Lidspalte.  Man  braucht  da  das  obere  Lid  nicht  mit 
dem  aufs  ganze  Lid  gelegten  Finger  emporzuziehen,  was  wegen  des  Druckes 
auf  den  Augapfel  gefährlich  wäre,  sondern  man  legt  die  Fingerbeere  bloß 
auf  den  OrbitaLrand  und  zieht  so  die  Haut  des  Lides  empor.  Blickt  der 
Kranke  hinab,  dann  kommt  hierbei  die  Wunde  in  die  Lidspalte. 

Dabei  läßt  man  das  Auge  entweder  vom  Gehilfen  beleuchten  oder 
man  handhabt  die  Lampe  selbst. 

Man  kann  ganz  gut  die  Lampe  (von  Pristley  Smith  oder  eine 
elektrische  Handlampe)  in  der  rechten  Hand  halten,  mit  deren  Mittelfinger 
man  das  untere  Lid  abzieht.  Mit  dem  Daumen  der  linken  Hand  hebt  man 
dann  das  obere  Lid.  Den  Schein  der  Lampe  läßt  man  zuerst  nicht  aufs 
Auge  fallen,  und  erst  wenn  es  geöffiict  ist,  dreht  man  sie  langsam  gegen 
das  Auge,  so  daß  es  nicht  plötzlich  grell  beleuchtet  wird,  was  reflektorisch 
einen  oft  unerwtlnscht  kräftigen  Lidschluß  auslöst. 

Es  ist  sehr  wichtig,  wenn  die  Wunde  oben  liegt,  das  untere  Lid 
abgezogen  zu  halten,  wenn  das  obere  gehoben  mrd.  Sonst  kann  eine 
Kontraktion  des  Orbikularis  bei  fest  gehaltenem  Oberlid,  durch  den  Druck 
des  anliegenden  unteren  Lides,  während  die  Wunde  in  der  Lidspalte  bloß 
liegt,  zu  einer  Wundsprengung  Anlaß  geben,  worauf  schon  11.  Bd.,  S  31  fl". 
aufmerksam  gemacht  ward. 

Man  mache  es  hier  auch  zur  Regel,  immer,  bevor  man  das  operierte 
Auge  reinigt,  das  gesunde  zu  reinigen.  Der  Kranke  erschrickt  dann  nicht, 
wenn  man  ans  operierte  kommt,  weil  er  schon  weiß,  was  man  vornehmen 
will;  auch  sieht  man  dabei,  wie  er  sich  bei  dieser  Handhabung  benimmt. 

überdies  ist  es  g\\t,  dem  Kranken  zu  sagen,  was  man  tun  wird.  Ich  pflege  den 
Leuten  also  zu  sagen:  ^Ich  werde  Ihnen  nun  die  Augen  reinigen,  ich  bitte  nicht  zu 
erschrecken  und  ruhig  zu  sein.  Ich  werde  zuerst  das  gesunde  Auge  vornehmen.^ 

Sagt  man  das  nicht  und  reinigt  erst  das  gesunde  Auge,  dann  glaubt  der  Kranke, 
man  habe  vergessen,  welches  Auge  operiert  ward  und  das  macht  einen  ungünstigen 
Eindruck  auf  ihn. 

Bei  Befolgung  dieser  Regeln  ist  es  mir  ein  einziges  Mal  vorgekommen,  daß  sich 
ein  äußerst  ungebärdiger  Kranker  beim  Abziehen  des  unteren  Lides  die  Wunde  sprengte. 
Ich  kann  deshalb  in  dem  täglichen  Inspizieren  des  Auges  keinen  Nachteil    sehen  und 

27* 
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Htimiae  nicht  mit  jeoon  übernm,  die  den  Verband  erst  am  dritten  oder  vierten  Tage 
oder  Eücb  später  abnehmen  und  dann  erst  das  Ange  ansehen.  Es  ist  somit  dies  frühe 
Ansehen  unter  Wahrung  der  genannten  Vorsichten   nicht  eine  Ursache  von  IrisTorfall* 

Erweist  sich  am  Tage  nach  der  Operation  die  Pnpiile  schwarz  oder 
fast  Schwan  aiid  rea^i<^rt  die  Pupille,  dann  braucht  man  kein  Atropin 
einzuträufeln.  Ist  aber  die  Pupille  eng  ohne  Reaktion  oder  sind  viele  Reste 
da,  dann  empfiehlt  es  sieh,  Atropin  zu  geben.  Im  weiteren  Verlaufe  al>er, 
am  dritten  Tage,  gebe  ich  ausnahmslos  Atropin,  weil  sonst  doeh  einzelne 
Anklebungen  entstehen.  Ks  liegen  auch  oft  Reste  hinter  der  Iris,  die  sich 
bei  weiter  Pupille  rascher  aufsaugen. 

Zum  Einträufeln  von  Atropin  ist  es  gut,  gewärmte  Lösung  zn 
benutzen  (30 — 35*").  Der  Kranke  fühlt  den  Tropfen  dann  gar  nicht,  während 
ihn  eine  kalte  Lösung  zum  Kneifen  veranlassen  kann. 

Zum  Einträufeln  der  Losung  läßt  man  den  Kranken,  naehdein  man 
ihm  gesagt  hat,  daß  man  nnn  einen  Tropfen  ins  Auge  gebfu  werde, 
emporblicken,  zieht  das  untere  Lid  ab  und  löüt  den  Tropfen  in  die  mitere 
Bindehauttasche  (Etilen.  Die  8]>itze  des  Tropfen rrdirchens  darf  dalK*i  nicht 
mit  den  Lidrlindern  in  Berührung  kommen,  weil  sonst  die  Losung  iiiHzirrt 
werden  kann.  Es  ist  das,  wo  man  mehrere  Kranke  hintereinander  aus 
demselben  Flitschchen  versorgt,  also  in  Anstalten,  keine  überfliissige  Vorsicht. 

Das  doppelseitige  Gitter  belasse  ich  bis  zum  vierten  Tage  (den  Tag 
der  Operation  eingerechnet),  wo  es  dann  mit  einem  einseitigen  ver- 
tauscht wird.  Der  Kranke  erhält  dann  außerdem  einen  Schirm;  das  Zimmer 
ist  nur  mäßig  verdunkelt  (durch  den  Rellvorhang).  Am  achten  Tage  lasse 
ich  aueli  das  einseitige  Gilter  fort  und  der  Kranke  erhält  eine  rauehgraue 
St.*hutxbrille  außer  dem  Schinne, 

Bei  noniialem  Wundverlaufe  lasse  ich  den  Kranken  am  vierten  Tage 
in  den  Lehnstulil  setzen,  am  achten  kann  er  die  ersten  Gehversuche  machen 
und  verläßt  das  Operiertenzimmer. 

[Wie  ich  schon  IM,  II,  S.  62  und  6H  bemerkt  habe ,  halte  ich  es  t\fr 
einen  Vorteil  der  Verhandsmethode,  daß  der  Kranke  schon  am  Nachmittag 
nach  der  Operation  im  Bette  aufgesetzt,  nach  24  Stunden  aus  dem  Bette 
genommen  und  in  den  Lehnsessel  gesetzt  werden  kann.  Ich  lasse  durch 
24  Stunden  beide  Augen,  durch  4 — 6  Tage  das  operierte  Auge  unter 
leichtem  (Heftpflaster-)  Sehutzverlmnde ,  darüber  das  Fuchs  sehe  SchutE« 
gitter.  Nachher  erliält  der  Kranke,  solange  er  im  halbdunklen  Operierten- 
zimmer sich  befindet,  das  Fuchssche  Schutzgitter,  oder,  wenn  er  in  einem 
hellen  Zimmer  sich  aufhält,  eine  dunkle  Brille,  die  aber  jedenfalls  noch 
über  Nacht  durch  etwa  eine  Woche  mit  dem  Schutzgitter  vertauscht 
werden  soll] 
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Bei  «ehr  alten  Leuten,  ÄBthmatikem  u.dgl.,  mu6  das  Hinaussetzen 
in  den  Lehnstuhl  früher  vorgenommen  werden,  ja  gegebenenfalls  sehen 
am  ersten  Tage. 

Alle  die  genannten  Fristen  können  nach  der  Operation  mit  anhaften- 
dem Bindehautlappen  entsprechend  gekürzt  werden. 

Die  Nachbehandlung  hat  bei  ganz  normalem  Verlaufe  wenigstens 
14  Tage  zu  dauern  und  deshalb  ist  der  Kranke  keinesfalls  früher  aus  der 
Anstalt  zu  entlassen.  Ist  aber  das  Auge  noch  gerötet,  dann  soll  er  nicht 
entlassen  werden. 

Man  muß  ihm  für  die  nächste  Zeit  genaue  Verhaltungsmaßregeln 
geben.  Er  darf  sich  nicht  bücken,  nicht  schwer  heben  (Stiefel  nicht  selbst 
anziehen!),  überhaupt  keine  körperliche  Anstrengung  machen,  sich  nicht 
erhitzen.  Er  darf  noch  nicht  lesen  oder  schreiben,  muß  ein  Schutzglas 
tragen;  er  darf  spazieren  gehen,  soll  sich  aber  beim  Gehen  über  die 
Stiege  usw.  führen  lassen.  [Besondere  Aufinerksamkeit  ist  der  Ernährung 
zuzuwenden,  Obstipation  ist  energisch  zu  bekämpfen.]  Diese  Rekonvaleszenz- 
periode  hat  vier  Wochen  zu  dauern.  Erst  von  da  ab,  also  sechs  Wochen 
nach  der  Extraktion,  gestatte  man  das  Tragen  der  Stargläser,  die  ohnedies 
früher,  wegen  der  Änderungen  der  Homhantkrümmung,  nicht  verschrieben 
werden  sollen. 

Kine  allzu  freie  Nachbehandlung,  wie  sie  von  vielen  Seiten  geübt  wird,  halte  ich 
fi\r  verwerflich.  Ich  weiß  sehr  wohl,  daß  alles  tadellos  heilen  kann,  auch  wenn  man 
den  Kranken  vom  ersten  Tage  an  henimlaufcn  läßt,  und  ebenso  weiß  ich  andererseits, 
daß  sich  auch  der  im  Bette  liegende  Kranke  die  Wunde  sprengen  kann  usw.  Aber  das 
wird  mir  niemand  einreden,  daß  alle  die  übeln  Zufälle  in  der  Heilungsperiode  nicht 
viel  häufiger  eintreten  bei  allzu  freier  Nachbehandlung  als  bei  möglichster  körperlicher 
und  geistiger  Ruhe  des  Kranken.  Entweder  sind  alle  unsere  Anschauungen 
über  die  Entstehung  von  W'undsprengung,  Glaskörper-  und  Irisvorfall, 
Blutungen  und  sekundäre  Infektionen  falsch;  dann  könnte  eine  so  freie  Nach- 
behandlung möglich  erscheinen,  ohne  all  die  übeln  Zufälle  zu  vermehren;  oder  sie 
sind  es  nicht,  dann  ist  aber  das  Urteil  über  eine  allzu  freie  Nachbehandlung  auch 
schon  gesprochen.  Man  braucht  übrigens  nur  Krankengeschichten,  wie  z.  B.  die  von 
Harlan*)  mitgeteilte  und  ähnliche  zu  lesen,  um,  obwohl  dort  schließlich  alles  gut 
ausging,  die  Gefährlichkeit  solch  weitgehender  Vernachlässigung  aller  Vorsicht  einzu- 
sehen. Das  lehreu  uns  auch  die  Fälle  von  ungebärdigen  Kranken  hundertfältig,  die  sich 
unseren  Anordnungen  über  das  Verhalten  nach  der  Operation  nicht  fügen. 

Störungen  im  Heilungsverlaufe. 

über  die  Zufälle  während  der  Wnndheilung  und  die  unregel- 
mäßigen  Verheil  nngen  war  schon  früher  die  Rede.  Es  bezieht  sich  das  anf 


^)  Harlan,   Ein    Fall  von   Irisprolaps   am  dritten  Tage  asw.  Arch.  f.  Angenheilk., 
1891,  XXIV,  S.50. 
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Husten,  Erbrechen,  Krämpfe  u.  d^l  (vj;:!.  Bei  1,  S.  98), 

Lances  Aufgehobensein  der  Kammer  (yiA,  Bd.  11,  8.46), 

Sprengung  der  Wunde  (vgl.  Bd.  II,  S.  46  ff.), 

Blutungen  (vgl  Bd.  IL  8.  29  und  S,  50), 

Iris  Vorfall  (vgl  Bd.  II,  8.  50), 

Glaskörpervorfall  (vgl  Bd.  II,  S.  51), 

Wundeiterung  (vgl  Bd.  II,  8.  53), 

Iridokyklitis  (vgl  Bd.  II,  8,  54), 

Glaukom  (vgl  Bd.  II,  8.  54), 

Psychosen  (vgl  Bd.  I,  8.  99), 

Iris-,  Kapsel-  und  ftlask5rpereinhoilung  (vgl  Bd.  II,  S.  45 
und  46)  und  die  zjstoiden  Narben  (vgl  Bd.  IL  S.  42). 

Stärkere  Trübung  der  Hornhaut  in  der  Nacbimrschaft  der  Wunde 
oder  noch  ausgebreiteter  «ieht  man ,  wenn  die  Wunde  stark  getiuetscht 
wurde,  wenn  mit  Zngwcrkzeugen  (Ltifteln)  Wters  in  die  Kamuier  ein- 
gegangen ward,  wenn  Sublimatlöstingeu,  Überhaupt  chemisch  ditierente 
Lösungen  in  diese  gebracht  wurden  oder  bei  der  Operation,  z.  B.  infolge 
von  HonihautkoUaps,  hineingelangt  sind.  \)  Heutzutage  ven^Tiidet  allerdings 
wohl  niemand  mehr  solche  Urnngen  während   oder   nach  der  Operation. 

Bei  den  8ul>limattrü hangen  kann  die  ganze  Hornhaut  luilrh^veiil 
getrübt  erscheinen. 

Meist  vergehen  diese  Trübungen  wieder,  können  aber  auch  ganz 
uder  teilweise  bestehen  bleiben. 

Das  lange  Aufgehobensein  der  Kammer  durch  mangelhaften 
Wundverschluß  wurde  von  Coppez^)  und  später  von  Parinaud'^)  als 
günstiges  Ereignis  aufgefaßt,  von  Parinaud  gar  absiehtlich  herbeizuführen 
versucht.  Damit  kann  man  wohl  nicht  übereinstimmen.  Abgesehen  von 
anderen,  besteht  stets  die  Gefahr  sekundärer  Infektion.  Barck*)  erzählt 
einen  solchen  Fall  und  ich  habe  selbst  einige  gesehen. 

Man  hat  dagegen  Kauterisationen  der  W'undränder  empfohlen. 

Ist  das  Aufgehobensein  der  Kammer  durch  Aderhaut abhebung  ver- 
anlaßt  [ —  es  ist  dies  schon  bei  äuüerer  Untersuchnng  dann  wahrschein- 


*)  Knappt,  Bericht  iiber  ein  3.  Hundert  iitiireitrrkktiulien  ohne  IrideklMiiiie.  Arch* 
f.  Augenheilk.,  1890,  XXIJ,  S.  im\  -  Alfi\  Grsit^fe.  Zur  Wuudbe^handltiii^  der  Katarakt- 
«xtraktiorien.  Dentsehe  med.  Wochenschr.,  1891,  Nr.  43,  —  MelHoger,  ExpmmeoteUe  Unter- 
suchungen über  diö  Entstehung  der  in  letzter  Zeit  bekannt  gewordenen  Trübungen  der  Horn- 
haut nach  Starextraktion.  Arch.  f.  0(>hthalni..  189L  XXXVIJ,  tS,  159.  —  Widmnrk,  Über 
Kokain  und  Desinfoktion  des  Aage»  bei  8taroperationen.  Hyjdea,   1895. 

')  Coppei,  Clinique  üphtalmfilogiqu©  de  l'hospice  de  J'iatirmene  ä  Bruxelles>  De 
rop^ratioD  de  catafactes.  Juurn.  de  M^d.  de  BruxcUe,^  1874,  avril,  pag.  293—3113.  iUH—422. 

*)  Parinaud,  Le  prolapsiLä  de  l'iris  dam*  TeitractHm  üimple  de  la  cataracte  Soo. 
d'ophtalm.  de  Paria,   1893,  avTiL 

*\  C,  Barck,  (Jn  retarded  cbsure  of  the  wound  und  some  rare  aocidents  aud  rcHjaelae 
of  cataract  extractiun.  Anier.  jourii.  uf  opbthalm.,  1897»   pag.  281. 
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lieh,  wenn  die  Vorderkammer  schon  hergestellt  war  und  plötzlich  wieder 
ganz  seicht  wird,  überhaupt  dann,  wenn  die  Kammer  seicht  ist,  ohne  daß 
eine  offene  Stelle  der  Wunde  nachweisbar  ist  — ],  dann  besteht  kein 
mangelhafter  Wundschluß  und  somit  auch  keine  Infektionsgefahr. 

Es  gibt  Fälle,  wo  sich  die  Kammer  von  der  Operation  an  nicht  her- 
stellt und  sich  die  ganze  Wunde  wie  ein  frischer  Schnitt  verhält,  indem 
sich  an  den  Rändern  gar  keine  Reaktion  einstellt.  Solche  Fälle  sind  nach 
zu  langem  Kokainisieren  beobachtet  worden,  i)  In  anderen  Fällen  besteht 
nur  eine  fistulierende  kleine  öflfeung,  die  durch  Einklemmung  eines  Zipfel- 
chens Iris,  Kapsel  oder  der  Bindehaut  veranlaßt  wird.  In  allen  diesen 
Fällen  ist  die  Kammer  aufgehoben  und  abnorm  seicht  und  der  Augapfel 
ganz  weich. 

Sehr  oft  sieht  man  nach  Wiederherstellung  der  Kammer  in  Fällen, 
wo  diese  lange  aufgehoben  war,  eine  etwas  rinnen-  oder  staffei- 
förmige Wunde.  Sobald  das  der  Fall  ist,  empfiehlt  sich  das  Anlegen 
eines  Verbandes.  Es  tritt  das  besonders  bei  kornealen  Wunden  ein,  wenn 
eine  Einklemmung  von  Iris-  und  Linsenkapsel  besteht. 

Was  den  Irisvorfall  anlangt,  so  besitzen  wir  dermalen  kein  unbe- 
dingt sicheres  Mittel,  ihn  zu  verhindern.  Von  diesen  Mitteln  wird  noch 
später  ausführlicher  die  Rede  sein;  wir  können  am  meisten  durch  die 
Auswahl  der  geeigneten  Fälle  die  Zahl  der  vorkommenden  Vorfälle  tun- 
lichst vermindern. 

Was  ist  nun  zu  tun,  wenn  ein  Vorfall  eingetreten  ist  ?  Überhaupt  in 
Erwägung  zu  ziehen  sind  folgende  Arten  vorzugehen: 

I.  Rücklagerung,  2.  Ausschneidung  und  3.  Einheilenlassen. 

Manche  Operateure*)  lagern  den  Vorfall,  solange  er  frisch  ist, 
zurück.  Allein  dieses  Verfahren  kann  den  Verlust  des  Auges  mit  sich 
bringen.  Man  kann  dem  Vorfall  nicht  ansehen,  ob  er  nicht  schon  vom 
Bindehautsacke  aus  infiziert  ist;  nicht  einmal  in  Fällen,  wo  der  Vorfall 
unter  den  Augen  des  Arztes  erst  eintritt,  ist  man  unbedingt  sicher,  ob  es 
gleich  zuzugeben  ist,  daß  die  Gefahr  in  solchen  Fällen  äußerst  gering  ist. 
Allein  in  Fällen,  wo  der  Vorfall  bereits  einige  Zeit  nach  seiner  Ent- 
stehung vorgefunden  wird,  ist  die  Gefahr  sehr  groß,  daß  das  Irisgewebe 
bereits  infiziert  ist  und  daß  man  die  Infektionsquelle  in  das  Augeninnere 
durch  die  Rücklagerung  geradewegs  hineinbringt. 

*)  Vgl.  Meli inger,  Schädlicher  Einfluß  des  Cocainum  mariaticam  auf  die  erste  Ver- 
einigung von  Hornhautwunden  usw.  Beiträge  zur  Augenheilkunde.  Basel  1893. 

*)  Uarlan,  Ein  Fall  von  Irisprolaps  am  dritten  Tage  nach  einer  Kataraktextraktion 
ohne  Iridektomie.  Prolaps  reponiert;  Heilung.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1891,  XXIV,  S.  50.  — 
Pflüger,  Bemerkungen  zum  gegenwärtigen  Stande  der  Staroperation.  Klin.  Monatsbl. 
f.  Augenheilk.,  1892,  S.  155. 
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[LJn^ofalirlich  ist  der  Versiieh  dor  Hüeklagerting,  wenn  der  rrolajjs 
voUständi^  von  eiiit^m  Bindehaiitlappen  gedeckt  war.] 

Auch  das  Liegenlassen  des  Vorfalles  ist  in  Beiiehuni^  auf  Infektion 
nicht  gelahrlos.  Aber  Ider  kommt  noch  dazu,  daü  ein  kleiner  Vorfall 
großer  und  o:röüer  werden  kann,  daß  nicht  eine  Abtiachung  des  Vorfalle*s, 
sondern  eine  Ausdehnung  der  Narbe,  ein  Staphylom  entstehen  kann,  daü 
im  günstigsten  Falle,  d.  h.  wenn  Abflachung  des  Vorfalles  eintritt,  eine 
Narbe  mit  Synechie  der  IriB  zurückbleiben  muß.  Die  möglichen  Folgen  all 
dieser  Zustünde  sind  bekannt.  Im  FaUe  der  Ausbauchung  der  Narbe  greift 
man  zur  Galvanokaustik, 

Am  zwTckmüfligsten  erscheint  an  und  für  eich  das  Verfahren  der 
Ausschneidung  des  Vorfalles.  Man  bekommt  damit  das  Ergebnis  wie 
nach  einer  Operation  mit  Iridektomie.  Und  ist  nicht  auch  bei  dem  Ver- 
fahren, den  Vorfall  liegen  zu  lassen,  die  runde  l*upille  geopfert?  Ist  weiter 
nicht  ein  regelrechtes  Kok>bom  mit  freien  Schenkeln  in  jeder  Beziehung 
einer  durch  periphere  Einheilung  verzerrten  Pupille  vorzuziehen?  Es  hat 
doch  die  optische  Iridektonne  auch  die  Iridenkleisis  ganz  aus  dem  Felde 
geach  lagen. 

[Ist  der  Vorfall  noch  klein  und  ganz  frisch  (innerhalb  der  ersien 
24  Stunden  nach  seinem  Eintritte),  so  kann  man  versuchen,  nur  den 
Ziliarteil  der  vorgefallenen  Iris  zu  exzidieren,  den  Sphinkterteil  stehen  zu 
lassen  und  zu  reponieren,  was  meist  sehr  leicht  gelingt.  Man  erhält  so 
eine  Doppelpnpille,  wie  sie  manche  Operateure  zur  Verhütung  des  Iris- 
vorfalles schon  während  der  Staroperation  anlegen.] 

Ist  der  Vortail  nicht  ganz  frisch,  unter  den  Augen  des  Arztes  ent- 
stan4len,  das  Auge  also  bereits  gereizt  und  gerötet,  dann  versuche  man  die 
Ausschneidung  des  Vorfalles  nicht  ohne  allgemeine  Betäubung  des  Kranken. 
Ein  stärker  gereiztes  Auge,  eine  hyperämische  Iris  la^^sen  sich  nicht  ge- 
nügend durch  Kokain  u.  dgK  örtlich  unempfindlich  machen.  Jede  stUrkere 
Zusammenziehung  des  Auges,  der  Lider,  jeder  Druck  oder  Zug  aufs  Auge 
ist  aber  in  solchen  Fällen  sehr  gefährlich,  da  sehr  leicht  Glaskoqjen' orfall 
eintritt. 

Die  Art  des  Vorganges  ist  dieselbe  wie  bei  allen  traunmtisehen  Vor- 
fällen, und  ich  verweise  deshalb  auf  II.  Bd.,  S.  287. 

Die  Notwendigkeit  der  Narkose  ist  der  dunkle  Punkt  dieses  Ver- 
fahrens. 

Kuhnt*)  empfiehlt  nach  der  Ausschneidung  des  Vorfalles  die  Deckung 
der  Wunde  mit  einem  Bindehautlappen  nach  seinem  Verfahren.  (S.  IL  Bd., 
H.  104.) 

\)  Kuhüt,  t*ber  diu  Verwertimg  der  Biodehtiut  etc.  Wjeabaden  1898. 
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Die  bloße  Einklemmung  der  Iris  in  die  Wunde,  und  zwar  in  die 
Wundwinkel  sieht  man  besonders  nach  der  kombinierten  Extraktion.  Nicht 
als  ob  nach  einer  solchen  ein  Irisvorfall  nicht  auch  vorkäme;  aber  er  wird 
nur  dann  gesehen,  wenn  die  Größe  des  Koloboms  und  der  Wunde  stärker 
verschieden  sind.  Dann  kann  so  viel  Iris  in  die  Wunde  treten,  daß  sie 
vor  die  äußeren  Lefzen  gelangt.  Meist  sehen  wir  sie  bloß  mehr  weniger 
weit  in  den  Wundkanal  treten.  Ein  Vorfall  ist  übrigens  aus  den  von 
Fuchs  angegebenen  Gründen,  auch  wenn  nur  ein  schmales  peripheres  Ko- 
lobom angelegt  ward,  selten.  Nicht  so  verhält  es  sich  mit  den  bloßen  Ein- 
klemmungen, wenn  nicht  auf  sorgfältige  Rücklagerung  während  der  Opera- 
tion geachtet  wird.  ^)  In  der  Zeit  der  Wundheilung  treten  sie  allerdings 
recht  selten  erst  ein.  Nur  nach  brüsken  Sprengungen  beobachtet  man 
sie  dann. 

Ebenso  wie  die  Iris  und  gleichzeitig  mit  ihr  kann  bei  einer  Wund- 
sprengung der  Glaskörper  in  die  Wunde  getrieben  werden.  Solche  Fälle 
geben  meist  keine  gute  Vorhersage  mehr.  Auch  wenn  es  zu  keiner  sekun- 
dären Infektion  kommt,  so  ist  doch  Ausgang  in  Atrophie  des  Augapfels 
sehr  gewöhnlich;  mindestens  bleiben  starke  Glaskörpertrübungen  bestehen 
und  der  hochgradige  Narbenastigmatismus  vermindert  seinerseits  das  Seh- 
vermögen, auch  wenn  die  Trübungen  unbedeutend  sind. 

Ist  Glaskörper  in  der  Wunde  eingeklemmt,  ebenso  wie  wenn  das 
von  der  Operation  her  der  Fall  ist,  dann  schließe  ich  die  Lider  mit 
Streifen  englischen  Pflasters,  damit  es  nicht  zur  Umklappung  der  Hornhaut 
kommt,  was  hier  leicht  geschehen  kann. 

Ist  es  dazu  gekommen,  dann  versuche  man  die  Hornhaut  mit  der 
Kniespatel  zu  reponieren,  wonach  die  Lider  mit  den  Pflastern  sofort  zu 
schließen  sind.  Gelingt  dies  nicht,  dann  wäre  (in  Narkose!)  Abtragung 
des  Glaskörpervorfalls  und  Wundnaht  zu  versuchen  *)  [oder  besser  eine 
Deckung  der  Wunde  durch  eine  vorgezogene  Bindehautschürze  nach  Kuhnt 
vorzunehmen.  In  jedem  Falle  ist  binokularer  Verband  anzulegen]. 

Sobald  der  in  der  Wunde  stehende  Glaskörper  fest  wird  —  er  wird 
trüb  und  vom  Rande  her  mit  Gefäßchen  überzogen  — ,  also  die  Vemarbung 
beginnt  und  somit  nicht  mehr  der  nackte  Glaskörper  in  der  Wunde  bloß 
liegt,  empfiehlt  sich  zur  Unterstützung  der  möglichst  raschen  Zurückziehung 
und  der  Abflachung  und  Zusammenziehung  der  Narbe  der  Druckverband, 
der  beim  frischen  Vorfalle  sehr  unzweckmäßig  wäre. 


^)  Alfr.  Graefe,  Die  antiseptische  Wundbehandlung  bei  der  Kataraktextraktion. 
Arch.  f.  Ophtbalm.,  1878,  XXIV,  S.  243.  —  Knapp,  Bericht  über  ein  T.Hundert  Star- 
extraktionen. Arch.  f.  Augenheilk.,  1881,  X,  S.  49. 

*)  Trousseau,  Hernie  postop^ratuire  du  corps  vitr^,  suture  scl^ro-corn^nne.  Suc. 
d'ophtalm.  de  Paris  1894,  Mars. 
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Ein  Ereignis,  das  schon  früher  durch  Knappt  *>ekannt  war,  aIxT 
wie  wir  jetzt  durch  E.  Fuchs ')  wi&iscn,  zweifellos  viel  htiutiger  eintritt 
ale  mau  glaubte,  ist  die  Aderhatitablösung. 

Jlan  findet  in  solchen  FäUen  die  bereits  hergestellte  Kairiuior  eines 
Tagi^  ohne  irgend  ein  Zeichen  von  Wundsprengung  oder  von  Durchlässig- 
keit der  Wunde  seichter  oder  ganz  aufgehoben.  Zugleich  ist  das  Auge 
weich  geworden. 

Meist  sieht  man  schon  bei  seitlicher  Beleuchtung  die  ahgehlstcn  Ab- 
schnitte der  Äderhaut  als  halbkugelige,  braune  Buckel  vorragen.  Mit  dem 
Spiegel  stellen  sie  sieh  in  solchen  Fällen  als  sebw^arze  Kuppen  dar.  Unter 
Umständen  kann  man  almr  wenigstens  mit  dem  Spiegel  die  Abhebung 
sehen,  wo  bei  der  seitliehen  Beleuchtung  nichts  nachweisbar  ist.  Es  findet 
sich  dann  ein  dunkler,  nach  hinten  konvexer  Kontur,  während  die  Ader- 
haut nach  vorne  davon  wieder  ihre  rötliche  Farbe  annimmt.  |Zur  Dime- 
ren tialdiugnose  gegen  Tumor  chorioideae  ist  die  Sachs lam[>e  zur  Durch- 
leuehtung  der  Sklera  zu  verwenden.] 

Im  allgemeinen  muß  die  Prognose  dieses  Zustandcs  als  günstig  be- 
trachtet werden,  indem  sich  die  Aderhaut  wieder  anlegt.  In  einzelnen 
Fällen  scheint  der  Anlegung  der  Aderhaut  eine  (meist  vorübergehende) 
Dnicksteigerung  zu  folgen. 

Was  den  Zeitpunkt  des  Auftretens  anlangt,  so  w^urde  ihr  Auftreten 
schon  wenige  Tage  nach  der  Operation,  aber  auch  mehrere  Wochen  da- 
nach, ja  selbst  6  Monate  später  beobachtet. 

Allmähliches  oder  mehr  rasch  eintretendes  Weichwerden  des  Aug- 
apfels bei  geschlossener  Wunde  kann  aber  auch  ohne  Aderbautahbehung 
im  Verlaufe  der  Wundheilung  vorkommen.  Es  ist  dann  die  Kammer  weder 
aufgehoben  noch  seichter,  sondern  normal,  ja  auch  etwas  vertieft.  Ich  bin 
außerstande,  eine  Erklärung  dieses  Zustandes  zu  geben,  der  sich  nach 
mehrtägigem  oder  atich  eiu-  bis  zweiwöchigem  Bestände  allmäldich  wieder, 
ohne  einen  Schaden  zu  hinterlassen,  verliert.  Ein  ähnliches  Weichwerden 
kann  man  nach  Extraktionen  auch  bei  längerer  Zeit  angelegtem  Druck- 
verbande beobachten.  Da  erklärt  sich  der  Zustand  auch  ungezwungen 
durch  mangelhafte  Füllung  des  Auges  infolge  des  länger  andauernden 
Druckes.  Aber  die  Fälle,  die  ich  hier  meine,  sind  solche,  wo  weder  ein 
Dmek-  noch  sonst  ein  Verband  angelegt  worden  ist. 

Chevallereau^),   der  einen  Fall  von  Einsinken  des  Augapfels  mit 


*)  Knapp,  Die  intraokularen  Geschwülste.   Karlsrahe  1868. 

'1  E.  Fuchs.  Ablösung  der  Aderhaut  nach  Staroperation.  Arch.  f,  Ophtbalm.,  1901, 
LI,  S.  199.  Siehe  hier  auch  db  übrige  Literatur. 

')  Chevaliers  au,  Enophtalmie  apres  Operation  de  cataracte,  Clin,  ophtalm,  1899» 
pÄg.  23. 
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starker  E^tspannang   am   sechsten  Tage   nach  der  Extraktion    bei  einem 
85jährigen  sah,  vermutet  eine  Syrapathikusstörung. 

Vielleicht  steht  der  Znstand  der  sogenannten  Ophthalmomalakie  nahe. 

Behandlung  der  Wundinfektion. 

Bei  den  ersten  Anzeichen  feuchtwarme  Überschläge,  Dionin,  Atropin 
und  Itrol,  auf  die  Wunde.  Dazu  muß  nötigenfalls  ein  Bindehautlappen 
durchschnitten  oder  abgelöst  werden,  um  die  eiternde  Wunde  bloßzulegen. 
Insbesondere  aber  ist  eine  subkonjunktivale  Injektion  von  Hydrargyrum 
cyanatum  nach  Darier  zu  machen,  womit  ich  zum  Teil  sehr  gute  Erfah- 
rungen gemacht  habe.  Kann  man  die  Injektion  wegen  der  Chemosis  nicht 
unter  die  Bindehaut  selbst  machen,  dann  geht  es  ganz  gut  durchs  untere 
lAd  in  der  Nähe  des  äußeren  unteren  Orbitalrandes. 

Geht  trotzdem  die  Infiltration  des  Wundrandes  weiter,  dann  ent- 
weder Kauterisation  nach  Sprengung  der  Wunde  und  Ausspülung  der 
Kammer  mit  Kochsalzlösung  oder  nach  Kuhnt*)  Sprengung  der  Wunde, 
Abtragung,  Ausschabung  der  infiltrierten  Wundränder,  Deckung  mit  brücken- 
förmigen  Bindehautlappen.  Vorher  wird  auch  Ausspülung  der  Kammer  mit 
warmer  Oxycyanatlösung  empfohlen. 

[Ich  habe  in  den  letzten  Monaten  bei  postoperativer  oder  traumatischer, 
infektiöser  Iritis  den  Versuch  gemacht,  die  Vorderkanmier  mit  Va — V/^ 
KollargoUösung  (Argent.  coUoidale)  auszuspülen  —  frisch  mit  sterilisiertem 
destillierten  Wasser  bereitet  —  und  einige  so  befriedigende  Resultate  ge- 
sehen, daß  das  Verfahren  jedenfalls  weiterer  Prüfung  wert  erscheint.  Wie 
ich  nachträglich  gesehen,  hat  Schanz  dasselbe  Verfahren  schon  mit  gün- 
stigem Erfolge  angewendet  und  publiziert.*)] 

Entwickelt  sich  trotz  alledem  das  zweifellose  Bild  der  Panophthalmie, 
dann  macht  man  Exenteratio  bulbi.  Bei  eitriger  Iridokyklitis  oder  Glas- 
körperabszeß versuche  man  subkonjunktivale  Injektion  von  Hg.  oxycyanat., 
Ausspülung  der  Kammer  mit  Kochsalzlösung  [oder  KollargoUösung].  Nützt 
das  alles  nichts  —  Exenteratio  bulbi. 

Bei  plastischer  Iridokyklitis  Behandlung  in  gewöhnlicher  Weise;  bei 
Übergang  in  Atrophie  mit  Erlöschen  des  Sehvermögens  und  Fortbestand 
der  Entzündung  —  Enucleatio  bulbi. 

Nachkrankheiten  der  Staroperationen. 

Ich  fasse  hier  solche  Erkrankungen  des  Augapfels  zusammen,  die 
nach  Heilung  der  Staroperationswunde   auftreten,    und   zwar   infolge   von 


')  Kuhnt,  Über  die  Verwertbarkeit  der  Bindehaut  in  der  praktischen  und  opera- 
tiven Augenheilkunde.  Wiesbaden  1898.  Ber.  zum  4.  Abschnitt. 

')  F.  Schanz,  Zur  Anwendung  des  Kollargol  bei  Augenkrankheiten.  Zeitschr.  f. 
Augenheilk.,  1906,  XVI,  Ergänzungsheft  (Festschrift)  S.  61. 
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Verändernngen ,  die  die  Operation  selbst  oder  sich  au  BJe  aiiBchließeodts 
Erkrankungen  des  Au^es  gesetzt  haben. 

Streng  durchführen  IMt  sich  aber  diese  Be^riftsbestimuiung  nicht, 
weil  diese  Nachkrankheiten  zoni  Teil  auch  schon  zu  einer  Zeit,  wo  noch 
die  Wundheilun^öperiüde  nicht  abgeschlossen  ist,  auftreten  können,  man 
sie  also  auch  als  Komplikationen  im  Ileihingsverlaufe  bezeichnen  kann;  so 
zuweilen  das  postoperative  Olaukom.  Andererseits  ist  es  nicht  für  alle 
Fälle  solcher  Nachkrankheiten  erwiesen,  daß  sie  mit  den  durch  die  Operation 
gesetzten  Veränderungen  ursächlich  zusammenhangen. 

Als  solche  Nachkranklieiten  kommen  in  Betracht: 

1.  Nach  der  Verh eilung  auftretende  Entzündungen,  meist  unter 
dem  Bilde  von  eitriger  Iridokyklitis,  Iridochorioiditis  und  Panophthahnitis. 
Solche  Entzündungen,  schon  lange  bekannt,  sehen  wir  meist  an  Augen 
entstehen,  wo  eine  Einheilung  der  Iris,  der  Linseukapsel ,  des  (jlasköipers 
ein  kleines  ötaphylom  oder  eine  sogenannte  zystoide  Narbe  erzeugt  hat 
(vgl  Bd.  ü,  8.  42). 

Diese  Zustände  werden  zunächst  ohne  Schaden  ertragen,  dann  al>cr 
stellen  sich  nach  kürzerer  oder  längerer  Zeit  entzündliche  Erscheinungen 
ein,  die  ihren  Ansgangspunkt  von  der  Narbe  nehmen  und  für  die  Leber  0 
zuerst  die  richtige  Deutung  gegeben  hat,  nachdem  Swanzy*)  auf  diese 
Fälle  aufmerksam  gemacht  hatte.  Es  handelt  sich  um  Wandemarten  im 
Sinne  Wagen manns,  die  in  der  von  ihm  näher  dargelegten  Weise  zur 
Infektion  des  Auges  führen. 

Man  ersieht  aus  diesem  Vorkommnis,  das  jeder  beschäftigte  Oppratenr 
2U  seinem  Leidwesen  meist  Öfters  erlebt  hat,  wie  gefährlich  die  Einheilung 
innerer  Teile  in  die  peripheren  Narben  ist,  daß  daher  die  so  häutige  Ein- 
heilung der  Kolobomschenkel  oder  der  Linsen  kapsei  oder  des  Glaskörpers 
in  die  Narbe  nach  Extraktionen  mit  Iridcktomie,  nach  Abtragung  des 
Irisvorfalls  bei  einer  einfachen  Extraktion^  aber  auch  die  Einbeilung  der 
Iris  bei  einer  solchen  Extraktion  keineswegs  bedeutungslos  sind,  abgesehen 
von  anderen  Schäden,  die  sie,  wie  wir  bei  Punkt  3  sehen  werden,  ^stiften 
kt  innen. 

Der  Unterschied  zwischen  der  kombinierten  und  der  einfachen  Ex- 
traktion liegt  nur  darin,  duß  i^ich  bei  ersterer  die  Einkleunnungen  der  Iris 
durch  gewisse  Vorsichten  fast  in  allen  Fällen  venneiden  lat^sen,  während 


V)  Leber,  In  der  Disktission  zu  Zehen  de  rs  Vortrag?  üh^v  penjiherf  IrtsvorfElle, 
44.  Versammlung  der  ofVhthalmolop sehen  (ieselJschnft  zu  HddeJberK  1882:  und  Vher  üit 
intrazcUularen  Liicken  des  viirderen  Homhantepithels  im  normalen  und  pathoJogi scheu  Zu- 
stande. Ar€b.  f,  Ophthalm.,  1878,  XXIV.  1,  8.  284  (Anmerkung). 

*}  Swansiy,  An  Alfter  danger  of  peripherica!  prulaiise  of  the  iris.  Dublin  quurterl, 
Jüum.,  1871,  Mav. 
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dies  für  die  nachträglichen  Vorfälle  der  Iris  bei  der  einfachen  Extraktion 
nicht  in  gleicher  Weise  gilt. 

2.  Abhebung  der  Netzhaut.  Im  zweifellosen  Zusammenhange  mit 
der  Operation  stehen  solche  späterhin  eintretende  Abhebungen,  wenn  bei 
der  Operation  ein  Glaskörperverlust  entstanden  war,  wenn  also  Glaskörper 
in  die  Narbe  eingeheilt  ist.  Oft  sieht  man  geradewegs  die  Bildung  eines 
Stranges,  der  die  Narbe  mit  dem  Glaskörper  verbindet  und  so  einen  Zug 
auf  ihn  ausübt.  Aber  auch  durch  Diszissionen  mit  ausgiebiger  Zerreifinng 
des  Glaskörpers  kann  die  Abhebung  der  Netzhaut  hervorgerufen  werden. 
Diese  Gefahr  wird  um  so  größer  sein,  wenn  man  es  mit  Augen  zu  tun 
hat,  die  schon  an  sich  zur  Netzhautabhebung  geneigt  sind,  also  bei  höher- 
gradig  kurzsichtigen  Augen.  Es  haben  das  Fälle  von  Netzhautabhebung 
nach  der  Myopieoperation  sehr  wahrscheinlich  gemacht. 

Andererseits  sind  es  gerade  wieder  diese  myopischen  Augen,  bei 
denen  im  weiteren  Verlaufe  nach  einer  Staroperation ,  einer  Myopieoperation 
eine  Netzhautabhebung  auftreten  kann,  ohne  daß  die  geringste  Störung 
im  Heilungs-  und  Operationsverlaufe  vorangegangen,  ohne  daß  eine  Nach- 
stardiszission  vorgenommen  worden  wäre. 

In  solchen  Fällen  kann  man  wohl  keineswegs  sicher  einen  Zu- 
sammenhang zwischen  der  Operation  und  der  Netzhautabhebung  annehmen, 
sondern  es  erscheint  völlig  gerechtfertigt,  sie  für  eine  spontane  zu  halten. 

3.  Glaukomatöse  Zustände.  Schon  seit  Desmarres' i),  Bow- 
mans^)  und  v.  Graefes^)  Mitteilungen  sind  solche  Zustände  bekannt, 
über  die  ausführlichere  Arbeiten  jedoch  erst  gegen  Ende  der  achtziger 
Jahre  des  XIX.  Jahrhunderts  erschienen,  so  von  Stölting,  Natanson, 
Mittermaier  u  a.  Die  letzte,  die  ganze  Kasuistik,  die  bisher  veröffentlicht 
wurde,  fast  vollständig  zusammenfassende  Arbeit  über  diesen  Gegenstand 
wurde  von  Dalen*)  geliefert. 

a)  Glaukom  nach  Extraktionen. 
Jene  Fälle,    wo  es  durch  seröse  Kyklitis  oder  Iridokyklitis  bei  tiefer  Kammer 
zur  Drucksteigerung  kommt,    femer,    wo  nach  plastischer  oder  eitrig-plastischer  Irido- 
kyklitis deutliche  Seklusio  der  Pupille  und  des  allfälligen  Koloboms  mit  buckeiförmiger 
Vortreibung  der  Iris  entstehen,  will  ich  hier  nicht  des  weiteren  besprechen. 


*)  Desmarres,  Traite  th^oriqne  et  pratiqae  des  maladies  des  veux.  1857,  III» 
pag.  738. 

■)  Bowman,  On  extraction  of  cataract  by  a  traction-instmment  with  iridectomy; 
with  remarks  on  capsnlar  obstractions  and  their  treatment.  Ophthalm.  Hosp.  Rep.,  1866,  lY, 
4,  pag.  365  u.  flf. 

*)  V.  Graefe,  Beiträge  zur  Pathologie  und  Therapie  des  Glaukoms.  Arch.  f.  Ophthalm., 
1869,  XV,  3,  S.  221. 

*•)  Dal^n,  über  Glaukom  nach  Staroperation.  Mitteilungen  aus  der  Augenklinik  in 
Stockholm,  Jänner  1901,  3.  Heft,  S.  75. 
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llire  Eutötelmug  ist  genfigeud  bekantit  und  unterscheidet  sich  in  nichts  von  jenen 
Füllen,  wo  dnrcli  diesellien  Erkrankungen  bei  vorhandener  Linise  Seknnilärglaukom 
entsteht. 

Näher  zu  erörtern  gind  hier  jene  Fiklle,  wo  keine  dentlielie  Seklusio  mit  Vor- 
treibung  der  Iris  besteht,  wenn  auch  in  vielen  Fällen  Zeichen  äbgelatifener  Kutztlnduug 
zu  finden  sind*  wo  also  entweder  eine  normal  tiefe  Kammer  oder  Abflacbung  ohne 
1  Mick  eiförmige  Vertreibung  vorhanden  ist;  dabei  besteht  oft  eine  bis-  oder  Kapseleiji- 
heilung,  allein  nieht  immer.  Die  Erkrankung  tritt  noch  in  der  Heiluogsperiode ,  viel 
<^fter  aber  später^  ja  noch  nach  Jahren  auf  tiod  macht  den  Kindruck  einer  spontanen. 
Die&e  Fälle  sind  auch  von  vielen  für  primäre  (llaukome  erklärt  worden,  die  nach  ihrer 
Meinung  tuit  einer  Djspusition  iies  betreffenden  Auges  zn  tilaukoni  zusammenhangen, 
so  daÖ  die  iJperation  gleichsam  nur  als  auslösendes  Moment  wirkte»  oder  es  bandeite 
sirh  überhaupt  nur  um  ein  zufälliges  Znsamraen treffen  des  Glaukoms  mit  einer  vorher- 
gehenden Extraktion  an  einem  Aug«.  ^) 

So  sagt  Pagensteeher  ")  über  die  während  der  Heiltiiigsperiode  auftretenden 
Glaukome:  ^Sie  können  in  jedem  Auge  vorkommen,  auch  ohne  daß  vorher  irgemj  etil 
Symptom  einer  glaukomatösen  Tendenz  nachweisbar  wire  ;  fast  regelmäßig  sehen  wir 
sie  jedoch  auftreten,  wenn  vorher  schon  glaukomatäse  Symptome  vorhanden  waren  und 
wenn  das  andere  Auge  mit  (ilaukom  behaftj^t  ist."  Femer  sagt  er  von  jerien  Fällen, 
die  längere  Zeit  eine  vortreffliche  Sehkraft  aufwiesen  :  „An  aphakischeu  Augen  .  .  . 
können  nachträglieh  noch  alle  Formen  von  Glaukom  auftreten.** 

Wenn  man  auch  die  Fälle,  wo  entweiier  schon  vor  der  Operation  an  diesem  Auge 
selbst  oder  am  anderen  Glaukom  bestand,  oder  wo  epäterhin  am  anderen  nicht  operierten 
Auge  ein  primäres  Glaukom  auftrat^],  fllr  die  Auffasstmg  des  postoperativi^i  Glaukoms 
als  eines  primären  verwerten  kann  (ein  diu'cbweg  gültiger  Beweis  ist  es  wohl  auch 
nicht),  so  verhält  sich  die  Sache  in  der  überwiegenden  Mehrzahl  der  Fälle  nicht  so. 
In  den  meisten  Fällen  bestand  an  dem  operierten  Auge  gar  nichts,  was  als  Disposition 
ssu  Glaukom  gedeutet  werden  könnte  und  ebensowenig  irgend  ctwa^  Derartiges  am  anderen 
Auge.  Der  Zusammenbang  zwischen  der  Operation  und  dem  Auf  treten  des  Glaukoms 
isit  oft  ü'anz  augenscheinlich.  Dalt^n  hat  gewiB  recht,  wenn  er  die  verschiedene  Fre«|uen2 
des  Glaukoms  nach  Extraktion  mit  und  ohne  Iridektomie  als  einen  Beweis  betrachtet, 
daS  man  nicht  von  einem  zufälligen  Zusammentreffen  reden  kann. 

Üas  Glaukom  kciramt  nämlich  nach  der  kombinierten  Extraktion  ganz  entschieden 
häufiger  vor  als  nach  der  einfachen. 

*)  [Vgl.  diesbezüglich  den  Fall  Elschnigs,  in  dem  schon  innerhalb  der  »rst«ti 
48  Stunden  die  nach  der  Operation  —  komhinierte  Extraktion  —  wiederhergestellte  Vorder- 
kammer  aufjf^ehdbcn  wurde  und  Glaukunij  ubne  jegliche  veranlassende  tJrsiiche,  eintrat; 
das  zweite  Au^e  war  durch  tjlaukum  nach  normaler,  ohne  jede  Komplikaticm  geheilter 
kombinierter  Extraktion  erblindet.  El  sehn  ig,  Glaukom  nach  Ötarfijieration.  Kiin.  Monatshl. 
f.  Augfnheilk.,  iuni— Juli  1895.1 

')  H.  Pagenstecher,  Über  Glaukom  nach  Staroperation.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augcn- 
heilk.,  18^0,  XXXIII,  8.  139. 

*)  Vgl  die  Fälle  von  L  o z h  p t s c h  n  i  k  o  w ,  A  d  fi  ra  ü  k ,  N  iU a  n s o  n  (alle  in  N at an- 
aon»  über  Glaukom  in  aphakischen  Augen.  Diss,  Dorpat  1889).  —  Mittermai  er,  Über 
das  Vnrkommen  ven  Glaukom  in  kiitiirakti>sen  Augrn.  Disp,  Fteidelbi^rg  1889.  —  Pagen- 
« techer,  a,  a.  Ü.  —  BernhtMmer,  Über  das  Vorkommen  von  Glaukom  im  linsenlosen 
Auge.  Wiener  klin.  Wifcht^nschr.,  1898,  Nr.  17.  —  Coecius,  Beitrag  zur  Lehre  vom  Glaukom 
und  zur  Ileilwirkuns  der  iridektomie.  Arch.  t  Ophthiilm.,  18*33.  LI.  S.  J.  —  Hydel,  Bericht 
über  die  Augenklinik  der  Wiener  Universität  1803 — 1865.  Nicht  hierher  scheint  mir  der 
Fall  Von  Bereu  st  ein,  Ober  einen  Fall  von  f^hmkomatoser  Entzündung  nach  Katarafct- 
extraktitm  usw,»  Arch,  t  Ophthalm.  1*MX1,  LI,  i?.  180^  zu  g-ehoren,  wo  ich  das  Glaukom  am 
anderen  Auge  für  ein  Sekundiirg^lnukom  hei  Kyklitis  halten  miicbte. 
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rhichten,  die  über  anklip  FüIIp,  leukr  oft  recht  unvollständig, 
et  sicli  auffiillig  uft  dip  An^abp^   daß  ein  %"erzogerter  Wiuidver- 
iittts  eutwedor  vom  Beifilme  an  oder  nach  «:'iiic*r  WuudsprL^ugiini?. 
tvn  Hchi^eigeii  allerdings  über  diesen  wichtigen  Punkt  yritiizlich, 
f«  verzögerten  Wundverschlusses  findet  man  mei«t  eine  Einklemmung 
oder  de;*  (ilaskörper^  angegeben, 
munjtjen  fremden  Gewebes,    die    sich    auch   sonst  häufig  angegeben 
[1  wahrscheinlich  eine  groÖe  Bedeiitnng   in  der  Entsteh ung  des  pogt- 
niw  zn,    wus  die  anatomischen  Befunde    zu  hestatigeu  scheinen.    Kin- 
sind  ja  schon  lijaigst  als  Ursache   von  Sekundärglaukomen  bekannt, 
und  Einheilungen  der  Kapsel    sind    aher  bei  dem   Verfahren  mit  In- 
et als  beim  einfachen  Verfahren. 

matomischen  Befunde    anlangt^    so    ist  bemerkenswert ,    daO    sich    fast 

ilieilung^  der  Iris  oder  der  Kapsel  in  die  Narbe  fand  und,  bis  auf  wi>ni^e 

d i e  B  r  a  i  l  e  y  s  M  an d  d e n  von  H  o  s  c  h  *)  ^  auch  ri u gsu m  ei  ne  V e r w ach s ung 

der  Hornliautpcripberie  oder  einer  größeren  Hornhautzoue,    daß  also  Ver- 

er  Kammerbucht  bestand.  Also  verhielt  es  sich  in  den  Phallen  von  Stdltiug  *), 

i-i  o Hins  * ) ,    N a 1 1 i n i  ^').    Dauehen    fanden    sich    zuweilen    nur    geringe ,    in 

Fiillen  sehr  ausgedehnte  Produkte  von  Entzündung. 

inen  sehr  merkwilrdigeu ,    aber   wichtigen   Befund  zeigten  ferner  die  Fälle  von 
" )  (t  Uli i t a  M,  D a  1 L" n  ^l  Melier  *)  itnd  E 1  s c h d i g  ^% 

En  all  diesen  Fallen  entstand  eine  Ein  Wucherung  des  Hornhaut-Bindehautepithels 
Bulbnsinnere,  die  zur  umschriebenen  «der  gänzlichen  Auskleidung  der  Vorder- 
r  mit  diesem  ?IpitheI,  in  Elschnigs  Fall  sogar  auch  der  hinteren  Kammer 
In  einzelnen  Fallen  kann  geradeswegs  von  Kammerzjsten  gesprochen  werden.  8o 
es  zum  Teil  zu  Pupillar-  und  KolobomverschluÖ,    zum   Teil   zum   Verschlusse  der 


')  Brailev,  Glauctuna  in  an  ?s*e  which  has  been  preciouj^lv  u}^rated  tm  für  cutarakt. 
Jhthalm.  Hosp.  Rep..   IHliK  IX.  1,  8.^84. 

H«»sch,    Glaukomatöse  und  atrophische  ETckavation   in  einem    aphakischen  Auge. 
teh.  1.  Augenheilk..  181*5,   XXVfll,  8.  3U5. 

^)  ytöltinf^,  Ghiukoüi  nach  Linparextrakticm,  Arch.  f,  üphthalni.,   1K87,  XXXIIT,  2, 
.  177.  ( Einheil tjnj2:  der  Linscnkapsel  In  die  Extraktiansiiarbe,  ringfunnige  Verwachsung  der 
Jkanimerhucht,  Schwarte  im  rufuUargebiete;   16  Ta^e  lang  nach  der  Operation  bestand  keine 
f  Kammer.) 

*)  Treacher-Cüllins,  Glaucüuia  at'ter  ex:tractiou  of  catanict.  Brit.  med.  J^urn., 
\H\i'l,  I,  pa^.  297.  (Zehn  Fülle,  alle  mit  Iridektomie,  Auftreten  des  Glaukoms  zwischen  dem 
8.  und  31-  Monat  nach  der  Uperation.  Alle  eniik leiert.  Neun  Falle  mit  Kapsek  ein  Fall 
mit  Glaskärpereinlit'ilang,   in  allen  der  Vorderkamnierwinkel   verlegt.) 

^)  Niittini,  Nota  clinica  ecl  anutomopatohigica  sul  um  caso  di  glanccuna  eonsecutivci 
üd  estraaione  di  cataratta.  Ann.  di  oftalmologia,  1898,  XXVIII,  pag.  98.  (Kapsel  und  Pupillar- 
rand  mit  Irisrest  verbunden ,  F  on  t  a  n  a  scIut  Kaum  und  Schlemm  scher  Kanal  geschlossen.  ^ 
■)  Treacher-CnllinB  and  Cross/fwo  casei^  nf  epitbelial  imjilantation  in  the  anterior 
Chamber  Rfter  extraction  uf  cataract.  Transactions  t»f  the  ophthulm.  soc.  of  the  unit.  Kingdom, 
IHÜ'i,  XII,  pag.  175. 

")  tiuaita,    Proliterazione  degll  epiteli  corneali  sull' iride  e  nella  pupilla  in  seguito 
Eilt  ahlazione  di  catarattri.   Rendicont>  della  soc.  ol'talmol   ital,.  1887,  pag.  85.  —  Derselbe, 
Proliferation  de    rendothclium    corni^en    sur   Tiris    et    W  ehanip  pupillaire  apres  lextraction 
de  Li  cataraete.  Arch.  d^ophtahn.,  1893,  XllI,  pag.  507. 
•)  rt.  a,  0. 

*)  Meiler,  Über  Epitbeleinsenkiing  und  Zvstenhildung  im  Auge.  Areh.  f.  nphllialm., 
imil,  Ul  S.436. 

^°}  ElschniKt  Epithelau.skleidnnK  der  Vi>rder-  und  Hinterkararaer  als  Ursache  vcin 
GJuukoni  nach  Staropenttion.  Klin.  Monatühh  t  Augenheilk.,   UNJ3t  XLi,  'S.  247. 
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Kammerlnicht  durch  Epitbelinasscn  neben  unmittelbarer  Verlotung  der  Irl«  mit  der 
Horoluiut.  Diese  Eiuwiiclierung  des  Epithels  in  die  Kammer  \uirde  durch  Kinkleminiiug 
der  Iris  u.  dg),  in  die  Wimde  und  dadurch  bedinj^e  Ver/j>gernnir  des  Wundverschlussc?? 
ermugliclit.  Sie  bestjind  iu  Füllen,  wo  in  vivo  von  diesem  Zustande  nicht*«  zu  bemerken 
war,  wie  z,  B.  im  Fall  Dalens.  während  in  anderen  der  Überzug  der  Iris  mit  einer 
Haut  oder  geradezu  zystenartige  Bildungen  zu  sehen  v\aren. 

Halten  wir  diese  anatf>mi  sehen  Tatj=;acheii  mil  den  klinischen  Ergeh  ei  nungott 
zusammen,  so  scheint  mir  die  Erklärung  für  viele  Falle  möglich  und  auch  von  EinfluJS 
auf  prakHselie  MaÖnabmen  zur  Hintanhaltung  dieser  Naehkrankheit, 

Die  Eiiiklemmting  von  Gewebst eilen  in  die  ^Vunde  (Iris,  Kapsel,  (ilask^rper.  Binde* 
bautzipfel)  führt  leicht  zu  einer  Verzögerung  des  W  n  nd  verlieh  In  sses.  Daneben  entwickelt 
sich  entweder  bloß  ein  leichter  entzündlicher  Reizzufitand  oder  wirkliche  Entzündung 
und  es  kann  daher  zu  einer  mehr  %veniger  ausgedehnten  \'erlötung  der  Iris  mit  der 
Hornhaut,  hesonders  im  Bereiche  des  Kammerfalzes  kommen^  ähnlieh  wie  sieh  auch 
Sachsalb  er  'J  den  Einflnü  der  längere  Zeit  bestehenden  Aufhebung  der  Kammer  nach 
Dnrehbruch  eines  Hornhautgeschwin-es  oder  nach  der  Spaltung  eines  solchen  auf  die 
Entstehung  des  späteren  Sckundärglauknm««,  wie  ich  glaube  mit  Rechte  vorstellt. 

Sehließt  sieh  dann  die  Wunde  und  besteht  auch  in  ihrem  Bereiche  durch  Ver- 
wachsung von  Teilen  mit  der  Narbe  (Iris,  Kapsel,  GlaskörperJ  oder  Bildung  einer  Sehwarte 
(wie  sie  bei  entzündliehen  Zuständen  leicht  entsteht)  eine  Abscbließung  der  Kammer- 
bucht,  ^lann  wird  es  von  der  fies:niit:iiisib>hnung  der  bestehenden  Verwadisuiigen  ab- 
hängen* ob  sich  die  DrucksteiL^i nn  ruer  oder  rascher  entwickelt 

Dabei  i«t  zu  bemerken,  dap  it'njttrre  oder  schwerere  Rezidiven  der  Iritis  oder 
ganz  schleichende,  wenig  merklieh  fortbestehende  Entzündung  die  beistehenden  Ver- 
bitun^'en  wohl  vermehren  kann,  indem  die  Nachharsehaft  von  Anbeftungen  allmühlich 
ebenfaHs  anjjeheftet  wird.  Auf  diese  Weise  wOrde  dann  die  Anwachsung  überhaupt  an 
Ausdehnung  zunehmen  und  es  würde  sich  das  oft  späte  Auftreten  des  Glaukoms  erklären. 
Man  sieht  öfters  in  ähnlicher  Weise  hei  unvollstündigen  ringförmigen  hinteren  Synechien 
des  Pnpillarrandes  nnter  dem  Einfluß  von  leicbten  Rezidiven  oder  auch  ohne  merkliche 
Entzündung  eine  solche  Zunahme  der  Anwaehsung  entstehen,  die  dann  schließlieh  zur 
SekluRio  mit  huck  eiförmiger  Vertreibung  der  Iris  führt 

Ich  bemerke  hier  heiläufig,  daß  der  Einwand,  es  habe  sich  in  den  früher  be- 
sprochenen Füllen  klinisch  eine  normale  oder  gar  tiefere  Kammer  gefimden,  gar  nichts 
gegen  den  Bestand  der  peripheren  Verwachsung    bei   einem   aphakischen  Auge  beweist. 

In  anderen  Fällen  bewirkt  das  Offenbleiben  der  Wunde  eine  I'"inwuehenintr  des 
Epithels  in  die  Kammer,  das  entweder  allein  durch  seine  Ausbreitimg  in  der  Kammer 
oder  neben  direkten  \'erlÖtungen,  die  in  der  eben  geschilderten  Weise  durch  die  un- 
mittelbare Brrührunu  entstanden  sind,  Abflußl^ehinderung  des  Kammerwassers  und 
dadurch  (ilaukom  hervorruft.  Und  gerade  in  dieseu  Fällen  ist  uns  ein  später  auftretendes 
Glaukom  sehr  erklärlich. 

Die  ^  erzögerung  des  Wundverschhisses  könnte  übrigens  auch  ohne  Einklemmung 
von  Gewebe  zwischen  die  Wundlippen  in  anderer  Weise  entstehen;  so  wäre  an  die,  von 
Mellinger*)  geschilderte  Einwirkung  zu  lange  dauernden  Kokain isierens  zu  denken, 
wobei  die  Wundränder  tagelang  ohne  Reaktion  wie  „frisch  geschnitten"  bleiben. 


*)  Sachüalber,  B<?itrag  wir  Therapie  des  Ulcas  serpens,  Deutschmanns  Bei- 
trige  stir  Augenbeilk.,  H.  22,  S.  85. 

')  Mt^llinger,  Schädlicher  EintluS  des  Cricainum  moriaticum  auf  die  erste  Ver- 
f<inigung  von  üurnhaatw^nnden  usw.  Beiträg<e  zur  Augenheilkande,  herausgegeben  von  K.  Mel* 
linger.   Basel   1893, 
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Ich  möchte  also  das  Hauptgewicht  auf  die  Verzögerung  des  Wundverschlusses 
und  das  dadurch  bedingte  längere  Aufgehobensein  der  Kammer  legen. 

Entweder  kommt  es  nun,  besonders  wenn  ein  gewisser  Reizzustand  oder  gar  Ent- 
zündung der  Iris  besteht,  zur  Yerklebung  sich  berührender  Flächen  (daß  unter  solchen 
Umständen  die  Iris,  die  der  Hinterfläche  der  Hornhaut  anliegt,  gerade  hauptsächlich 
mit  dem  Trabeculum  corneosclerale  fest  verklebt,  ist  eine  auch  von  anderen  Zuständen, 
insbesondere  von  Geschwürsdurchbrüchen  her  bekannte  Erscheinung,  auf  deren  Erklärung 
ich  hier  nicht  weiter  eingehen  will),  oder  es  findet  Epithelcinwucherung  statt,  wozu 
vermutlich  nicht  einmal  ein  langes  Aufgehobensein  der  Kammer  nötig  ist. 

Selbstverständlich  können  und  werden  sich  in  Wirklichkeit  diese  beiden  Möglich- 
keiten oft  kombinieren. 

Ja  es  muß  selbstverständlich  unter  den  genannten  Umständen  sowohl  durch  un- 
mittelbare Verklebung  der  Teile  als  durch  Epitbelüberzug  jener  Abschluß  zwischen 
vorderer  und  hinterer  Kammer  entstehen  können,  der  zur  Vortreibung  der  Iris  führt, 
also  zu  jenem  Sekundärglaukom,  auf  dessen  Besprechung  wir  hier  nicht  weiter  einge- 
gangen sind. 

Aber  man  ersieht  daraus  nur,  wie  nabestehend  alle  diese  Zustände  sind.  Es  handelt 
sich  eben  um  abnorme  Anwachsungen  und  Verschlüsse,  die  zur  Retention  der  Kammer- 
flüssigkeit führen,  einmal  in  der  hinteren  Kammer,  mit  buckelförmiger  Vortreibung  der 
Iris,  das  andere  Mal  in  der  Vorderkammer,  indem  die  Sperre  die  Kammerbucht  betrifft  — 
man  könnte  ja  das  anatomisch  Seclusio  anterior  peripherica  nennen,  wie  man  von  einer 
Seclusio  pupillaris  anterior  centralis  (bei  Einheilung  des  ganzen  Pupillarrandes  in  eine 
zentrale  Hornhautnarbe)  und  von  einer  Seclusio  pupillaris  posterior,  dem  gewöhnlich 
als  Seklusio  bezfichncten  Zustande  spricht. 

Darf  es  wundernehmen,  wenn  in  manchen  Fällen  mehrere  oder  alle  diese  Zu- 
stände kombiniert  vorliegen  und  es  schwer  zu  entscheiden  ist,  welcher  von  ihnen  zuerst 
die  Drucksteigerung  hervorgerufen  hat,  wie  z.  B.  in  dem  Falle  Elschnigs  oder  Dal 4ns? 

Ich  halte  also  die  früher  besprochene  Gruppe  von  Glaukomen,  die  sich  nach 
Staroperationen  ohne  typische  Seclusio  pupillae  mit  buckelförmiger  Vortreibung  der 
Iris,  also  mehr  unter  dem  Bilde  primärer  Glaukome  entwickeln,  nicht  durchweg,  ja 
nicht  einmal  in  ihrer  Mehrzahl  für  primäre  Glaukome,  die  etwa  an  dem  Auge  auch 
aufgetreten  wären,  wenn  die  Staroperation  an  ihnen  nicht  ausgeführt  worden  wäre, 
sondern  ich  halte  sie  für  die  mittelbare  oder  unmittelbare  Folge  der  Operation  und 
der  durch  sie  gesetzten  Verhältnisse,  also  nach  der  üblichen  Begriffsbestimmung  für 
sekundäre  Glaukome;  ich  bin  nicht  der  Ansicht,  daß  eine  Disposition  zu  Glaukom  bei 
der  Entstchuni?  dieser  glaukomatösen  Zustände  irgendwie  mitspielen  müßte,  jedes  wie 
immer  geartete  Auge  kann  sie  bekommen,  wenn  jene  geschilderten  Zustände  durch  die 
Operation  geschaffen  worden,  jedes,  auch  ein  zu  primärem  Glaukom  dispo- 
niertes Auge  (warum  sollte  auch  gerade  ein  solches  ausgeschlossen  sein V);  aber  diese 
Disposition  braucht  mit  den  durch  die  Operation  geschaffenen  Zuständen  und  ihrer 
Folpe,  der  Drucksteigerung,  ebensowenig  ursächlich  zu  tun  zu  haben  als  in  einem  Falle, 
wo  z.  B.  ein  Mensch  mit  zu  primärem  Glaukom  „disponierten"  Augen  an  einem  Auge 
Ulcus  serpens  mit  Durchbruch,  Irisvorfall,  Ausgang  in  Partialstaph\  lom  und  dann  Druck- 
steigerung  bekommt,  die  Drucksteigerung  infolge  des  Partialstaphyloms,  die  er  auch 
ohne  Disposition  zu  Glaukom  bekommen  hätte,  wie  Hunderte  von  nicht  „disponierten** 
Augen,  mit  dieser  Disposition  etwas  zu  tun  hat. 

Dieses  letzte  Beispiel  kann  auch  erläutern,  wie  sogar  einzelne  jener  Fälle  aufgefaßt 
werden  können,  wo  späterhin  am  anderen  Auge  wirklich  ein  primäres  Glaukom  auftritt. 

Czermak,  Di<!  augenikrctlichen  Operationen.  2. Aufl.  11.  28 
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Mit  all  dorn  will  ich  aber  g^T  nicht  leuj^nen ,  diiß  auch  iji  aphukischeii  Aiigeo 
ein  primäres  (ilaiikum  vorkonimcn  kann,  giuiz  unulfbaingig  von  dtirch  Jie  Openitioii 
gesetzt!« ri  Ziistilndcu»  iilso  auch  nach  in  jeder  Hinsicht  taddlt>s  vcrbnfeiier  tJperalioii 
iiiiti  Wuudht'iliiüjGr.  Wie  üherall»  «n  ist  gerade  in  der  Lehre  vnui  Ulankoui  iiichtx  unrichtiger 
als  das  aiisschlieüliche  FcBthalteu  an  einer  einzigen  Ansichaunng  üher  die  Entstehun^sweise, 

Solch  pnumrcK  Glaukrmi  ^\firde  srcgehcnen falls  anzunehmen  sein,  wo  am  auderi'ii 
Auge  schon  (ilaukom  liesteht  oder  spiiterhin  auftritt  utul  wo  keine  Cnregeliuilßigkeit 
in  der  Wuudheiluri^  vorliegt,  inshesomlere,  wenn  schon  taniyre  Zeit  seit  der  Operation 
vergangen  ist.  Aber  es  Ideibt  immer  eine  Annahme,  solan^'e  die  Untersuchung  nur  am 
Lebenden  möglich  ist.  Den  Beweis  könnte  doch  nur  eine  anatomische  Untersuchung 
liefern, 

Daü  es  mitcr  den  früher  geschilderten  Urastäuden  zuweilen  gelingt,  durch  Exzifiiou 
oder  Loslösung  des  eingeheilten  (iewehes,  durch  Sklerotomie  die  Verhiiltnisse  der  Flüssig- 
keitsahfuhr  zu  bessern  oder  zu  iiormalisioren,  oft  aber  nicht,  liegt  wnhl  in  der  Natur 
der  Saehe;  die  verhilltnismüßige  Bösartigkeit  dieser  Glaukome  findet  in  ihrer  Entstehuntr 
und  den  anatomischen  Befunden  wohl  ausreichende  Erklärung. 

Diese  Befunde  geben  uns  aber  auch  gewisse  Winke  für  die  Prophylaxe  dieser 
Zustände:  sie  hat  hauptsächlieh  in  der  Technik  der  Operatinn  ihren  Wirkungi^ki*©!». 
Glatter  Schnitt,  gute  Anpassung  der  Wuudränder  sorgfältige  Iteposition  der  Irisrilnder 
Vermeidung  der  KapH*leiuheihing,  dann  moglidiste  Ruhe  des  t>perierten,  um  Wund- 
Bprengungen  zu  vermeiden,  das  alles  mul  Dinge  von  hoher  Wichtigkeit.  Das  Heil  der 
Star  Operationen  liegt  nicht  hloü  in  der  Aseptik;  die  Vernaehlässignirg  der  alten  Er- 
fahrungen (Vher  gnte  Technik  und  sorgfältige  Nachbehandlung  kann  &ich  auch  noch 
amiers  hichen  als,  wie  man  früher  glaubte,  durch  Vereiteruntreu  allein.  Dali?n  und 
Elachnig  heben  diese  Gesichtspunkte  mit  Recht  hervor. 

Es  war  his  jetzt  von  den  Extraktionen  mit  bmgem  Schnitte,  sogenatniten  Lappen- 
extraktionen, die  Rede. 

Aber  auch  nach  der  Lanzcuextraktiivn  (oder  l*unktion)  zur  Entfeniuni?  des  Star- 
Ureiea  nach  Diszission  von  Vollinsen  oiier  nach  zufälligen  \'erletzungen  kiinnen  durch 
Einklemmung  der  Ina  oder  Kapsel  in  ähnlicher  Weise,  wie  bei  den  Extniktionen  mit 
langem  Schnitte  glaukomatöse  Zustünde  ausgelöst  werden. 

Aber  hier  beobachtet  nian  noch  eine  andere  Art  der  Entwicklung  des  GUnkoms, 
der  man  gelegentlich  begegnet 

Es  ist  weder  Kapsel  noclt  Inseinhcilung  entstanden,  es  ist  kein  GlaHkorpcr  bei 
der  Opeiation  vorgetreten  oder  eingeklemmt  worden.  LUc  Kammer  ist  nach  der  Ent- 
leerung des  Starbreies  tief  gewurdeu  und  bleibt  es. 

Die  Entleerung  der  Starmassen  war  keine  vollständige,  es  blieb  in  der  rupille 
eine  Schichte  von  mäßiger  Dicke  zurück.  Von  einer  Aufquellung  ist  jedoch  keine  Rede 
und  nichts  zu  sehen. 

Allmählich  entwickelt  sich  alier  eine  Märtezuuahme  des  Augapfels,  ohne  jede 
oder  nur  mit  geringer  Injektion.  Irgend  ein  Zeichen  von  Kyklitis  fehlt  gänzlich.  Das 
erste  Symptom  ist  eine  haucbartige  Mattigkeit  der  Hornhaut.  So  wird  das  Auge  immer 
härter  und  das  Sehvemioyeu  verfällt  durch  die  sich  ausbildende  Exkavation. 

Dieses  Glaukom  kaun  leicht  durch  längere  Zeit  übersehen  werden,  weil  es  sich 
nicht  Btürmisch,  sondern  laugsam,  ohne  alle  Schmerzen  entwickelt  und  weil  der  Kranke 
die  Abnahme  des  Sehvermögens  ganz  libersieht  oder  nicht  beachtet.  Es  handelt  sich 
ja  meist  um  FÄlle,  wo  so  viel  Reste  nach  der  Ijanzenextraktion  zurfickgeblieben  sind, 
dai  uoch  kein  gutes  <|ualitativc8  Sehen  erreicht  ward. 
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Für  diese  Fälle  ist  vrohl  die  Annahme  von  Griff ith  Hill*)  möglicherweise  zu- 
lässig, daß  kleine  Starteilchen  die  Maschen  des  Trabeculum  corneosclcrale  verstopfen 
und  so  die  Reteution  des  Kammerwassers  hervorrufen.  Dafür  spricht  nicht  bloß  die 
tiefe  Kammer,  sondern  auch  der  Umstand,  daß  man  in  solchen  Fällen  nicht  selten  die 
von  Fuchs  beschriebenen  Linsenpräzipitate  findet.  Wenn  ich  auch  zugebe,  daß  die  Ein- 
wände Dalöns  gegen  Griff  ith  Hills  Erklärung  des  postoperativen  Glaukoms  in  seiner 
gewöhnlichen  Erscheinungsform  nach  der  Lappen-  oder  modifizierten  Linearextraktion 
im  allgemeinen  zutreffen,  so  möchte  ich  doch  glauben,  daß  sie  in  diesen  Fällen  heran- 
gezogen werden  kann.  Ich  habe  diese  Entstehungsweise  von  Glaukom  schon  seinerzeit 
in  meinem  Artikel  „Einiges  zur  Lehre  von  der  Entstehung  und  dem  V^erlaufe  des  pro- 
dromalen und  akuten  Glaukomanfalles"  erörtert.*) 

[Es  mag  an  dieser  Stelle  darauf  hingewiesen  werden,  daß  die  Quellung  einer 
Vollinse  bei  unverletzter  Kapsel  im  Verlaufe  der  Entwicklung  eines  Stars,  insbesondere 
die  Cataracta  senilis  im  Stadium  tumescentiae ,  aber  auch  bei  weichen  Katarakten,  zu 
Glaukom  führen  kann.  Ich  habe  zuerst  darauf  aufmerksam  gemacht,  und  sind  seither 
mehrfache  Bestätigungen  dieser  Beobachtung  erfolgt.')] 

b)  Glaukom  nach  Diszission. 

Von  den'  Drucksteigerungen  nach  Diszission  von  Vollinsen  infolge  Quellung  der 
Linsensubstanz  war  schon  IL  Bd.,  S.  342  die  Rede. 

Wir  haben  hier  von  jenen  Glaukomen  zu  sprechen,  die  nach  Diszission  von  Nach- 
staren auftreten.  Während  die  Glaukome  nach  Extraktionen  häufiger  sind  nach  der 
kombinierten  Operation,  verhält  sich  die  Sache  hier  umgekehrt. 

Ein  Teil  dieser  Glaukome  nach  Diszission  kann  wohl  mit  denen  nach  Extrak- 
tion zusammenfallen,  es  wurde  dann  eben  die  Diszission  gemacht,  ehe  das  Glaukom 
zum  Ausbruch  kam,  das  auch  ohne  die  Diszission  aufgetreten  wäre. 

Allein  in  einer  großen  Reihe  von  Fällen  hat  man  gar  keinen  Grund  zu  dieser 
Annahme,  sondern  hier  erscheint  die  Diszission  unmittelbar  als  Ursache  des  Glaukom- 
ausbniches. 

Für  die,  wie  es  scheint,  recht  seltenen  Fälle,  wo  es  beim  Auftreten  der  Druck- 
steigerung nach  der  Diszission  nicht  zu  einer  buckelförmigcn  Vortreibung  der  Iris 
kommt,  könnte  man  an  das  zufällige  Zusammentreffen  der  Diszission  und  des  Auftretens 
von  Glaukom  im  aphakischen  Auge  denken.  Schließt  sich  aber  der  Glaukomausbruch 
unmittelbar  an  die  Diszission  an,  so  könnte  auch  die  von  Bajardi^)  angegebene  Er- 
klärung in  Betracht  gezogen  werden.  Er  meint,  es  beruhe  das  Glaukom  auf  der  An- 
wesenheit von  Glaskörper  in  der  vorderen  Kammer,  der  auch  den  Fontanaschen  Raum 
verlege.  An  aphakischen  Kaninchen,  denen  er  Glaskörper  in  die  vordere  Kammer  ein- 
spritzte, soll  es  ihm  unter  sieben  Malen  zweimal  gelungen  sein,  glaukomatöse  Prozesse 
zu  erhalten. 

Bajardis  Arbeit  ist  mir  im  Originale  nicht  zugänglich  und  ich  kenne  daher  nur 
das  Referat  im  Jahresbericht  für  Ophthalmologie,  1897,  S.  482.  Ich  kann  also  nicht  be- 
beurteilen, wie  weit  diese  Versuche  einer  strengen  Kritik  Stand  halten. 


*)  Treacher-Collins,  Brit.  med.  Joum.,  1890,  I,  S.  297. 

*)  W.  Czermak,  Prager  med.  Wochenschr.,  1897. 

')  Literatur  bei:  Ul brich,  Beobachtungen  über  Altersstar  mit  Sekondärglaukom. 
Zeitschr.  f.  Augenheilk.,  1907,  XVHI,  S.  133. 

*)  Bajardi,  Sul  glaucoma  secondario  dopo  la  discissione  di  pseudocataratta.  Rivista 
Acc.  di  med.  di  Turino,  Luglio  1896. 

28* 


436 

St*hr  wahrsclipiulicli  erschpirit  Bäijardis  Erkliiruug  ja  nlicrhaypt  iiirht,  wetiri  man 
au  die  vielon  Falle  denkt,  wo  Giaskorper  in  die  vordere  Kammer  g^elanift  und  dot*h 
keine  Drucksiteij^ening^  folgt. 

lu  manthen  Fällen  von  Glaukom  nacli  DisKisHioii  scheint  es  sich  um  Zjklitis  mit 
Drueksteigerung  zu  handehi,  wie  2.  B.  in  dem  Falle  Pooley»*),  der  durch  Eserin  allein 
zur  Heiluujf   kam. 

Die  Mehrzalil  der  Fälle  sind  aber  jeuPt  wo  nach  der  Diszission  ProtruBio  iridis 
auftritt,  wie  sie  schou  Knapp*)  geschildert  und  Dalt^n  aus  der  Literatur  und  eigener 
Erfahrung  atisgef l^hrl  hat,  Sie  stellen  das  typische  Bild  des  nach  Digzission  auftretenden 
Ghiukoms  dar. 

Es  stellt  sich  kurz  «der  einige  Tage  nach  der  Diezission  starke  Injektion  und 
Schmerzhaftigkeit  ein»  das  Äuge  wird  sehr  hart,  die  Iris  wird  huckelförniig  vorge- 
trieben. 

Diese  h u ekel furro ige  Vortreihung  der  Iris  beweist,  daß  die  Verbindung  zwischen 
Hinter*  und  Voitlerkanimer  aufgehoben  ist.  Wenn  DaHn  auch  meint,  es  sei  in  diesen 
Fallen  gewöhnlich  nur  eine  umschriebene  oder  gar  keine  V'erlötung  des  Pnpillarrandes 
mit  der  Kapsel  oder  dem  Glaskörper  nachweisbar,  so  muß  doch  entweder  eine  solch© 
unsichtbare  Veriotuug  bestehen  oder  es  muß  sich  um  eine  Art  Inkarzeration  eines 
durch  die  Diszissimi  vorgetretenen  Giaskör  perpfropf  es  im  l'upillarrinee  (Krampf  des  ge- 
reizten Sphinkters)  handeln.  Daß  ttbcrhaupt  fi<ilche  Inkarzerationen  im  Ilipillarringe  vor- 
kommen^ lehren  uns  jene  Fülle,  wo  eine  geachrimipfte  I^iiise»  z.  B,  in  der  Pupille,  in- 
karzeriert wird,  worauf  sofort  Vortreibung  der  Iris  und  die  Erscheinungen  eines  akuten 
Glaukoms  eintreten. 

Auf  eine  andere  Weise  als  auf  die  aniregebenen  wftflte  ich  mir  die  Erscheinungen 
nieht  zu  erkbiren.  Die  Seklusio  wird»  außer  durch  die  Vortreihung  der  Iris,  auch  durch 
die  prompte  Wirkung  einer  Transfixion  bewiesen. 

Nicht  in  Übereinstimmung  damit  steht  anscheinend  die  Wirkung  der  Miotika  und 
einer  bloßen  Kammerpunktion,  die  Tagen  stech  er*)  insbesondere  rülimt.  Man  srdltc 
doch  vielmehr  erwarten,  daß  ein  Mydriatikum  durch  Erweiterung  der  Pupille  die  Au- 
lötung  oder  die  Inkarzeration  h">sen  sollte.  Man  konnte  hei  der  Wirkung  der  Punktion 
freilich  daran  denken,  daß  die  Entleerung  der  Vorderk&mmer  irgendwie  auf  die  (ilas- 
körpervorderfläche  einwirke,  so  daß  sieh  der  (Glaskörper  von  der  Pupille  zuriickzieht 
und  daÖ  auch  den  Mioticis  eine  solche  Wirkung,  z.  B,  durch  die  \'orwÜrtshewegung  des 
Ziliarkörpers,  zukomme;  aber  wir  wissen  zu  wenig  über  diese  Einwirkungen  im  aphnki- 
schen  Auge.  Dieser  Punkt  muß  alsi»  einstweilen  dunkel  bleiben. 

Aber  es  scheint  mir  doch,  ilaß  Pagen  stech  er  und  Dalen  zu  weit  geben,  wenn 
sie  die  Anwendung  der  Mydriatika  sogar  vor  der  Nacbstardiszission  geradezu  als  ge- 
fäbrlicb  verwerfen  und  niidits  oder  gar  Miotika  anijewendet  wissen  wollen. 

leb  diszbuiiere  »zwischen  tW/o  und  70"  f,  aller  Augen  nach  der  Extraktion  und 
sorge  stets  in  der  Heibingsperiode  sowohl  nach  der  kombinierten  als  nach  der  einfachen 
Extraktion  ftlr  eine  mtjglicliste  Erweiterung  der  Pupille  durch  Atropin,  aus  Gründen^ 
die  IL  Bd.»  S.420auseiuaudergesetzt  sind.  Ich  habe  trotzdem  —  oder  vielleicht  deshalb?  — 
fast  niennils  einen  snlchen  Glaukonianfall  nach  der  Nachstardiszission  auch  hei  rauder 
Pupille  erlebt.  Sollte  das  wirklich   bloü  ein  Zufall  sein? 

V)  PiMilc  V,  Operation  f<>r  sea>ndiiry  csitaract  foUuwcd  by  iridocvcütis  and  consecutive 
glaucoma.  Ämer.  journ.  of  «phtbalni.,  189],  pag.  377. 

^)  Knapp,  Glaukom  nach  Diszisäion  des  Nachstara  Q8W.  Arch,  f.  Angenheilk., 
XXX,  1895,  S.  8. 

')  Pagenstecher,  a.  a,  O.  S.  144. 
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Allerdings  zerreiße  ich,  wie  schon  am  betreffenden  Orte  (11.  Bd.,  S.  355)  erwähnt, 
den  Nachstar  nicht,  sondern  schneide  ihn  bloß  ein. 

[Bei   ausgedehnterer  Zerreißung    des  Nachstars  resp.   des  Glaskörpers   dagegen     O 
kommt  es  relativ  häufig  zu  Glaukom,    auch  wenn  keine  Spur   von  hinteren  Synechien     ^ 
besteht.    Eserin  und  Eisapplikation  (Eisbeutel)  beseitigen  fast  immer  in  wenigen  Tagen 
dauernd  die  Drucksteigerung.] 

Die  Prognose  des  Glaukoms  nach  Staroperation  ist  stets  ernst, 
der  Erfolg  der  zu  treffenden  Maßnahmen  zweifelhaft. 

Eine  günstigere  Prognose  hat  das  Glaukom  nach  Diszissionen ,  wo 
es  meist  gelingt,  einen  Übeln  Ausgang  zu  verhindern. 

Wichtig  i«t  also  die  Vorbeugung  dieser  Glaukome.  Hier  kommt 
ein  möglichst  rascher,  bleibender  Wundverschluß  in  erster  Linie  in  Be- 
tracht. Glatte  Schnittwunde,  Vermeidung  von  Einklemmung  fremden  Ge- 
webes, nicht  zu  langes  Eokainisieren  sind  hier  von  ebensolcher  Bedeutung, 
wie  möglichste  Ruhe  nach  der  Operation. 

Gegenüber  dem  Glaukom  nach  Diszissionen  kann  ich  nach  meinen 
Erfahrungen  Abwarten  eines  reizlosen  Zustandes,  Weithalten  der  Pupille 
und  glatte  Durchschneidung  des  Nachstars  ohne  Abfluß  des  Eammerwassers 
als  vorbeugend  wirksam  bezeichnen. 

Die  Behandlung  des  ausgebrochenen  Glaukoms  erfordert  genaue 
Berücksichtigung  der  vorliegenden  Verhältnisse.  Zunächst  wird  man  ver- 
suchen, die  Drucksteigerung  durch  Eserin,  Dionin  und  Eisüberschläge 
(unter  Umständen  auch  heiße  Umschläge)  zu  bekämpfen.  Gelangt  man 
damit  nicht  zum  Ziel  und  bestehen  gewisse  anatomische  Veränderungen, 
dann  ist  der  entsprechende  Eingriff  vorzunehmen.  In  gewissen  Fällen  ist 
immer  die  Operation  vorzunehmen,  so  bei  Seklusio  die  Transfixion  und 
nachher  die  Iridektomie  oder  Iridotomie,  bei  Quellung  von  Linsenmassen 
die  Punktion  (Lanzenextraktion). 

Bei  Zyklitis  mit  IVäzipitaten,  ebenso  bei  tiefer  Kammer  und  Linsen- 
prUzipitaten  gentigt  oft  die  Behandlung  mit  Eserin;  sonst  muß  Iridektomie 
versucht  werden. 

Bei  Iris  und  Kapseleinheilungen  genügt  zuweilen  die  Auslösung  des 
eingewachsenen  Teiles  oder  bloß  seine  Durchschneidung  (Narbensklerotomie, 
Ouletomie),  allein  nicht  immer.  Es  ist  dann  nötig,  Iridektomie  und  Sklero- 
tomie  zu  versuchen. 

Insonderheit  nach  der  Diszission  kommt  man  oft  mit  Eserin  oder 
bloßer  Punktion  der  Kammer  aus;  sonst  ist  die  Transfixion  und  Iridek- 
tomie meist  von  sicherem  Erfolge.  [Bei  Fehlen  hinterer  Synechien  ist 
insbesondere  die  Zyklodialyse  von  Heine  anzuraten.]  Pagenstecher  emp- 
fiehlt als  sehr  wirksam  beim  Glaukom  nach  Nachstardiszission  die  innere 
Anwendung  von  Natrium  salicylicum. 
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Anzeigen  der  Lappenextraktionen. 

Die  Lappoiiextriiktion  ist  för  Stare  an^i"/.cit::t,  dir  einen  harten  Kern 
von  mehr  als  bb  nnn  Durchmesser  besitzen ,  sich  alsü  für  die  Laiizen- 
extraktioii  nicht  eignen.  Solche  Stare  tinden  sieh  lK*i  Leoten ,  die  das 
30. — 35.  Lebensjahr  (Ibcrsehritten  haben.  \) 

la  Fällen,  wu  die  Rinde  der  Linse  bis  znr  Kapsel  heran  getrübt  ist, 
so  daü  kein  oder  mir  ein  schmaler  Irisschatten  mehr  entsteht,  ist  die 
Operation  ohne  weiters  ausflihrhar.  Ist  die  Startrnbnng  unvollständig,  dann 
kommt  es  aaf  das  Alter  des  Kranken  und  anf  die  Star  form  an,  ob 
man  trotzdem  sofort  operieren  kann,  oder  ob  die  Weiterentwicklung  des 
Stars  abgew^artet,  gegebenen  Falls  durch  einen  Eingrifl'  licschlcunigt  wer- 
den soll. 

Was  das  Alter  anlangt,  so  sind  ge wohnliche  Altersstare  bei  Leuten 
liber  55  Jahre  in  der  Regel,  also  auch  wenn  die  Rinde  sehr  unvollkommen 
getrübt  ist,  tadellos  extrahierbar.  Unter  diesem  Alter  ist  die  ^ Reife*"  abzu- 
warten (d.  h.  die  vollständige  Trübung)  oder  künstlich  herbeizufiihren. 

Was  die  Starform  anlangt,  so  sind  gewisse  Stare  ohne  Rucksieht 
auf  das  .\lter  ohneweiters  in  unvollständig  getrübtem  Zustande  extrahier- 
bar, die  Alfr,  Graefe  genauer  bestinmit  hat.  Das  Nähere  über  diese 
Umstände  und  die  zur  künstlichen  Reifung  unvollständiger  Kernstare 
üblichei)  Eingriffe  findet  man  in  dem  Abschnitt  über  Starreife  und  künst- 
liche Reifung. 

Fjjetjso  sind  die  Gesichtspunkte,  die  uns  bei  der  Wahl  des  einfachen 
oder  kombinierten  Verfahrens  leiten,  in  dem  Abschnitte  über  Aussehneidung 
der  Iris  zusammengestellt. 

Stoffau  kam  <lurch  seinf  Messungen  an  311  Starkernen  und  tl  Staren  In  un- 
versebrtiT  Kapsel  zu  fnlgenden  ErpretmisHen. 

1.  Unter  3ü  Jahren  kommt  kaum  ein  Star  mit  hartem  Kerne  vor. 

2.  \om  30*— 34.  Jalire  (eiiiHehl)  sind  noeh  xwei  Drittel  der  IStarkerne  weieh,  ein 
Drittel  hat  bereits  einen  harten  Kern. 

3.  Vom  35.  Jahre  aufwärts  sinkt  der  Prozentsatz  der  weichen  Stare  rasch.  Es 
TorbftUen  sieh  die  weiehen  Stare  zu  den  kernhaltigen  im  Alter  von  3f>— 39  Jahren  wie 
l:2j  im  Alter  von  40  —  44  Jahren  wie  1:5,  im  Alter  von  45—54  Jahren  wie  1:12- 

4.  Nach  dem  54.  Jsihre  kommt  kaum  mehr  ein  weicher  Star  vor  (abgesehen  von 
Fällen  mit  verflüssigter  Starmassel 

5.  Bis  zum  44.  Jahre  (einsehL)  kommt  kaum  ein  Starkern  von  gröflerera  Durch- 
messer wie  8: 3 mm  vor. 

6.  Vom  45.  Jahre  ah  muß  man  aurh  auf  Starkeme  von  f|  nnd  95 mm  Breiten- 
durehmesser  hei  4  mm  Diekendurchmesser  gefaüt  sein. 

7.  Stare  in  unversehrter  Kapsel  entsprechen  ziemlich  genau  in  ihren  Dicken- 
durchmesseru  denen  einer  normalen  Linse  9:4"3w/w. 


')  V^I.  Steffan.  l,»er  periphi*ri%  tlaehe  Lajipenschnitt  Arch.f  Ophthalm,  Bd.  XXIX. 
2,  S.  168-174. 
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Daraus  ergeben  sich  für  die  Staroperation  folgende  Scblttsse: 

1.  Bis  zum  30.  Jahre,  ja  bis  zum  34.  (einschl.)  kommt  die  Diszission  in  Betracht, 
\^o  keine  vollständige  Trübung  da  ist,  der  dann  die  Lanzenextraktion  folgt.  DaB  die 
Diszission  vom  30.— 34.  Jahre  (einschl.)  ausgedehnt  werden  kann,  kommt  daher,  daß 
noch  zwei  Drittel  der  Kerne  weich  sind  und  daß  ein  mäßig  großer  Kern  kein  Hindernis 
seiner  vollkommen  reizlosen  Erweichung  und  Resorption  abgibt. 

2.  Vom  35.  Lebensjahre    an    kommt   die    Lappenextraktion  in   Frage.    Bis   zum 

44.  Lebensjahre  wird  der  Drittelbogenschnitt  bei  kombinierter  Extraktion  unter  allen 
I'mständen  ausreichen,  weil  kein  Kern  über  Smm  Breitendurchmesser  vorkommt.    Vom 

45.  Lebensjahre  an  können  Kerne  von  9  und  95 mm  Breitendurchmesser  vorkommen, 
und  deshalb  ist  der  Schnitt  bei  der  kombinierten  Extraktion  entsprechend  größer  an- 
zulegen (%  Bogen).  Für  die  einfache  Extraktion  ist  stets  der  große  Bogenschnitt('/,~Vt) 
zu  wählen. 

3.  Vom  35.-54.  Lebensjahre  sollen  nur  vollständig  getrübte  Stare  extrahiert 
werden;  bei  nicht  vollständig  getrübten  ist  entweder  zu  warten  oder  eine  Reifuugsopera- 
tion  vorzunehmen. 

4.  Vom  55.  Lebensjahre  an  kann  jeder  Star,  auch  unvollständig  getrübt,  extra- 
hiert werden,  sobald  er  das  Sehvermögen  in  einer  den  Kranken  störenden  Weise  be- 
einträchtigt. 

Nähere  Besprechung  der  einzelnen  Akte, 
Maßnahmen  an  den  Lidern. 

Schon  Engelhardt*)  entfernte  vor  der  Operation  alle  Wimpern,  die  sich 
leicht  mit  der  Hand  ausziehen  ließen.  Gründlich  aber  ging  erst  Schjötz*) 
vor,  der  alle  Wimpern  beider  Lider  mit  der  Zilienpinzette  auszieht. 
Diese  Maßregel  gehört  zu  der  Desinfektion  der  Lidränder  und  erscheint 
mir  sehr  wichtig.  Üb  man  überhaupt  imstande  ist,  die  Wimpern  sicher  zu 
sterilisieren,  erscheint  sehr  fraglich,  auch  wenn  man  sich  des  von  v.Pflugk') 
empfohlenen  Verfahrens  der  Reinigung  mit  Benzin  bedient.  [S.  L  Bd., 
S.  66.]  Andererseits  sind  aber  Berührungen  der  Instrumente  mit  den  Wimpern 
unvermeidlich  und  in  hohem  Maße  gefährlich.  Auch  plattenförmige  Sperr- 
lidhalter schützen  davor  nicht,  da  sie  nie  den  ganzen  Lidrand  bedecken 
können.  Das  bloße  Abstutzen  der  Wimpern  vermindert  zwar  die  Zahl  der 
Möglichkeiten  der  Berührung,  hebt  sie  aber  nicht  ganz  auf,  da  hie  und 
da  das  Instrument  mit  dem  Lidrande  selbst  in  Berührung  kommt.  Es  wird 
also  an  die  gestutzten  Stümpfe  der  Wimpern  ankommen.  Außerdem  er- 
schweren und  verhindern  die  Wimperstümpfe  die  gründliche  Desinfektion 
der  Haut  des  Lidrandes  gerade  so  wie  die  ungekürzten  Wimpern. 


*)  Enpelhardt,  Bericht  über  100  Staroperationen.  München  1877. 

*)  Hjort,  Ort'ene  Wundbehandlung  bei  Augenoperationen.  Zentral bl.  f.  prakt.  Augen- 
heilkunde, 1897.  XXI  S.  141. 

''l  V.  Pflugk,  Über  die  Vorbereitung  des  Lidrandes  und  der  Zilien  für  Bulbus- 
operationen.    Arch.  f.  Augenheilk.,  1902,  XLV,  S.  176. 
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Sind  die  Zilien  des  oberen  oder  beider  Lider  entfernt,  dann  hat  das 
auch  andere  sehr  große  Vorteile,  filr  den  Verbandweehse!  nanilieh,  und  gehört 
eigentlieh  mit  zu  den  Maßnahmen,  die  den  Vorfall  der  Iris  verhüten  sollen. 

Nie  braueht  man  den  liand  des  oberen  Lides  beim  Abwischen  des 
»Sekretes  zu  berühren.  Die  Lidspalte  ist  nieht  verklebt.  Alles  Sekret  lie^ 
auf  den  Wimpern  und  der  freien  Fläche  des  unteren  Lides.  Man  braucht 
nur  dieses  abzuziehen  und  abzuwischen.  Der  Kranke  öflFnet  die  Lid- 
spalte leicht. 

[Das  Ausziehen  der  Wimpern  ist  jedenfalls  eine  unnötige  Belästigung 
der  Kranken;  auch  Czermak  hat  es  in  den  letzten  Jahren  wieder  auf- 
gegeben und  lediglich  vor  der  Operation  die  Wimpern  abgestutzt.  Wenn 
man  nachher  die  Lider  und  Lidränder  mit  warmem  Wasser,  Seife  und 
Quecksilber-Oxycyanatlösung  gründlich  wäscht  und  noch  unmittelbar  vor 
der  Operation  die  Lidränder  mit  einem  in  Benzin  getauchten  und  dann 
sehr  gut  ausgedrückten  Tupfer  abwischt,  ist  jedenfalls  eine  genügende 
Reinheit  des  Lidrandes  erreicht.] 

Eine  besondere  Aufmerksamkeit  ist  auch  der  Augenbraue  zu  schenken. 
Sie  gefährdet  insbesondere  die  Finger  des  Operateurs  und  dadurch  in- 
direkt die  Instrumente.  Bei  sehr  buschigen  Brauen  gelangen  übrigens 
nach  Utlnung  der  Lidspalte  einzelne  lange  Haare  unmittelbar  ins  Operations- 
gebiet. 

Solche  sollen  mindestens  mit  der  Schere  gestutzt  wei*den.  Am  besten 
ist  es,  die  Augenbrauen  zu  rasieren.  Es  entsteilen  diese  Malinahmen  etwas  — 
al*er  fragt  ein  Chinirg  bei  einer  Operation  im  (lesicht  und  am  Schädel 
danach,  ob  es  hübsch  aussieht,  wenn  er  den  halben  oder  ganzen  Sehädel, 
Augenbrauen  und  Bart  rasiert?  Lud  ist  die  Wiederherstellung  des  Sehens 
durch  eine  Staroperation  nicht  dieses  kleine  Opfer  wert? 

Das  Bedecken  der  Augenbraue  mit  der  den  Haarboden  deckenden 
Kompresse  oder  mit  einer  Lage  Gaze  u.  dgl.  genügt  nichts  weil  sich  all 
das  verschiebt  und  dann  im  Eifer  der  Operation  Korrekturen  teils  im 
Äugenblicke  nicht  möglich  sind,  teils  leicht  übersehen  werden. 

Von  manchen  Seiten  wurde  die  Blepharotomie  vor  der  Operation 
empfohlen ,  teils  bei  sehr  tietliegendcn  Augen,  um  tjich  den  Augapfel  zu- 
gänglicher zu  machen  (J.  V,  Soloinon'),  teils  um  die  schädliche  Wirkung 
der  Orbikulariskontraktion  zu  beseitigen.  So  durchschnitt  Chesshire'l 
die  äußere  Lidbrücke  wagrecht  oder  den  Muskel  allein  subkutan. 


')  James  Vose  Bolomon,  An  improvad  m^tbod  of  treating  certain  cases  of  CJttaract 
requinog  extraction-  Lancct,  1875.  July,  pai:  lü7.  Er  schneidet  das  untere  Lid  angcfUhr  1  at* 
ti«f  senkrecht  ein.  5  mm  nach  Pinwärts  von  der  äu  (leren   Lid  brücke. 

')  Cbesuhire  E. ,  ^?ection  of  tbe  orbicularis  muscle  sind  inte^ument  at  the  c>at«r 
canthus,  as  a  prelude  to  extracti<>n  uf  cataract.  Med.  Tim,  and  Qu?.,,  1873,  XLVI,  pag.  398* 
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Der  zagrunde  liegende  Gedanke  ist  gewiß  sehr  richtig,  da  die  häufigste 
und  gewöhnliche  Ursache  der  Wundsprengnngen  und  IrisvorftUle  die 
Zusammenziehungen  des  Schließmuskels  sind.  Allein  in  praxi  wird  man 
sich  schwer  zu  einem  solchen  blutigen  und  schmerzhaften  Eingriff  ent- 
schließen. 

Dieselbe  Wirkung  wie  die  Blepharotomie  soll  auch  eine  starke  Dehnung 
der  Lidränder  haben.  Es  entsteht  eine  Parese  der  zentralen  Partien  des 
Orbikularis.  Es  wurde  vorgeschlagen,  den  Sperrlidhalter  einzulegen  und 
einige  Zeit  in  möglichst  geöflneter  Stellung  liegen  zu  lassen.  Dadurch  ent- 
steht ein  paretischer  Zustand  des  Schließmuskels.  Jedesfalls  ein  rohes  Ver- 
fahren. 

Was  uns  fehlt,  ist  ein  nur  örtlich  wirkendes  Giftmittel  für  den  Muskel, 
das  sich  intramuskulös  einspritzen  ließe  und  eine  z.  B.  einige  Stunden  oder 
besser  2 — 3  Tage  andauernde  Lähmung  des  Muskels  hervorriefe.  Da  könnte 
die  Zahl  der  Irisvorfälle  auf  ein  Geringstes  herabgedriickt  werden. 

Festhalten  des  Augapfels. 

Schon  IL  Bd.,  S.  2  im  allgemeinen  Teile  über  die  Augapfeloperationen 
und  S.  330  beim  Historischen  über  die  Staroperation  war  hiervon  die  Rede. 

Während  manche  der  modernen  Operateure  die  Fixation  ganz  weg- 
lassen oder  nur  Pamards  Spieß  benutzen  (Alf.  Graefe^),  Schweigger«), 
bestreben  sich  andere,  den  Augapfel  möglichst  festzuhalten.  Macnamaras') 
Vorgang,  die  Hakenpinzette  in  die  Sehne  des  M.  r.  internus  einzusetzen, 
hat  in  Angelucci*)  neuerdings  einen  Nachahmer  gefunden,  indem  er  die 
Pinzette  in  den  Rectus  superior  einsetzt.  Dieses  Verfahren  hat,  abgesehen 
von  dem  sicheren  Festhalten,  den  Vorteil,  einen  Lidhalter  zu  ersparen,  da 
das  obere  Lid  nach  oben  gedrängt  ist,  femer  den  Augapfel  hervorzuziehen 
(besonders  bequem  bei  tiefliegenden  Augen  und  Blepharophimosis)  und 
durch  diesen  Zug  das  Zurückgleiten  der  Iris  zu  befördern. 

Diese  Vorteile  sind  von  Gutmann«^)  anerkannt  worden,  der  dieses 
Verfahren  auch  bei  Iridektomie  wegen  Glaukoms  und  Diszisionen,  bei 
Punktionen  mit  der  Lanze,  bei  Galvanokaustik  und  Tätovage  verwendet  hat. 


^)  Alf.  Graefe,  Die  antiseptische  Wandbehandlung  bei  Kataraktextraktionen.  Arch.f. 
Ophthalm.,  1878,  XXIV,  1,  S.  233. 

')  Schweigger,  Extraktion  mit  Lappenschnitt  nach  unten,  ohne  Iridektomie.  Arch. 
f.  Augenheilk.,  1897,  XXXVI,  S.  1. 

')  Macnamara,  Retum  of  cataract  Operations  (linear  method  of  extraction)  from 
January  to  December  1871.  Schriftliche  Mitteilung  an  Dr.  Swanzy.) 

*)  Angelucci,  Hisporto  II.  Sopra  una  modificazione  da  me  portata  al  processo  dl 
estrazione  della  cataratta.   Arch.  di  oftalmologia,  1899,  VI,  pag.  260. 

*)  Gut  mann.  Über  Erfahrungen  mit  den  Angelucciscben  Modifikationen  der  ein- 
fachen Starextraktion.  Beriebt  der  XXX.  Versammlung  der  ophthalmolog.  Gesellsch.  in  Heidel- 
berg, 1902,  S.  239. 
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Das  von  mir  bei  der  Ausführung  der  (»uLTiition  helbl^^tr  W^rfahren. 
den  Augapfel  diametral  gegenüber  dem  KinsHeiiH|mokle  festzuhalten,  statt 
wie  bisher  iiblieh  unten,  rtlhrt  von  Fanas  ^)  her.  Es  hat  den  großen  \'orteil, 
daii  der  Augapfel  ira  Augenblicke  des  Einstiehes  fixiert  wird,  so  dali  er  keine 
roHenden  Bewegungen  ausführen  kann,  wähfend  er  bei  der  Eixation  unten 
durch  den  seitlichen  Einstich  um  den  Eaßpunkt  nach  innen  gedreht  wird ; 
ferner  daß  die  Pinzette  genau  den  Funkt  markiert,  wohin  das  Messer  beim 
Auöstiche  zu  zielen  hat.  Dadurch  gelingt  es,  eine  stets  gleiche  *SchnittgTüße 
und  symmetrischen  Ausstich  zu  erzielen . 

[Srhnabül  biit  sehou  J^eit  1887  in  der  au^eg^ebeiien  Wehe  die  Fiiatiou  vorge- 
uommcii  lind  lialti'  aunb  itdi  dieselbe  fllr  die  beste.] 

Selinittfuhruiig. 

Das  Wichtigste  am  Schnitte  ist  neben  genügender  Lunge,  daß  er 
vollständig  glatt,  ohne  Zacken  und  Ecken  gebildet  wird.  Denn  jede  solche 
Unregelmäßigkeit  befördert  dm  Zustandekommen  von  Iriseinklenimangen 
und  Vorfällen. 

Darum  ist  das  Anlegen  des  Schnittes  mit  sägenden  Zügen  weniger 
zu  empfehlen,  weil  hierbei  leicht  durch  kleine  Änderungen  in  der  Schnitt- 
ebene solche  Unregelmäßigkeiten  entstehen,  besonders  wenn  der  Schnitt 
lang  ist.  Bei  kurzen  Schnitten  fällt  es  freilich  weniger  ins  Gewicht, 

In  älinlicher  Weise,  wie  es  hier  beschrieben  ward,  ging  Fanas  vor.*) 
Er  passiert  die  Kammer  langsam.  Sobald  er  aber  ausgestochen  hat,  führt 
er  den  i^ehnitt  rasch  weiter.  Doch  neigt  er  nach  dem  Ausstiehe  den  Jlcsser- 
griff  nach  unten,  so  daß  l»eim  weiteren  Vorschieben  zugleich  die  Spir/e  ge- 
hoben wird.  Dadurch  trennt  das  Messer  zunächst  einen  großen  Teil  de^s 
inneren  oberen  I!onihauti|uadranten,  Hierauf  wird  der  Griff  gehoben  und 
nun  mit  den  mtdir  stilvvärts  gelegenen  Teilen  der  Schneide  der  grßßte  Teil 
des  äußeren  oberen  Quadranten  flurehschnitten.  Dabei  wird  die  Klinge  ent- 
weder immer  noch  vorgeschoben  oder  wenn  sie  nach  Vollendung  des  Schnitt- 
teiles im  inneren  oberen  (Quadranten  schon  zu  weit  ausgenützt  war,  zurück- 
gezogen. Durch  das  Emporheben  der  Klinge  wird  sie  wieder  horizontal  und 
es  ist  dann  nur  die  noch  stehende  Brücke  zwischen  dem  lateralen  und 
medialen  Schnitteil  zu  durchtrennen,  was  ganz  langsam  geschieht. 

Wichtigste  Regel  ist,  niemals,  che  der  Ausstich  ganz  gemacht  ist, 
die  Klinge  zurückzuziehen,  sonst  rinnt  Kammerwasser  ab  und  die  Iris 
legt  sich  vor  die  Schneide.  Nach  dem  Ausstich  rinnt  jedesfalls  Kammer- 
wasser ab,  allein  wird  dabei    rasch   vorgestoöcn    und  die  Spitze  gehoben, 


*)  T<»rson,   RüDianiues  sur  l'extraclion  de  diverses  Varietes   de  cataracte.   CUniqu» 
d*ophtaJm.,  1898,  Nr.  20. 

*)  Terrien,  (»iiiTstion  de  h'i  cataracte.  Arcb.  d^ophtalra.»  1^02,  XXIJ,  pag.  3S3. 
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dann  mht  die  Klinge  bereits  in  ihrer  ganzen  Breite  vor  der  Iris  und  hält 
sie  zurück. 

Panas  hält  das  Messer  sehreibfederartig  und  nicht  in  der  Weise, 
wie  es  v.  Arlt  angab. 

Der  Schnitt  verläuft  entweder  genau  in  der  Grenze  zwischen  Hornhaut 
und  Bindehaut  oder   um   ein   ganz   geringes   (V4 — Vs  ^'^)  hinter  dieser. 

Am  bequemsten  ist  der  Schnitt  gerade  in  der  Grenze  zu  führen, 
weil  ja  diese  Linie  vorgezeichnet  ist.  Sehr  angenehm  ist  dabei,  daß  keine 
Blutung  eintritt,  was  besonders  bei  den  Schnitten  nach  oben  wichtig  ist. 
Denn  das  Blut  rinnt  zum  Teile  in  die  Kammer  und  erschwert  die  Einsicht. 
[Dies  Bedenken  fällt  allerdings  bei  Anwendung  von  Adrenalin  weg.] 

Was  den  Ort  des  Schnittes  anlangt,  so  empfehlen  sich  Schnitte  im 
Limbus  oder  dicht  hinter  ihm  mehr  als  solche  vor  dem  Limbus,  also  in 
der  klaren  Hornhaut. 

In  der  vorantiseptischen  Zeit  hatte  den  größten  Fortschritt  in  der 
Staroperation  die  Verlegung  des  Schnittes  in  die  Lederhaut  gebracht, 
indem  dadurch  die  Vereiterungen  wesentlich  seltener  wurden.  Wie  wollte 
man  denn  anders  die  geringere  Zahl  von  Wundeiterungen  erklären,  die 
Jacobson  und  v.  Graefe  durch  ihre  Verfahren  gegenüber  der  alten 
Lappenextraktion  ganz  zweifellos  hatten? 

Heute,  w^o  wir  die  genaue  ätiologische  Kenntnis  der  sogenannten 
akzidentellen  Wundkranklieiten  besitzen,  müssen  wir  uns  fragen,  wie  denn 
das  möglich  gewesen  sein  kann,  da  doch  die  Idee  v.  Graefes,  daß  ein 
linearer,  d.  h.  ein  Steilschnitt  bessere  Heilungsbedingungen  in  Beziehung 
auf  Wundeiterung  biete,  als  der  große  Lappenschnitt,  die  ihn  zum  peri- 
pheren Linearschnitte  führte,  nicht  haltbar  ist;  die  größten  kornealen 
Lappensehnitte  heilen  nicht  weniger  gut  per  primam,  als  die  kürzesten 
Steilschnitte,  wenn  sie  nur  aseptisch  sind. 

Die  Verminderung  der  Zahl  der  Irisvorfälle  kann  die  unleugbar 
besseren  Erfolge,  nämlich  in  Beziehung  auf  Heilung  per  primam,  des 
Graefe  sehen  Verfahrens,  nicht  erklären;  denn  erstens  kamen  die  Vereite- 
rmigen  gerade  nicht  häufiger  bei  Fällen  mit  Irisvorfall  vor,  zweitens 
kamen  Einklemmungen  der  Kolobomschenkel  bei  v.  Graefes  Verfahren  nicht 
seltener,  sondern  sogar  häufiger  als  Irisvorfälle  bei  Daviels  Verfahren  vor, 
und,  wenn  sie  auch  in  anderer  Richtung  weniger  störend  sein  mögen,  als 
große  Irisvorfälle,  so  spielen  sie  für  die  Infektionsmöglichkeit  der  Wunde 
zweifellos  dieselbe  Rolle.  Wir  wollen  hier  davon  absehen,  daß  sie  in  an- 
derer Richtung  mehr  schaden,  nämlich  in  Beziehung  auf  Entstehung  von 
Iridokyklitis  und  Glaukom. 

Worin  liegt  also  der  für  das  Verfahren  v.  Graefes  bestehende,  von 
diesem  nicht  erkannte,  also  ein  unbewußtes  Nebenergebnis  des  Verfahrens 


444 


darsteliende  VorzAig  gt^genüber  der  alten  Lappenextraktion  in  der  vorantisep- 
tiftchen  Zeit,  wobei  wir  nicht  vergessen  wollen,  daß  der  Lappensehiiitt 
schon  von  Richter  und  Beer  in  die  klare  Hornhaut  (V3 — 1  mm  voej 
Rande  entfernt)  verleg  w^orden  war? 

Da  alle  übrigen  l'niKtände  Tür  die  Heilung  der  Wunde  gleich  sind, 
80  kann  der  wesentliche  Unterschied  nur  in  der  skleralen  Lage  der 
iiußeren  Wunde  m  suchen  sein,  und  da  i^t  es  von  Bedeutung,  daß  Jacobson 
rait  ir^eineni  großen  skleralen  LappenRchnitt  ganz  ebensogute  Erfolge  in 
Beziehong  auf  die  WundheÜung  erzielte  als  v,  Graefe. 

Schweigger*)  behauptet  zwar,  daß  diese  Deutung  nicht  richtig  sei. 
Nach  seiner  Ansicht  geht  überhaupt  die  Mehrzahl  der  Infektionen  von  der 
Iris  und  vom  Glaskörper  aus. 

Er  bemüht  sieh  nachzuweisen,  daß  die  Verluste  der  naodifiziertjen  Li- 
nearextraktion keine  geringeren  gewesen  seien,  als  die  der  Lappen- 
extraktion. 

Das  will  ich  nun  gar  nicht  bestreiten.  Es  beweist  aber  in  der  vor- 
liegenden Frage  nichts  fürSchweigger*  Diese  Verluste  Ijei  der  moditizierten 
Linearextraktion  waren  durchaus  nicht  alle  Wuudrandinfektionen  mit 
Üliergang  in  Vereiterung  der  Hornhaut  (und  Panophthalniie),  sondern 
großenteils  Vorderkanimerinfektionen  ( LI veal-  und  Glaskorperinfektionen ). 
Und  zwischen  diesen  und  den  Wundrandinfektionen  muß  doch  unter- 
schieden werden. 

Die  Verluste  der  alten  Lapi^enextraktioneu  waren  aber  fast  alle 
durch  Wundrandinfektion  hervorgerufen-),  die  der  modifizierten  Linear* 
extraktton  aber  nicht,  sondern  vorwiegend  durch  Iridozyklitis  und  Glas- 
körperinfektion.  Das  beweiBt  doch,  daß  die  Verhältnisse  fiir  die  Wund- 
eiterung  andere  waren. 

Man  wird  sagen,  ja  was  soll  aber  diese  ganze  Erörterung,  wenn  die 
GesanitKahl  der  Verluste  doch  gleich  war? 

Die  Antwort  darauf  ist  die:  Gegen  die  Vorderkammerinfektionen  be- 
nötigen wir  zum  Teil  anderer  Maßnahmen  als  gegen  die  Wnndrandin- 
lektionen.  Darum  dürfen  wir  die  beiden  Fragen  nicht  zusammenwerfen. 
Wir  mÜBsen  nach  beiden  Richtungen  die  günstigsten  Verhültnisse  schaffen. 

Es  ist  eben  meiner  Meinung  nach  nicht  richtig,  daß  die  Wundeiterungen 
meist  als  Iridozyklitis  oder  Glaskörperabszeß  beginnen.  Die  Mebrzahl  der 
Infektionen,  die  zur  Vereiterung  der  Hornhaut  und  Panophthalinie  führen, 


1 


')  8chwei|B:j?er,  fber  Kataraktoi>eratioii.  Ber.  des  VII,  mteroat.  Ophthalm.-Konifr. 
an  Heidelberg,  1888,  S.  140lt: 

')  „Das  Fürchterliche  der  Extraktion  Hegt  einzig  und  aUein  in  der  Mi>glichkeit,  daß 
die  Hornhaut  vereitere*    saj^t  v.  Arlt,   Dii*  Krankheiten   des  Auges,   Bd.  II  (I85(>),    S,  341. 
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gehen  zweifellos  von  der  Wunde  aus,   wovon  man  sich  leicht  überzeugen 
kann,  wenn  man  die  Wunde  in  den  ersten  Tagen  ansieht. 

Das  erste  ist  eine  oft  nur  ganz  unscheinbare  Infiltration  unter  einer  anhängenden 
schleimigeitrigen  Flocke,  ein  feiner  gelblicher  Punkt  oder  Streif  am  Wundrand.  Dann 
kommt  erst  Kammerwassertrübung,  eitriges  Exsudat  in  der  Kammer  und  Pupille  und 
Irisschwellung.  Wie  wenig  anfangs  der  Glaskörper  beteiligt  ist,  kann  man  oft  sehen, 
wenn  man,  wie  ich  es  gewohnt  bin,  schon  bei  beginnender  Panophthalmitis  Exenteratio 
bulbi  macht.  Die  Hornhaut  ist  schon  halb  eingeschmolzen,  die  Kammer  voll  Eiter,  aber 
der  Glaskörper  noch  fast  eiterfrei.  Der  Glaskörperabszeß  ist  also  gewöhnlich  etwas 
Sekundäres.  Damit  will  ich  die  von  der  Iris  und  dem  Ziliarkörper,  auch  die  vom  Glas- 
körper ausgehenden  Eiterungen  nicht  leugnen,  aber  die  Regel  sind  sie  nicht. 

Beim  alten  Lappen  schnitt  nach  unten  handelte  es  sich  eben  haupt- 
sächlich um  Wundrandinfektion.  Vorderkammerinfektion  war  viel  sel- 
tener, was  in  der  Schnittlage  nach  unten  und  in  der  Schonung  der  Iris 
begründet  ist. 

Diese  Vereiterung  der  Hornhaut  durch  Wundrandinfektion  mit  nach- 
folgender Panophthalmie,  der  Schrecken  der  Operateure,  wurde  eben  durch 
den  skleralen  Schnitt  seltener;  das  erklärt  auch,  warum  die  Operation 
V.  Graefes  einen  solchen  raschen  Erfolg  hatte,  wenn  auch  die  Zahl  der 
Gesamtverluste  gleich  geblieben  sein  sollte,  wie  Schweigger  behauptet. 
Man  bedenke,  daß,  als  v.  Graefes  Operation  auftauchte,  der  Lappen- 
schnitt durchweg  nach  Richter  und  Beer  innerhalb  des  Limbus 
(1  mm  davon),  also  nicht  im  Limbus,  wie  es  Daviel  ursprünglich  ange- 
geben hatte,  sondern  ganz  in  der  klaren  Hornhaut  geführt  ward. 

Die  Hornhaut,  besonders  älterer  Leute,  neigt  aber  ganz  wesentlich 
mehr  zur  Vereiterung  als  der  Limbus  und  die  Sklera.  Das  lehrt  doch  die 
tägliche  I^obachtung.  Eitrige  Homhautprozesse,  von  wo  sie  ausgehen 
mi)gen,  und  sei  es  vom  Rande  selbst,  machen  am  Limbus  Halt,  ja  schon 
etwas  vor  ihm,  wenn  auch  die  ganze  Hornhaut  zerfallt.  Wenn  wir  auch, 
wie  L.  Müller  1)  richtig  sagt,  für  diese  Tatsache  keine  Erklärung  haben, 
so  beweist  sie  doch  die  relative  Unempfänglichkeit  des  Linibus  und  der 
Sklera  für  Eiterungen. 

Schweigger  wendet  ein:  der  sogenannte  Skleralschnitt  liegt  ja 
größtenteils  nicht  in  der  Sklera,  sondern  in  der  Hornhaut;  nur  die  ober- 
flächlichste Schichte  ist  Sklera.  Dieser  Einwand  widerlegt  die  obigen  Tat- 
sachen natürlich  nicht.  Diese  Randzonc  der  Hornhaut,  die  schon  vom 
Limbus  gedeckt  ist,  die  vereitert  eben  bei  den  (ieschwürsprozessen  auch 
nicht,  verhält  sieh  also  schon  wie  die  Sklera  selbst.*) 

M  a.  a.  0. 

^)  [Man  beachte  in  dieser  Hinsicht  auch  die  wertvollen  Ausführungen  Landolts 
über  die  Schnitt tlächen  der  Extraktions-  und  Iridektomie wunden.  M.  Landolt,  Methode 
d'extraction  de  cataracte.  CÜniqoe  ophtalm.,  1905,  S.  346.] 
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l)i(^  gr»riri^':f»re  Nt'ipifif?  der  Sklera  und  des  angrenzenden  Honihanl- 
niJideH  '/AI  lMi**ning<*n  steht  alsij  fest  —  freilieh  ist  sie  leider  keine  unbe^ 
din|iCt<^  Itnnuinitiit ! 

IHv  Infektionen  «ind  außerdem  dureliaus  nielit  alle  primär,  sondern 
häuH;,'  sekurjtlilr.  (lenide  vor  fliesen  seh  fitzt  afier  die  dünne,  skk^rale  und 
konjurjktivalt*  (ie\veb«lMf;e  hei  Schnitten  im  Rande  der  Sklera  und  im 
LimhuH  ctuijinielivtte  die  tieferen  kornealen  Schichten. 

(iünsti*:;  genjenilher  se^kundärer  Infektion  ist  auch  der  Umstand,  daß 
»ich  keine  sf^h^he-  Kinne  zwischen  den  Wundlippen  bildet  wie  l>ei  kor- 
uerilen  Wunden.  lh\Y  Verschluß  der  Wunde  ist  also  rascher  und  daher  die 
(lelci^euheit  zu  «ekundUrer  Inft^ktion  weni^^r  h'icht  gegeben.  Das  ist  ja 
auch  der  Vorteil  des  llindehautlappens.  Nur  deckt  er  nicht  die  j^anze 
VVuiuif*  und  fillirt  leicht  zur  KlatVuu^  der  Wiindränder,  was  die  Gefahr 
einer  S|>ren^uu^  and  somit  des  Vorfalls  der  Iris  erhtVht. 

L,  Mllller  macht  sehr  richtig  auf  die  stets  Intektionskeime  iiihrenden 
St*hleimfHden  aufmerksam,  die  man  auch  hei  vorher  normalem  Bindehaut- 
Nii'ke  nach  der  l>|»eration  hetduichtet.  Diese  legen  sieh  in  die  Wnndriune 
und  vennitleln  so  hüutig  die  sekundäre  Infektion,  da  das  Epithel  lani::ere 
Zeit  benötigt,  bis  es  die  Wundrinne  ganz  alisehlieüt.  Das  ist  hei  etwas 
skleral  liegenden  Wunden  ebeti  anders. 

Die  sklernlen  Schnitte  hatten  zur  Irisexzision  gezwungen,  weil  hei 
ihnen  der  Werfall  allzu  häulig  vorkommt. 

Als  aber  die  Krkenntnis  der  l  rsaehen  der  Wundeiterung  Platz  griff 
untl  ilit*  Vnti*  und  Aseptik  Schutz  vor  Infektion  zu  bringen  sehienen, 
da  kehrte  mau  zu  weniger  i>eriivhereu  Schnitten  zurilek.  um  wieder  die 
Iris  erhalten  zu  können.  Mau  verlegte  den  Schnitt  in  die  Hornhautgreiize 
^^v.  Weeki  r). 

Daß  sieh  AiiWi  nicht  iit^er  Wumleiterung  zeigte  als  lieim  skJeralen 
SchuiU.  srlirieb  man  der  Anti-  und  Ast^ptik  lu,  AlK*r  das  Verdienst  dieses 
Yerfahreu>  ^«iieinl  mir  in  dieser  Rielitnug  nicht  so  grofi,  als  man  glaubte. 
Auch  ohne  Autiseptik  des  Himiehautsackes  wären  die  TofektioneD  der  im 
Kitiibus  liegimdeu  Sehuitte  nicht  viel  häutigi^r  gewesen  als  die  des  SkleimK 
seluuUi\<  in  der  voniutisi*ptisohen  Zeit«  weil  eWn  der  Lttobos  schon  die 
g^riiigt^  Netgung  der  Sklera  lur  (ütemng  in  leileii  scheint.  Main  Tetl«^ 
nur  den  Schnitt  wii^ler  vor  den  IJmbus  weiter  in  die  Uare 
iirnl  die  Zahl  der  Waudintektioiien  wird  tmtz  der  Aseptih  wieder 
wenlea» 

Wir  lieherrseben  ninlich  die  A^saefk^  dee  Bindehoiilsackfis  m 
Wenii  wir  auch  im^Umde  siud^  den  Bakteriet^Thih  bi$  nr  OpenliM 
ja  itt  eiwKiue«  mkn  &$s  aaf  XuU  n  brutge«^  m 
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unsere  Maßnahmen  diesen  Zustand  nicht  zu  erhalten.  Wenn  also  auch  die 
Zahl  der  primären  Infektionen  geringer  werden  muß,  so  ist  die  Wunde 
trotzdem  der  Gefahr  der  sekundären  Infektion  ausgesetzt.  Es  ruft  die 
Operation  stets  einen  Reizzustand  der  Bindehaut  mit  Vermehrung  des 
Sekretes ,  Abstoßung  der  Epithelien  und  damit  eine  bedeutende  Vermeh- 
rung der  im  Bindehautsacke  verbliebenen  oder  vom  Lidrande  aus  wie- 
der hineingelangten  Bakterien  hervor.  Vor  diesen  Umständen  soll  die  Wunde 
möglichst  geschützt  werden,  und  das  wird  durch  die  Lage  im  Limbus  oder 
etwas  hinter  ihm  erreicht. 

Die  Aseptik  vermindert  also  die  Zahl  der  primären  Infektionen, 
weil  erstens  die  Instrumente  von  vornherein  sicher  steril  sind  und  zweitens 
sicherer  in  diesem  Zustande  erhalten  werden,  wenn  die  Bindehaut  bei  der 
Operation  keimfrei  oder  wenigstens  frei  von  pathogenen  Keimen  ist.  Frei- 
lich setzt  das  voraus,  daß  die  mit  der  Wunde  in  Berührung  kommenden 
Teile  der  Instrumente  gar  nicht  den  Lidrand  und  die  Wimpern  und  auch 
möglichst  wenig  die  Bindehaut  streifen  (selbstredend  nicht  von  den  Fingern 
des  Operateurs  oder  seines  Gehilfen  angegriflFen  werden). 

Wir  sind  gezwungen,  den  Schnitt  nach  oben  zu  legen.  Abgesehen 
von  den  größeren  technischen  Schwierigkeiten,  der  größeren  Unbequemlich- 
keit für  den  Kranken,  hat  der  Schnitt  nach  oben  noch  den  Nachteil,  daß 
das  Blut  aus  der  Wunde  in  die  Kammer  läuft,  wie  schon  besprochen,  aber 
nicht  bloß  dieses,  sondern  auch  die  Flüssigkeit  im  Bindehautsack,  die 
Keime  enthalten  kann.  Auf  diesen  Umstand  hat  besonders  L.Müller  auf- 
merksam gemacht.  Es  erklärt  das  nach  ihm  vor  allem,  warum  bei  der 
Schnittlage  nach  oben  mehr  Vorderkammerinfektionen  bei  demselben  Opera- 
tionsverfahren vorkommen,  als  beim  Schnitte  nach  unten. 

„Die  Rückkehr  zum  großen  Lappenschnitt  ward  durch  die  Anti-  und 
Aseptik  veranlaßt  und  ermöglicht.  Der  große,  leichter  aufklaflFende  komeale 
Lappenachnitt  wird  leichter  infiziert  als  der  verhältnismäßig  kurze,  nicht 
aufklaflFende  Linearschnitt  oder  der  flache,  kurze  Lanzenschnitt  in  der  Horn- 
haut, und  daher  kamen  die  vielen  Vereiterungen  der  Hornhaut  mit  ihren 
Folgen  beim  alten  Lappenschnitt  in  vorantiseptischer  Zeit.  Form  und  Lage 
des  Schnittes  sind  aber  jetzt  für  die  Heilungsm(>glichkeit  nebensächlich 
geworden  und  alle  diese  Fragen  haben  sehr  an  Wichtigkeit  verloren.  Der 
Schnitt  muß  nur  groß  genug  sein,  und  seine  Lage  muß  den  mechanischen 
Bedingungen  des  Staraustrittes  soweit  Rechnung  tragen,  daß  er  leicht 
und  vollständig  erfolgen  kann.  Der  größte  Fehler  eines  Schnittes  ist,  wenn 
er  zu  klein  ist." 

Das  sind  die  Ansichten,  die  heutzutage  im  allgemeinen  über  diese 
Frage  geäußert  werden  und  die  man  in  allen  Tonarten  immer  aufs  neue 
hiJren  kann.  Und  doch  sind  sie  vielleicht  nicht  ganz  richtig. 
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Der  hohe  Wert  der  Aseptik  ist  feststeheni],  die  Zahl  der  Infektions- 
mcjglichkeiten  hat  bedeutend  ahgenommeii  und  daher  ist  aiieh  die  Zahl 
der  Infektionen  geringer  geworden.  Aber  ich  möehte  doch  für  meine  Person 
den  Satz  Baehs*)  nicht  unterschreiben:  „Die  Verlutste  durch  Wmidinfektion 
dürfen  sich  allerhöchstens  auf  V«Vo  belauten,  da  man  in  dieser  Hinsicht 
den  Erfolg  doch  eigentlich  ganz  in  der  Hand  hat."  (Da  wäre 
ttbrigens  auch  Vj^/q  noch  zu  viel.) 

Die  Infektionen  ^ind  trotz  der  A&eptik  nicht  ganz  verschwunden  und 
können  und  werden  nicht  ganz  verschwinden^  weil  sie  auf  Umständen  be- 
ruhen, die  wir  eben  nicht  ganz  in  der  Hand  haben.  Jeder  Operateur,  der 
größere  Reihen  von  Operationen  macht,  wird  unheimliche  Perioden  erlebt 
haben,  w^o  trotz  cbcnsf)  stn^nge  durchgeführter  Aseptik  und  sonstiger  Maß- 
nahmen,  bei  denen  er  sonst  kaum  P/q  oder  weniger  Verluste  durch  In- 
fektion hatte,  und  trotz  Verschärfung  der  Achtsamkeit  auf  alle  Umstände, 
die  durch  vorkonmiende  Infektionsflllle  naturgemäß  hervorgerufen  wird, 
doch  auf  einnml  eine  größere  Reihe  von  Infektionen  vorkommt. 

Darum  ist  aber  die  Frage  nach  der  Technik  des  Sdinittcs  noch 
nicht  abgetan.  Nicht  bloß  die  glatte  und  rasche  Ausführung  spielen  liier 
eiiie  Rolle,  wiewohl  ich  mich  ganz  auf  die  8eitc  jener  stelle,  die  auch 
darin  ein  Stück  der  Aseptik  sehen;  auch  Größe,  Form,  Ort  und  Lage  des 
Schnittes  kommen  ftir  die  Infektionsmuglichkeit  in  Betracht,  und  trotz 
der  so  günstigen  Heilerfolge  der  ExtrakHonswunden  unter  der  Einwirkung 
der  Aseptik  halte  ich  die  Frage  der  Schnittführung  doch  noch  nielit  tlir 
endgültig  erledigt. 

Von  der  Tagesordnung  alizusetzen  wird  diese  Frage  ernt  sein,  wenn 
wir  entweder  eine  verläßHehe  .Vntiseptik  des  Kindehautsackes  und  der 
Lidränder  oder  ein  sicheres  Mittel  gegen  die  Eiterung  der  Wunde  und 
gegen  Infektion  der  Uvea,  also  z.  B,,  wie  Müller  hervorhebt,  ein  Antitoxin 
gegen  die  Wundeiterung  besitzen  werden. 

Davie!  tiiid  die  übcruicgenrie  Melirzalü  lier  <*pciTitcure  liattpii  ileii  Lappenticlimtt, 
wie  wir  gesehen  batien,  nach  unten  verrichtet. 

Die  I/age  des  Schnittes  nach  unten  hat  den  prrf^Beu  Vorteil,  daß  man  sehr  leicht 
ohne  Sperrlidhaher  und  Fixation  rles  Bulbus  hei  deu  nicifiten  Akten  der  Operation  ar* 
beiten  kann,  daß  also  die  ^mug  Opemtion,  besouiiers  in  der  Zeit  vor  dem  Kokain^  für 
den  Kranken  viel  >;ebmerzb>iser  und  weniger  anstrengend  war. 

Der  Bulbus  braucht  nicht  m  weit  entblößt  zu  werden,  der  Austritt  des  Stars  und 
etwa  ahtrestreiftor  Rinde  ist  entsebieden  viel  leichter,  das  Einfnbren  von  Instrumenten 
flrispiiizettt',  Zystitorn,  Kapselpinzette,  Spatel)  weitaus  be(]uemer. 

Anilererscits  aber  wird  der  korneale  Wnnilntnd  leirbt  bei  Beweiruniren  durch  den 
Rand  des  unteren  Lides  verschoben  und  es  bleibt  überhaupt  die  Wuiide  leicht  tu  Be- 
rührung mit  dem  Lidrande,  was  vom  aseptischen  Standpunkte  aus  ein  Nachteil  ist 


*)  Als  Referent  in  Kagels  Jahresfaericht  für  1Ö94,  S.  358. 
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Im  wachen  Zustande  dreht  sich  nämlich  bei  geschlossenen  Lidern  das  Auge  nicht 
hinauf  und,  wie  L.  Müller  behauptet,  auch  meist  im  Schlafe  nicht,  sondern  nur  während 
des  Einschlafens. 

Der  Hauptnachteil  liegt  darin,  daß  ein  Iriskolobom,  das  man  entweder  von  vorn- 
herein oder  während  der  Operation  absichtlich  oder  unabsichtlich  (durch  Vorfallen  der 
Iris  auf  die  Messerschneide,  was  bei  dreieckigen  Messern,  wie  das  Richters  oder  Beer s, 
allerdings  nicht  vorkommt)  anlegt  oder  das  durch  Abtragung  eines  nachträglich  ent- 
standenen Irisvorfalles  entsteht,  ganz  in  der  Lidspalte  liegt.  Ebenso  auch  eine  Ver- 
ziehung der  Pupille,  wenn  man  den  Irisvorfall  hat  einheilen  lassen. 

In  allen  diesen  Fällen  ist  sowohl  die  Entstellung  des  Auges  auffälliger  als  auch 
die  optische  Störung  durch  die  Erweiterung  der  Pupille  bedeutender. 

Die  Lage  des  Schnittes  nach  oben  macht  Fixation  des  Bulbus  und  Sperrlidhalter 
oder  sehr  geschickte  Assistenz  nötig,  wenn  mau  die  Lider  durch  den  Assistenten  mit 
den  Fingern  halten  lassen  will;  alle  Manipulationen  sind  für  den  Operateur  schwieriger, 
bei  tiefer  liegenden  Augen  und  engen  Lidspalten  sogar  oft  recht  unbequem,  und  das 
fortwährende  Hinabblicken  für  den  Kranken  sehr  anstrengend,  manchem  sehr  schwer 
oder  ganz  unmöglich.  Muß  man  in  Narkose  operieren,  dann  ist  ein  starkes  Hinabziehen 
des  Auges  bei  allen  Akten  der  Operation  unvermeidlich.  Es  wird  also  am  Auge  über- 
haupt mehr  gedrückt  und  gezogen  und  Glaskörpervorfall  kommt  infolgedessen  ent- 
schieden häufiger  vor  als  beim  Schnitt  nach  unten. 

Natürlicherweise  ist  auch  der  Austritt  des  Stars  schwieriger. 

Dafür  liegt  aber  der  Schnitt  unter  dem  oberen  Lide  entschieden  besser  geschützt 
und  die  Lage  eines  Koloboms  nach  oben  ist  eben,  sowohl  in  kosmetischer  als  in  opti- 
scher Beziehung,  entschieden  vorzuziehen. 

Deshalb  ist  diese  Lage  des  Schnittes  unbedingt,  auch  für  den  großen  Lappen- 
schnitt, als  Regel  anzusehen.  Doch  gibt  es  Fälle,  wo  man  besser  tut,  den  Schnitt  nach 
unten  anzulegen. 

Dies  ist  der  Fall: 

1.  Bei  sehr  enger  Lidspalte  und  sehr  tiefer  Lage  des  Augapfels  aus  den  schon 
angeführten  Gründen. 

2.  Bei  ungelehrigen,  unbehilflichen  Kranken,  die  nicht  imstande  sind,  hinabzu- 
blicken.  Der  Nachteil  eines  allfälligen  Koloboms  nach  unten  ist  in  solchen  Fällen  ge- 
ringer als  der  Schaden,  der  möglicherweise  durch  unglückliche  Zufälle  bei  der  schwie- 
rigen Handhabung  nach  oben  augerichtet  werden  kann. 

3.  Bei  in  die  vordere  Kammer  luxierter  Linse.  (Vgl.  den  betreffenden  Abschnitt.) 
Während    bei    den    meisten  Schnitten    die  Lage    nach    oben  oder  unten  gewählt 

wurde  —  beide  haben  ihre  Vorzüge  und  Nachteile  — ,  so  versuchten  vereinzelte  Ope- 
rateure auch  die  Lage  des  Schnittes  nach  der  temporalen  Seite.  Doch  hat  sich  keine 
dieser  Schnittarten  für  die  Operation  harter  Stare  eingebürgert,  während  sie  für  die 
Lanzenextraktion  von  vielen  angenommen  wurde  und  auch  heute  noch  nach  v.  Graef es 
Vorgang  geübt  wird. 

Galezowski*)  verlegte  v.  Graef  es  sklerale  Linearextraktion  nach  außen.  Dazu 
mußte  das  Schmalmesser  nach  der  Fläche  gebogen  sein. 

Mit  der  Lanze  versuchte  Castorani')  einen  linearen  Schnitt  für  großkernige 
Stare  nacli  außen  zu  verrichten.  Nach  Einlegung  des  Lidhalters  und  Fixierung  des  Aug- 


0  Galezowski,  Sur  le  nouveau  procedö  de  Textraction  de  la  cataracte  api>el<'*  ex- 
traction  latc'rale.  Gaz.  des  hopit.,  1871,  pag.  142. 

*)  Castorani,  Mt'muire  sar  l'extraction  lineaire  externe,  simple  et  combiu(*e  do  la 
cataracte.  Paris  1874.  —  Germano,  Resoc.  statistico  della  clinica  oftalmica  di  Napoli,  di- 

Cxerinak,  Die  angeaärztlichen  Operationen.  2.  Aufl.  IT.  29 


450 

Apfels  mu  der  IMnzcttr  stach  er  im  obcreu  fiiißcrcn  Qimdranteji  im  LimbiiÄ  mit  einer 
breiten  Lanze  in  der  Riditimg  nach  unten  innen  ein  und  erweiterte  den  Schnitt  beim 
Herausüietien  so.  daß  die  Wniide  in  der  Mitte  des  unteren  Ilondiautrandes  endete  und 
nnprefähr  It)  mm  laug  wurde.  Hierauf  irisaussehnitt  und  Heniusliel*eii  der  Linse  in  der 
Kapsel  mit  dem  LöffeL  Bei  einer  Bpüteren  Abiinderung  des  Schnittes  lag  er  nicht  mehr 
nach  nuflen,  soadern  nach  außen  uuten  und  wurde  schließlich  nut  Beeri«  Messer  (ohne 
Ansstich)  ausgeführt, 

MacnamuraM  führte  mit  einem  geraden,  breiten  Lau2enmes?ier  den  Schnitt  vom 
äußeren  Ht>ruhautraade  her  ganz  in  der  Iltirnhaut.  Er  sollte  '/,  Zoll  lang  sein.  Er  zog 
die  Linse  mit  dem  Löffel  heraus. 

Der  von  Bourgeois*)  angegebene  laterale  Schnitt  wird  später  in  dem  Kapitel 
über  die  Naht  der  Wunde  imd  über  andere  Arten  der  Ausführung  der  Extraktion  ims- 
fflhrlich  angegeben  werden.  Hier  handelt  es  sich  um  einen  Halhbogeuschnitt*  der  mit 
einem  gana  cigentilmUchen  DoppeJniesser  ansgeftlhrt  wird. 

Wie  wir  jetzt  wissen,  hat  schon  Daviel  seineu  schon  erwähnten  triangulären 
Schnitt  anch  nach  außen  Terrichtcl  (vgb  IL  Bd.,  K,  32'J)  und  anch  Wenzel*)  entvTickelte 
den  (iedanken.  den  Hornhautschnitt  seitlich,  in  der  äußeren  Hälfte  der  Hornhaut  zn 
verriehten,  fand  aber  ibimit  keinen  Anklanir. 

Kurz  zu  erwäbnen  haben  wir  noch  zwei  Arten  der  Schnittführung,  die  von  den 
tlblichen  stark  abweichen.  Das  ist  erstens  der  in  zv^ei  Ebenen  liegende  Schnitt  von 
Sehulek  und  Plehn  und  dann  der  Bkleralschuitt  von  Heddaeus  zur  Exti-aktion  des 
Stars  hinter  der  Iris. 

Schuleks  ^schnitt  wurde  schon  IL  Bd.,  8.25  besprochen. 

Auch  Plehn*)  gibt  einen  in  zwei  Ebenen  liegenden  Starschnitt  an,  den  er  ein- 
mal am  lebenden  Auge  versucht  hat  und  der  mit  dem  von  Schulek  angegebenen 
Schnitt  ^mit  konkav  gestutztem  Lappen**  im  wesentlichen  übereinstimmt.  Plehn  bat. 
ohne  von  8cbuleks  Schnitt  Kenntnis  zu  haben,  dem  er  uneingeschränkt  die  Priorität 
zugesteht,  diesen  Schnitt  beim  Suchen  nach  einem  nicht  klaffenden  Schnitt  erfunden, 
Plehn  benutzt  ein  eigentümlich  gestaltetes  Messer;  e^  besteht  aus  einer  4  75— omni 
hohen  Klinge,  die  trapezförmig  gestaltet  ist.  Die  1  Anger e  Seite  des  Trapezes,  ll^lHmm 
lang,  geht  in  einen  dlinnen  ,  runden,  lOrnwi  langen  Stiel  Über  und  bildet  den  Hucken 
des  Messers.  Die  beiden  kurzen  Seiten  des  Trapezes  sind  schneidend.  Die  dem  Kücken 
gegenüberliegende,  ihm  parallele  Seite  kann  schneiderul  oder  stumpf  sein.  Die  Neigung 
der  beiden  kurzen  Seiten  ist  so  bernessen,  als  ob  die  Klinge  aus  einem  gleichseitigen 
Dreieck  erzeugt  wäre^  dessen  ßasi»  der  Messerrücken  ist  und  dessen  Spitze  41h— b  mm 
vor  dem  Rucken  abgesetzt  worden  wäre.  Die  Messetspitze  ist  eine  kleine  Strecke  zwei- 
schneidig- Das  Messer  wird  so  in  der  Limbusebene  der  Hornhaut  einu'eföhrt .  daß  der 
Rücken  im  Horizontaldurchmesser  läuft.  Die  dem  Rücken  parallele  Seite  ist  nach  oben 
gewendet.  Nach  dem  Ausstich  wird  die  Klinge  so  weit  gegen  die  Nase  fortgeführt,   bis 


retta  del  iirof,  R.  Castorani.  II  Morgagni,  1878>  —  Castorani^  Memoria  sulF estrazione 
lineare  inferiore  dt*]U  ratiiatta  con  la  Capsula,  Esimtto  del  Rti'Sijconto  della  R,  Acc,  Med. 
Chir,  di  Napoli,  1884,  XXXVIH,  pag.  60. 

*)  Macujiniara.  Return  üf  cataract  Operations  (linear  method  of  extraction)  from 
Januarv  to  Ucee  in  her  1871.  (Schriftliche  Mitteilung  an  Dr.  Swanzy.) 

')  Bourgeuis,  Extraction  simple  de  cataracte  senile  par  kenitotomie  lati^rale.  Ann. 
d'ocuL,   19ÖL  CXXV.  pag.  10. 

*)  Wenxel  d.  J. ,  Abhandjung  vom  Star.  Aas  dem  Französischen.  Nürnberg  1788, 
§  15,  S.  104, 

*)  Plehn»  über  eioen  Extraktionsachnitt  in  zwei  Ebenen  Zeitschr,  f.  Aug«nheilk,, 
1901,  Y»  S.  259. 
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nur  noch  die  glatte  Stange  in  dem  Hornhaatschnitte  liegt.  Sodann  wird  mit  der  Stange 
nach  aufwärts  geglitten,  bis  sie  von  der  stehengebliebenen  Hombautbrücke  aufgehalten 
wird,  dann  das  Messer  um  seine  Längsachse  gedreht,  bis  die  Klinge  einen  Winkel  von 
7j  R.  mit  der  Limbusebene  macht,  wobei  also  der  Rücken  oben,  die  ihm  parallele  Seite 
nach  unten  und  vom  gerichtet  ist,  und  dann  die  Klinge  quer  durch  die  Hombautbrücke 
gezogen.  Der  Horuhautschnitt  liegt  also  in  zwei  Ebenen,  die  innerhalb  der  Hornhaut- 
Substanz  unter  einem  Winkel  von  '/s  R-  zusammenstoßen.  Er  teilt  die  Hornhaut  in  zwei  sehr 
ungleiche  Lappen.  Der  untere,  größere  wird  begrenzt  von  den  in  den  Limbus  fallenden 
zwei  seitlichen  Schnittflächen  und  einem  sie  verbindenden  bogenförmigen  Homhaut- 
schnitt.  Dieser  begrenzt  zugleich  den  oberen,  zungenförmigen  Lappen,  der  gewissermaßen 
einen  Falz  bildet,  indem  der  untere  I^appen  ein  festes  Widerlager  findet.  So  hält  der 
kleinere  Lappen  den  größeren  fest  und  verhindert  das  Klaffen  des  Homhautschnittes. 
Die  Entbindung  der  Linse  sowie  die  Rücklagerung  des  unteren  Lappens  in  den  Falz 
macht  keine  Schwierigkeit. 

Diese  Schnitte  haben  den  Zweck,  die  Möglichkeit  des  Irisvorfalles  zu  beseitigen. 

Hcddaeus^)  machte,  auf  die  Vorschläge  und  Versuche  Beils,  Butlers,  James 
Earles,  Janin s,  Quadris  u.  a.  zurückgreifend,  den  Vorschlag,  die  Kataraktextraktion 
durch  die  hintere  Kammer  wieder  aufzunehmen.  Nach  Hinweis  auf  die  anatomischen 
Verhältnisse  der  Peripherie  der  hinteren  Kammer  findet  er,  daß  ein  senkrechter  Skleral- 
schnitt  1mm  hinter  der  Komealgrenze  gerade  hinter  die  Iris  führt.  Er  hat  nur  Tier- 
und  Leichenversuche  ausgeführt  und  sich  von  der  Möglichkeit,  so  zu  operieren,  überzeugt. 
Er  schlägt  drei  Verfahren  vor.  (S.  den  späteren  Abschnitt  über  andere  Ausfühmngen 
der  Staroperation.) 

Da  dieses  Verfahren  noch  keine  praktische  Verwendung  gefunden  hat  und  wohl 
auch  kaum  finden  dürfte,  so  ist  ein  näheres  Eingehen  auf  diese  Schnittarten  von 
Heddaeus  hier  nicht  nötig. 

Irisaasschneidiing. 

a)  Allgemeines. 

Der  in  den  letzten  Dezennien  geffthrte  Kampf  zwischen  der  „Lappen- 
extraktion" und  der  „modifizierten  Linearextraktion '^  v.  Graefes  war 
hauptsächlich  ein  Kampf  darum,  ob  die  Extraktion  mit  oder  ohne  Iridek- 
tomie  ausgeführt  werden  sollte;  denn  der  Schnitt  selbst  war  ja  sehr  bald, 
auch  bei  jenen,  die  angeblich  noch  nach  v.  Graefe  operierten,  kein 
Linearschnitt  mehr,  sondern  ein  Lappenschnitt,  wie  früher  auseinanderge- 
setzt ward. 

Es  würde  zu  weit  führen,  hier  alle  Phasen  dieses  Kampfes  aus- 
einanderzusetzen und  die  ganze  ungeheuere  Literatur  dieses  Gegenstandes 
anzuführen.  Der  Kampf  selbst  ist  ja  noch  immer  nicht  beendet,  wenn 
auch  sein  Höhepunkt  überschritten  scheint. 

Eines  ist  hier  hervorzuheben,  was  so  mancher  an  sich  selbst  erlebt 
hat,  daß  derselbe  Operateur  bald  Verfechter  der  einen,   bald  der  anderen 


^)  Heddaeus,    Aasziehang  des  graaen  Stars  durch  die  hintere  Kammer.    Klinische 
Monatsbl.  f.  Aagenheilk.,  1900,  XXXVm,  S.  737. 
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Operations  weise  ward.  Fast  jeder  versuchte,  jjelockt  von  den  Reizen  der 
einfachen  Extraktion,  dieses  Vertahren,  mancher  ward  aber  nach  einigen 
üblen  Erfahrungen  wieder  zur  kombinierten  Extraktion  zurLiekgeflihrt.  am 
dann  wieder  rückfällig  zu  werden.  Die  meisten  wurden  schließlich 
Eklektiker,  aber  die  Grenzen,  die  sie  deui  einen  und  dem  anderen  Ver- 
fahren aOi*;en,  waren  verschieden  weit,  auch  beim  selben  Operateur  xu 
verschiedenen  Zeiten  verschieden. 

Jedes  Verfahren  hat  seine  Vorztt^e  und  Nachteile  und  so  erklärt 
sich  dieses  Hin-  und  Herschwanken.  So  oft  man  mit  dem  einen  Veriahren 
Enttäuschungen  erlebt  hatte,  erschienen  die  Vorzüge  des  anderen  um  so 
verlockender,  man  wandte  sich  diesem  mehr  zu,  bis  man  wieder  von 
diesem  enttäuscht  ward:    Incidit   in   Scyllam,    qui  vnlt  vitare  (*harybdini. 

Der  Referent  in  Nagels  Jahresbericht  hat  einmal  i)  über  Gale- 
lowski  die  spöttische  Bemerkung  gemacht:  G.  sucht  noch  immer  nach 
der  besten  Starextraktion.  Der  Keferent  war  woht  damals  der  Über- 
zeugung, diese  Suche  sei  ziemlich  tiberflüssig,  denn  in  der  modifizierten 
Linearextraktion  besfLÖen  wir  ja  das  beste  Verfahren.  Die  Zeiten  haben 
sich  geändert.  Ich  glaube,  die  ganze  Ophthalmiatrik  befindet  sich  immer 
noch  in  der  Lage  (ialezowskis. 

Das  eine  steht  wohl  heute  fest,  daß  es  auch  für  die  kernhaltigen 
Altersstajre  nicht  bloß  ein  einziges  Verfahren  gibt,  das  schablonenhaft 
in  allen  Fällen  anzuwenden  ist,  sondern  daß  auch  hier  zu  individnali- 
sieren  ist  und  nach  Erwägung  aller  Umstände  und  Ansichten  zur  Wahl 
des  Verfahrens  geschritten  werden  solk 

Die  Hauptverfahren  sind: 

1.  Die  Extraktion  ohne  Iridektomie —  sog.  einfache  Extraktion. 

2,  Die  Extraktion  mit  Iridektomie  —  sog.  kombinierte  Ex- 
traktion. 

Diese  zerfällt  in  zwei  Unterarten,  je  nachdent  die  Iridektomie  vor- 
ausgeschickt wird  oder  die  Iridektomie  gleichzeitig  mit  der  Extraktion 
verrichtet  wird. 

Außer  dio*ieii  HaiiptverfahrüD  l>e5t€boii  ««cb  andere  für  be{iniKler*3  Fälle,  »o  das 
Verfahren  vnu  Wenzd- Wecker,  die  Extraktion  in  der  geschlossenen  Kap&el  (Page d- 
stecher,  Grftdeaigo  [Sraith  H.])  und  andere. 

Immerhin  liegt  die  Saehe  fiir  die  Hanptverfiihren  so,  daß  es  ge- 
wisse Fülle  gibt,  wo  das  kombinierte  Verfahren  oder,  wie  die  Anhänger 
der  einfachen  Extraktion  etwas  pathetisch  mgm^  das  mit  Irisverstttm- 
meliing  angezeigt  ist.  nicht  aber  das  einfache,  daß  es  aber  nmge- 
kehrt  keine  Fälle  gibt,  wo  nur  das  einfache  Verfahren  angezeigt  wHre, 
das  kombinierte  jedoch  nicht  gemacht   werden    dürfe.     Die  Anzeigen  für 


')  0.  Becker,  in  Nagels  Jabresbericht  t  Ophthalm.,  1878,  Ö.  3ö6, 
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das  einfache  Verfahren  sind  nur  fakultativ:  es  gibt  Fälle,  wo  man  es 
verwenden  kann. 

Das  Verfahren  mit  Irisausschneidung  kann  also  schließlich  bei  jeder 
Starfonn  mit  hartem  Kern,  wie  immer  die  Nebenumstände  seien,  gemacht 
werden.  Auszunehmen  wären  die  seltenen  Fälle  von  Hämophilie,  hoch- 
gradigstem Atherom  und  vorangegangener  expulsiver  Blutung  am  anderen 
Auge;  das  Verfahren  ohne  Ausschneidung  sollte  aber  in  gewissen,  sehr 
oft  vorkommenden  Fällen  unterlassen  werden,  nämlich  dort,  wo  leicht 
Vorfall  der  Iris  eintritt  oder  wo  die  Hinausschaffnng  der  Rindenreste 
leicht  unvollständig  ist.  Die  Schwierigkeit  liegt  in  praxi  nur  darin,  zu  be- 
stimmen, welche  Fälle  das  sind ;  je  mehr  man  alle  die  Umstände  im  Ein- 
zelfalle berücksichtigt,  die  erfahrungsgemäß  einen  Irisvorfall  verschulden 
können,  desto  weniger  einfache  Extraktionen  macht  man  dann  tatsächlich. 

Wir  wollen  nun  zunächst  kurz  die  wichtigsten  Vorteile  und  Nach- 
teile aufzählen,  die  dem  Verfahren  mit  und  dem  ohne  Iridektomie  in  der 
Literatur  angerechnet  worden  sind  und  dann  erörtern,  welche  davon  tat- 
sächlich in  Betracht  zu  ziehen  sind. 

Als  Vorteile  der  einfachen  Extraktion  werden  angeführt: 

Die  Raschheit  und  Leichtigkeit  der  Ausführung. 

Das  geringfügige  Trauma,  der  Schutz  des  Glas-  und  Ziliarkörpers 
vor  Infektion  durch  die  erhaltene  Iris. 

Der  kosmetische  Vorzug  der  runden  Pupille. 

Die  optischen  Vorzüge  der  runden  Pupille,  und  zwar  a)  Mangel  der 
Blendung,  b)  bessere  Sehschärfe,  c)  bessere  Orientierung. 

Reinere  Wundheilung,  indem  es  nicht  so  leicht  zur  Einklemmung 
der  Kapsel,  zur  Anlötung  der  Iris  an  die  Narbe  kommt. 

Viel   selteneres  Auftreten   von   Glaskörpervorfall   bei   der  Operation. 

Als  ihre  Nachteile  werden  dem  gegenübergestellt: 

Notwendigkeit  eines  größeren  Schnittes,  der  nachträglich  leicht  auf- 
geht und  so  zur  Infektion  oder  zum  Irisvorfall  Anlaß  gibt. 

Schwere  Entbindung  der  Linse. 

Schwere  Entfernung  der  Rindenreste. 

Häufiger  Nachstar  und  daher  Nachoperationen. 

Der  Irisvorfall. 

Von  manchen  wurde  auch  größere  Schwierigkeit  der  Ausführung 
behauptet. 

Als  Vorteile  der  kombinierten  Extraktion  wurden  angeführt: 

Leichtere  Entfernung  des  Stars  und  der  Rindenreste,  daher  weniger 
Nachoperationen. 

Kleinerer  Schnitt,  daher  weniger  Wundsprengungen  mit  ihren  Folgen. 

Schutz  gegen  den  Irisvorfall. 
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8chutz  ^ef^en  Olaukoiii,  ^egen  Entziindimä^,  Möglichkeit,  den  Schnitt  in 
den  Skleralliiiilms  zu  verlegen  und  so  einen  Bindehaut  läppen  zu  bekomiuea. 

Größere  Sicherheit  des  ErfVjlges. 

Als  ihre  Nachteile  werden  hervorgehoben: 

Größere  Kompliziertheit  des  Verfahrens  durch  \'erlängerung  der 
Operation. 

Die  Verletzung  der  Iris,  die  Schmerz  nnd  Blutung  hervornift. 

Leichte  Einklemmung  der  Iris  in  die  Wundeeken  und  der  Kap^^el 
mit  ihren  Folgen  (zystoide  Narbe,  kleine  Stapliylonie.  Iritis,  Indokyklitis, 
synii>athische  Ophthalmie);  leichte  Einklemmnng  der  Kapsel, 

Entstellung  des  Auges  durch  den  Irisausschnitt, 

Blendung,  schlechtere  Sehschärfe,  Verschleehterung  des  peripheren 
Sehens  und  daher  schlechtere  Orientierung, 

Mehr  postoperatives   Glaukom  durch   Iris-   und  Kapseleinklemmung. 

Betrachten  wir  all  die  angeführten  Umstände  näher,  so  nillssen  wir, 
was  die  Vorteile  der  einfachen  Extraktion  betrifft,  zugestehen, 
daß  die  meisten  davon  tatsächlich  bestehen.   Aber  nicht  alle. 

Daß  die  Iris  die  tieferen  Teile  nicht  vor  Infektion  schützt,  sondern 
daß  dieser  Schutz  nur  durch  strenge  Aseptik,  so  weit  überhaupt  erreich- 
bar, erlangt  wird,  ist  heute  nicht  mehr  zweifelhaft. 

Die  Sehschftrfe  von  Augen  mit  erhaltener  Pupille  ist  nur  fiir  das 
nicht  korrigierte  Auge  besser  als  das  von  solchen,  die  ein  Kolobom  haben. 
Sobald  durch  die  Korrektur  die  Zerstreuungskreise  möglichst  ausgeschaltet 
sind,  besteht,  wie  viele  Anhänger  der  einfachen  Extraktion  selbst  zuge- 
standen haben,  tatsächlich  kein  Unterschied, 

Was  nun  die  Nachteile  dieses  Verfahrens  anlangt,  so  ist  die  Ent- 
bindung der  Linse  nur  dann  schwerer,  wenn  der  Schnitt  nicht  lang  genug 
ausgefallen  ist. 

Die  Iris  hindere  den  Austritt  des  Stars,  sie  werde  gequetscht,  sie 
müsse  durch  den  austretenden  Star  herausgetrieben  werden ;  diese  Bedenken 
wurden  gegen  die  einfache  Extraktion  geltend  gemacht.  Sie  sind  richtig  ^ 
wenn  der  Schnitt  zu  klein  ist.  Bei  genügend  groüeni  Schnitte  gilt  das 
alles  nicht.  Von  einer  Quetschung  der  Iris  ist  gar  keine  Rede,  Wie  ge- 
schildert, muß  der  Schnitt  %  oder  Vs  ^^^  Hornhautumfanges  betragen. 
Indem  ich  auf  den  Austrittsmechanismus  des  Stars  (vgl.  später)  verweise, 
hebe  ich  nochmals  ausdrücklich  hervor,  daß  der  Star  unter  diesen  Bedin- 
gungen leichter  und  vollständiger  austritt  als  hei  kleinerem  Schnitt  und 
Irisaussehnitt,  und  daß  ein  llerv^ortreten  der  Iris  aus  der  Wunde  dabei 
gewöhnlich  nicht  vorkonnnt. 

Auch  die  rigiden  Pupillen  leisten  dabei  nur  ausnahmsweise  Wider- 
stand. Trotz  der  Enge  der  Pupille,   die   auch  durchs   Kokain    nur  wenig 
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erweitert  wird,  tritt  die  Erweiterung  durch  den  Star  verhältnismäßig  leicht 
ein,  nur  etwas  langsamer. 

Es  ist  gewiß  richtig,  daß  der  größere  Schnitt  leichter  zu  einer  Wund- 
sprengang  Anlaß  gibt;  ob  aber  dabei  Irisvorfall  eintritt,  hängt  zum  Teil 
auch  von  der  normalen  Spannung  der  Iris  ab  und  darum  ist  die  so  leichte 
Entbindung  des  Stars  ohne  Irisquetschung  wichtig  für  die  Zahl  der  vor- 
kommenden IrisvorfUUe. 

Die  Entfernung  massenhafter  und  besonders  zäher  Reste  ist  bei  Er- 
haltung der  Iris  im  Wundbereich  zweifellos  nicht  bloß  schwieriger,  sondern 
trotz  der  länger  dauernden  Manipulationen  auch  leicht  unvollständiger  als 
dort,  wo  das  Kolobom  eine  breite  Straße  zum  Ausstreifen  der  Reste  er- 
öffnet hat. 

Allein  dieser  Nachteil  besteht  denn  doch  nicht  für  alle  Stare.  In 
den  Fällen,  wo  der  Kern  groß  ist,  wo  nur  wenig  Rinde  da  ist  (Kranke 
über  55  Jahre),  wo  sich  diese  mit  dem  Kerne  leicht  aus  der  Kapsel  aus- 
schält, kommt  dieser  Nachteil  gar  nicht  in  Betracht. 

In  solchen  Fällen  sieht  man  daher  auch  nicht  mehr  Nachstar  als 
in  den  mit  Kolobom  operierten  Fällen  und  braucht  daher  auch  nicht  mehr 
Nachoperationen  zu  machen. 

Daraus  erklärt  sich  die  Behauptung,  wie  sie  z.B.  Panas*)  aufstellt,  nach  der 
einfachen  Extraktion  gehe  es  weniger  Nachstare,  die  einen  Eingriff  erfordern,  als  nach 
der  komhinierten.  Er  will  das  freilich  auf  die  nach  komhinierter  Extraktion  häufigen 
Iritcn  schieben.  Allein  es  ist  doch  klar,  daß  wenn  man,  wie  es  Panas  auch  tut,  zur  einfachen 
Extraktion  die  „reifen",  die  „einfachen",  die  „klassischen"  Stare  nimmt  und  zur  kombi- 
nierten die  unreifen,  die  sich  schwer  von  der  Kapsel  lösenden,  die  mit  hinteren  Synechien 
komplizierten,  die  überreifen  mit  Kapselverdickungen,  daß  man  dann  zu  obigem  Schlüsse 
kommen  kann,  wenn  man  nicht  Rücksicht  auf  diese  Umstände  nimmt.  Man  operiere  nur 
alle  diese  Fälle,  so  weit  es  überhaupt  möglich  ist,  ohne  Iridektomie,  und  dann  wird 
sich  zeigen,  daß  hier  der  Nachstar  noch  viel  häufiger  die  operative  Intervention  er- 
fordern \*ird. 

Weiter  vermindert  sich  dieser  Nachteil  für  jene,  die  die  Nachope- 
rationen nicht  besonders  flirchten  und  daher  auch  bei  dem  geringsten 
Nachstar  eine  solche  Operation  machen.  Scheidet  man  also  jene  Fälle 
aus,  wo  allzu  mächtige  Rindenmassen  zurückbleiben,  bei  denen  übrigens 
auch  ein  Kolobom  das  nicht  verhindert,  so  ist  es  llir  die  übrigen,  die  doch 
sehr  die  Mehrzahl  bilden,  gleichgültig,  ob  ein  bißchen  mehr  oder  weniger  Reste 
zurückgelassen  w^urden  —  es  ist  doch  vorteilhaft,  ob  mit  oder  ohne 
Kolobom  operiert  ward,  in  den  meisten  Fällen  zu  diszindieren. 

Daß  die  Ausführung  der  einfachen  Extraktion  nicht  nur  nicht  schwerer 
ist  als  die   der   kombinierten,   sondern   entschieden   leichter,  das   braucht 


*)  Panas,  De  Tintervention  op^ratoire  dans  las  cataractes  s^condaires.  Arch.  d'opbtalm., 
1902,  XXII,  pag.  549. 
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heute,  wo  dodi  jtMler  wie<ler  solche  Operationen  verrichtet 
iiu«j!:ct\ihrt  zu  wcnh^u. 

Bleibt  ako  der  IrisvorfalL  Es  ist  nieht  zu  leugnen,  das  ist  und  bleibt 
der  wunde  Punkt,  die  ^bete  noire^  der  einfachen  Extraktion. 

Wenn  nucli  seine  Gefahren  von  den  Verfechtern  der  kombinierten 
Extraktion  jedenfidls  übertrieben  wurden,  so  ist  doch  anderer?^eits  auch 
nicht  alles  richtig,  was  von  der  gegnerischen  Seite  über  seine  fast  ganz- 
liche llngetlthrliehkeit  behauptet  wurde. 

Man  brauelit  nur  Fälle,  wie  den  von  Nieati ')  rartgeteiltcn,  zu  lesen 
(und  sie  kommen  häutiger  vor,  als  sie  veröfientlicht  werden),  wo  es  infolge 
Iris  Vorfalles  nach  einfacher  Extraktion  nicht  bloß  zur  Infektion  dieses 
Auges,  sondern  auch  zur  sympathischen  Entzündung  des  anderen 
kam,  um  einzusehen,  daÜ  der  X'orfall  kein  so  gleichgültiges  Ereignis  dar- 
stellt, wie  viele  behaupten.  Auch  Critchett  sen. ')  hat  öfters  sympathische 
Ophthalmie  nach  einfacher  Extraktion  gesehen. 

Aach  der  kleinste  Vorfall  stellt  nnndestens  eine  lästige  Komplikation 
dar^  die  die  Wundheilung  verzögert  und  einen  Eeizzustand  erzeugt,  l'nd 
wie  oft  vergrößert  sich  ein  zuerst  nur  kleiner  Vorfall  im  Laufe  der 
nüchsten  Tagel  Die  Eingritle  zur  Exzision  des  frischen  Vorfalles  sind  aber 
nicht  ungefährlich,  sie  erfordern  tiefe  Narkose,  sehr  leicht  kann  trotzdem 
Glaskörpervorfall  entstehen  und  auch  Infektionen  können  die  Folge  sein, 
zumal  hier  die  \'orbereitungen  des  Auges  nicht  so  gründlich  getrotfen 
werden  können.  Auch  die  Abtragung  größerer  Vorfälle  am  8.  oder  16.  l'age, 
wie  ßie  Schweigger  vornimmt,  kann  dieselben  Folgen  haben.  Aber  auch 
wenn  nichts  von  alledem  eintritt,  so  bleiben  doch  meist  Einklennnungen 
der  Iris  bestehen;  nur  selten  gelingt  es,  die  Iris  in  beiden  Wuodecken  tVei 
zu  liektjmmen. 

Läßt  man  den  Vorfall  aber  einheilen,  dann  setzt  man  das  Auge  der 
Gefahr  einer  Infektion  aus,  solange  die  Iris  bloß  liegt,  und  kann  ein 
entstellendes,  den  Kranken  belästigendes  Htaphylom  bekommen.  Bis  auf 
jene  Fälle,  wo  eine  genügende  Abflachung  des  nicht  allzu  großen  Vor- 
falles durch  die  Vernarbung  entsteht,  muß  man  den  \'orfall  nachträglich 
entweder  abtragen^  was  wegen  Infektionsgefahr  weniger  rätlich  ist,  oder 
kauterisieren.  Diese  Kauterisationen  nnlssen  öfters  wiederholt  werden,  da 
ein  etwas  größerer  Vorfall  durch  einmalige  Sengung  nicht  zurückgeht. 
Es  ist  das  tur  den  Kranken,    der  ohnedies  schon  durch  die  lange  Dauer 


*)  Niciiti,  A  la  rechcrche  dun  proccde  dVxtractitin  de  b  cataracte  capnbh^  u +H'iter 
Im  enclavements  et  leg  hernies,  f>u  d'en  att/'uuer  ks  etfets.  Arch,  d'ophtalm.,  18S#2,  Xll^ 
W  731. 

*)  Crittchet  Jan,,  in  der  Diskussioa  %n  Gayets  Vortrag  in  Heidelberg,  1888, 
Internat.  Kongr.-Ber.,  8.  154. 
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der  Wundheilung  (6—8  Wochen!)  deprimiert  ist,  ungemein  aufregend  und 
erschöpfend. 

Wenn  aber  schließlich  auch  alles  gut  abläuft,  das  Ergebnis  der 
langwierigen,  oft  aufreibenden  Wundheilung  ist  dasselbe,  das  man  bei 
kombinierter  Extraktion  höchstwahrscheinlich  ohne  weitere  Störungen  der 
Wundheilung  von  vorneherein  gehabt  hätte  —  eine  Vergrößerung  der  Pupille 
bis  zum  Homhautrande.  Nur  ist  ein  regelmäßiges,  kleines  Kolobom,  kunst- 
gerecht angelegt,  viel  weniger  entstellend  und  störend,  als  die  durch 
nachträgliche  Exzision  des  Prolapses  erhaltenen  weiten  Kolobome  und  als 
die  Pnpillenverziehungen  nach  Einheilenlassen  des  Vorfalles. 

Ein  Zugeständnis,  daß  der  Irisvorfall  trotz  der  geringen  Bedeutung, 
die  ihm  angeblich  beigemessen  wird,  doch  in  Wirklichkeit  nicht  flür  gar 
so  belanglos  angesehen  wird,  liegt  darin,  daß  gerade  seine  eifrigsten  Ver- 
fechter nach  Mitteln  suchen,  ihn  zu  verhüten.  Es  mag  ja  sein,  daß  sie 
dies  teilweise  nur  tun,  um  sicherer  die  runde  Pupille  zu  erhalten  und  nicht, 
weil  sie  den  Vorfall  auch  in  anderer  Beziehung  etwa  für  störend  oder 
gefährlich  halten.  Aber  einfacher  wird  die  „einfache"  Extraktion  durch 
diese  Vorbeugungsmaßnahmen  sicher  nicht.  Wie  einfach  ist  doch  die 
^jkombinierte''  Extraktion  im  Vergleich  zu  dem  Vorgehen  Pflügers  ^), 
nach  Austritt  des  Stars  die  höchst  gefährliche  und  schwierige  Ausschnei- 
dung eines  peripheren  Irisstückchens  vorzunehmen,  oder  zu  dem  Schweig- 
gers') mit  der  peripheren  Iridotomie! 

Zunächst  wollen  wir  nun  aber  die  Nachteile  des  kombinierten  Ver- 
fahrens betrachten. 

Die  größere  Kompliziertheit  durch  Beigabe  des  Aktes  der  Iris- 
ausschneidung  besteht,  darf  aber  nicht  in  ihrer  Bedeutung  übertrieben 
werden.  Im  allgemeinen  gelingt  dieser  Akt  so  rasch  und  ist  für  den 
Kranken  nur  mit  geringem  Schmerz,  oft  mit  gar  keinem  verbunden.  Ich 
habe  bei  kombinierter  Extraktion  die  Kranken  oft  über  den  Augenblick 
der  Vornahme  der  Operation  getäuscht,  indem  ich  ihnen  weis  machte,  das 
Auge  werde  jetzt  nur  gereinigt,  die  Operation  werde  erst  später  beginnen, 
während  ich  die  Extraktion  schon  vollendet  hatte.  Alle  waren  dann  über 
die  Mitteilung  erstaunt,  daß  es  schon  vorüber  sei.  So  habe  ich  sogar  eine 
82jährige  Frau,  die  gar  nicht  wissen  sollte,  daß  sie  operiert  werde,  über 
dringenden  Wunsch  der  Familie  mit  kombinierter  Extraktion  operiert, 
unter  dem  IMtel,  ihr  das  Auge  auszuwaschen,  damit  der  Star  „vielleicht 
so  fortgehe'',  was  sie  lebhaft  wünschte.    Ich   legte  ihr  dazu  schon  durch 


M  Pflüßer,  Der  Irisvorfall  bei  Extraktion  des  Altersstars  and  seine  Verhütung. 
XII.  internat.  med.  Kongreß  in  Moskau.  Sekt.  XI,  Bericht,  S.  50  (1898). 

')  Schweigger,  Extraktion  mit  Lappenscbnitt  nach  unten  ohne  Iridektomie.  Arch. 
f.  Augenheilk.,  XXX VI  (1897),  S.  1. 
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einige  Ta«:e  in  das  kokainisicrte  Auge  den  Elevateur  für  zwei  Minuten  ein, 
nm  sie  daran  zu  gewöhnen.  Sie  merkte  \m  der  Operation  nicht  im  ge- 
ringsten, daß  es  anders  sei  als  sonst!  Nor  daß  sie  zum  Schluß  plötzlich 
sah  (sie  war  fast  20  Jahre  blind  f^ewesenf.  tiel  ihr  auf. 

Also  der  Nachteil  der  Schmerzhaftigkeit  fällt  bei  normaler  Iris  prak- 
tisch ßo  gut  wie  nicht  ins  Gewicht. 

Was  die  Blutung  anlangt,  die  die  Irisexzision  angeblich  verursachen 
soll,  so  ist  das  fflr  gesunde  Irides  gänzlich  falsch.  Man  kann  sieh  davon 
bei  korneal  liegenden  Schnitten  überzeugen.  Fast  niemals  sieht  man  hier- 
bei eine  Blutung  in  die  Kammer  durch  die  Iridektomie  eintreten.  Dies 
kommt  nur  vor  bei  Hämophilen,  hochgradigem  Atherom  und  bei  Irides, 
die  Kntztindungen  durchgemacht  halien  oder  bei  Glaukomen.  Die  Füllung 
der  Kammer  mit  Blut,  die  viele  nach  der  Irisexzision  beobachten  und  ihr 
in  die  Schuhe  schieben,  stammt  in  der  ungeheuren  Mehrzahl  der  Fidle  aus 
der  Bindehaut  und  Episklera.  Schon  beim  Eingehen  mit  der  Irispinzette  sieht 
man  bei  etwas  skleraler  Wundläge  (die  meisten  operieren  mit  Kindehaut- 
lappen!)  schon  vor  der  Irisausschneidung  gewöhnlieh  etw^as  Blut  in  die 
Kammer  fließen.  Nach  Abtragung  der  vorgezogenen  Iris  um  so  mehr,  da  ja 
nun  der  Weg  noch  freier  ist.  Dazu  kommt,  daß  hei  mäßigem  Hornbaut- 
kollaps  der  negative  Druck  in  der  Kammer  geradezu  ansaugend  auf  das 
au8  der  Wunde  tretende  Blut  wirkt. 

Da  ich  den  Schnitt  im  getliölosen  Korneallimbus  ohne  Bindehaut- 
lappen mache,  so  sehe  ich  Blutung  aus  der  Iris  so  gut  wie  nie,  außer  hei 
Fällen,  Avo  Iriten  vorangegangen  sind;  denn  Hämophilie  und  so  hoch- 
gradiges Atherom,  daß  sich  die  Irisgefäße  nach  dem  Schnitte  nicht  kräftig  kon- 
trahieren, sind  doch  so  selten,  daß  sie  praktisch  nicht  von  Wichtigkeit  sind. 

Dieser  Nachteil  der  Irisblutung  besteht  also  praktisch  nicht.  Gerade 
in  Fällen  alxr,  wo  Entzündungen  der  Iris  vorangegangen  sind,  also  Blu- 
tung aus  der  durchschnittenen  Iris  zu  crw^arten  ist,  kann  die  einfache 
Extraktion  gewöhnlich  gar  nicht  angewendet  werden,  denn  hier  bestehen 
iMtere  Synechien,  die  unbedingt  (das  geben  die  eifrigsten  Vorkämpfer 
4ir  einfachen  Extraktion  alle  zu)  die  kombinierte  Extraktion  erfordern, 
ii  nUlen  aber,  wo  glaukomatctse  Zustände  vorangegangen  sintl  oder  noch 
ItttüiM«.  wird  entweder  bereits  eine  iridektomie  gemacht  w^orden  sein,  also 
^Mi  lL««lcibam  da  sein,  oder  sie  muß  präliminar  der  Extraktion  vorangehen. 

lii^  schlechtere  Sehschärfe  infolge  des  Kololwms  besteht  nicht. 
>iii^  jih»  IL  Bd.^  S.  454  erwähnt  ward. 

tWi  lidblge  schlechteren  peripheren  Sehens  die  Orientierung  w^eniger 

.i,^  liglT.  Graefe  selbst  als  Nachteil  der  Kolobome  hervorgehoben, ») 

SiUnog  der   o|jbthaImoJog.  GeseUsch.    in  Heidelberg  1664  (4.  Sept.). 
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Wo  die  Lidspalte  noch  ziemlieh  weit  ist,  kommt  öfters  Blendung 
vor.  Es  gibt  Fälle,  die  zumal  auf  der  sonnenbeschienenen  Straße  so  ge- 
blendet sind,  daß  sie  sich  kaum  selbst  führen  können,  trotz  guter  Seh- 
schärfe. Bei  schmalem  Kolobom  habe  ich  Klagen  darüber  allerdings  selten 
vernommen.  Diese  Blendung  ist  ein  unleugbarer  Nachteil  der  kom- 
binierten Extraktion.  Bei  erhaltener  runder  Pupille  kommt  so  etwas  nicht  vor. 

[Zweifellos  ist  bei  erhaltener  runder  Pupille  die  Adaptation  (im  wei- 
testen Sinne)  besser  als  bei  auch  nicht  breitem  Kolobom ;  ich  habe  daher 
auch  niemals  Erythropsie  nach  einfacher  Extraktion  eintreten  sehen.  Da 
nach  der  Extraktion  die  Ausschaltung  chemischer  Strahlen  durch  die 
Linse  wegfällt,  so  halte  ich  die  durch  die  Pupillenverengerung  eintretende 
Verringerung  der  Lichtquantität,  wenn  der  Kranke  aus  dem  Dunkeln  ins 
helle  Sonnenlicht  kommt,  für  einen  durchaus  nicht  zu  unterschätzenden 
Vorteil  für  das  Auge.] 

Ebenso  wie  nach  einfacher  Extraktion  beobachten  wir  bei  der 
kombinierten  Extraktion  Einklemmung  des  Irisgewebes  in  die  Wunde  und 
Narbe. 

Insbesondere  v.  Wecker  i)  legt  ein  Hauptgewicht  auf  diese  Iris- 
einklemmungen  als  einen  Nachteil  der  kombinierten  Extraktion.  Er  be- 
hauptet, daß  überhaupt  der  Irisstumpf  fast  immer  mit  der  Narbe  verklebt 
sei.  Dadurch  entstünden  „Infektionsnarben'',  die  eben  schuld  sind  an  den 
spät  auftretenden  Iridochorioiditen  und  der  sympathischen  Ophthalmie. 

Man  erkenne  diese  Anlötung,  die  durch  die  infolge  der  Ausschneidung 
beeinträchtigte  Wirkung  des  Sphinkters  entstehe,  daran,  daß  nach  kom- 
binierter Extraktion  die  Kammer  an  der  Narbe  seichter  sei,  Irisschlottem 
aber  fehle,  während  nach  einfacher  Extraktion  die  Kammer  überall  gleich 
tief  sei,  die  Iris  überall  schlottere.  Da  sei  eben  der  Iriswinkel  längs  der 
Narbe  frei. 

Nun,  so  günstig  steht  die  Sache  für  die  einfache  Extraktion  nicht 
immer,  sondern  Anlötungen  der  Iris  an  die  Narbe  sind  auch  recht  häufig; 
und  ebenso  steht  die  Sache  nicht  so  ungünstig  für  die  kombinierte  Extrak- 
tion, wo  auch  oft  keine  Spur  einer  Anlötung  besteht. 

Die  Schädlichkeit  von  Einklemmungen,  wo  das  Irisgewebe  ein  Stück 
weit  in  den  Wundkanal  eingelagert  ist,  fällt  niemand  ein  zu  leugnen. 
Aber  die  bloßen  Anklebungen  sind,  was  Infektion  anlangt,  durchaus  nicht 
gefährlich. 


*)  V.Wecker,  Les  indications  de  Textraction  simple.  Ann.  d'ocul.,  XCIV  (1885), 
pag.  29.  —  Derselbe,  L'avenir  de  l'extraction  de  la  cataracte.  Ann.  d'ocul.,  01(1879), 
pag.  221.  —  Derselbe,  Korrespondenz  über  Starextraktion.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenbeilk., 
1889,  XXVII,  S.  415. 
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Wir  haben  als  schädlieh  die  wirklichen  Eiiiheiliinpren  zu  hetrachten, 
wo  also  das  Gewelie  der  abgesetzten  Iris  tntsäebHeh  ein  verscliieden  ^roLies 
Stück  weit,  oft  bis  zur  vorderen  Fläche  hin,  in  den  Wnndkaiml  eingetreten 
und  dort  ein^elieilt  ist.  Und  diese  Kinheilnngen  seheiuen  tatsUehlich  oft 
schädlieher  zu  sein  als  die  EinhelJun^  der  tinversehrten  Iris. 

Seltener  besteht  bei  der  kombinierten  Extraktion  wirklicher  Vorfall, 
meist  nnr  Einklemmung  in  den  Wiindkanali  entweder  Äiptel-  oder  falten- 
fönnijj^.  Dieser  Zustand  kann  zur  Vej*zöf^erung  der  Herstellung^  der  Kammer 
fuhren,  es  kann  sieh  ein  Reizzustand,  Iritis  und  Iridokyklitis  ansehlieiSen, 
ebenso  sekundjire  Wundrandinfektion,  es  kann  im  weiteren  Verlaufe  zystoide 
Narbe,  auch  (Tlaukom  entstehen,  der  Narbenastitjniatismus  wird  vcrgHUVert. 
Die  oft  ei-st  nach  Tagen  auftretenden  uvealen  Entzündungen  sind*!:eturchtet, 
weil  man  nach  ihnen  nicht  so  malten  allmähliche,  entzündliche  Atrophie 
des  Auges  ehitreten  gesehen  hat^  die  auch  zu  sj^mpathisehei'  (*|>hthalmie 
Veranlassung  gab.  Ja.  manche  betrachten  gerade  die  sympathische  (»pli- 
thalniie  als  eine  früher,  zurzeit  der  alten  Lappenextraktion,  unbekannte 
Folge  der  Starextraktion,  die  erst  mit  v.  (iraefes  Extraktion  ihren  Ein- 
zug hielt. 

Ku]i,  ganz  richtig  ist  das  auch  wieder  nicht;  Falle  wie  der  Nicatis 
beweisen,  daß  sympathische  Dphthahnie  auch  nach  Irisvorfällen  l>ei  ein- 
facher Extraktion  vorkommen  kann.  Es  soll  aber  nicht  geleugnet  werden, 
daß  die  Einkiemnmngen  der  verwundeten  Iris  hUuHger  als  die  Irisvor- 
tlilh"  zu  Iridokyklitis  führen  und  daß  demnach  auch  synipaihisehe  (>phthal' 
mie  häufiger  vorkommt. 

Aber  auch  hier  hüte  man  sieh  vor  Übertreibung,  (ibcrhaupt  häutig 
sind,  wenigstens  heutzutage  durch  die  Aseptik  weder  die  Iridokykiiten  noch 
die  sympathische  Ophthalmie  nach  der  kombinierten  Extraktion  udt  Ein- 
klemmung der  Iris.  Meist  er  folgt,  wie  bei  den  IrisvorföUen  der  einfachen 
Extraktion,  glatte  Heilung. 

Außerdem  aber  läßt  sich  die  Einklemmung  der  Iris  sehr  viel  leichter 
verhüten  als  der  Vorfall  der  Iris  l>ei  einfacher  Extraktion.  Es  war  schon 
bei  der  Ausführung  der  Iridektomie  hei  der  kombinierten  Extraktion  hiervon 
die  Kede  (IL  Bd.,  S,  402  und  405). 

Wenn  sich  die  Iris  nach  ihrer  Ausschneidung  nicht  von  selbst  aus 
der  Wunde  ganz  zurückzieht,  so  genügt  ihre  sofortige  Rüeklageriing 
mit  der  Spatel,  nni  sie  in  die  nonnale  Lage  zu  bringen.  Da  man  aber  nie 
ganz  sicher  ist,  ob  die  spoutane  Zurückzit*hung  ganz  vollständig  ist,  so 
soll  man  in  keinem  Falle  die  sofortige  Rücklagerung  verabsäumen,  auch 
wenn  mati  eine  Einkh'nimnng  nielit  bemerken  sollte.  Wird  die  Iris  durch 
den  Staraustritt  etwa  wieder  in  die  Wunde  getrieben,  was  durchaus  nicht 
regelmäßig  der  Fall  ist,  dann  läßt  sie  sich  nachher  immer  sofort  gut  rück- 
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lagern,  wenn  man  gewisse  Vorsichten  bei  der  Eröffnung  der  Kapsel  beob- 
achtet hat.  Das  ist  aber  nicht  der  Fall,  wenn  man  sie  vom  Augenblicke 
der  Abtragung  bis  zum  Schlüsse  der  Operation  hat  liegen  lassen. 

L.  Müller^)  hat  auf  die  schädliche  Wirkung  der  in  die  Wunde  ge- 
zerrten Kapselzipfel  aufmerksam  gemacht,  indem  diese  leicht  die  Unmög- 
lichkeit, die  Iris  zu  reponieren,  verschulden  können.  Ein  in  die  Wunde 
gezogener  Kapselzipfel  wird  durch  den  austretenden  Star  in  einen  Wund- 
winkel gedrängt  und  hält  hier  die  Iris  fest.  Das  Zurückschieben  der  Iris 
mißlingt  dann  immer,  weil  die  Spatel  über  dem  Kapselzipfel  hingleitet 
und  nicht  in  die  Falte  des  Irisgewebes  hineingelangt.  Zuweilen  hilft  dann  die 
Ausspannung  der  Iris  mit  einer  feinen  Pinzette,  aber  nicht  immer.  Man  sieht 
eben  den  Kapselzipfel,  auch  bei  scharfer  fokaler  Beleuchtung  häufig  nicht. 

Diese  Kapseleinklemmungen ,  die  Iriseinklemmungeu  veranlassen, 
kommen  nun  bei  der  einfachen  Extraktion  nicht  vor,  weil  sich  die  Kapsel 
hinter  der  Iris  aufrollt;  während  sie  beim  Fehlen  der  Iris  durch  die  Kapsel- 
pinzette in  die  Wunde  gezogen  wird  und  erst  an  der  Pinzette  abreißt, 
reißt  sie  bei  erhaltener  Iris  schon  am  Pupillenrande  ab  und  es  entsteht 
gar  kein  zungenförmiger  Kapsellappen. 

Beim  skleralen  Schnitt  war  die  Rücklagerung  der  in  die  Wundwinkel 
eingeklemmten  Iris  viel  schwieriger,  besonders  da  man  sie  erst  am  Schlüsse 
der  Operation  vornahm.  Beim  Schnitt  im  Limbus  gelingt  das  fast  regel- 
mäßig. 

Die  geringere  Schnittfläche  bei  der  kombinierten  Extraktion  bewirkt, 
daß  weniger  leicht  Wundsprengung  eintritt,  weshalb  nachträglicher  Ein- 
tritt der  Iris  bei  der  kombinierten  Extraktion ,  die-  an  sich  schon  wegen 
des  Koloboms  schwerer  ist,  seltener  vorkommt  als  bei  der  einfachen. 

Die  Operation  mit  Iridektomie  erfordert  nämlich  bei  gleicher  Kern- 
größe nicht  einen  so  großen  Schnitt  wie  das  Verfahren  ohne  Iridektomie. 
Der  Star  braucht  nur  eine  geringe  Neigung  um  die  wagrechte  Stimachse 
zu  machen  und  tritt  dann,  die  Iris  neben  den  Kolobomrändem  zur 
Seite  drängend,  mehr  gleitend  aus.  Ein  Schnitt,  der  ein  Drittel  desHom- 
hautumfanges  oder  bei  Leuten  über  60  Jahren  etwas  mehr  beträgt,  reicht 
zu  glatter  Entbindung  reichlich  aus. 

Dieser  Umstand  ist  von  großem  Vorteil  für  die  spätere  richtige  Lage- 
rung der  Iris.  Hat  man  bei  einem  solchen  Schnitte  die  Iris  gleich  nach  dem 
Ausschnitte  zurückgelagert,  bei  der  Kapseleröfifnung  die  nötige  Vorsicht  ge- 
braucht und  dann  nach  dem  Staraustritte  nochmals  die  richtige  Lajge  ge- 
prüft und  im  Bedarfsfalle  verbessert,  dann  hat  man  fast  nie  eine  primäre 
Einklemmung,  dann  kommt  aber  ein  nachträglicher  Eintritt  der  Iris  auch 

0  Müller,  Nach  welcher  Methode  soll  man  den  Altersstar  operieren?  Klin.  Monatsbl. 
f.  Augenheilk.,  XL,  1  (1902),  S.  358. 
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bei  unnihij^^en  Kranken,  hm  Wundspren^unü:en  iiiißerst  selten  vor:  Damit 
tiind  aber  die  dem  Verfahren  mit  Iridektünne  gemachten  Vorwürfe  der  so 
häufig  vorkommenden  Einklennnungen  der  Iris  lieseitigt. 

[Kiw^b  iii6iner  bishengen  Erfahrungr  ist  zur  einfachen  Extraktion  keineswegs  ein 
größerer  Schnitt  erforderlich  als  zur  kombinicrteti.  Ich  verlege  den  Schnitt  in  jedem 
Falle  y^^lmm  liuüerhalb  des  Riuides  der  tl u r ch sichti gen  Hörn liaiit  iu  das  Ski eral band, 
nnd  findt:  einen  ein  I>ritteil  der  Ht>rnhautzirkiimferenz  betreffenden  Liippeu schnitt  (also 
analug  dem  Hörn  ersehen  Drittelbogeüschnitte,  B.  Fig.  51,  U.  Bd.,  S.  324)  immer  voll- 
kommen ansr  eichend.] 

Düs  Kolobom  schützt  bei  naclitrö  (^liebem  Aufgehen  der  Wunde  vor  dem  Ein* 
treten  der  Iris  in  die  Wunde  zu  beideü  Seiten  des  Kololmms^  wenn  die  Wunde  eine 
gewisse  Größe  nicht  tiberschreitet.  Hier  bestehen  die  von  Fnehs  und  Swanzy 
gegebenen  Überlegungen  vollständig  zu  Recht, 

Nicht  so  steht  es  »berj  wenn  der  Schnitt  eine  gewisse  Größe  überschreitet,  also 
beim  mg.  11  albbogen  schnitt  ("/^  und  mehr).  Hier  ist  die  Entfernung,'  der  den  Wnnd- 
winkelü  nahe  liegenden  Iristeile  vom  Kobdiom  so  grnß.  daü  lieim  Aufgehen  der  Wunde 
die  Iris  durch  den  Druck  des  hinter  ihr  befindlichen  Kamnierwüssers  sofort  in  die  Wunde 
getrieben  winl,  ehe  das  Kammerwasser  in  genügender  Menge  durch  das  Kolidiom  ab- 
geflossen sein  kann.  Ebenso  hat  bei  fehlendem  Kammerwasserj  wenn  dieses  langsam 
absickert,  die  Iris  große  Neigung^  durch  Zusammenquetschung  zwischen  Hornhaut  und 
Glaskörper  durch  den  Liddruck  in  die  W  unde  gepreßt  zu  vyerden. 

Man  sieht  deshalb  bei  großem  Bogenscbnitte  (Halbbogenschnitt  oder  solchem,  der 
um  weniges  kleiner  istj  nach  Ausschneidung  eines  mittleren  Irissektorsj  wiewohl  nach 
der  Operation  die  Kolobomschenkol  tadellos  gelagert  waren,  öfters  Eintritt  der  Iris  in 
eine  oder  beide  Wnndecken,  wenn  sich  der  Kranke  nicht  tadellos  verhält;  es  bestehen 
hier  also  ähnliche  Verhältnisse  wie  bei  einfacher  Extraktion,  nur  insofern  ungiinstiger. 
als  die  Iris  nicht  die  ganze  Wundöffnnug  stopft,  sondern  nur  Seite  des  Kolobom rjndes 
ein  Fistelgang  besteht,  der  erst  allmählich  geschlossen  wird.  Die  Kammer  bleibt  viel 
lÄnger  aufgehoben. 

Aus  diesem  Grunde  soll  man,  wenn  von  Tornherein  die  Operation  mit  Irisaus- 
schnitt  angezeigt  ert^cheint,  den  Schnitt  als  Drittel-  oder  höchstens  Zweifünftelbogen- 
schnitt  anlegen. 

DesliEillt  ist  CS  mißlich,  die  Anlegung  der  Iridektomie  erst  wälu-end  der  Operation 

zu  beschließen.    Es  gibt  ja  leider  Falle,    wo  alles  für  eine  Operation  ohne  Iridektoniie 

spricht,  man  sich  aber  wegen  Unregelmäßigkeiten  des  Schnittes,  Verziehuug  der  Tupille, 

staffelfonnigen  Klaffens  der  Wunde,    leichter  Vorbanchung  der  Iris  u.  dgl.  nachträglich 

.  zor  Irisansschneidnng  genötigt  sieht, 

Anch  das  Benehmen  des  Kranken  kann  einen  dazu  zwingen.  Aber  die  Zahl  dieser 
Fülle  kann  man  möglichst  vermimlern ,  wenn  man  da«  Benehmen  des  Kranken  beim 
Einüben  der  nötigen  Blickbevvegnngen,  heim  Reinigen  des  Auges,  Durchspritzen  der 
Tranen wege  und  Einlegen  des  Sperrlidhalters  berücksichtigt.  Zeigt  sich  der  Kranke 
hierbei  nicht  ^VLl\/.  ruhig  und  vernünftig,  dann  verzichte  man  lieber  auf  die  Operation 
mit  runder  Pupille  und  mache  den  Schnitt  so,  wie  er  für  die  Operation  mit  Iridektomie 
nötig  ist 

Iq  Füllen,  wo  die  Wunde  staffelfönnig  klafft,  weil  sich  der  Hornhaut wnmlrand 
etwas  emporhebt,  kann  sich  freilich  auch  nach  der  Irisexzision  immer  noch  eine  Falte 
der  Iris  einklemmen,  die  man  nicht  zurückstreifen  kann;  aber  in  solchen  Fällen  würde 
eine  unversehrt  erhalu^ne  Iris   erst  recht  in   die  Wunde    gelangen  und  vorfallen.    Sonst 
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tritt,  wie  gesagt,  die  Einklemmung  der  Iris  in  der  Heilungsperiode  nur  nach  einem 
Wiederaufgehen  der  Wunde  ein,  jedoch  nicht  mit  jener  Häufigkeit  wie  Iris- 
vorfall nach  einfacher  Extraktion  unter  den  gleichen  Umständen.  Die  Wunde  geht 
doch  meist  in  der  Mitte  auf.  Da  schlüpft  dann  die  unversehrte  Iris  sehr  leicht  hinein, 
während  nach  komhinierter  Extraktion  das  Kolobom  zur  sofortigen  Entleerung  der 
hinteren  Kammer  führt  und  so  verhindert,  daß  die  seitlichen  Partien  der  Iris  vorge- 
trieben werden,  auch  wenn  das  Aufgehen  der  W^unde  gegen  die  Ecken  fortschreitet,  was 
übrigens  durchaus  nicht  immer  der  Fall  ist.  Beschränkt  sich  aber  die  Sprengung  auf 
die  Wundmitte,  dann  fehlt  eben  dort  die  Iris,  die  vorfallen  könnte. 

Ein  anlengbarer  Nachteil  ist  es,  daß  bei  Bestehen  eines  Koloboms 
leichter  Einklemmung  eines  Kapselzipfels  in  die  Wunde  erfolgen 
kann,  während  dies  bei  der  einfachen  f^xtraktion,  wenn  auch  nicht  un- 
möglich ist,  so  doch  viel  weniger  leicht  geschieht.  Die  Folgen  der  Kapsel- 
einheilung sind  dieselben  wie  die  der  Iriseinheilung,  ja  sie  verschuldet, 
wie  schon  oben  auseinandergesetzt  wurde,  oft  die  Iriseinklemmung.  Dieses 
Ereignis  läßt  sich  aber  durch  entsprechende  Handhabung  der  Instrumente 
zur  Eröffnung  der  Kapsel  gewiß  häutig  umgehen. 

Diesen  Nachteilen  steht  als  Vorteil  gegenüber  zunächst  die  leichtere 
Entfernung  der  Starreste.  Gerade  oben,  wo  meist  mehr  Rinde  im  Kapsel- 
sacke zurückbleibt,  hat  man  durchs  Kolobom  einen  besseren  Einblick  und 
kann  die  Reste  leicht  ausstreifen,  was  bei  der  einfachen  Extraktion  un- 
tunlich ist.  Die  oben  liegengebliebenen  Reste  schwellen  dann  an,  treiben 
die  Iris  vor  (man  betrachtet  sie  mit  als  Ursache  von  IrisvorfiUlen)  und  sinken 
später  im  Pupillargebiet  herab.  Aus  den  anderen  Teilen  des  Linsenäquators 
werden  die  Rindenteile  ja  durch  das  Emporschieben  des  Stars  leichter 
ausgestreift. 

Die  verschieblichen  Rindenreste  sind  durchs  Kolobom  leicht  heraus- 
zustreifen  oder  mit  dem  Löffel  zu  holen,  während  sie  bei  erhaltener  Iris 
hinter  diese  gelangen.  Nur  wenn  man  die  Iris  wiederholt  zum  Vorfall 
bringt,  dann  bringt  man  die  hinter  ihr  geborgenen  Massen  heraus.  Das 
ist  aber  eine  mißliche  Sache  wegen  Infektionsgefahr  für  die  vorgetretene 
Iris  und  wegen  späteren  Irisvorfalles  infolge  der  Kontusion  der  Iris  bei 
diesen  Handhabungen. 

In  dem  durchs  Kolobom  erweiterten  Pupillarbereiche  findet  sich  auch 
späterhin  leichter  eine  durchsichtige  Stelle  neben  verbliebenen  Trübungen 
als  in  der  engen,  normalen  Pupille. 

Andererseits  ist  aber  bei  der  kombinierten  Extraktion  auch  eine  voll- 
ständigere Entfernung  der  Reste  nötig  wegen  der  großen  Öffnung  im  Dia- 
phragma. Denn  wenn  man  bei  runder  I^pille  eine  Nachoperation  macht, 
so  ist,  wenn  die  Pupille  ihre  normale  Weite  oder  richtiger  Enge  hat,  meist 
das  ganze  Pupillargebiet  schwarz.  Ist  aber  ein  Kolobom  da,  dann  bleiben 
neben  der  Diszissionsöffnung  zur  Seite  wenigstens  meist  trübe  Schleier,  die 
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das  Sehen  etwa?^  beeinträL'hti|£:en.  Panas')  hat  die  von  einor  Linsr  rrit- 
worfentTi  Bilder  photo^aaphii^ren  lassen,  die  mit  Aiisnahiiie  des  Zentniins 
mit  einer  Öbchichte  bedeckt  war  und  gexei^t,  daß  diese  durchaus  nicht 
rein  seien. 

Das  KoIotxHn  bildet  keinen  Schutz  ge^en  postuperatives  Ghiukoin, 
ja  dieses  kommt  etwas  häuliger  nach  der  kon»l)inierten  Extraktion  iih  nach 
der  einfaciien  vor,  und  noch  viel  weniger  gegen  Entzündungen,  wie  man 
früher  <i:laulite. 

Wer  die  Vorteile  des  Bindehautlappens  schätzt,  der  ist  genötigt,  etwas 
Sklera!  zu  sehneideu  und  dann  auch  meist  zu  fridektomiören ,  kann  also 
diesen  Vorteil  nur  bei  der  kombinierten  Extraktion  tindeu. 

Der  Umstand,  daß  man  unter  Beobachtung  der  genannten  Vorsichten 
weniger  oft  unreine  Wundheilung  erhalt,  da  sich  Iris-  und  Kapseleinktem- 
niungen  meist  leichter  vermeiden  lassen  als  Irisvorfall,  daß  mau 
die  Starreste  bei  gewissen  Htarformen  leichter  und  vollständiger  heraus- 
bekommt, bewirkt,  daß  die  kombinierte  Extraktion  eine  etwas  größere 
Sicherheit  des  Erfolges  bietet  als  die  einfache.  Dieser  Meinung  sind 
Landolt-),  Fuchs ^)  und  viele  andere. 

Nun  wird  tlagegen  eingewendet,    daß,  wenn  die  komljinerte  Extrak- 
tion wirklich   eine  größere   Sicherheit   des  Erfolges  darbijte,    die  Statistik 
ergeben  müßte,  daß  die  Zahl  der  Mißerfolge  bei  der  einlachen  Extraktion 
i  größer  sein  müßte.  Das  sei  aber  nicht  der  Fall,  Die  Resultate  Ijcider  \'er- 

fahren  seien  im  ganzen  und  großen  gleich. 

Das  ist  allerdings  wahr   —  aber  unter  den   Umständen,    wie  dieses 
statistische    Ergebnis     errcieht  ist,    beweist    es  gerade    die    größere 
,  Sicherheit   des   Erfolges  bei   der  koutbinierten   Extraktion.    Da 

,  auch  die  Verfechter  der  einfachen  Extraktion  nur  gewisse  Fälle,  nämlich 

die  günstigen,  mit  Erhaltung  der  runden  Pupille  ojierieren,  so  sind  die 
Ergelniisse  des  einen  und  des  anderen  Verfahrens  gar  nicht  uninittelliar 
vergleichbar. 

Wollte  man  den  Wert  der  bei<len  Verfahren  t\ir  die  Extraktion  kern- 
haltiger  Stare  ilureh    die    Statistik  miteinander   vergleichen,    dann    müßte 
j  man    nicht  bloß   die    Erfolge    der   gleichen   Anzahl    von    ( »perati^nien    der 

!  einen  und  der  anderen   Art  miteinander  vergleichen,    sondern  man  müßte 

auch  die  Operationen  an  gleichent  Material  machen ,  d.  1l  man  müßte  alle 
Stare  unter  denselben  Verhaltnissen,    wie  man  sie  uiit    dem    kombinierten 


^JPanas,  De  liiiterventSonopr^ratoire  dans  lea  caturactes  st^euadairea.  Arcii,  d'üphtalm., 
XXn  (11K)2K  540. 

")  L Ji n d «1 1 1 ,  Der  gegenwärtige  Stand  der  Staroperation.  Deutschmanns  Beitri^a, 
6.  u.  7.  Heft,  1892. 

•)  Fnchä,  Di«?  neaen  Methoden  der  Staroperation*  Wiener  klin.  Wnchenschr*, 
1883,  Kr  2. 
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Verfahren  operiert,  auch  mit  dem  anderen  operieren.  So  aber  sucht  man 
die  in  jeder  Beziehung  günstigsten  Fälle  für  die  einfache  Extraktion 
aus  und  weist    alle  ungünstigen  Fälle  der  kombinierten  zu. 

Unter  diesen  Umständen  beweist  das  ungefähr  gleiche  Prozent- 
verhältnis an  Erfolgen,  daß  das  Verfahren  mit  der  runden  Pupille  unter 
den,  was  das  Auge  und  das  allgemeine  Verhalten  der  Kranken  betrifft, 
günstigsten  Verhältnissen  gerade  nur  ungefähr  ebensoviel  leistet 
als  das  Verfahren  mit  Iridektomie,  obgleich  diesem  alle  ungünstigen 
Fälle  mit  zugewiesen  wurden;  es  beweist  also,  daß  die  Extraktion 
mit  runder  Pupille  das  weniger  sichere  Verfahren  ist. 

Man  stelle  die  Statistik  der  kombinierten  Extraktion  nur  aus  Fällen 
zusammen,  die  man  für  die  einfache  Extraktion  als  geeignet  befindet,  und 
sehe  sich  dann  die  Verlustprozente  an  —  dann  wird  die  größere  Sicher- 
heit des  Verfahrens  unbedingt  zum  Ausdrucke  kommen. 

Daß  man  viele,  aber  nur  gewisse  Fälle  von  kernhaltigen  Staren  mit 
der  einfachen  Extraktion  operieren  kann  und  dabei  ungefähr  denselben 
Prozentsatz  von  Erfolgen  und  Verlusten  hat  wie  bei  der  kombinierten  Ex- 
traktion, das  hat  der  jahrzentelange  Streit  um  die  Vorzüge  und  Nach- 
teile der  beiden  Verfahren  mit  Sicherheit  ergeben.  Ja,  wenn  der  Irisvorfall 
nicht  wäre,  dann  könnte  die  einfache  Extraktion  überall  die  kombinierte 
ersetzen  mit  Ausnahme  der  wenigen  Fälle,  wo  Synechien  die  Ausschneidung 
eines  Stückes  Iris  aus  optischen  oder  rein  mechanischen  Gründen  dringend 
erheischen. 

Aber  bevor  nicht  das  Mittel  gefunden  ist,  den  Irisvorfall  mit  an 
Sicherheit  grenzender  Wahrscheinlichkeit  zu  venneiden,  liegt  die  Sache 
doch  anders. 

Nur  dadurch,  daß  wir  die  Fälle  für  die  einfache  Extraktion  aussuchen, 
wo  der  glatteste  Operationsverlauf  in  jeder  Richtung  verbürgt  ist  (ganz 
^  reifer ""  Star  oder  großer  Kemstar  ruhiger,  vernünftiger  Kranker,  der  die 
Bewegungen  seiner  Augen  leicht  beherrscht  usw.)  und  wo  auch  das  nötige 
ruhige  \'erhalten  nach  der  Operation  sicher  erwartet  werden  kann,  können 
wir  mit  der  einfachen  Extraktion  dasselbe  Erfolg-  und  Veriustprozent  erringen, 
wie  es  die  kombinierte  Extraktion  hat,  obwohl  ihr  außer  diesen  günstigen 
Fällen  auch  alle  anderen  zugewiesen  (bei  Operateuren,  die  eklektisch  vor- 
gehen, sogar  nur  diese  weniger  günstigen,  weil  eben  die  günstigen  für 
die  einfache  Extraktion  ausgesucht  werden  —  doch  davon  will  ich  ganz 
absehen). 

Darin  aber  liegt  das  Eingeständnis  der  Überlegenheit  der  kom- 
binierton Extraktion  als  allgemeines  Verfahren. 

Damit  ist  natürlich  nicht  gesagt,  daß  das  einfache  Verfahren  in 
jenen  erwähnten  günstigen  Fällen  nicht  angewendet  werden  soll.  Aber  man 

Ccerinak,  Die  angen&rstlichen  Operationen.  2.  Aufl.  II.  30 
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€larf  die  Sache  nicht  m  darstellen,  als  sei  die  einfaehe  Extraktion 
das  Wahlvorfahren  und  in  gewissen  Ausnahmsfällen  mi  man  zur  kl^Hi- 
binierten  geniHigt;  die  Hache  liegt  eher  unif^ekehrt,  die  kombinierte  Ex- 
traktion ist  das  allgemein  anwendbare  Verfahren,  aber  in  gewissen  Füllen 
kann  die  einfache  verwendet  werden. 

Die  einfiiehe  Extraktion  ei^scheint  somit  nach  den  bisherigen  Aim- 
einandersetznngen  nur  dort  angezeigt,  wo  sich  der  Star  leicht  im 
ganzen  aus  der  Kapsel  aushülsen  UiÖt,  also  bei  Leuten,  deren  Star 
einen  sehr  großen,  harten  Kern  enthält  (Über  55  Jahre)  und  bei  jenen 
Starfornien,  die  Alfr.  Graefe  als  auch  im  sogenannten  unreifen  Zustande 
operierbar  bezeichnet  hat,  und  bei  Leuten,  wo  auf  ein  ruhiges  Ver- 
halten nach  der  Operation  zu  rechnen  ist.  Sie  wird  besser  unterlassen  and 
statt  ihrer  die  kombinierte  Extraktion  vorgenommen  in    folgenden    Füllen. 

Von  vorneherein  ist  die  Anssehneidung  der  Iris  angezeigt: 

L  Überalb  wo  Zustände  liestehen,  die  das  nötige,  ruhige  Ver- 
halten des  Operierten  stören  können  oder  sicher  unmöglich  macheu.  Also 
bei  sehr  alten  Leuten,  bei  Schwachsinnigen,  bei  Leuten  mit  Katarrhen 
der  Luftwege,  Emphysem,  Herzfehlern,  Asthma,  mit  Schwierigkeiten  liei 
der  Harn-  oder  Stuhlentleerung,  Inkontinenz,  mit  Kyphoskoliose,  bei 
starker  Adipositas,  bei  Krampfzuständen,  Epilepsie,  Tetanie  u.  dgl;  ferner 
bei  solchen,  w^o  schon  eine  fiühere  Operation  über  ihr  unruhiges  \'erhalten 
belehrt  hat  oder  Delirium  eingetreten  war,  oder  wo  ihr  Benehnu?n  bei 
Desinfektion  des  Auges.  Ausspritzen  des  Tränensackes,  Einlegen  des  Ele- 
vateurs  zeigt,  daß  sie  sich  nicht  mit  der  nötigen  Ruhe  und  Verniinftigkeit 
benehmen. 

2.  Bei  Zustanden  am  Auge,  wo  entweder  gbitte  Entbindung  der  Linse 
ohne  Irisvorfall  trotz  großem  Schnitt  unmöglich,  oder  wy  das  Sturznmnriver 
gefahrlich ,  oder  wo  Wundsprengung  im  Heilungsverlaufe  w^ahrscheinlieh 
ist,  ferner  w^o  das  Zurückbleiben  größerer  Mengen  von  Starresten  unver- 
meidlich erscheint,  also: 

bei  Glotzaugen, 

bei  Leuten ,  die  pressen ,  die  Lider  nicht  gut  öfiftien  und  nicht  gut 
hinabblicken  können, 

bei  breiten  hinleren  und  auch  bei  vorderen  Synechien, 

[bei  hochgradiger  Rigidität  der  Iris,  welche  aus  der  (einige  Tage  vor  der 
Operation  eq>robten)  mangelhafkn  Wirkung  von  Homatropin  erkannt  wunle], 

bei  Iris-,  Linsenschiottern,  Synchysis  corporis  ntrci, 

bei  Subluxation  der  Linse, 

bei  unreifen  Staren,  Staren  mit  zäher  Rinde,  bei  Staren  mit  Kapsel- 
verdickung, wo  man  die  Kapsel  mit  der  Linse  oder  nach  ihrem  Austritte 
herauszieht, 
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ferner  wo  die  Anlegung  eines  Koloboms  ohnedies  angezeigt  ist,  also 
bei  Drucksteigerung  (präliminare  Iridektomie), 

bei  optischen  Hindernissen  in  der  Homhautmitte. 

3.  bei  Zuständen,  wo  ein  Vorfall  der  Iris  im  Verlaufe  der  Wund- 
heilung besonders  gefährlich  erscheinen  muß,  wegen  Infektionsgefahr,  Ge- 
fährdung des  Auges  oder  des  Lebens  durch  die  Umstände,  unter  denen 
die  Abtragung  des  Vorfalles  erfolgen  müßte.  Also  bei  chronischen  Binde- 
haut- und  besonders  Tränensackleiden  (wenn  die  Exstirpation  des  Tränen- 
sackes verweigert  wird);  bei  Glaskörperverflüssigung  (hohe  Myopie);  dann 
dort,  wo  eine  allfUUige  Narkose  zur  Abtragung  des  Vorfalles  besonders  ge- 
fährlich oder  ganz  unzulässig  erscheint. 

4.  Wenn  es  sich  um  das  einzige  Auge  des  Kranken  handelt. 

Die  von  vorneherein  nicht  geplante  Iridektomie  ist  während  der 
Operation  doch  auszuführen: 

1.  Wenn  der  Schnitt  nicht  ganz  regelmäßig  und  glatt  ausgefallen  ist. 

2.  Wenn  eine  Verletzung  der  Iris  durch  das  Messer  oder  durch 
Quetschung  mit  der  Kapselpinzette  erfolgt,  wenn  sie  nach  dem  Staraus- 
tritte eine  Art  Zusammenschoppung  und  lose  Faltung  zeigt. 

3.  Wenn  Reste  unter  der  Iris  liegen  bleiben,  die  sich  nicht  entfernen 
lassen. 

4.  Wenn  sich  die  Linse  bei  der  Kapseleröffoung  verschiebt  und  sich 
durch  sanften  Druck  von  außen  nicht  in  ihre  normale  Lage  zurück- 
bringen läßt. 

5.  Wenn  die  Iris  mit  dem  Stare  vorgetreten  ist  und  sich  nicht  sofort 
tadellos  zurückschieben  läßt  oder  wenn  sich  eine  Neigung  zu  Verziehung 
der  Pupille  nach  der  Wundseite  hin  zeigt,  insbesondere  wenn  sich  die  Iris 
bei  Bewegungen  des  Auges  etwas  in  die  Wunde  vorbaucht. 

6.  Wenn  Unnachgiebigkeit  der  Pupille  dem  Durchtritte  des  Stars 
Schwierigkeiten  bereitet  (rigide  Pupille).  Meist  ist  dieser  Zustand  schon 
durch  die  in  solchen  Fällen  kaum  sichtbare  Wirkung  des  Kokains  auf  Er- 
weiterung der  Pupille  wahrscheinlich. 

7.  Wenn  eine  verdickte  Kapsel  da  ist,  die  nach  dem  Staraustritte 
herausgezogen  wird,  weil  in  solchen  Fällen  sonst  immer  Irisvorfall  eintritt. 

[Die  letzte  Indikation  zur  Irisausschneidung  kann  ich  nicht  zugeben. 
Es  lassen  sich,  wenn  man  die  Vorderkammerpinzette  (s.  Fig.  61,  I.  Bd., 
S.  30)  hierzu  verwendet  —  und  gerade  für  diesen  Zweck  habe  ich  sie 
mir  seinerzeit  konstruieren  lassen  — ,  bei  runder  Pupille  ebensogut  wie 
durch  ein  Kolobom  zurückgebliebene  Kapselstttcke  aus  dem  Pupillar- 
bereiche  entfernen.] 

30* 
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b)  ÄH  der  Ausführtm^, 

V,  Graefo*)  trug  den  l>ei  seinem  nrsprlliiglicheii  Verfahren  gewöhn- 
lich entstehenden  [risvorfall  einfach  nnt  der  Schere  ah,  ohne  ihn  weiter 
herauszir/iehen.  Nachdem  er  den  Hindehautlappcn  mit  der  geraden  Piipillen- 
pinxette  von  der  vorgefallenen  Iris  ahgestrt^itlt  und  auf  die  Hornhaut  ht^rah- 
gelegt  hat,  taute  er  den  Irisvorlall  an  Keinem  gewölhtesten  mittkTen  Teil, 
zog  ihn  m  an,  daß  er  sieh  als  dreieckiger  Zipfel  entfaltete  und  schnitt 
ihn  an  der  Basis  von  dem  einen  Wundwinkel  zum  anderen  ab,  was  ge- 
wöhnlich zwei  SchereuHchnitte  erforderte.  Blieh  die  Iris,  was  v.  üraefe 
seihst  in  der  Narkose  nur  hei  hinteren  Synechien  sah,  in  der  Kanuner, 
dann  führte  er  die  Pinzette  in  die  vordere  Kammer. 

In  der  Litenitur  famtpri  sich  fnlf^emieUnistsiude  üiigpjjoljeu»  die  den  betreffenden 
Openiteur  veranlassen»  die  Insaii«t!('hneidüii|;f  vorzunehmen,  und  zwar: 

A.  Vou  voruehereirit  weifen  rrsaeben,  die  schon  vor  der  (Operation  erkennhär  sind 
(primAre  Iridektoraie  im  8inne  von  Bettreni  ieux"). 

a}  Allgemeine  Ursachen. 

Operation  am  ersten  A vige  ( !> a  n  t «  n  e '). 

I'ugelelirigkeit,  ruffigsamkeit  de«  Kranken    (v.  Wecker"),  Bettremieux*). 

Unruhe  des  Kmnken  infolge  des  Temperaments^  Nervositiit  fBader*),  Bettre- 
mieux'K  Parniand*),  PfÜlger'),  Terrien-); 

ferner  wo  niliige  Bettlüge  iinmöglicli,  weil  Herz-,  Lungen-,  Leherleiden»  Inkonti* 
uenz,  Krampf  e  u.tl  gl.  bestehen  (Pflüger  ■),  Landolt*),  Bet  tremienx').  Seh  weigger  ***), 
Fiichs'*),    Terrieii''J;    Diaüeles  (v,  Wecker*),    seniler  Marasmus   (Scli  weigger^**). 


*)  V.  Graefe,  f*ber  modifiderte  Lineftrextmktion,  Arcli,  f.  Ophtbalm.,  1865,  XI, 
3,  S.  1, 

-|  Bettrumieni .  Etüde  sur  J'extractiun  de  la  cnUraete,  Areh.  d'wphtalm*,  J885, 
V,   pag.  bim,  y.  1886.  VI,  paj;.  26Ö. 

^)  Dan  tone,  Soil' estrazione  della  catardttt.  Arch.  di  med.  e  ehir  ed  igietw,  1872» 
IV.  fasc.4. 

*)  V.  Wöcker,  Les  indieatiims  de  l'extraetiün  simple.  Annab  d'ncixb»  1885,  XCIY, 
pag.  29,  —  Derselbe,  L'avenir  d«  Textractiun  de  la  cataracte.  Annal.  d'ocnl,^  1889,  CI, 
pag«  231.  —  !)ers**lbe,  Kxtractiun  simple  et  ctimbia^e,  Areh.  d'iiphtalni.,  1892.  Xn> 
pag.  657. 

*)  Bader.  Ou  exlraction  of  cataract.  Guys  Hnsp.  Fiep,,  1874,  XIX,  pag.  507—516. 

")  Parinaud,  Lr  pnilftpsus  de  l'iris  dans  reittrftction  simple  de  In  cataraete.  Rpc, 
d'wphtalm,,  1897,  pag.  321.  —  Derselbe,  L'enclavement  de  liris  dans  iVxtraeticm  de  la 
cataracte.  Sw.  fnn^^.  dViphtiilm..   1891,    Meintet  bulb,  pag.  239. 

')  Pflüg  er,  Bemerkungen  zum  gegenwärtigen  Stande  der  Ötarojiortitiun,  Klin.  Monatf?» 
blätter  f.  Augenheilk,,  1892.  XXX,  ö.  155. 

*)  Terrien,  8ur  nne  indieation  particuMro  de  Textraction  Cümbinöe»  ArcU.d'ophtalm., 
1901,  XXI,  pag.214. 

"j  Landiilt»  Der  gegenwartige  Stand  der  Staroperation.  Deutseh  mann«  Beiträge, 
1§92,  H.  6  u.  7. 

*")  üreeff  iSchweiggerK  Tber  450  Extraktionen  von  Cataracta  senilis  ubno  Iridek- 
tomie.  Arcb.  f.  Augenheilk.,  1890.  XXTI,  S.  355. 

^^  Fuchs,  Die  nenea  Mctboden  der  lätareperatJon,  Wiener  klin.  Woobaoacbr.,  1893^ 
Nr,  2. 
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Einäugigkeit  (Fuchs*),  endlich  äußere  Umstände:  Geringere  Geübtheit  des  Operateurs 
(Pagenstecher*),  Notwendigkeit  der  Narkose,  wegen  des  nachfolgenden  Erbrechens 
(Bettremieux'),  große  Hitze  im  Sommer  (v. Wecker*),  Bettremieux*),  ungenügende 
Pflege  (Bcttremieux'). 

b)  Ursachen  am  Sehorgan. 

1.  Erkrankungen  der  Adnexe  und  Träuenorgane  (Hirschberg*),  Fuchs*),  Ble- 
pharospasmus (Terrien*). 

2.  Hohe  Myopie  (Ferrer'),  Schweigger®),  Terrien'),  Verflüssigung  des  Glas- 
körpers, Zonulariß   (Knapp*). 

3.  Hornhauttrübungen,  vordere  Synechien  (Panas"). 

4.  Hintere  Synechien  und  sonstige  Komplikationen  von  Seiten  der  Uvea,  Enge  imd 
Rigidität  der  Pupille,  Irisatrophie,  angewachsene  Stare  (Bader"),  Hirschberg*), 
Giraud-Teulon"),  Gaupillat"),  Ferrer'),  Keyser**),  Bettremieux'),  Fuchs*) 
Landolt*»),  Knapp»),  v.  Rothmund*«),  Terrien«). 

5.  Unreife  Stare,  Stare  mit  klebriger  Rinde  (Bader**),  v.Wecker*),  Landolt**)» 
Abadie*'),  Panas*«),  Keyser**),  Fuchs*). 

Unreife  Stare  mit  Kapsel  verdickung  (Bader**),  v.  Wecker*),  Landolt**), 
Panas**^),  Angelucci*'),  Terrien«)  bei  sehr  großem  Kern  (Ferrer'),  komplizierte 
Stare  (v.  Rothmund*«). 

Morgagni  sehe  Stare,  alte,  unvollständige  Stare,  halb  weiche  Stare,  Cat.  siliquata, 


*)  Fuchs,  a.  a.  0.  H.  Bd.,  S.  468. 

*)  Pagenstecher,    Praktische  Ratschläge  zur  Staroperation  für  angehende  Augen- 
ärzte. Klin.  Monatsbl.  f.  Aagenheilk.,  1894,  S.  339. 
»)  Bettremieux,  a.  a.  0.  H.  Bd.,  S.  468. 
*)  V.  Wecker,  a.  a.  0.  IL  Bd.,  S.  468. 

«)  Hirschberg,    Über   Staroperation  und    diabetischen  Altersstar.    Deutsche    med. 
Wochenschr.,  1896,  Nr.  37. 

«)  Terrien,  a.  a.  0.  IL  Bd.,  S.  468. 

')  Ferrer,  Report  on  a  series  of  one  hundred  and  six  cases  of  extraction  of  cataract 
with  and  withont  iridectomy.  Rep.  of  the  committee  on  ophthalm.  and  otol.  read  before  the 
med.  soc.  of  the  state  of  California.  April  1889. 
8)  Schweigger,  a.  a.  0.  IL  Bd.,  S.  468. 

»)  Knapp,  Bericht  über  100  Starextraktionen  ohne  Iridektomie.  Arch.  f.  Augenheilk., 
1888,  XIX,  S.  1. 

*®)  Panas,     Du    choix   du    meilleur    proc6d6    d' extraction    de   la  cataracte.    Archiv 
d'ophtalm.,  1885,  V,  pag.  289. 

**)  Bader,  a.  a.  0.  IL  Bd.,  S.  468. 

**)  Giraud-Teulon,    L' Operation  de  la  cataracte  par   l'extraction  lineaire.    Soc.  de 
chir.,  Gaz.  des  höpit.,  1874,  pag.  1197. 

*^)  Gaupillat,    Contribntion  k  l'^tude  de  la  cataracte.  Thöse  de  Paris  1879. 
*^)  Keyser,    Remarks  on  extraction  of  cataract.  Annal.  of  ophthalm.  and  otol.  Kansas 
City,  1892,  I,  pag.  15. 

*5)  Landolt,  a.  a.  0.  IL  Bd.,  S.  468. 

*«)  v.  Roth m und.    Über   die    Kontraindikationen  der  v.  Grae feschen  Linearextrak- 
tion. Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1876,  XII,  S.  344—352. 

*')  Abadie,    Des    enclavemenis  iriens  et  capsulaires  cons^cutifs  a  l'extraction  de  la 
cataracte  avec  iridectomie.  Annal.  d'ocul,  1886,  XCVI,  pag.  257. 

*^Angelucci,    Una  modificazione  al  processo  di  estrazione  semplificata  della  cataratta. 
Arch.  di  ottalmol.,  1897,  V,  pag.  17. 
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(lirke  Narhütare,  subluxierte  Stare,  alt«?  Fonnen  von  Wimdsf aren  (CialezowslCl  ^X 
V,  Rothmund'),  Panas*)»  Terrien*). 

Br  Während  der  Operation  eintretende  Umstände  (sekuudürc  Indektomie). 

Schwerer  Staraustritt  (Laiidolt^). 

Verietzuu^,  (JuetBchimg  der  Iris  (Bribosia*),  Knapp'). 

ZiiriU'kblcihen  vieler  Starrestc  (Brihosia"),  Ferrer "K  Pflüger*),  Keyser**), 
An  gelucci")* 

Xeimiog  der  Iris  ztim  Vorfall»  mangelnde  Spannimg-  der  Iris  ( Fe rre r  *),  Knapp '), 
Pflüger%  Keyser^''),  t^hibret»*); 

schwer  oder  g-ar  nicht  znrück bringbarer  Vorfall  (Bribosia*)i  Ferrer*),  An- 
geliiecP*),  Parinaud*').  Knapp'). 

Glasköjpervorfall  (Fuebs'*)»  Knapp'), 

In  ähnlicher  Weise  gibt  M uralt**)  Homers  Vordrehen  an,  Ist  die 
Iris  vorgefatleii,  so  wird  die  Pinzette  so  fint^e8ctzt,  daß  ihre  beiden  Arme 
parallel  zu  den  Schnittrlindern  liegen  und  t^ie  nach  oben  berühren.  Die  so 
gefaßte  Iris  wird  nicht  vorgezogen,  ßondem  durch  Andrücken  der  wenig 
geötfneten  Schere  an  die  Oberflliche  des  Augapfels  das  Fenstern  der  Iris 
vermieden  und  der  Ausschnitt  so  gestaltet,  daß  die  Schenkel  nach  der 
Pupille  konvergieren. 

Mit  der  weniger  peripheren  Lage  des  Sclinittt^eheitels  hörte  das  spon- 
tane Vorfallen  der  Iris  nach  dem  Schnitte  auf  und  das  Hervorholen  der 
Iris  wurde  die  Regel. 

v,  Arlt  ^%  dem  an  einer  richtigen  Ausschneidung  viel  gelegen  war 
und  der  lieber  ein  Kolobom  von  mehr  als  6  mm  Breite  als  ein  zu  schmales 
Kolobom  mit  der  Gefahr  der  Iriseinklemmnng  erhielt,  verfuhr  folgender- 
maßen. Der  Assistent  übernahm  die  Fixationspinzette,  der  Operatenr  falite 
nach  Undegungdes  Bindehantlappens  auf  die  Hornhaut  die  Iris  nüehst  dem 


*)  Galezowski,  Nouveau  procedat  op/*ratoire  pour  rextmctiün  des  eataractes  incom- 
plites.  CongTÖs  de  la  ^oc.  frant;.  d'ophtalm  ,  Zession  10.  Mai  1892. 

')  V.  Rot  hm  und.  a.  a,  D.  II.  Bd.,  8.  469. 

»)  Fanas,  a.  a.  0.  II.  Bd.,  ö.  469. 

*)  Terrien,  a.  a.  0.  S.  II.  Bd.,  ^8. 

*)  Landolt,  C]inii|ae  des  makdies  dex  yeuj,  Cümpt.  rend.  pour  l'ann^e  1878. 

^)  Bribüsia,  p^re  et  E.  Bribüsia,  Avant,  pendaut  et  apr^  rextraetion  de  Im 
catanicie.  Annal.  d'ocal,   188^1,  CI,  pag,  103. 

^)  Knapp,  a.  a.  0.  II.  Bd.,  8.  469. 

*>  Ferrer  a.  a.  (X  II.  Bd.,  S.  469. 

»)  Pfiager,  a.  a.  0.  II.  Bd.,  S.  468. 

")  Keys  er,  a,  a.  0.  U.  Bd.,  S.  469. 

»0  Angeln cci,  a.  a.  U.  11.  Bd.,  S.  469. 

^')  Cbibret,  In  der  Disknssion  za  Schweiggers  nnd  Gayets  Referaten  ain  inter- 
nationaJen  C^jibthalmologenkongreÖ  an  Heidelberg  18ft8,  Ber.  Ö.  161. 

'*)  Parinaud,  a.  a.  O.  IL  Bd.,  8.  468. 

•*)  Fuchs,  a.  a.  0.  S,  IL  Bd,  468. 

'^)  C.  V.  Muralt,  Die  Starextraktionen  der  opbthalm.  Klinik  in  Zürich«  Inaug.  Dis8.| 
Zfkncb  1882. 

*■)  V.  Arlt,  Op*rationsIehr©,  S.  298. 
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Wundwinkel,  der  ihm  zur  Rechten  lag,  zog  sie  gegen  diesen  an,  dann  anf- 
and vorwärts,  schnitt  sie  so  durch,  daß  er  sie  in  radiärer  Richtung,  vom 
Pupillarrande  gegen  den  Ziliarrand  hin  spaltete,  zog  sie  dann  nach  dem 
entgegengesetzten  Wundwinkel,  mit  der  Schere  folgend,  so  daß  die  Iris 
längs  der  Wunde  durch  die  Schere,  nicht  durch  Iridodialyse  abgetrennt 
ward  und  beendete  die  Exzision  dadurch,  daß  er,  nachdem  er  die  Schere 
gewendet,  mit  dieser  von  der  entgegengesetzten  Seite  die  Iris  wieder  in 
radiärer  Richtung  ein-  und  abschnitt. 

V.  Arlt  bediente  sich  zu  diesem  umständlichen  Vorgange  einer  kleinen, 
der  Fläche  nach  gebogenen  Schere  (von  Louis). 

Das  später  von  Mules*)  beschriebene  Vorgehen,  um  sicher  keine 
Einklemmnngen  zu  erhalten,  ist  im  wesentlichen  nichts  anderes  als  das 
V.  Arlts. 

Dem  gegenüber  hat  v.  Wecker  *)  die  Ausschneidung  eines  schmalen 
Irisstückes,  so  daß  ein  spitzbogenförmiges  oder  höchstens  parallelschenk- 
liges  Kolobom  entsteht,  mit  seiner  Scherenpinzette  eingeführt.  Er  faßte 
mit  einer  kleinen  gebogenen  Pinzette  eine  schmale  Irisfalte,  zog  sie  vor 
und  trug  sie  mit  einem  Scherenschlage  ab,  wobei  er  darauf  achtete,  die 
Iris  bis  zur  Peripherie  auszuschneiden. 

Nur  wenn  ein  großer  Vorfall  der  Iris  entstand  oder  wenn  die  Be- 
schaflfenheit  des  Stars  eine  mühsamere  Entfernung  der  Rindenmassen  er- 
warten ließ,  schnitt  er  die  Iris  mit  zwei  radiären,  nicht  bis  zur  Peripherie 
gehenden  Schnitten  mit  seiner  Scherenpinzette  ab. 

Für  die  Ausführung  solch  kleiner  Kolobome  als  einen  genügenden 
Schutz  gegen  Irisvorfall  haben  sich  auch  Swanzy*)  und  Fuchs*)  ent- 
schieden ausgesprochen.  Diesem  Verfahren  haben  sich  fast  alle  Operateure 
angeschlossen. 

V.  Wecker  hat  femer  gewiß  vollkommen  Recht,  wenn  er  sagt,  daß 
ein  Operateur,  der  einmal  mit  seinen  pinces-ciseaux  die  Iris  abgeschnitten 
habe,  nie  mehr  zur  gewöhnlichen  Schere  greifen  werde. 

Das  Verfahren,  das  Abschneiden  der  Iris  dem  Gehilfen  zu  überlassen, 
während  der  Operateur  den  Bulbus  fixiert  und  die  Iris  hervorzieht,  hat 
schon  V.  Arlt  aufgegeben.  Auch  der  geschickteste  Gehilfe  kann  den  rich- 
tigen Augenblick,   wo  die  Iris   die  vom  Operateur  gewünschte  Spannung 


M  Males,  Extraction  of  cataract.  Brit.  med.  journ.,  9.  u.  16.  Jali  1881. 

-)  V.Wecker,  Chirurgie  oculaire,  pag.  57,  riiris  1879. 

')  Swanzv,  On  a  series  of  one  hondred  cataract  extractions.  Transact.  of  the  royal 
Acad.  of  med.  in  'ireland,  1890,  VIII,  pag.  194. 

*)  Fachs,  Die  neuen  Metboden  der  Staroperationen.  Wiener  klin.  Wochenschr., 
1893,  Nr.  2. 
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hat,  uicht  trefti^iL  Man  isst  daher  or^taimt,  zu  leseu,  dalj  Alf.  Oraefe 
diesen  Vor^aof^  noch  1878  befol^jjte.  0 

[Manoleeeu^)  hat  die  vort^efalleae  Irin  durch  einen  vertikalen  Scheren- 
schnitt durchtrennt,  so  daÜ  durch  die  tonische  Kontraktion  des  S|»hinkters 
ein  dreieckiger  Spalt  entsteht*  Ich  habe  in  einigen  Fäüen  wiilirend  der 
Entbindung  einer  Katarakt  in  der  Kapsel  durch  die  runde  Pupille,  wenn 
sich  die  Iris  rigid  erwies  oder  der  Star  unverhältnisuiaßig  groi^  war,  die  vor- 
gedrängte Iris  mit  der  Weckerschere  —  das  stumpfe  Blatt  hinter  den 
Sphinkter  eingeführt  —  durchtrennt  resp.  vom  Assistenten  durehtrcnnen 
lassen.  Für  jede  regelmäßige  kombinierte  Extraktion  dürfte  wohl  eine 
typißche  kleine  (Hllkchen-)  Iridektomie  vorzuziehen  sein.  Pascheff )  hat 
sogar  zur  radiären  Iridotomie  bei  Extraktion  ein  eigenes  tonsillotomähn- 
liches  Instrnment  konstruiert.] 

Die  sehr  wichtige  RegeL  die  Iristeile  unmittelbar  nach  der  Abschnei- 
dung der  Iris  sorgtliltig  zurllckzulagern  und  nicht  erst  nach  dem  Staraus- 
tritte, ißt  von  Knapp*),  Homer,  Snellen,  Gayet  und  anderen  gegeben 
worden,  Sie  ist  das  zuverlüssigste  Mittel,  die  Operation  ohne  Einklemnumg 
der  Iris  in  den  Wund  winkeln  zu  beenden  und  so  das  stets  sehr  mißliche 
Ausschneiden  oder  das  Einheilen  der  Iris  zu  venneiden. 

Das  Aussehneiden  des  nicht  zurttcklagerbaren  Irisgewebes  ist  stets 
schwierig,  gelingl  selten  vollständig,  kann  leicht  zu  Glaskorpervorfall  Anlaß 
geben  und  erzeugt  eine  unschöne  und  unvoiteilhafte  Vergrößerung  des 
Koloboms. 

Um  ein  recht  kleines  Kolobom  zu  hekoninien  und  zugleich  möglichst 
schonend  für  den  Kranken  vorzugehen  und  (TlaskorpervorfoU  zu  vermeiden, 
ist  von  imnielien  auch  hier  statt  der  Irispinzette  der  Gebranch  eines  Häk- 
chens empfohlen  worden.    So   von  Adler«*),   Levis*),  Lawrentjew^). 

Chibret^)  hinwiederum  trägt  die  Iris  mit  der  Seherenpinzette  in 
situ  ab,  und  zwar  nach  der  Kapselerüffnung. 

^)  Alf.  Graefe,  Uie  antiseptische  WundbehaDdlung  bei  Xataraktextraktiitnen.  Arch. 
f.  UphthaJm.,  1878,  XXIV,  I,  S.  233. 

')  MaDdle^DQ,  Ei:tractioD  d«  la  catamcte  couibinee  ä  riritomie.  Clinique  ophtalm*, 
1902,  S.  247, 

*)  Pascbeff,  L'iritomie  dans  rextniction  de  cataracte.  Arch.  d'opbtalm,,  1905, 
XXV,  eag/244. 

*\  Knapp,  Bericht  ober  ein  7.  Hundert  Starextraktionen.  Arch.lÄugeüheilk.,  1882, 
XI,  S.4tK 

^)  Adier,  4.  u.  5.  Berieht  über  die  Behandlung  der  Augeok ranken  im  k.  k.  Kranken- 
hatiBe  Wieden  und  im  8t.  JoHefs-Kiiiderspital,   Wien  1877, 

")  Levis,    Extradition  of  eiiranict,  Philadelphia  med.  and  surg.  H«p,,  1877»  pag. ß7. 

')  Läwrentjew,  Bericht  über  das  3.  Hnndert  von  Ötarextraktiunen,  Wjesinik  oft., 
1889,  3,  8.269. 

*)  rhibret,  Proc<^d<^  tres  simple  de  sphinctcrectomiü  et  iridectomie  applicable  k 
Toperation  de  la  cataracte  R*^c.  d'ophtalm.  1884,  pag.  77  (ref.  Arch.  t;  AugenhaÜk.,  XIV).  — 
Derselbe,  In  der  Diskussion  zu  Gay  eis  und  Schweiggers  Heferat  am  internationalen 
Kungreß  zn  Heidelberg  1888.  Ber.  S.  161. 
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Sphinkterektomien  statt  Iridektomien  verrichteten  noch  Bonagente^), 
Galezowski^),  Lawrentjew*)  und  Stein*). 

Je  kleiner  dieser  Ausschnitt  ist,  desto  weniger  wird  die  Form  der  Pupille 
geändert  und  somit  der  Vorteil  einer  verhältnismäßig  engen  Pupille  und 
geringer  Blendung  erreicht.  Aber  warum  schneidet  man  dann  überhaupt 
dieses  Stückchen  aus?  Da  ist  es  ja  besser,  gleich  die  Pupille  ganz  unver- 
sehrt zu  lassen.  Denn  vor  Vorfall  der  Iris  und  Einklemmung  schützt  eine 
solche  Irisausschneidung  nicht.  Zum  leichteren  Austritte  der  Linse  durch 
die  Pupille  ist  der  Ausschnitt  gewöhnlich  ganz  unnötig,  weil  die  größten 
Stare  durch  die  normale  Pupille  meist  leicht  durchtreten. 

Also  nur  dort,  wo  in  dieser  Richtung  Anstände  bestehen,  also  eine 
sog.  rigide  Pupille  vorhanden  ist,  könnte  die  Sphinkterektomie  statt  der 
gewöhnlichen  Iridektomie  in  Betracht  kommen,  um  doch  noch  ungefähr 
den  Erfolg  einer  Operation  ohne  Iridektomie  zu  erreichen. 

Allein  man  darf  sich  nicht  verhehlen,  daß  die  Gefahr  einer  Irisein- 
klemmung  und  eines  Irisvorfalles  hier  größer  ist  als  bei  einer  Operation 
ohne  Iridektomie,  weil  der  Sphinkter  unterbrochen  ist  und  daher  der  obere 
Abschnitt  an  radiärer,  zentripetuler  Spannung  viel  eingebüßt  hat.  Die  Ver- 
hältnisse liegen  eben  hier  anders,  als  wenn  der  Irisausschnitt  bis  zur  Iris- 
wurzel reicht,  nämlich  ähnlich  wie  bei  einer  Operation  ohne  Iridektomie 
bei  gelähmtem  Sphinkter  (Atropinpupille) ,  wenn  auch  die  Entspannung 
der  Iris  nicht  so  hochgradig  ist. 

Im  Gegensatz  zu  den  Bestrebungen ,  die  Iridektomie  möglichst  klein 
zu  machen,  steht  Nicati*^). 

Er  meint,  daß  die  gewöhnliche  Iridektomie  nichts  gegen  Irisein- 
klemmungen  nütze,  wenn  sie  auch  den  Vorfall  verhindere.  Einen  unbe- 
dingten Schutz  erhalte  man  durch  eine  ausgiebige  Irisdurchschneidung,  die 
das  Starmesser  gleich  beim  Hornhautschnitte  ohne  Schonung  des  Sphinkters 
ausführt.  Auch  noch  andere  Operateure  haben  diese  Art,  die  Iridektomie 
zu  verrichten,  indem  sie  während  des  Schnittes  a])sichtlich  durch  Abfluß 
von  Kammerwasser  die  Iris  vor  die  Messerschneide  fallen  lassen,  emp- 
fohlen.«)   Die   sog.   einfachste  Extraktion   mit   einem   einzigen  Instrument 


^)  Bonagente,  SaUa  sfinterotomia  dell' iride  nell' estrazione  a  piccolo  lembo  della 
cataratta  e  cara  consecativa.   Atti  dell'  assoc.  ocul.  ital.  Ann.  di  ottalm.,  1881,  pag.  467. 

*)  Galezowski,  Nouveau  proced^  opöratoire  d'extraction  de  cataractes  incompUtes 
par  incLsion  semi  elliptique  de  la  cornee  avec  sphincterectomie.  Rec.  d'ophtalm.,  1892, 
pag.  262  (Congr.  de  la  soc.  d'ophtalm.  Session  de  Mai  1892). 

')  Lawrentjew,  a.  a.  0. 

*)  Stein,  Eine  neue  Modifikation  der  v.  Grae feschen  linearen  Starextraktion. 
Zentralbl.  f.  med.  Wissensch.,  1874,  S.  17. 

*)  Nicati,  A  la  recherche  d'un  proced6  d'extraction  de  la  cataracte  capable  d't^viter 
les  enclavements  et  les  hernies  ou  d'en  att^nuer  les  eftets.  Arch.  ophtaim.,  1892,  XII,  pag.  73. 

*)  So  schon  Bribosia,  Modifications  äapporter  en  certaines  circonstances  k  Toperation 
de  la  cataracte  par  extraction  lin^aire.  Congrte  de  Londres  1873.  Compte  renda,  pag.  41  —  46. 
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wurde  auch  in  dieser  Weise  verrichtet :  nach  dem  Einstich  Eröffnuiiifr  der 
Kapsel  mit  der  Messerspitze,  dann  AhtlnO  des  Kaounerwassers,  nacli  dem 
Ausstich  Mitausschneidimix  der  Irisi;  nach  Beenditcunö;  des  Sohnittes  Heraii&- 
drücken  des  Stars  mit  dem  Messerrücken  —  also  Ausführung  der  Operation 
in  allen  Akten  mit  einem  einzigen  Instrument,  dem  Messer.  Ich  erwähne 
das  hier  heiläutig  als  Absonderlichkeit*  Denn  daß  hierbei  von  einer  genauen 
und  strengen  Ausführung  nicht  die  Rede  sein  kann,  liegt,  auf  der  Hand. 
Hier  anzuführen  ist  noch  die  periphere  Iridcktomie,  das  Wider- 
Bpicl  der  Sphinkterektomie,  das  darin  besteht,  daü  nur  aus  dem  ziliaren 
Iristeil  der  Iris  ein  Sttlek  ausgeschnitten  wird.  Das  Nilhere  darüber  soll 
etwas  spJlter  bei  den  Maßregeln  zur  Verhütung  des  Irisvorfalls  mitgeteilt 
werden. 

(*)  Zeitpunkt  der  Vornahme  der  Iridekfomie. 

V.  Wecker  0  empfiehlt  die  Iridektomie  erst  nach  der  Kapseler- 
öflnung  und  dem  Staraustritte  vorzunehmen,  weil  man  dann  erst  erkennen 
kann,  ob  man  es  mit  zähen  Rindenmassen  zu  tun  hat,  die  der  Kapsel 
fest  ankleben.  Sie  unterscheiden  sich  im  Aussehen  nicht  von  ganx  er- 
w^eichten  Rindenmassen,  die  sich  sehr  gut  ohne  Irisexzision  ans  dem  Auge 
entfernen  lassen.  Dasselbe  gilt  von  unvollständig  getrübten  Staren. 

L.Müller*),  der  wünscht,  daß  nmn  die  (Operation  solange  als  mög- 
lich als  Operation  ohne  Iridektomie  fortführt,  macht  die  Iridektomie  jedes- 
falls  erst  nach  der  Kai^selerotfiiung,  weil  er  darin  ein  Mittel  siebt,  die  Ein- 
klemmung der  Kapsel  in  die  Wunde  zu  vermeiden,  da  sich  bei  erhaltener 
Iris  die  obere  KapselpaHie  sicher  einrollt  und  daher  auch,  wenn  dann  die 
Iris  ausgeschnitten  wird,  nicht  mehr  in  die  Wunde  gelangt.  Gre wohnlich 
soll  aber  (Üe  Iridektomie  erst  zum  Schlüsse  gemacht  werden,  wTnn  die 
Gefahr  eines  Vorfalls  zu  groß  erseheint.  Das  ist  dann  der  Falk  wenn  der 
Schnitt  nicht  ganz  regelmäßig  und  glatt  ist,  wenn  der  Pupülarteil  der  Iris 
nach  Austritt  des  Stars  eine  lose  Faltung  und  Zusammenschoppung  zeigt, 
wenn  Reste  hinter  dem  der  Wunde  zunächst  liegenden  Iristeile  zurückge- 
blieben sind  und  endlieh ,  wenn  sich  die  Iris  bei  Bewegungen  des  Auges 
etwas  vorbaucht  (die  Wunde  etwas  klafft). 

Gmn  im  GegenBatze  dazu  steht  die  Vornahme  der  Iridektomie  vor 
der  eigentlichen  Extraktion ,  so  daß  diese  Operation  in  zwei  zeitlich  ge- 
trennte Operationen  zerlegt  erscheint  (präparatorische  oder  präliminare  Irid- 
ektomie). 


*)  y,  Wecker»    l<e9    indicatioM  de  rextmctioa    simple.    Ann,  d'ocnl.»  1885,    XCIV^ 
pag.  4L 

n  a,  a,  0. 
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Von  V.  Graefe^)  ist  zuerst  die  Irisansschneidnng  der  eigentlichen 
Starausziehung  vorausgeschickt  worden. 

Die  Gesichtspunkte,  die  dann  auch  noch  von  Mooren  und  anderen 
hierfür  geltend  gemacht  wurden,  lassen  sich  folgendermaßen  zusammen- 
fassen. 

Es  wird  dadurch  die  Gefahr  eines  Irisvorfalles  oder  bloßer  Einklemmung 
der  Iris  beseitigt.  Der  Mangel  der  Blutung  aus  der  Iris  macht  die  Aus- 
führung des  dem  Schnitte  folgenden  Aktes  der  Kapseleröfltoung  viel  sicherer, 
auch  die  Entfernung  der  Starreste  ist  infolgedessen  erleichtert,  überhaupt 
ist  die  eigentliche  Extraktion  dadurch  ebenso  vereinfacht  wie  bei  der 
Operation  ohne  Iridektomie.')  Man  ist  vor  einer  Infektion  mehr  gesichert. 

Was  den  ersten  Punkt  anlangt,  so  ist  es  zweifellos  richtig,  daß  man 
nach  Extraktion  an  Augen,  die  schon  iridektomiert  sind,  fast  nie  eine  Ein- 
klemmung der  Iris  in  die  Wunde  beobachtet,  auch  wenn  der  Wundver- 
schluß nachträglich  gesprengt  wird. 

Der  Mangel  der  Blutung  erklärt  sich  meist  daraus,  daß  nach  einer 
vorhergehenden  Iridektomie  der  Homhautschnitt  in  der  Bindehautgrenze  in 
die  Narbe  fällt  und  daher  keine  nennenswerte  Blutung  aus  dieser  erfolgt. 
Diese  ist  aber  meist  die  Ursache  der  Blutfüllung  der  Kanuner  bei  der 
Operation.  Nur  selten  stammt  das  Blut  aus  der  Iris,  nämlich  wenn  diese 
durch  vorhergehende  Entzündungen  oder  Drucksteigerung  oder  infolge 
Arteriosklerose  entartete  Gefäße  hat.  Dieser  Mangel  der  Blutung  ist  aller- 
dings ein  großer  Vorteil  für  eine  genaue  EröflFhung  der  Kapsel  und  für 
die  Entfernung  der  Starreste. 

Die  Sicherung  vor  Infektion  könnte  wohl  insofern  bestritten  werden, 
als  man  eigentlich  annehmen  müßte,  daß  ein  zweimaliger  Eingriff  auch 
zweimal  die  Möglichkeit  einer  Infektion  eröfltoe  und  daher  auch  die  Gefahr 
einer  solchen  größer  sei.  Tatsächlich  ist  dies  jedoch  wohl  nicht  so. 

Eine  Iridektomie  ist  nämlich  fast  durchaus  ungefährlich.  Schon  in 
der  vorantiseptischen  Zeit  kamen  Infektionen  nach  dieser  Operation  fast 
gar  nicht  vor,  denn  ein  kurzer,  nicht  klaffender  Flachschnitt  wird  eben 
weniger  leicht  sekundär  infiziert  als  ein  großer.  (Wenn  sie  infiziert  werden, 
ist  es  natürlich  gleich,  ob  ein  Schnitt  groß  oder  klein  ist.)  Somit  kann  diese 
Voroperation  praktisch  in  Hinsicht  auf  Infektion  als  ungefährlich  betrachtet 
werden.  Die  folgende  Extraktion  ist  aber  zweifellos  ungefährlicher  als  eine 
solche  mit  gleichzeitiger  Iridektomie,  weil  die  Verwundung  der  Iris  wegfällt 
und  vielleicht  auch,  weil  der  Schnitt  in  Narbengewebe  fällt. 


0  Vgl.  Schweigger,  Über  Star-  und  Nachstaroperationen.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1887, 
XVII,  S.  147. 

')  Landolt  bat  die  Vorzüge  der  Extraktion  an  einem  schon  iridektomierten  Aage 
in  seiner  Arbeit  über  den  gegenwärtigen  Stand  der  Staroperation  (Deatschmanns  Bei- 
träge, 1902,  Heft  6  u.  7)  besonders  anerkannt. 
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Die  wichtigsten  Einwände  Bregen  dieses  Verfahren  sind  meioer  MeiDim^ 

nneh  erstenn,  d^iß  wir  ja  die  Iri^aussehneidun^  jetzt  wieder  nur  unter  be-^ 
stimmten  Umi^tiinden  für  nötig  erachten ,  in  den  übrigen  Fällen  aber  mit 
Vorteil  unterlassen.  Die  präliminare  Iridektoiuie  wHre  also  höchstens  auf 
jene  Fälle  zu  beschränken,  wo  wir  von  vorneherein  auf  eine  Ejhaltung  der 
Iris  verzichten  müssen. 

Zweitens  ist  es  aber  eine  miüliche  Sache,  die  Operation,  der  ja  so 
häufitiC  eine  Nachoperatlon  folgen  mtiß,  für  den  Kranken  noch  durch  eine 
Voro[>eratian  zu  komplixieren.  Wenn  auch  das  Verhalten  nach  der  Irid- 
ektotnie  nicht  so  streng  zn  «ein  braucht  wie  nach  der  Extraktion,  so  bedeutet 
das  doch  eine  weitere  Belastung  des  Kranken,  die  Zeit,  bis  er  zum  Sehen 
kommt ^  winl  wesentlich  verlängert,  er  muÜ  seinen  x\ufenthalt  in  der  An- 
statt entweder  sehr  ausdehnen  oder  zweimal  eintreten;  kurz  der  Kranke, 
der  die  ganze,  ihm  doch  recht  unangenehme  Behandlungszeit  möglichst 
rasch  abgetan  haben  will  und  weiß,  daß  andere  mit  der  ganzen  Sache  in 
zwei  Wochen  fertig  waren,  wird  diesen  Vorgang  als  eine  lästige  Erschwerung 
emittimien. 

Immerhin  gibt  es  Umstände,  wo  dieser  Vorgang  entschieden  dein  gc- 
wi^hnliehen  vorzuziehen  ist.  In  solchen  Fällen  wird  man  den  Kranken  auch 
über  die  zwingenden  Gründe  belehren  können. 

Man  ktinn  sehr  gut  mit  Hirschberg '),  wenn  man  diesen  Vorgang 
auch  nicht  zum  grundsätzlichen  erheben  will,  Fälle  unterscheiden,  wo  man 
so  vorgehen  muß,  und  solelie,  wo  man  so  vorgehen  kann. 

A.  Fälle,  wo  die  präliminart^  Iridektomie  gemacht  werden  muß  oder 
wenigstens  innner  gemacht  werden  sollte,  sind: 

1,  Fälle,  wo  Druck  Steigerung  besteht. 

In  diesen  Fällen  licstebt  die  (lelahr  einer  verderblichen  Blutung, 
wenn  nnm  während  des  Bestandes  der  Drucksteigening  sofort  die  Extrak- 
tion macht.  Es  ist  das  eine  alte,  schon  von  v,  Arlt  betonte  RegeK 

«I    Fälle,  wo  eine  sympathische  Entzündung  abgelaulm  ist. 

Jlan  rechnet  hie^rher  noch  Fälle,  wo  am  anderen  Auge  infolge  einer 

kfion  eine  sog.  expulsive  Blutung  aufgetreten  ist.    Diese  Anzeige  i»t 
,      mehr  n^^  fraglich.  Iridcktomien  kimnen  an  disponierten  Augen  ebenso 
iire  Btutungeii  hervijrrufen  als  Extraktionen. 
R  FHlle,  wo  die  präliminare  Iridektomie   mit  Vorteil  genmeht  wer- 


1  Bfi  EinHugigen,  wo  man  also  die  denkbar  größte  Sicherheit    für 
i^    VusL^ang  der  Operation  erreichen  will  (v.  Graefe). 


«iSl 


2mx  Ätiologie   und  Therapie  der    Katarakt.    Deutsche  Zeitschr, 
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2.  Fälle,  wo  eine  ringförmige  oder  mehrfache  breite  hintere  Synechien 
bestehen. 

3.  Fälle,  wo  infolge  Gemütsart,  geringer  Intelligenz,  Nervosität  oder 
allgemeiner  Komplikationen  auf  ein  ruhiges  Verhalten  des  Kranken  nach 
der  Operation  nicht  zu  rechnen  ist. 

4.  Fälle,  wo  man  eine  Reifung  des  Stars  durch  Tritur  der  Linse 
erreichen  will  (vgl.  den  betreffenden  Abschnitt). 

Der  Zeitraum  zwischen  der  Voroperation  und  der  Extraktion  wird 
von  verschiedenen  Operateuren  verschieden  angegeben,  und  zwar  8  bis 
2  Wochen,  ja  sogar  auch  nur  einige  Tage.  Wenn  man  des  Vorteils,  keine 
Blutung  zu  haben,  genießen  will,  dann  darf  dieser  Zeitraum  nicht  allzu 
kurz  gewählt  werden.  Es  muß  nicht  bloß  jede  Röte  des  Augapfels  völlig 
geschwunden  sein,  sondern  das  Narbengewebe  am  Limbus  schon  gefäßarm 
geworden  sein,  was  erst  nach  einigen  Wochen  der  Fall  ist, 

d)  Maßnahmen  zur  Verhütung  des  Irisvorfalles  hei  der  einfachen  Extraktion. 

Da  der  Vorzug,  den  die  einfache  Extraktion  vor  der  kombinierten 
verdient,  nur  durch  den  Irisvorfall  beeinträchtigt  wird,  so  ist  es  begreif- 
lich, daß  nach  verschiedenen  Mitteln  gesucht  ward,  die  Zahl  der  Irisvor- 
fälle zu  vermindern.  Wir  kommen  später  noch  auf  einige  Verfahren  der 
Extraktion  zu  sprechen,  die  diesem  Zwecke  dienen;  hier  handelt  es  sich 
um  jene  Maßnahmen,  die  bei  der  gewöhnlichen  Lappenextraktion  oder  bei 
unbedeutenden  Abarten  dieser  zur  Verwendung  gezogen  werden. 

Als  solche  Maßnahmen  wurden  empfohlen: 

1.  Zur  Erzielung  möglichster  Ruhe  der  Kranken  Morphiuminjek- 
tionen, wie  sie  Smith i)  anwandte.  Ebenso  andere  Beruhigungs-  und 
Schlafmittel,  Brom,  Codein,  Trional  usw. 

2.  Einträufelung  von  Eserin  nach  der  Operation  (v.  Wecker),  um 
den  Sphinkter  zu  starker  Zusammenziehung  zu  bringen  und  derart  die 
kontraktile  und  elastische  Spannung  zu  erhöhen.  Von  manchen  wird  dieses 
Mittel  für  ganz  wirkungslos  gehalten. 

H.  Möglichst  großer  Schnitt,  um  die  Tris  bei  der  Entbindung 
möglichst  wenig  zu  quetschen  und  so  nicht  eine  Art  traumatischer  Läh- 
mung des  Sphinkters  zu  erzeugen. 

4.  Verhinderung  eines  raschen  Wundverschlusses  (Pari- 
naud *). 

o.  Wundnaht;  Verklebung  der  Wunde  ((ialezowski),  Über- 
deckung   der  Wunde   mit   einem   brtickenförmigen   [oder   schürzenartigen] 


*)  Smith,    Cataract;    morphine  hypodermicall y ,  as  a  means  to  prevent  prolapse  of 
the  iris  in  simple  extraction.  Arch.  of  ophthalm.,  1894,  XXIII,  pag.  85. 
»)  a.  a.  0. 
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BiiMlehautlappen   (Kuhnt,  jrflü^eri),    Ellet^i]);    Bildung  dnes    ad- 
h  ä  r  e  n  t  e  n  Hin  d  e  h  a  ii  1 1  a  p  p  e  n  s. 

6.  Anleji^iing  einoif^  Bog.  Kontaktglases  während  der  ersten  Tage 
nach  der  Operation*  *) 

7.  reriphere  Iridotomie  und  Tridt^ktomie  (Manolesca,  Ch.  Bcll^ 
Taylor.  Schweigger,  Pfltiger,   Bajardi,  Pascheff). 

8.  [Anlegang  ciiier  Iridodialyi^e  ini  Wandbereiche  (Kuhnt^)]. 

l  nzwecknüißig  erHcheint  4.,  6.  und  8.  Ahgesehea  davon,  daß  es  srhr 
fraglich  ist,  ob  das  lange  Offensein  der  Wunde  den  Vorfall  verhindern 
kann  (daß  er  nicht  eintreten  muß,  ist  sicher),  so  wnrde  schon  auf  die 
GefJihrliehkeit  dieses  Zustandcs  hingewiesen.  Daß  ein  Kontaktglas  den 
Vorfall  nicht  hindert,  ist  wohl  sicher;  oh  die  Anwesenheit  des  fremden 
Körpers  ihn  durch  die  reaktiven  Zusannnenziehungen  des  Lidschließniuskels 
nicht  geradezu  flirdert,  ist  auch  gar  nicht  untlenkbar.  Doch  geljc  ich  zu, 
keines  dieser  Mittel  versucht  zu  haben;  allerdings  hege  ich  auch  nicht 
die  xVbsicht,  es  zu  tun.  [Dasselbe  niüchte  ich  tiber  Kuhnts  Iridodialyse 
behaupten,  j 

Über  die  Wundnaht  habe  ich  selbst  Versuche  angestellt,  Sie  ver- 
hindert das  Eintreten  von  Iris  Vorfall  nicht,  macht  die  Operation  si:»hr 
umständlich  und  ist  nicht  frei  von  der  Gefahr,  daß  durch  die  Fäden 
Wundinfektion  entsteht 

[Nach  meinen  Beobachtungen  schlitzt  der  rasche  WundverschlulS,  der 
durch  das  Anlegen  eines  adhärenten  Bindehautlappens  erzielt  wird, 
keineswegs  vor  dem  Eintritte  eines  Irisprolapses ;  aus  diesem  firunde 
dürfte  wohl  auch  die  Deckung  der  Wunde  mit  gestieltem  oder  schtirzen- 
artigem  Bindehautluppen  keine  besseren  Resultate  ergeben.  Es  hat  sieh  ja 
auch  gezeigt^  daß  sogar  die  subkonjunktivale  Extraktion  keineswegs 
den  Irisvorfall  verhindert.  | 

Niemand  wird  wohl  der  Ar*sicht  huldigen,  daß  Gelatinplättchen 
die  Wunde  verkleben  könnten ;  dann  künnen  sie  aber  auch  keinen  Schutz 
gegen  Irisvorfall  bieten. 

Die  periphere  Iridotomie  und  Irisaussehneidung  [ebensowohl  die 
Iridodialyse]  schützen  nicht  mehr  als  andere  Verfahren,  machen  aber  das 
Verfahren  entschieden  komplizierter ;  man  kann  dann  wohl  nicht  von  einer 
„einfachen''  Extraktion  reden, 

^)  Fflügrer,  Zur  Uperatum  k*>mplixierter  Stare  and  laxierter  Linsen*  Elin.  Moimtsbl, 
f.  Augtnhenk.,  lim,  XLI,  1,  8,286.  Nach  Angalie  PflÖguri?  hat  schon  Fan  re  1888  das- 
gelbe  Yerfahreii  an^ci^'bcn. 

*)  El  1  et  ^  A  new  niethod  of  provcötlng  infectioo  from  tbe  conjnßctiva  after  o^jemtlons, 
invülvins:  opeuiDg  af  the  anterior  Chamber.  Upfatfaalm.  Recurd,   1TO3,  pa^.  160  (Beiiteloiiht). 

">  V.  Min  igen,  K«*riitM]*lastie  et  la  mesare  4  prendre  jKmr  öviter  le  pmlapsus  d© 
l'iris  dum  rop^^ratiun  de  Ja  catamct«.  1B94»  Xl.  inteniat.  KungrffÜ  an  Rom. 

*)  Kuhnt,  Cber  Stirextraktion  bt'l  wesentlich  eingepngtem  Bindebau timok«»  Zeitschr. 
f.  Aug^nheilk.,  1905,  Xlll,  S.  103. 
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Am  wenigsten  Irisvorfälle  wird  man  bei  der  einfachen  Extraktion 
erleben,  wenn  man  die  richtige  Auswahl  der  Fälle  trifft,  also  die  IL  Bd., 
S.  466  und  467  besprochenen  Gegenanzeigen  dieses  Verfahrens  beachtet; 
dabei  erscheinen  dann  noch  als  wesentlich  fordernd:  ein  großer  Schnitt, 
so  daß  die  Entbindung  der  Linse  ungemein  leicht  vonstatten  geht, 
Eserin  nach  der  Operation,  und  dann  möglichste  Ruhe  in  den  ersten 
Tagen,  besonders  Schlaf  in  den  ersten  Nächten,  ohne  Anwendung  eines 
auf  die  Lider  drückenden  Verbandes. 

Wundnaht. 

Williams  in  Boston  war  der  erste,  der  die  Naht  versuchte,  und  zwar,  wie 
Suarez  de  Mendoza  angibt,  hat  er  sie  seit  1867  gemacht. 

Williams*)  verwandte  zuerst  sehr  feine  Nadeln.  Er  hielt  sie  mit  einer  unge- 
zähnten, aber  gerieften  Pinzette,  der  er  vor  einem  Nadelhalter  den  Vorzug  gab.  Er  faßte 
den  Lappen  mit  einer  Irispinzette  und  führte  die  Nadel  erst  durch  die  oberflächlichen 
Schichten  des  Lappens  und  dann  des  entgegengesetzten  Wundrandes.  Der  Faden  mußte 
sehr  fein  sein. 

Knapp')  erzählt  femer,  er  habe  Snellen  die  Naht  nach  der  Extraktion 
machen  sehen. 

Snellen  vereinigte  nämlich  die  Ränder  der  Skleralwunde  durch  eine  feine  Naht, 
wenn  sie  nicht  genau  aneinander  lagen. 

Ich  selbst  habe  im  Jahre  1888,  ohne  von  diesen  Vorgängern  zu  wissen.  Ver- 
suche mit  der  Nadel  angestellt,  die  ich  mir  als  ein  Schutzmittel  gegen  den  Irisvorfall 
dachte. ') 

Ich  ging  bei  den  Operationen  folgendermaßen  vor.  Den  bogenförmigen  Schnitt 
legte  ich  in  den  Sklerallimbus,  ganz  nahe  an  der  Hornhautgrenze,  fast  in  ihr,  um  einen 
niedrigen  Bindehautlappen  bilden  zu  können.  Dann  legte  ich  zwei  Nähte  an.  Mit  einer 
feinen,  geraden  Hakenpinzette  faßte  ich  zuerst  den  skleralen  Wundrand,  stieß  an  der 
Grenze  des  mittleren  und  temporalen  Drittels  der  Wundlänge  die  mit  schwarzer  Hom- 
hautseidc  versehene,  feinste  gebogene  NadeP)  durch  die  oberflächlichen  Sklerallagen 
und  dann,  indem  ich  nun  den  Hornhautlappen  am  Rande  faßte,  durch  den  Limbus,  an 
der  Wurzel  des  Bindehautlappens.  Den  mittleren  Teil  des  Fadens,  der  zwischen  den 
W^undlefzen  lag,  zog  ich  dann  schlingenförmig,  lern  lang  heraus  und  legt«  ihn  auf  die 
temporale  Seite  um,  damit  er  den  Austritt  des  Stars  nicht  behindere.  Genau  ebenso 
ward  die  zweite  Naht  an  der  Grenze  des  mittleren  und  nasalen  Drittels  der  W'und- 
länge  angebracht.  Nach  Eröffnung  der  Kapsel  ward  nun  die  Linse  leicht  entbunden, 
wobei  wegen  der  stark  peripheren  Lage  und  der  nicht  sehr  bedeutenden  Wundlänge 
(Drittelbogenschnitt)  die  sich  durch  den  andrängenden  Linsenrand  stark  vorbauchende 
Iris  mit  der  Spatel  über  diesen  sanft  zurückgestreift  ward.  Hierauf  entfernte  ich  den 
Sperrlidhalter,  streifte  die  Reste  in  gewöhnlicher  Weise  aus,  lagerte  die  allenfalls  aus- 
getretene Iris  mit  der  Spatel  zurück  und  knüpfte  schließlich  die  beiden  Fäden,    indem 


^)  H.  W  i  1 1  i  a  m  8,  Des  algailles  ponr  pratiqner  la  satare  aprös  Textraction  de  la 
cataracte.  Congr^s  de  Lundres,  Compt.  rend.,  1873,  pag.  194. 

>)  Knapp,  Reisenotizen.  Arch.  f.  Angenheilk..  1872,  U,  2,  pag.  182—227. 

*)W.  Czermak,  über  Extraktion  der  Katarakt  ohne  Iridektomle  mit  Naht  der 
Wunde.  Wiener  klin.  Wochenschr.,  1888,  Nr.  29—30. 

*)  Sog.  Kornealnadel,  fast  halbkreisförmig,  Sehnenlänge  10  mm. 
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zuerst  die  hiuteren  Fadeuejiiien  augexogCQ  v\  urdi'ii^  bi^  die  Schlingen  ausgeglichen  waren- 
Die  Füdeti  wurden  beim  Knüpfen  nicht  mit  den  Fingern,  sondern  mit  feinen  gerieften 
riiizetteu  gefiißt. 

Dir  Fiiden  wunleo  am  vierten  Tage  entfernt- 

Die  Naht  wurde  hei  zehn  Extraktionen  angelegt  (im  ersten  Falle  nnr  eine  Naht 
in  der  Mitte).  In  zwei  Fällen  trat  trotzdem  Irisvorfall  ein»  und  zwar  in  jenem  Falle^ 
wo  nur  eine  Naht  angelegt  worden  war,  und  in  einem  zweiten,  wo  die  Nähte  zn  nahe 
an  den  WundeudcMi  lagen. 

In  zwei  [''iilleu  trat  eitrige  Iridokyklitis  ein,  und  zwar  zunächst  in  dem  eben  er- 
wähnten zweiten  B'all  von  Irisvorfall.  Dieses  Auge  piug  ÄUgrnude. 

In  einem  zweite»  Falle  stellte  sieh  am  seehsteu  Tage,  also  zwei  Tage  nach  Ent- 
fernung der  NÄhte  aus  der  tadellos  geheilten  Wunde^  ein  kleines  Hypopyon  ein  und  e« 
entstand  eine  Occlusio  pupillae*  ilie  s^ich  allerdings  nachträglich  heseitigen  ließ. 

Also  in  zehn  Fällen  zweimal  Vorfall,  was  20"/o  entspräche  und  somit  mehr  be- 
trägt, als  jetzt  bei  der  Operation  ohne  Iridektomie  ohne  Naht  vorkommt-  Freilich  ist 
die  Zahl  zu  klein,  um  zn  einer  Prozentberechuung  verwendet  zu  wi-rdeii. 

Der  erste  Infektionsfall  ist  nnr  dem  Irisvorfall,  nicht  den  Nähten  zuzuschreiben; 
im  zweiten  Infektionsfall  besteht  aber  die  Möglichkeit,  daß  nach  oder  durch  Heraus- 
nalime  der  Fällen  die  Stichkanäle  die  Eingangspforte  einer  Infektion  wurden.  Beide 
Fälle  lagen  auf  einem  Zimmerj  wo  wenige  Tage  vor  den  Operationen  ein  ^^'underysi^>eI 
vorgekommen  war.  Es  wurde  damals  eben  noch  auf  den  Krankenzimiuern  operiert,  nud 
zwar  unter  iinti-  und  nicht  aseptischen  Maßnahmen,  deren  ZuverlÄsaigkeit  mir  heute 
überdies  etwas  fraglich  erscheint. 

Ein  Jahr  nach  mir  ist  Snarez  de  Mendoza*)  mit  der  Naht  bei  der  Staropera- 
tion hervorgeireteo,  indem  er  eine  Mitteilung  darüber  auf  dem  französischen  öphthalmo- 
logenkongresse  machte.  Da  ergab  es  sich  dann  in  der  Diskussion,  daß  auch  schon  Vn eher 
und  Galezowski  die  Naht  nach  Extraktionen  angewandt  hatten. 

Snarez*)  legte  mit  Recht  ein  Hauptgewicht  darauf,  dsiß  die  Fäden  schon  vor 
der  Extraktion  angelegt  wenlen  und  nicht  erst  nach  Entbiirdimg  des  Stars,  me  es 
die  anderen  Operateure  gemacht  hatten.  Von  meinem  V'erfahrc^n  wußte  er  fiffen- 
bar  nichts. 

Suarez  legte  zuerst  im  Limhiis  einen  Schnitt  an,  der  nur  zwei  Etrittel,  mich 
besser  drei  Viertel  der  Hornhatitdicke  durchtrennte,  also  die  Kammer  nicht  eröffnete. 
Dann  legte  er  die  Fäden  durch  die  Wundriiuder  bis  zu  dieser  Tiefe  ein^  zog  die  Faden- 
mitten tschlingeuförmig  heraus  und  durch treiuite  dann  erst  die  Wunde  ganz. 

Nach  Austritt  des  Stars  wurden  die  Fäiien  geknüpft. 

Kalt'')  hinwiederum  legte  die  Naht  {nur  eiac)  schon  vor  der  Anlegung  det 
Schnittes  an.  Er  stat*h  vor  der  Extraktion  eine  sehr  feine^  kurze,  gut  stechende  Nadel  im 
lotrechten  Meridian  ungefiklir  Imm  unterhalb  des  Limbus  in  die  Kornea  ein.  Die  Spitze 


')  Snarez  de  Uendüza,  La  sutur«  de  la  cornt>e  dans  rop»5ration  de  la  cataracte« 
Soo,  fran^.  d'ophtalm,,  1889.  Arch.  d'üpbtalni,,  IX,  pag.  444. 

')  Vgl.  weiters  Snarez  de  ilendoza,  La  sntiire  de  la  ct»mee  dans  T Operation  de  1» 
catjiracle,  Paria,  Uctave  Doin,  1890.  —  Ileraelhe,  La  sutnre  de  la  comre  dans  rrsfmra- 
tion  de  la  Cataracta  Rec.  d'ophtalm.,  1891,  pag.  577^  —  Derselbe,  Nouveaux  t'aits  k 
l'appni  des  avantages  de  la  sutnre  de  lii  corne©  dans  Fopt-nitidn  de  la  eataraote.  Archiv 
d'uphtalm.,  XI,  pag,  340,  Annal.  d'wul.,  CV,  pag,  265. 

')  Kalt,  Die  Komealnaht  nach  Extraktion  der  Katarakt.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1895, 
XXX,  S.  15,  —  Derselbe,  De  la  suture  comeenne  apr6s  TextrHction  de  la  Cnitaracte.  Arch. 
dophtalm.,  18M,  XI V,  pag.  G3t).  —  Derselbe,  On  tbe  corneal  suture  in  eatarnct  extrao- 
ti..n.  Ärch.nf  (iplithalni,,   1894,  XXIil,  pag.  421. 
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(larf  nicht  in  die  vordere  Kammer  eindringen  und  wird  am  Rande  des  Limbus  wieder 
ausgestochen,  der  Seidenfaden  wird  ganz  nachgezogen.  Dieselbe  Nadel  wird  wieder  1  mm 
oberhalb  in  das  episklerale  Gewebe  eingestochen.  Der  Faden  wird  jetzt  nicht  ganz 
durchgezogen,  sondern  es  wird  zwischen  beiden  Stichen  eine  grofle  Ose  gelassen,  die 
nach  innen  gegen  die  Nase  zu  gelegt  und  gut  ausgebreitet  wird,  um  jede  Drehung  zu 
vermeiden.  Hierauf  wird  der  Komealschnitt  und  die  Entbindung  der  Linse  vorgenommen. 
Der  Faden  bleibt  zehn  Tage  liegen. 

Unter  50  einfachen  Extraktionen  erfolgte  nachträglich  zweimal  Irisvorfall  (47o)- 
Ohne  die  Naht  erfolgt  nach  den  vorliegenden  Statistiken  in  8— 127o  Irisvorfall. 

Gegen  die  Naht  von  Kalt  haben  sich  auf  Grund  ihrer  Erfahrungen  Schweigger*) 
und  Cirincione*)  ausgesprochen. 

Für  das  Verfahren,  entweder  in  gewissen  Ausnahmsfällen,  wo  von  vornherein 
Glaskörpervorfall,  Umklappung  der  Hornhaut  oder  expulsive  Blutung  zu  befürchten 
stand,  oder  nachträglich,  wenn  der  Wundverschluß  schlecht  war,  der  Homhautlappen 
umklappte  usw.,  sind  eingetreten  Rohmer»),  Dolbeau*),  Galezowski*)  und  An- 
dogsky.') 

[In  letzter  Zeit  hat  Gama  de  Mendoza')  seine  Statistik,  über  215  Fälle,  in 
denen  er  nach  Staroperation  die  Naht  der  Hornhaut  ausgeführt,  veröffentlicht.  Er  hatte 
in  213  Fällen  guten  Erfolg  und  meint,  daß  durch  sein  Vorgehen  auch  bei  sehr  un- 
ruhigen Kranken  Einklemmungen  und  Adhäsionen  der  Iris  nach  Extraktion  sicher  ver- 
mieden werden  können.] 

Nach  den  bisherigen  Erfahrungen  erscheint  es  immerhin  fraglich,  ob  der  Zweck, 
Irisvorfällc  zu  verhindern,  durch  die  Naht  erreicht  werden  kann  oder  ob  ihre  Zahl 
wenigstens  so  bedeutend  vermindert  werden  kann,  daß  sich  die  Umständlichkeit  und 
Schwierigkeit  des  Verfahrens  lohnen  würde. 

Aber  selbst  dann  wäre  es  fraglich,  ob  die  Nähte  nicht  zu  anderen  Komplika- 
tionen des  Wnndverlaufes  Anlaß  geben  könnten,  unter  denen  die  erhöhte  Gelegenheit 
zu  einer  sekundären  Infektion  obenan  steht.  Doch  erscheint  mir  die  ganze  Frage  in 
dieser  Hinsicht  noch  nicht  endgültig  erledigt  zu  sein. 

Schränkt  man  aber  die  Anzeigen  der  Naht  auf  gewisse  Fälle  ein  (große  Unruhe 
des  Krauken  bei  nen'ösen  Zuständen,  bei  mangelnder  oder  geringer  Intelligenz,  femer 
bei  sublnxicrten  Linsen,  Schlottern  der  Linse,  geschrumpften  Staren  u.  dgl.,  also  bei 
Zuständen,  wo  von  vornherein  Glaskörpervorfall  zu  erwarten  ist,  endlich  bei  stärkerer 
Spannung  des  Auges  und  bei  Gefahr  expulsiver  Blutung),  dann  tritt  das  Verfahren  in 
Konkurrenz  mit  anderen  Verfahren,  die  weniger  kompliziert  sind  und  mindestens  das- 
selbe leisten. 

Anders  liegt  die  Frage,  wenn  es  sich  um  die  nachträgliche  Anlegung  der  Naht 
in  der  Periode  der  Wundheilung  handelt,  also  nach  Wundsprengungen,    wo  Iris- 


')  Schweijj^^r,  Extraktion  nach  unten  mit  Lappenschnitt.  Arch.  f.  Augenheilk., 
1897,  XXXVI,  S.  26. 

')  Cirincione,    Sulla  estrazione  della  cataratta.    Clinica  oculistica,  1900,  pag. 225. 

')  Rohmer,  De  la  suture  conjonctivale  appliqu^e  ä l'extraction  de  la  cataracte.  Soc. 
franv-  d'ophtalra.  Congr^s  de  1898. 

*)  Dülbeau,  Sur  la  suture  de  la  com^e,  pour  obvier  ä quelques  accidents  survenants 
apr^s  Textraction  de  la  cataracte.  Arch.  d*ophtalm.,  1899,  XIX,  pag.  852. 

^)  Galezowski,  De  la  suture  de  la  com^e  et  de  la  scl^rotique.  Soc.franQ.d'ophtalm., 
1901.  Arch.  d'ophtalm.,  XI,  pag.  339. 

«)  Andogsky,  Über  die  Homhautnaht  nach  Kalt.  Wjestnik  oft.,  XVI,  pag.  230. 

')  Gama  de  Mendoza,  Homhautnaht  nach  Staroperation.  Internat,  med.  Kongr., 
Lissabon  1906.  Ref.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1906,  XLIV,  I,  S.  533. 

Ccermak,  Die  augen&ntlichan  Operationen.  2.  Aufl.  ü.  31 
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oder  öla^körijervorfall  iniiijetrpten  ist.  narh  AUtriigiing'  der  vorige fallenen  Teile,  Hier 
käme  tlie  Saht  nach  ileii  Oruuds^iltzon  Äur  Ainvtniduiig,  die  bei  Geiegeiilieit  der  Horti- 
hautuabt  schon  auf  S.  142,  II.  Bd.,  dargelegt  wurden. 

Deckung  des  kornealen  Starachnittes  mit  einem  doppeltgeatielten  Bindebautlappen. 

[Nach  Pflügpr  hat  schon  Faure  1888  die  Deckung  der  koniealen  Extraktioiis- 
iÄunde  tlurtdi  scliHrzPiuirtigeB  Vorziehen  der  Bulbnsbindehaut  empfobleu,  Kubnt').  dem 
T\ir  btdudireeheuiie  Erfolge  luif  dem  Weg  der  Biudehautdeckmig  von  Hornhaut  wunden 
verdanken,  hat  das  Verfahre«  nietbodiscb  ausgeluldet. 

Ktihnt  geht  folirendermaflen  vor.] 

Es  wird  ein  breiter»  doppelt  gestielter  Bindebiiutlappen  iu  folgender  Weise  ge- 
bildet. Nach  Einträufelujig  von  Kokain-Adrenalin  wird  die  Bindt'hriut  unmittelbar  am 
Hornbautraiiile  in  der  ganzen  oberen  Iliüfte  dnrditreiint  *  vcm  der  darunter  liogendeu 
Episklera  abgehest,  bei  stark  gesenktem  Bbeke  des  Krauken  uach  unten  angespantit  imd 
etwa  10— 15  mm  weiter  naelt  der  Ül»e rgangsf alte  zu  mit  einem  zweiten,  aber  nur '/j — '/^ 
&o  langen  Einschnitt  versehen.  Das  abgelostr  Biudehantband  darf  niebt  zu  locker  werdeir 
Danach  werden  sogleich  zwei  Seidenfäden  je  in  der  Muhe  der  beiden  Stiele  durch  den 
unteren  Hajid  des  Lappens  und  durch  die  ftlr  zweckniiiBig  befundene,  dcfer  liegende 
Stelle  der  Aug:ipfelbindehaut  iielegt. 

Hierauf  wird  die  Extraktion  mit  einem  etwas  kurnealen  Lappensebnitt  veiTiehtet, 
dessen  Enden  3  mm  uuterhalb  vom  olieren  nornbautrande  im  Skleralborde,  def^sen 
Seheitel  1  mm  vom  lindius  entfernt  liegt.  Nach  VollendnnL^  der  Extraktion  wenien  die 
Fiideii  ueknllpft  und  so  der  Lappen  über  den  oberen  Teil  der  Hörn  bunt  herabgezoiren. 
Die  Wunde  ist  ^^o  vollständig  gedeckt,  vor  aller  möglichen  Infektion  gesebützt  und  die 
Wundlippen  mechanisch  aneiuandergedrtickt,  (S.  Bd.  11,  S.  106,  Fig.  11.)  Der  Laj^pou 
zieht  üieh  in  i—B  Tagen  von  selbst  zurück.  Kuhnt  empfiehlt  diese  Operation  mit  dem 
prophylaktischen  Lappen  für  Fülle,  die  durch  mangelhaftes  Allgemeini »cfinden,  wie  Dia- 
betes. Emphysem,  Brorn-hiektasie,  Herzleiden,  psychische  Affektioneu,  nnbegrilndete  Un- 
nihe,  l  nvernunft^  Schwachsinn^  die  ein  mhisfcs  Liegen  nach  der  Operation  ausschließen 
oder  durch  chronische  Leiden  der  Bindehaut  oder  der  Kasenschleimhaut,  z.  B.  Trachom, 
Ozaeaii  usw,  kompliziert  sind,  hat  sie  aber  im  Laufe  der  Zeit  immer  häufiger  auch  bei 
eiti fliehen  uniJ  reinen  senilen  Staren  vorgentmimen,  und  zwar  zum  irrößten  Vorteile  seiner 
Kranken,  die  man  früher  aufstehen  lassen  und  auch  früher  der  Nachstaroperation  tinter- 
werfen   kann, 

[Einfacher,  daher  vorzuziehen  ist  die  Modifikation  dieses  Verfahrens  durch 
Pflüger'),  der  in  der  Bd.  II,  S.  107  (Fig.  13)  geschilderten  Art  den  Starschnitt  gedeckt 
hat  (schürzenartiges  Vorziehen  der  Bindehaut) 

Kaum  NuchahmnuLr  finden  ilürfte  Elliots^)  V<irgehen,  das  in  einer  fJeckung 
der  ganzen  fb^rnhaut  durch  <1ie  ringsum  aligelöste  Bulbusbindehaut  mittelst  Beutel  naht 
besteht] 


*)  Kuhnt,  t'ber  die  Ycrwcrtharkeit  der  Bindehaut  lo  der  prtiktischen  und  operativen 
Angenheilkande.  Wiesbaden  1898.  —  Derselbe,  Über  Ausziehung  des  einfachen  Alters- 
stars, Zeitschr. f.  Augenheilk.,  1^04,  XH,  8,  456  (472),  und:  Diskussion  zu  Dimm^r,  Heidel- 
berg 1907. 

-)  Pflüger,  Zur  Hperatinn  kompliziiater  Stare  und  lux ierter  Linsen.  Klin.  Monatsbl. 
f.Augenheilk..   UHJB,  XLl.  I.  S.  SHß. 

*J  Elliot,  A  ntw  nii^tbod  t>f  prcventing  infection  from  the  conjunctiva  after  Opera- 
tions involving  upentng  of  the  anterior  Chamber,  Uphthttlm.  Kecord,  1903.  ptig.  160. 
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Periphere  Iridotomie  und  Iridelctomie. 

Hauptsächlich  um  eine  runde  bewegliche  Pupille  zu  erhalten,  kam  Bell  Taylor 
auf  den  Gedanken,  die  Iris  nur  am  Rande  auszuschneiden,  den  Sphinkter  aber  stehen  zu 
lassen.  Er  entband  die  Linse  durch  die  zuerst  breit  angelegte  randständige  Lücke.  So 
sollte  die  Gefahr  der  Iriseinheilung  vermieden  werden,  ohne  Opferung  der  beweglichen 
Pupille.  Später*)  machte  er  den  Ausschnitt  klein,  trennte  aber  zu  beiden  Seiten  der 
Lücke  die  Iris  mit  einer  feinen  Schere  von  ihrem  Ansätze  los.  Die  so  entstandene  Spalte 
wird  vom  oberen  Lide  gedeckt.  Schließlich  durchschnitt  er  gleich  beim  peripheren 
Lappenschnitt  die  Iriswurzel. 

Die  Entbindung  der  Linse  durch  die  periphere  Irislücke  dürfte  aber  erhebliche 
Schwierigkeiten  machen,  wie  Wolfe*)  dagegen  einwandte.  Jedenfalls  ist  die  ganze  Mani- 
pulation recht  verwickelt ,  wenn  man  erst  ausschneiden ,  dann  zweimal  mit  der  Schere 
eingehen  muß,  um  die  Iris  seitlich  längs  des  Ansatzes  einzuschneiden.  Bei  so  großer 
Ablösung  der  Iris  von  der  Wurzel  muß  aber  eine  Entrundung  der  Pupille  erfolgen  wie 
bei  jeder  Dialyse. 

Bajardi')  lehnte  sich  an  Taylors  Idee  an,  machte  aber  nur  einen  kleinen,  der 
Irisbasis  parallelen  Einschnitt  (periphere  Iridotomie),  entband  dann  nach  Kapseleröffnung 
den  Star  durch  die  Pupille  und  erweiterte  dann  den  Iriseinschnitt  mit  der  Schere  nach 
beiden  Seiten,  durch  den  er  dann  die  Rindenschollen  entfernte. 

Von  der  Anschauung  ausgehend,  daß  der  Irisvorfall  bei  einer  W'undsprengung 
durch  das  Wasser  der  hinteren  Kammer  entstehe,  das  die  Iris  infolge  seines  Überdruckes 
sofort  in  den  Wundkanal  vor  sich  her  eintreibt,  ehe  der  Ausgleich  des  Dnickunter- 
schiedes  durch  die  Pupille  erfolgen  kann,  ersannen  dann  Schweigger*)  und  Pflüger*) 
[zuletzt  Kuhnt]  ganz  ähnliche  Verfahren.  Beide  entbinden  die  Linse  zuerst  durch  die 
Pupille.  Dann  legt  Schweigger  einen  Schnitt  mit  einem  Über  die  Fläche  gebogenen 
Messer  in  die  Irisinsertion,  Pflüger  schneidet  ein  kleines  Stückchen  der  Iriswurzel  aus, 
flvuhnt  erzeugte  eine  IridodialyseJ.  Durch  diese  Lücken  kann  das  Wasser  der  hinteren 
Kammer  beim  Aufgehen  der  Wunde  sofort  abfließen,  es  sinkt  der  Druck  in  der  vorderen 
und  hinteren  Kammer  gleichzeitig  im  gleichen  Maße  und  es  besteht  somit  kein  Trieb- 
moment von  rückwärts,  das  die  Tris  in  die  Wunde  schwemmen  könnte.  Diese  kleinen 
Lücken  oder  Spalten  bewirken  keine  nennenswerte  Entrundung  der  Pupille;  sie  scheinen 
übrigens  zuweilen  auch  zu  verheilen.  Hat  mau  nach  oben  extrahiert ,  dann  wird  die 
Lücke  ganz  vom  oberen  Lide  verdeckt. 

Ein  Nachteil  des  Verfahrens  scheint  zu  sein,  daß  es  bei  unruhigen,  schlecht 
haltenden  Kranken,  nach  Pflügers  eigener  Angabe,  erhebliche  Schwierigkeiten 
verursacht  und  oft  erneute  Fixation  des  Auges  nötig  macht. 

*)  Ch.  Bell  Taylor,  On  extraction  of  cataract  by  a  peripherica!  section  of  the  iris 
without  injuring  the  pupil.  Lancet,  1871,  II,  pag.  034  et  802.  —  Derselbe,  On  extraction 
of  cataract  by  peripherica!  section  of  the  iris  without  invading  the  pupü.  Med.  Times  and 
Gaz.,  1872,  XIA,  pag.  405  et  528.  —  Derselbe,  Methode  propre  a  empf^cher  le  pro- 
lapsus  de  l'iris  apr^s  l'extraction  de  la  cataract e,  au  moyen  de  la  Separation  de  son  inser- 
tiun  ))eripherique  au  üeu  de  l'ablation  d'un  segment  de  son  limbe.  DiscQ.ssion.  Congres 
de  Londres.  Compt.  rend.,  1873,  pag.  38—40.  —  Derselbe,  A  method  of  Operation  for  cata- 
ract by  which  the  pupil  is  ])reserved.  Lancet,  1876,  5.  Febr. 

2)  J.  U  Wolfe,  Dr.  Taylors  mode  of  extracting  cataract.  Lancet,  1881,  II,  pag.  767. 

')  Bajardi,  Un  nuovo  metodo  di  estrazione  della  cataratta;  a  lembo  superiore  con 
iridotomia  ]>eriterica.  Giorn.  della  R.  Acc.  di  med.  di  Torino,   1895,    pag.  243. 

*)  C.  Schweigger,  Extraktion  mit  Lappenschnitt  nach  unten  ohne  Iridelctomie.  Arch. 
f.  Augenheilk  ,   1H97,  XXXVI,  S.  1. 

^)  Pfliiger,  Der  Irisvorfall  bei  Extraktion  des  Altersstares  und  seine  Verhütung. 
XII.  Congr.  intern,  de  med.  a  Moscou  1898,  Sect.  XI,  Ophthalm.  Bericht  S.  50. 

31* 
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Gerade  das  scheint  mir  aber  bei  solchen  unruhigen  Kranken  wegen  der  Gefahr 
des  Fressens  und  so  hcrvorgenifenen  Glaskörpervorfalles  immerhin  etwas  bedenklich. 

Ähnliches  dürfte  auch  für  Schweiggers  Vorgehen  gelten.  Vor  dem  Staraus- 
tritt die  Lücke  anzulegen,  was  die  Sache  ganz  ungefährlich  machen  würde,  geht  aber 
nicht,  weil  man  dann  Schwierigkeiten  bei  der  Linsen entbindung  hat.  Es  drängt  sich 
nämlich  die  Linse  mit  ihrem  Rande  in  die  Lücke  und  wird  so  beim  Austritte  auf- 
gehalten. 

Die  Ausführung  geschieht  nach  PflOger  in  folgender  Weise:  Wenn  die  Linse 
entbunden,  der  Elcvatcur  entfernt  und  die  Kammer  gereinigt  ist,  hebt  man  mit  dem 
kleinen  Finger  der  linken  Hand  das  obere  Lid,  führt  eine  kurze,  gerade  Irispinzette 
durch  die  Wunde  zur  Iriswurzel,  faßt  ein  kleines  peripheres  Stück,  zieht  es  ein  wenig 
hervor  und  schneidet  es  hart  an  der  Pinzette  ab. 

Unruhe  des  Kranken  verschuldet  zuweilen  eine  größere  Irislücke  als  beabsichtigt 
war.  Den  angestrebten  Zweck  des  Sicherheitsventils  erfüllt  ein  außerordentlich  kleiner 
Defekt,  2— 4  ww  breit,  1  — lOomw  hoch. 

[Kuhnt^)  geht  zur  Erzeugung  einer  Iridodialyse  im  Bereiche  der  Lappenwunde 
folgendermaßen  vor :  Nach  Entbindung  des  Stares  führt  er  ein  kleines,  gebogenes, 
scharfes  Häkchen  in  die  Vorderkammer  ein,  hakt  es  in  die  Iriswurzel  ein,  etwa  0*5  bis 
0'75  mm  von  ihrem  Ziliarraudo  entfernt,  und  reißt  durch  Vorschieben  des  Häkchens 
gegen  die  Pupillenmitte  den  Irisraud  auf  eine  Breite  von  5— 6mw  ab.  Falls  die  Iris 
dem  Zufre  des  Häkchens  nicht  nachgibt,  wird  die  durch  dieselbe  angespannte  Iris  mit 
einer  von  der  gegenüberliegenden  Seite  der  Wunde  her  eingeführten  Starnadel  oder 
Zystitom  eingeschnitten. 

Kuhnt  hat  dies  Verfahren  bei  der  subkonjunktivalen  (einfachen)  Extraktion,  die 
ja  bekanntlich  nicht  vor  Irisvorfall  schützt,  angewendet.] 

[Auf  die  Versuche,  durch  radiäre  Iridotomie  den  Irisvorfall  zu  verhindern,  wurde 
oben  11.  Bd.,  S.  472   schon  hingewiesen   (Manolescu,   Pascheff). 

Verhoeff*)  führt  die  Iridotomie  zur  Verhütung  des  Irisprolapses  in  der  W' eise 
aus,  daß  er  nach  Anlegung  des  Lappenschnittes  an  der  Iriswurzel  eine  kleine  Öffnung 
(Knopfloch)  schneidet  und  von  diesem  aus  mit  der  Irisschere  die  Iris  radiär  bis  zum 
Pupillarrande  durchtrennt.] 

Kapseleröffnung. 

üie  Eröffnunjj:   der   vorderen  Linsenkapsel   soll   so  geschehen ,   daß : 

1.  der  Star  inögliclist  vollständig  austreten  kann,  damit  so  wenig 
Starreste  als  erreichbar  im  Kapselsacke  zurückbleiben; 

2.  daß  das  Pupillargebiet  möglidist  frei  von  vorderer  Kapsel  wird, 
damit  nicht  Starreste  im  Pupillargebiete  zwisclien  den  Blättern  der  Kapsel 
eingeschlossen  bleiben  und  die  Ränder  der  Kapselöftnung  nicht  im  Pupillen- 
bereiche  mit  der  hinteren  Kapsel  verKUen. 

Alle  diese  Umstände  bewirken  nämlich  durdi  Wucherungen  der  Kapsel- 
zellen  und  Einschluß   der  Linsenreste  Sehsti^rungen   und  dichtere,  festere 


*)  Kuhnt,  Über  Starextraktion  bei  wesentlich  eingeengtem  Bindehautsacke.  Zeitschr. 
f.  Augenheilk.,  11)05,  XIII,  S.  103. 

^)  Verhoeff,  Cataract  extraction  with  mcdifled  Iridotomy.  Ophthalm.  Kecord,  1906, 
pag.  335.  (Ref.  Jahresber.  f.  Ophthalm.,  1906,  8. 887.) 
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Nachstare,  andererseits  Runzelnngen  nnd  Faltungen  der  Kapsel,  die  an  sich 
das  Sehen  stören.  Wird  den  genannten  Anforderungen  gentigt,  dann  ist 
entweder  eine  Nachoperation  unnötig  oder  sie  hat  es  nur  mit  einem  sehr 
zarten,  schleierartigen,  elastischen  Häutchen  zu  tun,  dessen  Trennung  leicht 
und  ohne  tiefes  Eingehen  mit  dem  Instrumente  in  den  Glaskörper  zu  be- 
werkstelligen ist  und  das  nur  einen  einzigen  und  nicht  mehrfache  Schnitte 
erfordert,  was  die  Gefahren  der  Diszission  wesentlich  vermindert. 

Es  ist  von  Becker  1)  erwiesen  worden,  daß  mit  den  Instrumenten, 
die  zur  Eröffnung  der  Linsenkapsel  benutzt  werden  (Fliete,  Häkchen),  diese 
nicht,  wie  man  glaubte,  geschnitten,  sondern  gerissen  wird;  und  zwar 
entsteht  ein  zip f eiförmiger  Riß,  der  senkrecht  auf  der  Richtung  des 
Zuges  steht,  nachdem  die  Spitze  des  Instrumentes  vorher  die  Kapsel  wieder- 
holt gefaßt,  einen  Teil  der  Substanz  herausgehoben  hat,  ohne  sie  zu  durch- 
bohren und  dann  wieder  ausgleitet,  so  daß  eine  Aufeinanderfolgt  mehrerer 
kleiner  dreieckiger,  anfangs  feinerer,  dann  größerer  dreieckiger,  oberfläch- 
licher Risse  entsteht,  bevor  der  eigentliche  Riß  beginnt. 

Daraus  folgt  aber,  daß  alle  die  Bestrebungen,  durch  solche  Instru- 
mente, die  mit  Spitzen,  wie  die  Fliete  oder  ein  feines  Häkchen  wirken, 
bei  normalen  nicht  verdickten  Kapseln  regelmäßige,  z.  B.  T-förmige  oder 
viereckige  Öffnungen  zu  schneiden,  ganz  illusorisch  sind.  Man  erhält  durch 
mehrfache,  sogenannte  Schnitte  nur  unregelmäßige  zipfelförmige  Zerreißungen 
der  Linsenkapsel.  Besser  liegt  das  bei  scheibenförmig  verdickten  Kapseln. 
Die  verdickte  Scheibe  kann  durch  zirkuläre  oder  sie  umfahrende  gerad- 
linige Risse  abgetrennt  und,  da  sie  nicht  zerreißt,  dann  im  ganzen  hervor- 
gezogen werden. 

Anders  verhält  es  sich  mit  den  Kapselpinzetten.  Hier  wird  durch 
jeden  Arm  je  ein  Zipfel  losgerissen  und  die  Basen  dieser  stumpf-drei- 
eckigen Zipfel  liegen  aneinander.  Diese  beiden  durch  eine  Brücke,  die  oben 
und  unten  noch  haftet,  zusammenhängenden  Zipfel  werden  sodann  mit 
dieser  Brücke  zu  einer  Falte  zusammengeschoben,  ausgerissen,  oder  es  bildet 
sich  bei  verdickter  Kapsel  zuerst  die  Falte,  die  dann  zu  beiden  Seiten  der 
Pinzette  losreißt.  Es  entsteht  so  eine  mehr  weniger  rundliche  ziemlich  große 
Lücke  in  der  vorderen  Kapsel,  deren  Ränder  beim  Durchtritt  des  Starkems 
noch  radiär  einreißen. 

Natürlicherweise  ist  bei  verdickten  Kapseln  die  Entfernung  der 
verdickten  Scheibe  viel  leichter  und  sicherer  als  mit  Häkchen  oder  Fliete, 
die,    wenn   man   nicht  außerhalb   der  Verdickung  eingreifen   kann,   auch 


*)  0.  Becker,  Kapseleröffhang.  Ophthalmolog.  Gesellscb.  zu  Heidelberg,  Bericht,  Klin. 
Munatsbl.  f.  Augenheilk.,   1875,  S.  440-442. 
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gänzlich  VL^rsa^oii  köniieii  oder  nur  aii  einer  Seile  (z.  B.  oben)  einten  Rrü 
erzeii^^en.  so  daß  die  pinze  verdiekte  Partie  im  Au^e  l^leiht. 

Allen  eiii'.raii^  an^xetlihrten  Erfordernissen  entspricht  die  Erütinun^ 
der  Kapsel  mit  der  Kiijjselpinzette  am  meii^ten. 

Allerdings  gelingt  die  Ausreißung  eines  Sttlekes  der  Kapsel  mit  der 
Pinzette  nicht  immer.  Insbesondere  gelingt  sie  nieiit,  wenn  die  Kapsel 
stärker  gespannt  und  die  Konsistenz  der  Linse  weich  oder  ilüssig  i^t. 
Entweder  gleitet  dann  die  l*inzette  über  die  Kapsel  ohne  sie  zu  faßeii  oder 
sie  dringt  ein,  aber  die  Kapsel  platzt  und  man  erhält  nur  eine  nnregel- 
mäßige  Rißoftnung,  Deshalb  ist  es  zweckmäßig,  bei  geblähten  Altersstaren, 
bei  Morgagnischen  Staren,  dann  bei  jngendliehen  weichen,  breiigen  oder 
fltissigen  Staren  von  vornherein  die  Kapsel  mit  dem  scharfen  Häkchen 
oder  der  Hiete  zu  eroftnen, 

[Aber  auch  in  diesen  Fällen  gelingt  oft  die  Ausreißung  eines  Stückes 
der  Linsenkapsel,  wenn  nuin  eiae  Kapselpinzette  mit  stumpfen  Zähnchen 
verwendet.] 

Am  besten  gelingt  das  Verfahren,  wenn  die  Kapsel  etwas  verdickt 
ist  und  der  Star  eine  nuilir  harte  Besehaffenheit  hat.  also  ein  großer  Kern 
und  wenig  Kinde  vorhanden  ist.  Auch  darf  die  Pupille  nicht  zn  eng  sein. 
Die  durch  das  Kokain  entstehende  mittlere  Erweiterung  der  Pupille  ist 
daher  recht  erwünscht.  Wo  sie  nicht  eintritt,  ist  ohnedies  die  Irisaus- 
sclineidnng  angezeigt,  die  ja  genügenden  Tlatz  schatt't, 

V.  Wecker*)  hat  Hchttn  1887  betont,  tlaß  die  Extraktion  der  Vorderkapsel  die 
Extraktion  in  der  Kapsel  zu  ersetzen  berufen  eei.  Diu  deutschen  Kapselpbzetten 
(v,  Arlt*),  Colsraann^'l  seien  nach  der  In3*aiissc!ineiduniär  geeij^net;  für  die  einfache 
Extraktion  seirn  aber  nur  die  sebmi  frilher  (v.  Wecker  1871)  anj^e^eheneri,  französi^cbeu 
Kapselpinzetteii  (pinces  Kystitorneis)  verwernUar.  liie  ihre  Haken  dicht  an  tler  Spitze 
hiittoti  und  daher  das  Mit  fassen  der  Irh  verhiUeleu. 

Förster*),  der  anfäng-licb  die  Irispinzette  von  Liehreich  heiilUzte  (seit  1874). 
ließ  sich  dann  später  die  P'ij^.  62,  03  tmd  64  (I.  Band,  S.  31)  abs^eldldete  Pinzette 
von  Brade  in  Breslau  machen.  Seitdem  sind  noch  sehr  verschiedenartige  Kapselpinzetten 
angegeben  worden,  so  von  \V  e h er,  S c  h ^^  e i g ^ e r,  W  i c h  e r k  i  e \v  i  e z *),  L.  Müller 
(8.  Fig,  6B,  I.  Bd.,  S-  32)  und  anderen. 

Üer  Einwand,  daß  durch  die  Pinzette  eine  Versehiehung  der  Lin*^ 
bewirkt    werden    könne,     ist   nicht   stichhältig.    Wenn    man    sie    nur   mit 


I 


')  T»  Weeker.  De  Testraetion  de  h\  eapsule  iintiTienre  dans  l'<^p^ration  de  ]a  Cata- 
racta Bun.  et  mem,  de  la  suc.  franr.  d'o|ihthiilm.  V.  annee,  1887,  pag.  113, 

')  V.  Ärlt,  Operationslehre  im  llimdbuche  v.  Graef e-Saemiseh,  1.  Aufl.,  Bd.  III, 
S.  300. 

*)  Ciilsma  nn,  Vhtr  die  Entfernung  eines  znsTanimenhäDgenden  Stückes  äu«  der 
vorderen  Linsenkapsel.  Wiesbaden  187t^. 

*)  FiirHter,  t^her  Rt-ife  des  Stars  usw.  Areh.  f.  Augenheilk,,    18B3,  Bd.  XII»  S,  U. 

^)  W  ic  herk  i  e  w  i  s!.  tber  das  geeigneteste  Verfahren  der  Kapseleri'iffnuög  behufs 
Starentfemung.   Klin.  Mnnatsbl  f.  Aogeiiheilk,,  188%  Bd,  XXVII,  *S.  1C9. 
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sanftem  Drucke  sehließt,  so  kommt  keine  Verschiebung  hierbei  vor.  Viel 
häufiger  sehe  ich,  daß  die  Fliete  oder  das  Häkchen  bei  großem,  hartem  Kerne 
diesen  spießt  und  so  die  Linse  verschiebt.  Wenn  ^ber  die  Kapselpinzette 
bei  verdickter  Kapsel  diese  nicht  einreißt,  sondern  die  ganze  Linse  mit 
gegen  die  Wunde  zieht,  so  sehe  ich  darin  nur  einen  Vorteil.  Es  kommt 
dann  eine  Extraktion  in  der  geschlossenen  Kapsel  zustande  oder  die 
Kapsel  reißt  erst  beim  Durchschneiden  des  größten  Linsenquerschnittes 
durch  die  W^unde;  dann  bekommt  man  zwar  den  Kern  für  sich  heraus, 
aber  kann  nachträglich  immer  die  schon  aus  ihrer  Verbindung  mit  dem 
Ziliarkörper  gelöste,  verdickte  Kapsel  ganz  entfernen. 

Die  Extraktion  eines  Kapselsttlckes  von  6 — 7  mm  Durchmesser  gelingt 
in  80—90%  der  Fälle  (Förster,  v.  Wecker). 

V.  Graefe  benutzte  seine  Fliete  so,  daß  er  die  Kapsel  in  zwei 
Fluchten  eröffnete,  die  vom  unteren  Teile  der  natürlichen  Pupille  ausgingen 
und  hart  am  nasalen  und  temporalen  Rande  der  genannten  Pupille  bis  in 
die  Höhe  des  oberen  Linsenäquators  aufstiegen. 

Zweifellos  war  so  die  Eröffnung  der  Kapsel  sehr  groß,  aber  unter 
Bildung  von  zwei  Lappen  mit  der  Basis  nach  oben,  die  durch  die  Fliete 
nach  oben  gezogen  wurden  und  fast  unfehlbar  in  die  Wunde  eingeklemmt 
werden  mußten,  wenn  der  Star  austrat. 

Später  nahm  v.  Graefe^)  Webers  Vorgang  an,  der  außer  zwei 
schräg  aufsteigenden  Rissen  eine  vierfache  Bewegung  ausführte,  nämlich 
zweimal  längs  der  seitlichen  Pupillar-  und  Kolobomränder  in  der  ganzen 
Höhe  des  Pupillarsaumes  und  zweimal  transversal,  das  eine  Mal  hart  an 
der  unteren  Pupillenperiphcrie,  das  andere  Mal  1  mm  unterhalb  des  oberen 
Linsenä(iuators. 

Schon  V.  Graefe  stellte  sich  nicht  vor,  daß  dadurch  ein  viereckiges 
Stück  Kapsel  umschnitten  werde,  aber  wenn  die  Risse  auch  nicht  an  allen 
Punkten  eingriffen,  so  schiebe  das  Instrument  jedenfalls  die  bereits  er- 
(')flfnete  Kapsel  wie  einen  Vorhang  zurück,  wodurch  leichtere  Auslösung 
der  Linse  bewirkt  werde. 

V.  Weber*)  fand  die  Längsspaltung  auch  mit  zwei  divergierenden 
Rissen  für  ungenügend  und  fügte  zwei  wagrechte  Risse  mit  seinem  Doppel- 
haken hinzu. 

v.  Arlt')  zog  der  Fliete  ein  spitzes  Irishäkchen  vor.  Auch  er  ging 
bis  an  den  unteren  Pupillarrand ,  selbst  noch  etwas  tiefer  und  führte  zwei 
Risse  bis  zur  oberen  Äquatorialgegend  der  Kapsel. 

')  V.  Gr  aefe,  Briefliche  Mitteilung  an  den  Heraasgeber.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk., 
1870,  VIII,  S.8. 

^)  V.  Weber,  Die  normale  Linsenentbindang,  der  „ modifizierten  Linearextraktion" 
gewidmet.  Arch.  f.  Opbthalm.,  1867,  XIII,  1,  S.  256. 

»)  V.  Arlt,  Operationslehre,  1874,  S.  300. 
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Ich  luilte  alle  ^egeii  die  Wunde  oj^r ich te teil  Risse  ftir  fetiltThaft, 


veil  dadurch  unbedingt  Kapselzipfel 


stehen 


ie  entweder  schon  dureli 
das  Instrument  oder  nachträglich  durch  den  austretenden  Star  in  die  Wunde 
verUigert  werden.  Nur  der  Wunde  parallele  Risse  können  davor  schlitzen. 
Die  Sache  ist  bei  einfacher  Extraktion  allerdings  weni^^r  wichtig,  weil 
die  sich  kontrahierende  Pupille  oder  die  Kücklagerung  der  Iris  mit  der 
Hpatel  die  Kapselzipfel  wohl  sicher  wieder  heraushrinj^t,  die  dann  hinter 
der  Iris  liegen.  Aber  l>ei  konilnuierter  Extraktion  hat  die  lotrechte  Führung 
des  Zystitouis  die  Folge,  daß  die  Zipfel  leicht  in  die  Wunde  geraten  und 
daraus,  da  man  sie  nicht  sieht,  nicht  entfernt  werden,  also  einheilen,  ja 
geradezu  Iriseinklenimungeu  mit  verschulden  können. 

Werden  außer  lotrechten  aucli  wagrechte  Risse  gemacht,  so  können 
die  Zipfel  doch  an  der  Basis  eingerissen ,  ja  auch  ganz  abgetrennt  werden, 
was  erklärt,  daß  Becker  beobachtete,  daß  mit  der  Linse  unregelmäßige 
Kapselstflcke  austraten. 

Eröffnung  der  Lwscnkapsel  vor  detn  Svhiiite. 

Eine  Anzahl  von  Operateuren  hat  vorgeschlagen ,  die  Erötluung  der 
Linsenkapsel  vor  der  Anlegung  des  »Starschnittes  vorzunehmen,  so  Bri- 
bosiai),  BadaP)  und  Spencer  Watson»),  E.  Smith  *)  u.  a.  und  zwar 
n icht  zu  Reifungszwecken ,  wie  dies  M  u t e r ,  M  a n  n  h  a  r d ,  v.  (i  r a e f e  getan 
hatten.  Teils  war  für  diesen  Vorschlag  der  Umstand  matigebend,  daß  sich  die 
Pupille  nach  der  Entleerung  der  Kammer  verengt,  man  also  vorher  die  Eröff- 
nung ausgiebiger  machen  könne;  teils  daß  man  nicht  im  Dunkeln  arbeite  wie 
nach  dem  Schnitte,  wo  häufig  das  eindringende  Blut  den  Einblick  erschwert, 
sondern  bei  klarer  Pupille,  und  daß  also  nicht  so  leicht  eine  Verschiebung 
der  Linse  entstehe.  Femer  komme  es  nicht  so  leicht  zu  einer  Verletzung 
der  Iris;  außerdem  erhalte  man  eine  klare  Anschauung  Ober  das  Verliiiltnis 
des  Linsenkernes  zur  Kinde  und  krmne  danach  die  Schnittlänge  bemessen. 
Endlich  könne  die  Operation  bei  unruhigen  Kranken,  die  jedoch  kein 
Chloroform  vertragen ,  mit  grrjüerer  Sicherheit  gemacht  werden ,  wenn  man 
mit  dem  Hornhautschnitt  absichtlich  gleichzeitig  die  Iris  ausschneidet,  wie 
dies  Bribosia  tat,  indem  er  durch  eine  leichte  Wendung  des  Messers 
nach  der  Kontrapunktion  etwas  Kammerwasser  abfließen  ließ.  Es  erfolgt 
dann  schon  nach  Vollendung  des  Schnittes  die  Entbindung  der  Linse. 


V)  Bribosia,  M«difi<Jalirnisi  ä  iipportcr  en  certainea  circonstances  k  foperütioo  d*  lai 
catamcte  par  eittraction  lin^'-aire.  Congr^s  de  Lr>adres>   Compte  renda,   187S,  pag.  41—46, 

*)  Badäl,  Sur  uri  jHnnt  partictüier  de  l'qjtTation  de  la  cataraete.  Joura.  de  in^  de 
Bordeaui,  1880,  X,  pag.  228- 

')  Spencer  Watsop.  ün  the  advantage  of  <Jii«iiing  the  capsule  before  makbg  the 
c^meal  Mction  in  the  Operation  for  cataraet.  Med.  Times  and  Gaz.,   1881,  May  7. 

*)  E.  Smith.  Caiiract  eJttraetioa  wtth  preHminarv  capsulotomv.  Ophthalm,  Rec., 
1906,  pag.  456  u.  493.  (lief  Jabresht^r.  f.  Dphthalm.,  1906*  S.  337,) 
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Man  eröffnet  die  Kapsel  mit  einer  feinen  Nadel,  die  man  schräg 
durch  die  Hornhaut  sticht,  damit  das  Kammerwasser  beim  Heransziehen 
der  Xadel  nicht  abfließe.  Geschieht  dies  doch,  so  genügt  es,  einige  Minuten 
zu  warten,  um  dann  den  Schnitt  anlegen  zu  können. 

Man  kann  nicht  sagen ,  daß  dieses  Verfahren  Anklang  gefunden  hätte. 
[Es  wird  in  neuester  Zeit  nur  von  wenigen  Operateuren  geübt,  welche  sich 
erst  durch  die  Diszission  über  die  Beschaffenheit  des  Stares  glauben  Auf- 
schluß schaffen  zu  können.] 

Eröffnung  der  Linsenkapsel  gleichzeitig  mit  dem  Schnitt. 

Noch  zur  Zeit  der  alten  Lappenextraktion ,  sowohl  bei  dieser  als  bei 
Lanzenschnitten,  eröffneten  viele  Operateure  die  Kapsel  während  des 
Durchganges  des  Starmessers  durch  die  vordere  Kammer  mit  diesem;  so 
Wenzel  1780,  Correnti  u.  a. 

Santerelli^),  der  die  Kammer  gleich  Daviel  mit  der  Lanze  er- 
öfthete,  verwandte  ihre  Spitze  gleich  zur  Eröffnung  der  Kapsel. 

V.  Graefe*)  hat  diesen  Vorgang,  der,  wie  es  scheint,  wieder  der 
Vergessenheit  anheim  gefallen  war,  bei  der  linearen  Extraktion  mit  der 
Lanze  meder  aufgenommen,  jedoch  später  wieder  verlassen,  weil  die  so 
hergestellte  Öffnung  nicht  groß  genug  zu  sein  pflegte  und  durch  die 
weichen  Starmassen  nicht  erweitert  wurde,  so  daß  sich  später  Kapsel- 
trübungen im  Pupillarbereiche  bildeten,  femer  weil  bei  flachen  Linsen 
leicht  auch  die  hintere  Kapsel  zusammen  mit  der  Hyaloidea  durchschnitten 
ward.  Allein  diese  Nachteile  gelten  nur  für  die  Hoffnung  mit  der  Lanze 
und  breiige  Stare.  [Siehe  diesbezüglich  mein  Vorgehen,  IL  Bd.,  S.  382.] 

Seit  1872  wurde  sodann  von  Gay  et')  dieses  Verfahren  wieder 
systematisch  geübt,  der  es  Keratozystitomie  nannte.  Es  war  ihm  wohl 
bekannt ,  daß  es  von  einer  großen  Zahl  jüngerer  *)  und  älterer  Operateure 
schon  ausgeführt  worden  war,  und  er  ist  also  nicht  als  der  eigentliche 
Erfinder  zu  betrachten,  wie  ihn  Cuche'^)  nennt. 

Nach  Gayet  haben  sich  viele  Operateure  mit  dieser  Frage  beschäftigt 
und  nach  ihren  Erfahrungen   teils   zustimmende,    teils   ablehnende  Urteile 


M  Santerelli,  Ricerche  per  facilltare  il  cateterismo  e  Testrazione  della  cataratta. 
Vienna  1795,  und  Delle  cataratte,  Forli  1810. 

')  V.  Graefe,  Über  die  lineare  Starextraktion  des  Linsenstares.  Arch.  f.  Ophtbalm., 
1855,  I.  2,  S.  280. 

')  Gayet,  De  la  Keratokvstitomie  dans  Topf^ration  de  la  cataracte.  Ann.  d'ociil., 
1886.  X<T,  pag.  227. 

*)  z.  B.  Scriver,  Extraction  of  cataract.  Indian  med.  Gaz.,  1870,  1.  Oct.  —  Mac- 
namara,  (^  H.,  Retam  of  cataract  Operations  from  Janaary  to  December  1871  (schriftliche 
Mitteilung  an  Swanzy). 

*)  Cuche,  Du  traitement  de  la  cataracte  pendant  les  quinze  demiöres  annees  dans 
le  Service  de  l'hotel  Dieu  de  Lyon.  Lyon  188C. 
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abgegeben,  m  Klarer  0,  Oalezowski  *},  Spencer  Wat^on^),  Sand- 
recky  ^),  Katzaurow^},  Barban*),  Wicherkiew ic2  0^  Knapp  ®), 
Schinidt-Rimpler^),  Pflüger^")  u.a. 

Ein  nicht  zu  leugnender  Vorteil  des  Verfahrens  ist  die  Vereinfachung 
des  Instrumentariums  und  der  ganzen  Operation  Überhaupt,  indem  ein  Akt 
der  Operation  als  solcher  ganz  wegfällt.  Ja,  verschiedene  Operateure  sind 
so  weit  gegangen,  daß  das  ganze  Instrumentarium  auf  das  *Starmes:^er 
allein  beschränkt  wurde  ^M  und  die  Operation  bloß  aus  zwei  Akten  besteht: 
aus  dem  Hornhautkapselschnitt,  bei  dem  eventuell  auch  die  Iris  mit  aus- 
geschnitten wird,  und  aus  der  Austreibinig  des  Stares.  Die  Vereinfachung 
des  Instrumentariums  auf  ein  Instnimeut  stammt  übrigens  schon  von 
Palucci^-),  der  mit  seinem  Starmesser  die  Linsenkapsel  erötfnete.  Ähnlich 
wurde  auch  von  anderen  älteren  Operateuren  vorgegangen* 

Daß  die  Instrumente,  die  zur  gesonderten  Eröflnung  der  Kapsel 
dienen,  schwer  zu  sterilisieren  seien,  und  daß  daher  das  \'ertiiliren  aus 
diesem  Grunde  seine  Vorteile  habe,  weil  es  solche  Instrumente  zugunsten 
des  so  leicht  zu  sterilisierenden  Messers  ganz  vermeidet,  kann  aber  nicht 
gelten  gelassen  werden.  Das  Auskochen  sterilisiert  jedes  Zysfitom ,  sei  es 
nun  haken-  oder  tbeteuf (innig,  und  jede  Kapselpinzette  wohl  mit  unbe- 
dingter Sicherheit. 

Den  erwähnten  Vorteilen  steht  aln^r  eine  ganze  Reihe  von  Nach- 
teilen gegenüber,  die  insbesondere  Knapp  und  Wieherkiewicz  betont 
haben. 

Dazu  ist  insbesondere  der  Umstand  zu  rechnen ,  daß  die  Anlage  eines 
völlig  glatten  und  regelmäßigen  Hornhautschnittes  viel  weniger  sicher  ge- 
lingt. Die  Bewegung  des  Messers  nach  rückw^ärts  und  das  Einschneiden  der 


')  Flarer»     Semplißcazione    al   mptodo    di    Graefe   deUa    estraztone    Unear«  della 
cataratta.  Ann.  di  Ottalm.,   1873.  Ul,  yag.  101). 

*)  Galexuwski,  Nouvelle  niodjticatiun  du  procedö  dVxtraction  de  la  cataracte.  Ri*c. 
d^ophtalro.,  1874,  pa^.  357— H(ia 

^^  Spencer  AVatsoii,    nn    the   iidvantage   of  openinjyf  the    ca^>9nl<?   befort^  makinip 
the  corneal  s^eetioD  in  the  Operation  f(»r  senile  cataract.  Äled.  Times  and  Gaz.,   1B74,  May  9. 

*)  Sundreck  V,    Versuch    einer    einfachen    Starextraktionsmethodc.    Berliner    kjjn, 
Wocbenschr,,  1878,  «.  199. 

*)  Katzaurow,    Ein    vereinfachtes  Verfahren  der  Kataraktextraktion.   Zentmlbl.  T 
prakt.  Augenheil  k.,  1884,  S.  370. 

®)  Barbao,  Contributkjfl  ä  l'etad©  de  Textraction   capsalaire  partielle  ou  totale  dans 
rnpt^ration  de  la  cataracte.  Th^se  de  Lyon   1889. 

' )  W  i  t^  h  e  r  k  i  e  w  i  c  z ,    t^  be r   da«   ^ee  i  ^ e tst«   \'t?rfab re  n  der  K a  p&el  ercWn ong    beh  af» 
StarentfernunK-  fvlin.  Monatsbl.  f.  Au^-nhptJk.,  1889,  S.  169. 

")  Kna  pp,   Kapselspaltuiig  wahrend  des  Hürnhautschnittes  bei  der  Katarakten trakdon. 
Arch.  f.  Au(?enheilk.   1^91,   XXH,  «.  1811. 

*)  Scbttii  dt'Riaipler,    t'ber  Stampeniticmen.  Berl  klin,  Wochenscbr.,  1890,  S.  89, 
^°]  Pflii^er,      Bemerkungen    zum    gegenwärtigen    Stande    der    8t {iro|jeratioü.    KJin. 
Monatsbl.  f.  Angenheilk.,  1897,  ^.  155. 
*M  z,  B.  Katzaurow. 
^'}  Gut^rin,  Traite  des  maladies  des  yenx.  Lyon   1769, 
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Kapsel,  ob  es  nun  in  lotrechter  oder,  wie  es  Knapp  u.  a.  versuchten,  in 
wagrechter  Richtung  geschieht,  bringt  das  Messer  aus  seiner  Bahn,  und 
es  entsteht  schon  dadurch  leicht  eine  Unregelmäßigkeit  der  Schnittlinie. 
Noch  störender  ist  es,  wenn  dabei  ein  Teil  des  Kammerwassers  abfließt 
und  die  Kammer  seicht  wird,  wodurch  dann  Schwierigkeiten  bei  der 
Kontrapunktion  entstehen,  die  auf  die  richtige  Form  der  Schnitte  von 
üblem  Einflüsse  sind.  Dazu  kommt  es  infolge  dieses  Umstandes  bei  der 
Kontrapunktion  leicht  zu  Verletzungen  der  Iris  und  weiterhin  dazu,  daß 
diese  nach  der  Kontrapunktion  beim  Vollenden  des  Schnittes  leicht  vors 
Messer  fällt.  Hatte  man  die  Absicht ,  mit  Iridektomie  zu  operieren  ^  so  fällt 
das  freilich  weniger  ins  Gewicht,  ja  Katzaurow,  der  angibt,  daß  das 
immer  geschieht ,  sieht  darin  einen  weiteren  Vorteil  des  Verfahrens.  Allein 
es  ist  doch  zu  bemerken,  daß  erstens  auf  diese  Weise  oft  eine  Irisaus- 
schneidung  gemacht  wird,  wo  man  die  Operation  mit  dem  gewöhnlichen 
Verfahren  des  Schnittes  sehr  gut  hätte  ohne  Irisausschnitt  beenden  können, 
und  zweitens ,  daß  das  so  erzeugte  Kolobom  häufig  nicht  jene  regehnäßige 
Gestalt  und  Lage  hat ,  wie  wenn  es  mit  Pinzette  und  Schere  angelegt  wird. 

Endlich  hat  hei  unruhigen  oder  empfindlichen  Kranken  das  Aus- 
schneiden der  Iris  mit  dem  hin-  und  hergehenden  Starjnesser  den  großen 
Nachteil,  daß  es  viel  länger  dauert  als  das  nur  einen  so  kurzen  Augen- 
blick dauernde  Ausschneiden  der  Iris  mit  Piuzette  und  Schere.  Das  Schneiden 
der  Iris  ist  aber  auch  bei  gut  kokainisierten  Kranken  schmerzhaft  nni, 
infolgedessen  sieht  man  die  Kranken  unter  den  früher  erwähnten  Um- 
ständen unruhig  werden,  pressen,  mit  dem  Auge  ausweichen,  was  alles 
die  Regelmäßigkeit  und  Glätte  des  Schnittes  recht  ungünstig  beeinflussen 
kann.  Man  kennt  ja  diese  Verhältnisse  von  jenen  Extraktionen  her,  wo 
wider  Willen  des  Operateurs  die  Iris  vor  die  Schneide  ftUt. 

Bei  verdickten,  zähen  Kapseln  ist  die  Eröfinung  überdies  zuweilen 
unmöglich  oder  ungenügend,  oder  es  dringt  zwar  das  Messer  ein,  kommt 
aber  nicht  wieder  hervor,  drängt  die  Linse  und  Iris  gegen  die  Hornhaut 
und  muß  zurückgezogen  werden,  wobei  dann  eben  leicht  das  Kammer- 
wasser etwas  abfließt.  Eine  stark  verdickte  Kapsel  kann  der  Messerspitze 
ausweichen,  und  es  kann  durch  beharrliche  Versuche,  sie  anzuspießen, 
hierbei  zur  Verschiebung  der  ganzen  Linse  kommen.  Es  kann  auch  die 
ganze  Linse  angespießt  und  in  die  vordere  Kammer  herausgehoben  werden 
(Pflüger). 

K napp  hält  das  Verfahren  daher  für  geradewegs  gegenangezeigt : 

1.  Bei  enger  Pupille. 

2.  Bei  flacher  vorderer  Kammer. 

H.  Bei  verdickter,  zäher  Vorderkapsel,  also  bei  überreifen,  geschrumpften 
und  entarteten  Staren. 
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Im  allpi^iueinen  lehnt  er  das  Vorfahren  als  Eri^atz  Hir  die  Eröffnung 
mit  dem  Zyslirom  ab,  ebenso  Wicherkiewicz. 
Für  erlaubt  hält  Knapp  das  Verlahreii: 

1.  Bei  mäßig  weiter  Pupille.  (Manche  halten  die  Erweiterung,  die 
das  Kokain  bewirkt,  ftir  ^enli^end,  so  Pf  1  liger,) 

2.  Bei  tiefer  vorderer  Kammer;  und 

8,  bei  dünner,  leicht  zerreiOlieher  Kapsel. 

Gay  et  verrichtet  die  Operation  folgendermaßen:  Das  Messer  v.Graetes 
wird  in  die  Hornhaut  gestoßen  und  sodann  mit  der  Spitze  bis  zur  Pupillen- 
mitte  geftihrt,  wo  diese  dann  ein  wenig  in  die  Kapsel  gesenkt  wird.  Dann 
wird  die  Spitze  durch  Senkung  des  (Triftes  nach  vorne  zurtlekg<^hol»en. 

Dadurch  wird  die  Kapset  eingerissen  oder  auch  ein  Lappen  empor- 
gehoben, der  auch  auf  dem  Messer  bleiben  kann.  Dann  erfolgt  die  Kontra- 
punktion und  die  Vollendung  des  Schnittes,  der  jede  biMielnge  der  tibi ichen 
Formen  haben  kann. 

Bei  verdickten  Kapseln  muß  der  Stich  am  Rande  der  Verdickung 
gemacht  werden,  die  sich  dann  im  ganzen  vom  Messer  emporheben  läßt, 
ja  oft  von  ihm  geradezu  abgetragen  wird.  Wenn  nicht,  so  kann  sie  nach 
dem  Staraustritte  hervorgezogen  werden. 

Die  Keratozystitomie  stellt  also  nach  ihm  ein  allgemein  anwendbares 
Verfahren  dar  Die  Kapselinstrumente  sind  nur  als  Noll>elielfe  bereit  zu 
halten,  sowie  die  Haken,  die  Schlinge  von  Snellen  u.  dgl. 

Katzaurow  tixiert  die  Augenlider  und  durch  diese  den  Augapfel 
mit  zwei  Fingern  in  der  linken  Hand,  macht  den  Einstich  mit  dem  Graefe- 
messer  wie  zur  modifizierten  Lincarextraktion  und  führt  das  Messer  bis 
zur  Pupillennütte ;  dann  senkt  er  die  Messerspitze  und  zerschneidet  die 
Kapsel  in  bogent^nniger  Linie.  Dann  erhebt  er  die  Messerspitze,  macht 
den  Ausstich  und  vollendet  durch  sägende  Bewegungen  den  Schnitt  im 
HoiTihaut-Lederhautborde.  l'nter  diesen  Umständen  fallt  die  Iris  immer 
vors  Messer  und  es  wird  ein  Stückchen  mit  ausgeschnitten.  Nach  Vollendung 
des  Schnittes  übt  er  einen  leichten  Druck  mit  dem  aufs  untere  Lid  auf- 
gelegten Finger  auf  den  Augapfel  aus  und  treibt  so  die  Linse  saujt  dem 
Irisstückehen  aus. 


Periphere  Kapsehpaltung, 

Den  bei  der  Spaltung  der  Kapsel  an  der  vorderen  Linsenfläche  ent- 

stehenden  Zipfeln  haften  folgende  Nachteile  an : 

L  Sie  können  in  die  Wunde,  gelangen  und  so  störend  auf  ihre  Heilung 
einwirken. 
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2.  Sie  verkleben  mit  der  hinteren  Kapsel  und  die  von  ihrem  Epithel 
ausgehenden  Wucherungen  erzeugen  Stränge,  die  die  hintere  Kapsel  falten 
und  so  Sehhindernisse  erzeugen. 

3.  Sie  verkleben  mit  den  Rändern  der  Pupille  oder  des  Koloboms, 
so  daß  also  „hintere  Synechien"  entstehen,  die  die  Form  und  Beweglich- 
keit der  Pupille  beeinträchtigen. 

Um  diesen  Nachteilen  der  unreinen  Pupille  durch  die  Lage  der  Kapsel- 
zipfel zu  entgehen,  hat  es  zuerst  Gayet  *)  versucht,  die  Extraktion  der 
Linse  durch  eine  äquatorielle  Öffnung  der  Kapsel  vorzunehmen,  indem  er 
nach  Hornhautschnitt  und  Iridektomie  auf  die  Mitte  der  Hornhaut  drückte 
und  so  die  Linse  mit  ihrem  Äquator  in  der  aufklaffenden  Wunde  zur 
Einstellung  brachte.   Dann   konnte  er  die  Kapsel  im  Äquator  punktieren. 

Quioc  *),  der  die  Priorität  dieses  Verfahrens  für  Gay  et  reklamierte, 
beschreibt  es  folgendermaßen.  Eine  breite  Iridektomie  ist  nötig.  Der  Operateur 
vertraut  die  Faßpinzette  dem  Gehilfen;  daraufnimmt  er  den  Löffel  in  die  linke 
Hand,  in  die  rechte  das  Schmalmesser.  Unterhalb  von  der  Homhautmitte 
übte  er  einen  Druck  auf  die  Hornhaut,  bis  der  Linsenrand  zwischen  den 
klaffenden  Wundrändem  sichtbar  wird. 

Dann  sticht  er  das  Messer  in  den  Äcjuator  und  trennt  ihn,  die  Schneide 
nach  oben,  in  der  ganzen  Ausdehnung  des  Schnittes.  Die  Klinge  bleibt 
inmier  in  einer  vertikalen  Ebene,  im  äußeren  Wundwinkel  steht  sie  dabei 
um  45^  gegen  den  wagrechten  Durchmesser  der  Linse  geneigt,  schließlich 
fast  wagrecht.  Quioc  meint,  daß  das  Verfahren  bei  Morgagni  sehen  Staren 
unbedingt  angewendet  werden  muß,  daß  es  bei  weichen  Staren  und  Kem- 
staren  mit  weicher  Rinde  ebensogut  wie  andere  Verfahren,  aber  unbrauchbar 
bei  reifen,  überreifen  und  Kapselstaren  sei. 

Gruening  8)  sah  sich  veranlaßt,  ausschließlich  die  Eröffnung  der  Kapsel 
in  der  Peripherie  bei  Morgagnischen  Staren  zu  empfehlen,  damit  sich  der 
verkleinerte  Kern  nicht  in  der  sich  bei  zentralerer  Kapselöffnung  an  der 
Hornhautvvunde  bildenden  Tasche  fange. 

Wirklich  systematisch  ausgebildet  und  auf  alle  Starformen  verallge- 
meinert hat  das  Verfahren   Knapp*),  ohne  seine  beiden  Vorgänger  zu 


')  Gay  et,  ModiAcation  16göre  dans  an  temps  de  rop^ration  de  la  cataracte.  6az. 
bebd.,  1873/Nr.  35. 

^)  (|aioc,  De  la  discision  p^riph^riqae  on  äquatoriale  avec  conservation  de  deiix 
crj'stalloides,  dans  l'extraction  linöaire  et  periph^rique  de  la  cataracte.  Thöse  de  Paris  1879. 

')  E.  Gruening,  Über  periphere  Kapseleröflnung  bei  der  Extraktion  Morgagni  scher 
Stare.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1878,  S.  469. 

*)  Knap]),  Über  |>eriphere  Kapselspaltang.  Sitzungsber.  d.  ophthalm.  Ges.  za  Heidel- 
berg, 1878,  S.  170  und  Arch.  f.  Angenheilk.,  VD,  S.  203.  —  Derselbe,  Bericht  über  ein 
6.  Hundert  Starextraktionen.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1879,  VIII,  S.  378.  —  Derselbe,  Bericht 
über  ein  3.  Hundert  Starextraktionen  ohne  Iridektomie.  Arch.  f.  Aagenheilk.,  1890,  XXII, 
S.  186. 
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kf^niien.  Er  hielt  thvrnn  auch  fest,  nachdem  er  die  Iridrktoiiiie 
hatte,  die  imui  bei  diesem  Verfahren  i\lr  unerHlßlieh  gehalten. 

Knapp  übte  einen  Druck  mit  der  Faßpinzette  auf  den  Augai»fel. 
um  die  Hornhautwunde  nach  der  Irisausschneidung  zum  Klaffen  zu  brii\i^en. 
Dann  spaltile  er  die  Kapsel  mit  einem  sehr  scharfen  Zystitoni  (Fig.  IHb^  Mid,) 
nahe  dem  oberen  Linsenrande,  den  Hornhaivtschnitt  entlang.  In  der  ersten 
Zeit  jj^ing  er  dnranf  mit  dem  Zystitom  ii^  die  vordere  Kammer  ein  nnd 
schlitzte  die  Kapsel  von  der  Pupillenmitte  vertikal  aufwärts  bis  in  den 
horizontalen  Schnitt  hinein,  *%  entstand  ein  T*tormiger  Schnitt.  Bald  gab 
er  aber  den  zweiten  Schnitt  als  Überttüssig  auf.  Statt  der  sicheltonnigen 
Zystitome,  deren  Schneiden  sich  schwer  gcntigend  scharf  machen  lassen, 
ließ  er  gerade  machen  und  die  Schneide  mit  dem  Schaft  einen  Winkel 
von  120— 1 00^*  bilden. 

Auch  mit  V.  Graefes  Fliete  und  Schmiilmesser  konnte  der  Kapsel- 
Bchnitt  ausgeführt  ^verden. 

Die  Kapsel  wunde  vereinigt  sich  in  gleicher  Weise  wie  die  Ilom* 
haiitwnnde  und  hlOt  sieh  als  eine  wiigrechte,  weißliche  Linie  in  manchen 
Fallen  bemerk*^.  Die  Starreste  hleil>en  im  Sacke  eingeschlossen,  wenk^n 
aber  in  gleicher  Weise,  wie  bei  vorne  ertiflnetcr  Kapsel,  wenn  auch  lang- 
samer tmd  unvollständig  aufgesogen. 

ßeizerseheinungen  von  seiten  der  Iris  fehlen  fast  gänzlich  und  es 
entstellen  keine  Anklebungeu  des  rupillarraudes  an  die  Kapseb  Diese 
klHrt  sich  in  manchen  Fällen  ganz  auf  und  wird  ganz  glatt;  meist  zeigt 
sie  eine  leichte,  parallel  vertikale  Runzelung. 

Als  Nachteil  des  Verfahrens  führt  Knapp  an.  daü  in  den  meisten 
Fällen  zur  Erziehmg  4ler  vollen  Sehschlirfe  nachträglich  eine  zentrale 
Kapselspaltnng  gemacht  werden  muß.  Allein  das  ist  auch  bei  jedem  anderen 
Verfahren  der  Fall,  besonders  heutzutage,  wo  sehr  unreife  Stare  auch 
operiert  werden. 

Ein  weiterer  Nachteil  besteht  darin,  daß  sich  Anklebungen  zwischen 
der  Kapsel  und  der  Hondiaut wunde  bilden  köimen,  entweder  in  den  Wund- 
ecken oder  in  der  5Iitte  oder  sogar  in  der  ganzen  Ausdehnung  der  Narl»e, 
die  Ka|»sel  runzelt  sieh  dann  stärker  und  muß  tliszindiert  werden.  In  der 
Mehrzahl  der  Fälle  bildet  sich  aber  solch  eine  Anklebung  nicht,  Sie  hat 
niemals  Protrusion,  zystoide  Beschaftenheit  der  Narbe  oder  Reizzustände 
zur  Folge. 

Fjidlieh  hat  Chisolm  ^)  den  Nachteil  hervorgehoben,  der  darin  besteht, 
daß  Blut  in   den    Kai)selsack    eindringt   und   dann   lange    nicht    resorbiert 


*)  ChiBolm^  Eepvrt  on  the  «ye  and  mr  iDÜrmerary.  ßjiltiraore  1879. 
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wird.  Chisolm  hat  mehrere  Male  Blut  in  der  Kapsel  gesehen,  wo  der 
Kranke  sonst  schon  hätte  entlassen  werden  können. 

Dem  gegenüber  stehen  folgende  Vorteile:  Vereinfachung  des  Ope- 
rations Verfahrens  überhaupt,  weniger  verletzende  Wirkung  des  Eingriffes, 
rasche  Verheilung  der  wagrechten  Kapselwunde,  die  den  Kapselsack  mit 
seinem  Inhalte  abschließt  und  so  das  staroperierte  Auge  unter  ähnliche 
Bedingungen  bringt,  wie  bei  einer  einfachen  Iridektomie.  Quellung  der 
Starreste  ist  vollständig  verhindert;  ebenso  alle  Reaktionsprozesse  durch 
Vemnreinigung  der  Wunde  und  Kammer  mit  Starresten. 

Die  periphere  Spaltung  gestattet  der  Linse  den  leichtesten  Austritt 
und  beugt  der  Gefahr,  daß  sich  Kapselzipfel  in  die  Wunde  legen,  voll- 
ständig vor. 

Auch  bei  verdickter  Kapsel  überreifer  Stare  macht  Knapp  die 
periphere  Kapselspaltung.  Der  Austritt  der  Linse  geht  ebenso  leicht  von- 
statten wie  sonst.  Es  wird  dann  nachträglich  über  die  Verdickung  ein 
horizontaler  und  darüber  ein  vertikaler  Schnitt  bis  in  den  horizontalen 
angelegt  und  die  verdickte  Kapsel  hinter  die  Iris  gedrückt. 

Bei  der  Operation  ohne  Irisausschneidung  geht  Knapp  so  vor,  daß 
er  eine  gerade,  am  Schafte  jedoch  geknickte  Kystitomnadel  mit  dem  Knie 
voraus  in  die  Kammer  einführt,  von  der  Pupille  aus  unter  den  oberen 
Irisabschnitt  bringt  und  dann  die  Kapsel  horizontal  einschneidet. 

Das  scheint  mir  allerdings  ein  recht  ver^vickeltes  Manöver  zu  sein, 
bei  dem  man  ganz  im  Dunkeln  arbeitet  und  üble  Zufälle  (Anspießen  der 
Iris,  Abreißung  der  Iris)  nicht  ausgeschlossen  sein  dürften. 

Entfernung  eines  Stückes  der  vorderen  Kapsel. 

Vm  die  Bildung  des  Xachstars  durch  Verbleiben  von  Kapselzipfeln 
im  Pupillarbereiche  und  die  dadurch  hervorgerufene  Bildung  von  narben- 
artigen Strängen  und  um  die  Einklemmung  von  Kapselzipfeln  in  die 
Wunde  zu  verhindern,  wandten  sich  die  Versuche  dahin,  ein  Stück  der 
vorderen  Kapsel  zu  entfernen.  Das  wurde  von  verschiedenen  Operateuren 
auch  früher  schon  durch  die  Art  der  Eröff'nung  mit  dem  Zystitom  ange- 
strebt und  ebenso  zog  man  gelegentlich  die  verdickte  Kapsel  nach  dem 
Staraustritte  aus  dem  Auge.  So  redete  schon  1870  Knapp*)  nicht  bloß 
einer  ausgiebigen  Eröffnung,  sondern  einer  völligen  Entfernung  der  Kapsel 
das  Wort.  Perrin  2)  baute  eine  Griffe  capsulaire,  die  aus  einer  am  Ende 
eines  Heftes  angebrachten  kleinen  ovalen,  mit  dicht  nebeneinander  stehenden 
Zähnen  besetzten  Scheibe  bestand,  die  beim  Aufsetzen  eine  quere  Schnitt- 


M  Knapi»,  Kemarks  on  some  practica!  points  concerning  cataract  extraction.  Transact. 
Americ.  ophthalm.  soc,  1870.  pag.  143—147. 

=)  Martin  ,  Clinique  ophtalm.  du  D.  de  Weck  er.   Ann.  d'ocul.,  1872,  LXVII,  pag.  100. 
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wunde  in  der  Kapsel  machte  und  beim  Zurückziehen  ein  breites  Stück 
dtjr  Kapsel  luitnelimen  sollte. 

Dann  erst  kamen  zur  Entfernung  der  Kapsel  Pinzetten  mehr  in 
Gebrauch.  So  benutzte  v.  Wecker  ^l  ein  Zystitom,  dnn  eine  gekriümnte 
oder  winklig  gebogene  Iridektoniiepinzette  war,  von  deren  Armen  j<*der 
am  Ende  an  der  konvexen  Seite  im  Niveau  ihrer  inneren  Zähne  mit  einem 
kleinen  dreieckigen,  schneidenden  Plättchen  versehen  war.  Ebenso  bediente 
sich  Louren(*oi)  einer  gekrümmten  Pinzette,  die  an  ihrer  konvexen 
Seite  mit  einigen  Häkchen  vergehen  ist. 

Allerdings  soll  schon,  wie  Nagel -)  angibt,  lange  vorher  eine  Anzahl 
Operateure,  so  er  selbst  auch,  derartige  Pinzetten  benützt  haben. 

Auch  Harpke^)  konstruierte  eine  Kapselpinzette ,  die  der  von 
v.  Graefes  ähnlich  war,  nur  daß  an  jedem  Ende  ein  kleiner  scharfer 
Haken  schräg  nach  vorne,  unten  und  innen  ging, 

Colsmann*)  moditizierte  die  Lieb  reich  sehe  Pinzette,  indem  er 
eie  mit  der  Schraube  von  Kulmt  versah,  zu  dem  Zwecke,  ein  möglichst 
großes  Stück  der  Kapsel  zu  entfernen. 

V.  Arlt'"*)  gibt  an,  daß  er  ein  Stück  der  nnverämlerten  Kapsel  mit 
der  Liebreichsehen  Pinzette  ausgezogen  hat.  Seine  Versuche  waren  jedoch 
zu  wenig  zahlreich. 

So  recht  in  Fluß  gebracht  wurde  die  Sache,  wie  schon  oben  erwähnt. 
durch  Förster*),  der  schon  seit  1H74  angefangen  hatte,  auch  nicht  ver- 
dickte Kapsehi  mit  der  Pinzette  zu  entfernen.  Er  benützte  autlinglieh  die 
Pinzette  von  Liebreich.  Dann  ließ  er  sich  selbst  eine  solche  mit  drei 
Zahnchen  an  jedem  Arme  uuichen.  Fürster  überzeugte  sieh,  daß  das 
entfernte  Kapselstück  oft  die  überraschende  Grüße  von  6 — 7  mtn  Durch- 
messer erreicht,  somit,  da  die  Gesamtaiisdehnung  der  Kapsel  nur  etwa 
9  mm  Durehnjesser  erreicht,  der  größte  Teil  der  vorderen  Kapsel  entfernt 
wird.  Das  Einheilen  von  Kapselzipfeln  kann  so  viel  seltener  vorkommen. 

Daß  das  entfernte  Stück  stets  w^eseutlich  größer  ist,  als  das  zwischen 
den  Zähnen  liegende,  deutet  nach  Förster  mit  Sicherheit  darauf  hin, 
daß  die  Kapsel  ge^en  den  Ät|Uatt>r  weniger  Widerstand  leistet,  was  sich 
daraas  erklärt,  daß  sie  in  der  Gegend  des  Pols  doppelt  so  dick  ist  als 
am  Äquator. 


^)  Louren^o  J  ose,  De  la  kvstitoTnie  et  ttn  nonvelle  pioc©  bvstitome.  Joarn*  d^ophialm,, 

»)  Nagel,  Jahrester,  t  1872.  S.  407. 

')  Harpke,   Neue   Kai>selpinzette.    Klin.  Monatsbl    f,   Au^enheilk.,  1872,   X,  S,  38. 

*)  Ctjlsmann,  Über  die  Entferoun^  eines  zusammen  hängen  den,  mugliehst  groüen 
Stückes  der  vorderen  Linseokapscl  usw.   Wiesbaden   1879. 

^)  V*  Ar  1 1,  Operation slebre,  8.  300. 

*)  Fürs<ter,  Lber  Ueife  des  i^tnr«,  kilnstliche  Reifung  desgelben,  Koreiyse,  Extraktion 
der  vorderen  KapseL  Arch.   f.  Augenbeük-,  1883,  XII»  Ö.  3. 
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Nach  Förster  sind  Kapselpinzetten  von  Wicherkiewicz  ^),  Knapp  *), 
Schweigger,  Terson  u.  a.  angegeben  worden. 

In  ganz  anderer  Weise  suchte  Birnbacher*)  die  vordere  Kapsel  zu  entfernen. 
Er  umschneidet  mit  einem  besonderen  Messercheu  ein  Stück  der  Kapsel,  um  so 
eine  möglichst  glatte  Umgrenzung  des  entfernten  Stückes  zu  erreichen.  Das  Messer  hat 
den  Stiel  und  die  Krümmung  einer  krummen  Lanze,  die  eigentliche  Klinge  aber  ist 
etwas  länger  und  zungenförmig  schmal  mit  vorderer,  abgerundeter,  sehr  scharfer  Schneide. 
Nach  der  Irisausschneidung  führt  er  es  längs  des  inneren  Kolobomrandes,  die  abge- 
rundete Schneide  zwischen  Iris  und  Linse  schiebend,  ohne  merklichen  Druck  auf  diese 
zu  üben,  bis  ein  wenig  unter  den  unteren  Pupillarrand ,  dann  nimmt  er  bei  zartester 
Anlegung  an  die  vordere  Linsenfläche  eine  Vierteldrehung  in  der  Fläche  vor  bis  zum 
äußeren  Kolobomrande  und  zieht  es  sodann  heraus.  So  wird  ein  beliebig  großes  Kapsel- 
stück gekappt  und  danach  mit  der  Pinzette  herausgezogen.  Die  Gefahr,  die  Linse  zu 
luxieren,  sei  geringer  als  bei  anderen  Zystitomen. 

Glaskarperrhexis. 

Um  die  Verklebung  der  Kapselzipfel  mit  der  hinteren  Kapsel,  die 
zu  Trübungen  im  Pupillarbereiche  führt,  und  überhaupt  die  Bildung  des 
Nachstars  zu  verhindern,  ist  von  manchen  Operateuren  die  zu  diesem  Zwecke 
von  Hasner*)  empfohlene  und  geübte  Durchtrennung  der  hinteren  Kapsel 
nach  der  Austreibung  des  Stares  verrichtet  worden.  Dieses  Verfahren  wurde 
zuerst  von  Richter*^),  Adam  Smith,  dann  von  Rivaud-Landrau  •) 
gegen  hintere  Kapselstare,  dann  gegen  den  Collapsus  corneae  nach  der 
Extraktion  venvendet,  da  man  diesen  für  ein  ungünstiges  Vorkommnis 
hielt.  Es  hat  sich  nie  einer  größeren  Verbreitung  erfreut,  offenbar  da  man 
die  Verletzung  des  Glasköqiers  bei  noch  offener  Hornhautwunde  und  den 
möglicherweise  folgenden  Glaskörpervorfall  fürchtete. 

Durch  den  vordringenden  Glaskörper  werden  die  Kapselzipfel  nach 
der  Peripherie  verdrängt,  die  Pupille  wird  sofort  er^veitert  und  schwarz. 
Die  Kammer  füllt  sich  mit  Glaskörperflüssigkeit  und  die  Hornhaut  erhält 
ihre  normale  Wölbung,  so  daß  sich  die  Wundränder  genau  aneinander 
legen.  Auch  soll  die  Aufsaugung  der  Starreste  rascher  und  vollkommener 
erfolgen.  Das  Verfahren  soll  der  nachträglichen  Diszission  der  hinteren 
Kapsel  entschieden  überlegen  sein. 


M  Wicherkiewicz,  Über  das  geeignetste  Verfahren  der  Kapseleröffhong  behufs 
Starentfernung.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1889,  XXVII,  S.  169. 

*)  Knapp,  Die  Behandlung  der  Kapsel  während  und  nach  der  Staroperation.  Ver- 
handlungen des  X.  Internat.  Kongr.  zu  Berlin,  1891. 

^)  Birnbacher,  Ein  neues  Verfahren  der  Kapselentfernung  bei  Staroperationen. 
Zentralbl.  f.  prakt.  Augenheilk.,  1894,  S.  70. 

*)  Hasner,  Prager  med.  Wochenschr.,  1864.  —  Derselbe,  Klin.  Vorträge.  Prag  1865, 
III,  S.  305.  —  Derselbe.  Über  die  Starextraktion.  Prager  Vierteljahrsschrift  f.  praktische 
Heilkunde,  1871,  110.  S.  73—80. 

*)  Kichter,  Wundarzneikunst,  III,  S.  356. 

")  Rivaud-Landrau,  Ann.  d'ocul,  XIX,  S.  54. 

Csermak,  Die  angenärztliohen  Operationen.  2.  Anfl.  II.  32 
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V.  Stelhvags  Einwand,  daß  man  die  Gröüc  des  kiinstlich  herv'or- 
gerufeneii  Glasköqjer Vorfalls  nicht  ganz  in  der  Hand  habe,  ist  jeii^^n falls 
berechtigt  \  zweifellos  wird  die  ganze  Verwundung  tiefer  und  großer  und 
eingedrungene  Keime  ti Tiden  den  Weg  'mm  Ulaskörper  eröffnet» 

Bei  sdnvoren  Infektionen  mag  das  iiamerhiii  schon  gleichgültig  ^lein ; 
bei  jenen  leichteren  Fällen,  w^o  es  bloli  zu  mäßiger  adh^isiver  Iritis  oder 
Iridokyklitk  kommt,  könnte  es  aber  wohl  einen  Unterselned  machen,  ob 
die  hintere  Kapsel  und  die  Hyaloidea  unversehrt  sind  oder  ob  das  [nnere 
des  GIaskör|)ers  durch  eine  Lücke  dieser  Häutchcn  zugänglich  ge* 
macht  ist. 

Hasner  bcgntigte  sich  mit  einem  zentralen  Stich  in  die  Kapsel  und 
Hyaloidea,  den  er  mit  der  Spitze  einer  Starnadel  ausführte.  .Viidere  Ope- 
rateure (Deloncle^),  Rheindorf^)^  Könige)  enlftneten  den  Ulaskilrper 
ausgiebiger  mit  scharfen  Irtshäkchen  oder  Flieten  von  unten  nacJi  oben, 
wodurch  verhindert  wird,  daß  sich  die  i'Vrtnung  rasch  wieder  sehlielit  und 
so  die  Wirkung  miiglieherwcise  in  kurzer  Zeit  vcrloi'cn  geht. 

Der  Eingritf  wird  nach  Entfernung  des  Lidhalters  vorgenommen. 
Entsteht  Glasköiperv^orfall,  so  wäre  er  mit  der  Schere  zu  kappen, 

Hasjier  besehreibt  den  Voi*gang  folgendermaßen.  Der  Gehilfe  zieht 
das  eine,  der  Operateur  das  andere  Lid  ab.  Der  Operateur  faßt  eine  Siar- 
nadcl^  führt  sie  in  die  Kammer  bis  in  den  Pupillarbereich.  Hieraufwendet 
er  die  Spitze  des  Instrumentes  gegen  die  tcliertormige  Orube  und  macht 
in  ihrer  Mitte  einen  Einstielu  Die  Nadel  wird  sofort  in  der  Richtung  des 
Sehlätenwinkels  aus  dem  Auge  gezogen.  Meist  tritt  sofort  nach  der  Ent- 
fernung der  Nadel  ein  Trfijjfehen  Glaskörper  durch  die  kleine  Wunde  der 
HiuterkapseU  die  Tapille  erweitert  sieh  in  geringem  Grade,  wird  tief- 
schwarz.  Bald  füllt  sich  auch  die  \orderkammcr  mit  Vitrina,  die  früher 
schlaffe  Hornhaut  glättet  und  wölbt  sich.  Läßt  man  das  Auge  länger  orten, 
so  sickert  die  Vitrina  auch  durch  die  Hornhautw^unde.  Kin  drüekeuder 
Verband  darf  niciit  angelegt  werden. 

Schweigger*)  gibt  jedoch  an,  daii  in  vielen  Fällen  später  keine 
Spur  des  Glaskc'irperstiehs  zu  finden  f;ei  und  daß  sich  die  Hoffnung,  tlie 
Zahl  der  Nachstare  dadurch  zu  vermindern,  niclit  erfüllt  habe. 

[Es  stimmt  damit  auch  meine  Beobachtung  iiberein,  daß  Kortikalis- 
reste  der  Aufsaugung  viel  schwerer  zuganglich  sind,  wenn  Glaskörper  in 


*)  Deloncle,  De  l'üpr-ration  de  la  eataracte.  Noureau  procedt^.  Paris  1880. 

■)  Rhelndorf,  Beobachtani^en  über  Glaskürperrbexis  bei  Skieralex traktion.  1881» 
LeipÄig-Heidelbf^rgj. 

")  Künig,  DiscisiüE  de  h  cristaUuide  posterieore  dans  fop^ratton  de  la  cataracte. 
Paris  1898.  Sop-dophthsilm.  dp  P^irts.  11,  98. 

*)  Seh  weigR^tT,  Über  t^tar-  und  Nadistaroprationen.  Arcb,  f.  Anjrenheilk.»  1886, 
Bd.  XVU,  2,  8.  125. 
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die  Vorderkammer   eingedrungen  ist ,   und  zwar  sowohl  bei  alten  Indivi- 
duen, als  auch  nach  Extraktion  einer  weichen  Katarakt  bei  Kindern.] 

Entbmdiing  der  Linse. 

Das  Wichtigste  für  einen  bequemen,  anstandslosen  Verlauf  der  Star- 
entbindung ist,  wie  schon  mehrfach  hervorgehoben,  eine  entsprechend 
große  Wunde.  Deshalb  ging  die  Starentbindung  bei  der  alten  Lappen- 
exträktion  so  leicht  vor  sich,  deshalb  begegnete  man  bei  allen  „Linear- 
extraktionen", wenn  es  sich  um  harte  Stare  handelte,  so  häufig  Schwierig- 
keiten und  mußte  zu  Zugwerkzeugen  oder  wenigstens  zu  sehr  energischen 
Schiebe-  und  Druckmanövern  greifen. 

Der  Star  kann  nämlich,  im  allgemeinen  gesprochen,  aus  dem  Innern 
des  Augapfels  auf  zwei  Weisen  entfernt  werden;  entweder  er  wird  bloß 
herausgedrückt  (Austreibung,  Expulsio  cataractae)  oder  er  wird 
herausgezogen  (Ausziehung,  Extractio  cataractae  im  engeren  Sinne). 

Die  für  die  Austreibung  des  Stars  zur  Verfügung  stehenden 
Kräfte  sind: 

1.  Die  sogenannten  natürlichen  Triebkräfte,  d.  h.  der  nach 
Eröffnung  der  Kammer  ertibrigende  Glaskörperdruck,  der  übrigens  durch 
den  Muskeldruck  und  den  Liddruck  (also  äußere,  aber  „natürliche"  Druck- 
kräfte) gesteigert  werden  kann. 

2.  Künstliche  Druckkräfte,  die  vom  Operateur  mit  seinen  Fingern 
(unmittelbar  oder  durch  die  zwischenliegenden  Lider)  oder  mit  Instru- 
menten ausgeübt  werden,  also  alles  äußere  Druckkräfte. 

Alle  äußeren  Druckkräfte,  sowohl  die  sogenannten  natürlichen  als 
die  künstlichen,  bringen  neben  einer  allgemeinen  Steigerung  des  Glas- 
körperdruckes auch  durch  örtliche  Deformationen  Wirkungen  hervor,  die 
sich  an  der  Wunde  durch  Erweiterung  und  Klaffung  ihrer  Ränder, 
an  der  Einwirkungsstelle  durch  Bildung  schiefer  Flächen  und  dadurch 
gegebenen  Falles  Entstehung  tangential  wirkender  Komponenten  des  Binnen- 
druckes, die  wiederum  zur  Fortbewegung  der  in  ihrem  Bereiche  liegenden 
Linse  sehr  wirksam  sein  können,  und  endlich  bei  Verschiebung  ihres 
Angriffspunktes  als  Schubkräfte  geltend  machen. 

Die  zur  Austreibung  des  Stares  benutzten  Manöver  sind  dement- 
sprechend entweder  bloße  Druckmanöver,  oder  Schiebemanöver 
oder  Zusammensetzungen  dieser  beiden,  wie  sich  aus  der  nun  fol- 
genden kurzen  Darstellung  der  gebräuchlichsten  Austreibungshandgriffe 
ergibt. 

Die  Herausbeförderung  des  Stars  durch  Zug  (Extraktion  im 
engeren  Sinne  des  Wortes)  erfolgt  mit  Pinzetten,  Haken,  Löffeln  oder 
Schlingen.    Diese   Verfahren    sind    als   selbständige    heutzutage    mit  Aus- 
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nähme  der  Falle  von  HaiitsJtaren  und  g'cwisser  Fälle  von  Vollinsenstarcn 
verlassen,  da  sie  unter  narnuilen  N'erhultnisi^en  unnötig  sind  und  stets 
etwas  mehr  Verletzendes  und  die  A??('pHk  des  Operation!?verlaufes  Geföbr- 
dendes  haben.  Sie  konnnen  jedoch  unter  luunnalen  A'erhilltnisKen  in  Betracht, 
besonders  ^vo  alle  Drnekeinwirknntcen  wegen  Olaskörperaüstritteö  oder 
hoher  Gefahr  eines  solehen  verinieden  werden  mllssen,  oder  wo  es  sich  um 
die  Entfernung  weicher  Starmassen  handelt. 

Von  jenen  Fallen,  wo  derartige  Instrumente  angewendet  werden 
mtiesen,  wird  in  den  folgenden  Abschnitten  an  vertichiedenen  Stellen  die 
Rede  sein,  weshalb  hier  darauf  verwiesen  wird. 


Da  viel  brachte,  wenn  die  Kapsel  zerschnitten  war,  die  kleine  Spatel 
zwisclicn  die  Linse  und  die  Iris,  um  den  Star  durcliwegs  los  zn  nmehen. 
Dann  ließ  er  die  aufgehobene  Hornhaut  fallen  und  entband  die  Linse  in 
folgender  Weise,  Er  driickte  mit  zwei  Fingern  (vgl.  IL  Bd.,  Fig.  44,  S.  315) 
sanft  mit  dem  unteren  Lide  auf  den  Bulbus,  unterhalb  der  Hornhaut  wunde. 
Man  sah  nun,  wie  sich  die  Pupille  nach  und  nach  öffnete ,  der  Rand  der 
Linse  zum  Vorschein  kam,  sie  selbst  aber  in  die  vordere  Augenkarnmer  und 
von  da  heraus  durch  die  Wunde  über  die  Backe  schlüpfte. 

In  ähnlicher  Weise  machten  es  alle  Operateure  seit  Da  viel.  In 
vielen  Fällen  erwies  sich  jede  Nachhilfe  als  unnötig,  indem  die  Linse 
schon  heim  bloüen  Krheben  des  BUckes  austrat.  Alle  Operateure  gingen 
bei  dem  Akte  der  Starentbindung  möglichst  langsam  und  schonend  vor, 
um  einen  Vorfall  des  Glaskörpers  zu  vermeiden.  Die  Hilfen,  die  man  zur 
Befiirderung  des  Staraustrittes  anwandte,  waren  erstens  ein  gelinder  Druck 
mit  dem  unteren  Lid  auf  den  unteren  Teil  des  Augapfels,  dann  ein  sanfter 
Gegendruck  ol>en,  mit  dem  oberen  Lid.  Dieser  Druck  unten  und  oben 
wurde  späterhin  auch  mit  Instrumenten  (Löffeln,  Spateln)  ausgeübt.  War 
die  Linse  mit  ihrem  unteren  Rande  über  den  Pupillarrand  in  die  Vorder- 
kammer  getreten  und  zögerte  dann,  so  half  man  mit  einem  unter  ihren 
Kam!  vorgeschobenen  Löttelehen  nach.  Als  die  Extraktion  nach  oben  tibi  ich 
wurde,  war  man  zur  Nachhilfe  mit  änüerem  Druck,  sei  es  mit  den  Lidern, 
sei  CS  mit  Instrumenten,  in  allen  Fallen  genötigt,  da  der  Htaraustritt  nach 
oben  naturgemäß  nicht  so  leicht  erfolgt  wie  nach  unten. 

Das  von  v.  Arlt  schon  seit  184B  geübte  und  1855  beschriebene 
Verfahren  des  Ausstreifens  mit  den  Lidern^}  bestand  darin,  daß  der  Ope- 
rateur  den  Zeigetinger  der  einen  Hand  an  das  untere,  den  Daumen  der 
anderen  an  das  oljcre  Lid  anlegte,  so  dali  er  durch  >'orschieben  des  freien 
Lidrandes  gegen  die  Wunde  die  Linse  gleichsam  heranastreifen^  aber  damit 


■ 


V)  V.  Arlt,  Operationslehre,  8.272. 
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auch  sogleich  nachlassen  konnte,  sobald  die  Linse  mit  ihrem  größten 
Durchmesser  die  Öffnung  passierte. 

Dieses  Verfahren  ist  nichts  anderes  als  das  mit  Löffel  und  Spatel, 
wie  ich  es  anwende;  es  ist  zweifellos  mechanisch  das  schonendste,  aber 
wegen  der  Berührung  der  Wundflächen  mit  den  Lidrändern  aus  Gründen 
der  Aseptik  zu  verwerfen. 

V.  Graefes  modifizierte  Linearextraktion  brachte  eine  vollständige 
Änderung  des  Austreibungsvorganges  der  Linse.  Die  periphere,  sklerale 
Lage  der  Wunde,  ihre  lineare  Form  und  Enge,  endlich  die  Ausschneidung 
der  Iris  brachten  ein  mehr  schlüpfendes  Austreten  der  Linse  mit  sich,  das 
jedoch  infolge  des  geringen  Klaflxingsvermögens  und  der  Kürze  der  Wunde 
wesentlich  schwerer  erfolgte  als  der  so  leicht  ablaufende  Austritt  bei  der 
Lappenextraktion.  Deshalb  mußte  v.  Graefe  zunächst  bei  ungefähr  zwei 
Dritteilen  der  Stare  Zugwerkzeuge  beibehalten,  wie  es  bei  den  schon  früher 
geübten  Linearextraktionen  bei  allen  kernhaltigen  Staren  notwendig  ge- 
wesen war. 

Er  verwendete,  wo  kein  Zugwerkzeug  nötig  war,  zunächst  das  so- 
genannte Schlittenmanöver.  Dieses  bestand  in  folgendem^): 

Er  nahm  einen  breiten  LöflFel  mit  mäßig  gewölbtem  Blatt  und  drückte 
dessen  Rücken,  entsprechend  der  Wundmitte  und  hart  an  dieser  der  Sklera 
sanft  an,  so  daß  die  Wunde  zum  Klaffen  gebracht  wurde.  Hierbei 
schieben  sich  Rindenmassen  hervor  und  der  Scheitel  des  Kernrandes  stellt 
sich  ein.  Nun  ließ  er  den  Löflelrücken  auf  der  Sklera  entlang  gleiten,  und 
zwar  unter  Einhaltung  desselben  Druckes  seit^värts  nach  den  Wundwinkeln 
hin,  dann  aber  von  der  Wunde  zurückziehend  nach  oben,  wobei  er  den 
Druck  vorsichtig  verstärkte.  Entwickelte  sich  der  Durchmesser  des 
Kerns  während  dieser  Bewegung,  so  ließ  er  mit  dem  Druck  mehr  und 
mehr  nach  und  beendete  allenfalls  die  Entbindung  durch  Anlegen  des 
Löflfelendes  an  den  bereits  hervorgetretenen  Rand. 

Dieses  Manöver  konnte  er  bei  seiner  ersten  Schnittform  nur  bei 
Staren  mit  einer  reichlichen  Schichte  weicher  Rinde  (d.  h.  bei  verhältnis- 
mäßig kleinen  Starkernen)  mit  Erfolg  anwenden.  Er  war  bei  härteren 
(d.  h.  größeren)  Starkemen,  für  die  der  Schnitt  zu  enge  war,  zur  An- 
wendung von  Haken  genötigt. 

Bei  diesem  Manöver  war  eine  weite  Eröffnung  der  Kapsel  bis  zum 
Äquator  der  Linse  mit  dem  Instrumente  nötig  und  die  Ausschneidung  des 
vorliegenden  Iristeils  unbedingte  Voraussetzung. 

Schon  bald  änderte  v.  Graefe  jedoch  das  Verfahren  ab,  um  auch 
bei  harten  Kernen  gewöhnlich  des  Hakens  zum  Herausziehen  entraten  zu 

*)  V.  Graefe,  Über  modifizierte  Linearextraktion.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1865,  XI,  3, 
S.  29  ff. 
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küüiieiL^)    Duzu  war  vor  MÜeni  eine  recht  ausgiebige  Kapseleröffmnig  bis 
zum  diesseitigen  Äquator  iiütig. 

Es  wurde  nun  beim  Ansatz  des  Lötfels  auf  die  Sklera  mit  der  Fixier- 
pinzette ein  den  Umständen  proportionierter,  aber  doch  im  ganzen  ziemlich 
dreister  Zug  imch  unten  ausgeübt,  durch  dessen  Einfluß  sich  bereits  die 
EinsteUung  des  Lini^enaquators  aul»ahnte.  Unter  Fortsetzung  dieses  Zuges 
(der  zu  einer  Ahflachuiig  der  Hornhaut  und  dadurch  zu  einer  knchten 
Hebung  der  kornealen  WundUpjie  fuhrt)  schritt  er  dann  zu  den  beschrie- 
beneu seitlieh  gleitenden  Bewegungen,  wiüireud  deren  der  Lbtti^l  l»ei 
härteren  (rt  h.  größeren)  Starkenien  einen  etwas  intensiveren  Druck  als 
sonst  auf  die  sklerak*  Wundlefzc  ausühen  mußte.  So  wie  die  Linse  gut 
vorrückte,  hell  er  mit  dem  Zuge  der  Tinzette  nach  unten  nach,  um  am 
Ende  der  Entlnndung  sogar  den  Bulbus  aufwärts  zu  führen. 

Üaljei  gibt  v.  Graefe  schon  an,  daß,  wenn  zu  Ende  der  Entlündung 
die  untere  Rinde  drohte,  sieli  vom  Kerne  abzulösen,  oder  wenn  der  Kern 
bei  geringem  Augendnieke  nur  in  Haltepunkten  statt  gleichmäßig  schlüpfeinl 
vorrücke,  man  die  konvexe  Fläche  des  Löfi'els  auf  die  Hornhautmitte  flach 
auflegen   und   dann    sanft   aufwärts   streichen    solle    (Schiebemanover). 

Aber  schon  ein  Jahr  später  hatte  v.  Graefe  das  Scblittenmanäver, 
das  ein  reines  Drnckmanöver  darstellt,  ganz  fallen  gelassen,  um  zu  einem 
Schiebemanöver  überzugehen. ") 

Während  v.  Graefe  bis  dahin  noch  einen  gewissen  Spielraum  für 
die  Zuginstnimente  einräumen  mußte,  gab  er  nun  das  Sclilittenmanöver 
auf,  weil  dabei  ein  zu  großer  Anteil  der  Kraft  lediglich  als  Steigeruag 
des  intraokularen  Druckes,  ohne  direkte  Beziehung  zur  Austrittsliahn  des 
Stars  einzugehen,  wirkt,  und  benutzte  ein  Veriahren,  das  alle  Zuginstru- 
mente unnötig  machte.  Allerdings  war  v.  Graefe  inzwischen  zu  einer 
weniger  steilen  Messerführung  übergegangen ,  indem  eine  Lappenhöhe  von 
VV"  und  auch  für  die  harten  Stare  eine  größere  Wundlänge  zugestanden 
wurde. 

Diese  neue  Art  der  Linsenentbindnng  ist  im  wesentlichen  die  Rück- 
kehr zu  jenen  älteren  Vedahren ,  wie  v.  Graefe  selbst  zugibt"),  die  auch 
bei  der  Eappenextraktion  schon  verwendet  wurden  waren. 

Der  Augapfel  wird  1 — Ib*'*  nasenwärts  vom  untersten  Hornhaut- 
punkt fixiert,  dann  ein  Kautschuklöft'el  mit  der  konvexen  Seite  auf  den 
untersten  Hornhaut rand  gelegt,  mit  seiner  Achse  so  gedreht,  daß  die  Löffel- 
höhlung  halb   nach   oben    sieht   und    nunmehr   sanft  gegen  den  untersten 

^)  V.  Graefe,  NachträgUcbe  Bemerk  nagen  über  cü©  modifizierte  Linearextraktion. 
Arch.  t  OpMhaJm.,  1866,  XII,  1,  S.  17L 

*)  V,  Graefe,  Notiz  über  die  Linsetientbindung  bei  der  iiiüdnizierteD  Lineafex- 
traküüo  asw.  Areh.  f.  Oplitlutlm,,  1867,  XUl,  2,  S.  54t)  C 

')  a.  a.U,  Ö.  553  nnd  554. 
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Horahautbezirk  gestemmt.  In  dieser  Stellung  und  unter  Einhaltung  des 
Druckes  wird  mit  dem  Löffel  eine  kurze,  längs  der  Hornhautbasis  auf- 
wärts schiebende  Bewegung  von  etwa  V2'"  Exkursion  gemacht,  während 
deren  sofort  der  obere  Starrand  in  die  spontan  aufklaffende  Wunde  vorrückt. 

Hiernach  drückte  er  mit  demselben  Teil  des  Löffels  anfänglich  fest 
gegen  das  Zentrum  des  Augapfels,  dann  aber,  je  mehr  sich  der  Star  ent- 
wickelte, in  einer  immer  stärker  aufwärts  steigenden  Richtung,  bis  endlich 
der  Löffel  beinahe  in  tangentialer  Richtung  an  der  Hornhautoberfläche  auf- 
wärts rückt,  wobei  er  den  Star  sozusagen  vor  sich  her-  und  zur  Wunde 
hinausschiebt. 

Es  wurde  also  der  Star  zunächst  durch  den  Druck  auf  seinen  unteren 
Rand  gestürzt  und  so  gezwungen ,  sich  Raum  in  der  aufklaffenden  Wunde 
zu  suchen  und  danach  weiter  geschoben.  Nur  erforderte  die  stark  periphere 
Lage  der  Wunde  und  das  Fehlen  der  Iris  keine  bedeutende  Stürzung, 
weshalb  v.  Graefe  den  Löffeldruck  auf  die  hintere  Wundlippe,  den  er  an- 
fangs noch  angewendet  hatte,  als  überflüssig  aufgab,  um  die  Fixation 
selbst  übernehmen  zu  können. 

In  der  beschriebenen  Weise  wird  von  vielen  Operateuren  auch  heute 
noch  vorgegangen ,  obwohl  der  periphere  Linearschnitt  allgemein  verlassen 
ist.  Die  weniger  periphere  Lage  der  Wunde  macht  aber  an  sich  schon  das 
leichte  Niederdrücken  des  hinteren  Wundrandes  wünschenswert,  und  noch 
mehr,  wenn  mit  Schonung  der  Iris  operiert  wird,  weil  dann  die  Linse 
stärker  gestürzt  w^erden  muß.  Wird  sie  bloß  von  unten  flach  hinausge- 
schoben, so  treibt  sie  die  Iris  mit  vor  sich  her,  während  bei  dem  aus 
Druck  und  Schub  kombinierten  Sturzmanöver  mit  zwei  Spateln  die  Iris 
auch  bei  der  Extraktion  nach  oben  nicht  in  die  Wunde  getrieben  wird, 
sondern  infolge  des  Niederdrückens  der  hinteren  Wundlippe  vom  Linsen- 
äquator abgleitet,  ehe  er  sich  in  der  Wunde  einstellt.  (Vgl.  die  genaue  Ite- 
schreibung  II.  Bd.,  S.  397  ft'.)  Auch  kann  sich  bei  etwas  mehr  zentraler  Lage 
der  inneren  Wundöffnung  der  Linsenrand  leicht  hinter  der  inneren,  peripheren 
Wundlippe  anstemmen,  wenn  die  Linse  bloß  nach  oben  geschoben  wird. 
Schon  V.  Graefe  gibt  bei  seinen  Auseinandersetzungen  über  sein  letztes 
Austreibungsverfahren  an,  daß  es  bei  der  Lappenextraktion  (und  heutzutage 
werden  doch  eigentlich  nur  mehr  solche  verrichtet)  „in  der  Tat  rätlich  ist, 
den  peripheren  Homhautrand  herabzudrücken,  weil  sonst  der  periphere 
Linsenrand  gegen  denselben  sich  anstemmt  und  die  Iris  quetschen  kann". 

So  erscheint  denn  dieses  Niederdrücken  der  peripheren  Wundlippe 
bei  der  Lappenextraktion  als  ein  sehr  nützliches  Hilfsmittel,  ja  v.  Stell- 
wag ^)  hat  es  bei  dem  Drittelbogenschnitt  für  gewöhnlich  allein  angewandt 

M  V.  Stell  wag,  Neue  Abhandlungen  aus  dem  Gesamtgebiete  der  praktischen  Augen- 
heilkunde. Wien  1886,  S.  284. 
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und  uur  im  Fülle,  als  sieh  die  so  aktivierten  Triebkräfte  als  uozulänt^lieh 
erwiesen,  eine  zweite  Spatel  am  unteren  Hornliautrande  angele^. 

Eine  Fixation  des  Augapfels  ist  bei  diesem  Akte  überhaupt  unnötig, 
wenn  man  es  nicht  mit  einem  Kranken  zu  tun  hat,  der  die  Stellung  and 
Bewegung  seiner  Augen  gar  nicht  in  seiner  Gewult  hat. 

Sehr  großes  Gewicht  ist  auf  eine  gh?iehuüiüige  Einstellung  des  Kern- 
randes in  die  Wunde  zu  legen,  da  bei  Verschiebungen  und  ungleicher  Ein- 
stellung nach  der  Seite  leicht  Schwierigkeiten  in  der  Austreibung  entstehen 
künnen,  die  zu  stärkerem  Druck  und  dadurch  zur  Sprengung  der  Hyaloidea 
und  Zonnla  führen.  Allerdings  sind  solche  Schwierigkeiten  bei  den  großen 
Schnitten,  wie  sie  jetzt  verrichtet  werden^  weitaus  seltener.  Bemerkt  man  eine 
leichte  Verschiebung  des  Kerns  nach  irgend  einer  Seite^  so  liiüt  sich  die  Lage 
gewöhnlich  leicht  durch  sanften  Druck  mit  der  Spatel  auf  den  entsprechenden 
Lederhautabschnitt  richtigstellen.  Gelingt  das  nicht,  dann  kann  durch 
Eingehen  mit  feinen,  spitzen  Irishäkchen,  das  man  in  den  Kern  einschlägt, 
die  Korrektur  vollzogen  werden. 

Ein  Hindernis  für  den  Austritt  des  Stars  kann  bilden: 

1.  Ein  zu  kurzer  Schnitt  Das  kommt  beim  llalbliogeoschnitt  im 
Saume  der  Hornhaut  nicht  in  Betracht.  Beim  Drittelbogensehnitt  ktinnte  es 
vorkommen,  wenn  der  Ein-  und  Ausstich  zu  hoeli  gelegt  wurden  oder  die 
Messerschneide  zu  flach  gehalten  wurde,  so  daß  die  innere  Wunde  zu 
kurz  austieh  Korrektur  erfolgt  mit  der  Schere. 

2.  Die  Iris,  durch  eine  zu  rigide  Pupille.  In  solchem  Fülle  müßte 
iridektomiert  werden,  wie  dies  schon  Da  viel  tat.  Bloße  Sphinkterektonn'e 
führt  noch  leichter  als  Iridektomie  zur  Einklemmung  der  Iris  in  die  Wunde, 
daher  ist  die  Iridektomie  vor/uziehen.  Bei  Extraktionen  nach  unten  gentlgt 
jedoch  eine  radiäre,  vertikale  Iridotomie  des  oberen  Pupillarrandes,  die 
man  von  unten  her  mit  Weckers  Scherenpinzette  leicht  verrichtet. 

S.  Ungenügende  oder  mangelnde  Eröffnung  derKapseL  Hat 
man  sieh  überzeugt,  daß  nicht  eine  zu  kurze  Hornhautwunde  oder  eine 
rigide  Pupille  oder  eine  Verschiebung  der  Linse  die  Ursache  ist,  daß  die 
Linse  nicht  austreten  will,  dann  Hegt  das  Hindernis  an  der  Linsenkapsel. 

Eine  Nichteröttnung  kann  einem  bei  Benützung  konzentrierter  elek- 
trisclier  Beleuchtung  %vohl  kaum  entgehen. 

Ungenügende  Eröiinung  hat  ihren  Grund  entweder  in  Verdickung 
der  Kapsel  oder  in  mangelhafter  Spannung  bei  Kollaps  des  Bulbus  (der 
Hornhaut). 

4,  Verschiebung  der  Linse. 

Wie  diesem  Zustande  zu  begegnen  sei,  ist  schon  besprochen  worden 
(IL  Bd.,  S.  416). 
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Wundsäaberung. 

Dazu  gehören  alle  jene  Maßnahmen,  die  die  richtige  Lagerang  der 
Teile,  die  Entfernung  von  Starresten  und  Blutgerinnseln  bezwecken. 

Sie  werden  teils  durch  äußere  Hilfen  (Druck-  und  Schiebemanöver), 
teils  durch  Eingehen  mit  Werkzeugen  (Löfieln,  Spateln,  Pinzetten), 
teils  endlich  durch  Abwischen  und  Abspülen  der  Wunde,  auch  durch 
Ausspülen  der  Kammern  vorgenommen. 

Zu  ihnen  gehört  also: 

1.  Entfernung  der  Starreste  und  Blutgerinnsel  aus  den  Kammern  und 
der  Wunde. 

2.  Rücklagerung  oder  Entfernung  uvealer,  in  die  Wunde  einge- 
klemmter Teile,  dann  der  Kapsel,  auch  Abtragung  des  vorgetretenen  Glas- 
körpers. 

3.  Zusammenpassung  der  Wundränder. 

Zu  1.  Die  Starreste  und  allfällige  Blutgerinnsel  können  mit  Instru- 
menten aus  der  Kammer  geholt  oder  durch  Streich-  und  Drackman(»ver 
entfernt  werden.  Schon  seit  alter  Zeit  bestanden  diese  beiden  Verfahren 
nebeneinander. 

Was  das  Eingehen  mit  Löffeln  anlangt,  so  war  man  in  der  älteren 
Zeit  meist  sehr  vorsichtig,  ja  ängstlich  damit,  indem  man  dem  häufigen 
Eingehen  mit  Instrumenten  überhaupt  Reizung,  Entzündung  und  Zerstörang 
des  Auges  zuschrieb.  So  urteilten  Wenzel  d.  J.  i),  Himly*),  Beer^), 
M.  de  Wenzel*),  Benedict  s),  Mackenzie*)  u.  a.  Demgegenüber  scheuten 
sich  einzelne  nicht,  in  ausgiebiger  Weise  von  diesem  Verfahren  Gebrauch 
zu  machen,  so  Janin  7),  Jungs«)  u.  a. 

Es  ist  nicht  zu  leugnen ,  daß  die  Scheu  der  Mehrzahl  der  Operateure 
in  der  vorantiseptischen  Zeit  ihre  guten  Gründe  hatte  und  daß  die  Beol)- 
achtung,  daß  dem  häufigen  Eingehen  mit  Instrumenten  oft  schwere  Ent- 
zündungen folgten,  richtig  war,  wenn  man  auch  damals  die  richtige  Er- 
klärung  dafür  nicht  besaß.    Waren   doch   die   Instrumente    damals   nach 


0  Wenzel  d.  J.,  Abhandlung  vom  Star.  Nürnberg  1788,  S.  81. 

')  K.  II  i  m  1  y ,  Die  Krankheiten  und  MiBbildangen  des  menschlichen  Auges  und 
deren  Heilung.  Berlin  1843,  II.  Teil,  S.  280. 

')  Beer,  Praktische  Beobachtungen  über  den  grauen  Star  und  die  Krankheiten  der 
Hornhaut.  Wien  1791,  S.  165. 

*)  M.  de  Wenzel,  Manuel  de  l'oculiste.  Paris  1808,  I,  pag.  125. 

^)  Benedict,  Handbuch  der  praktischen  AugenheUkunde.  Leipzig  1824,  IV,  S.  281. 

')  Mackenzie,  Practical  Treatise  on  the  diseases  of  the  eye.  London  1854.  4.  Edition, 
pag.  800. 

^)  Jan  in.  Anatomische,  physiologische  und  physikalische  Abhandlungen  und  Beob- 
achtungen über  das  Auge.  Ins  Deutsche  übersetzt.  Berlin  1788,  S.  252. 

^  Jungs,  Methode,  den  grauen  Star  auszuziehen  und  zu  heilen.  Marburg  1891, 
S.  90  und  S.  94. 
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unseren  Begriffen  unrein  und  e«  wurde  so  die  Gefahr  einer  Infektion  ganz 
bedeutend  erlnlljt. 

Wie  steht  non  diene  Fraj^e  heute?  Die  Mehrzahl  der  Operateure  ver- 
meidet auch  heute  m  vie[  als  mö^lieh.  die  Starreste  mit  iTistniinenten  aus 
der  Kamnier  zu  holen.  Andere  freilieh  stehen  auf  dem  Standpunkte,  daß 
es  gar  keine  Bedenken  halie,  desintizierte  Instrumente  in  die  Kaniiiier 
einzuführen,  so  z.  B.  Schwei^ger*  V) 

Daß  sterile  Instrumente  un^^cfährlieh  sind,  ist  unhedinirt  riehtig;  allein 
die  Frage  ist  nur,  oh  unsere  sieher  sterilisierten  fnstriitneute  auch  bis  zu 
dem  Augenblicke,  wo  sie  in  die  Kannner  eingeführt  werden,  ßicher 
steril  erhalten  werden  können.  E*^  ist  das  für  aHe  Fälle  kaum  niii^lirh. 
Schon  das  Anstreifen  an  der  Bindehautoherfläclie  kann  das  Instrument 
intizieren.  HerUeksiehti|?en  wir  nun  noch,  daß  das  Abscheuern  der  die 
Gewebe  deckenden  Endothelsehiehte  an  der  hinteren  Iforuhauitläehe  und 
vorderen  Irisfliiehe  sie  der  Infektion  zu^iin^Lrlieher  macht,  daß  ferner  *las 
häutige  Eingehen  nnt  Instrumenten  das  Himnngelangen  von  Flüssigkeit 
auB  dem  Bindehautsaeke  liegünstigt,  so  müssen  wir  gestehen,  daß  es  tUr 
die  Erhaltnng  des  aseptisehen  Zustandes  da:^  giinstigsto  ist,  w^nn  wir  so 
wenig  als  möglich  niit  Werkzeugen  in  die  Kammer  eingehen  müssen, 
besonders,  wenn  die  Linse  bereits  ausgetrieben  ist  und  der  Glaskörper  so 
einer  Infektion  viel  zugänglicher  gemacht  ist.  Es  kann  ja  das  Eingehen 
mit  den  Instrumenten  natürlich  nicht  ganz  vennieden  werden.  Es  muß 
das  die  Kannner  errirtnende  Instrument,  das  Kapselinstrument,  eventuell 
die  Irispinzette  und  -spatel  eingeftihrt  werden;  aber  was  man  ohne  Ein- 
führung von  w^eiteren  Instrumenten  erreichen  kann,  das  sollte  so  verrichtet 
werden.  Zudem  ist  das  oft  wiederholte  Eingehen  mit  den  Löffein  bis  in 
die  Pupille,  um  Reste  zu  holen,  wo  beim  Herausziehen  die  hintere  Honi- 
hauttiäche  jedesmal  sozusagen  abgeschabt  wird.,  entschieden  beleidigender 
als  die  Einführung  der  früher  genannten  Instrumente, 

Am  liesten  erscheint  mir  also  das  Verfahren  des  Ausstreifens  der 
Reste  mit  der  Spatel  oder  dem  liVftel  oder  Pagenstechers  CTlassehieber, 
wobei  allenfalls  die  periphere  Wundlippe  mit  einem  Lötlel  etwas  nieder- 
gedrückt werden  kann.  Ebenso  kann  der  mit  dem  Kautschuküngerling 
bcwatincte  Finger  dazu  benützt  werden,  wie  es  früher  (s.  IJ,Bd.,  S,  399) 
geschildert  wurde. 

Zu  verwerfen  ist  jedoch  das  alte,  noch  vielfach  geübte  Ycrtahren 
des  Ausstreiiens  mit  dem  Lide.  Hierbei  werden  die  Wundrandcr  mit  dem 
geßilirlichsten  Teile,  dem  immer  kcimhaltigen,  nie  sicher  steril  zu  machenden 
Lidrande,  geradezu  eingerieben. 

^ )  S  t  h  w  e  i  g  g  e  r ,  über  Krtt araktoperation,  Beriebt  ober  den  1.  Internat.  Ophtl)almolog«n> 
koogreß  zu  HeidelU^rg  11^,  ^^.  150. 
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Dimraer^)  hat,  nm  das  Lid  zum  Ansstreifen  benutzen  zu  können 
und  doch  zu  vermeiden,  daß  damit  die  Wunde  selbst  massiert  wird,  folgen- 
des Verfahren  angegeben.  Während  die  ganze  obere  Hälfte  der  Hornhaut, 
also  auch  die  Wunde  durch  das  obere  Lid  gedeckt  wird,  werden  mit  dem 
unteren  Lide  die  bekannten  reibenden  und  schiebenden  Bewegungen  ge- 
macht. Das  obere  Lid  wird  mit  dem  Daumen  der  linken  Hand  in  der 
richtigen  Stellung  erhalten,  indem  dieser  Finger  sogar  einen  leichten  Druck 
auf  den  oberen  Teil  der  Hornhaut  mit  dem  Lide  ausübt.  So  ist  die  Wunde 
gegen  die  Berührung  mit  dem  Lidrande  ganz  geschützt  und  die  Iris  fUUt 
nicht  vor.  Es  gelingt,  die  Reste  unter  das  obere  Lid  zu  schieben,  von  wo 
sie  mit  einem  Tupfer  leicht  herausgewischt  werden  können.  Sind  Linsen- 
teile, besonders  im  oberen  Kapselsackc,  so  nicht  herauszubekommen,  dann 
werden  sie  mit  einem  frisch  ausgekochten  DaviellöflFel  geholt. 

Ausspülung  der  Kammer, 

Die  Ausspülung  der  Kammer  ist  ein  altes  Verfahren.  Schon 
St.  Yves  2)  entfernte  bei  Hypopyen  nach  Spaltung  der  Hornhaut  den  Eiter 
durch  Ausspülung  der  Kammer.  Zur  Ausschwemmung  von  Starresten  scheint 
dieses  Verfahren  erst  viel  später,  im  letzten  Drittel  des  XVIH.  Jahrhunderts, 
und  zwar  zuerst  von  Guerin*)  und  Sommer*)  verwendet  worden  zu 
sein,  wie  Magnus  angibt.^) 

Der  Zweck,  den  man  mit  der  Auswaschung  der  Kammer  im  XVHL 
und  zu  Anfang  des  XIX.  Jahrhunderts  verband,  war  dreifach.  Erstens 
HerausschaflFen  entzündlicher  Erzeugnisse,  zweitens  Entfernung  von  Star- 
resten und  drittens  Wiederherstellung  der  Homhautwölbung,  wenn  sie  nach 
der  Extraktion  zusammengesunken  war. 

Während  sich  nun  die  Ausspülung  bei  Hypopyon  nie  besonderen  Anklangs 
erfreute  und  die  zur  Wiederherstellung  der  Homhautwölbung,  eine  ganz 
überflüssige  Sache,  bloß  Eigentum  ihres  Erfinders  Maunoir«)  geblieben 
zu  sein  scheint,  erfreute  sich  die  Ausspülung  der  Starreste  zu  dieser  Zeit 
eines  gewissen  Rufes.  Bald  aber  waren  ihr  teils  erbitterte  Gegner  erstanden, 
teils   wurde   sie   von    den    hervorragendsten    Augenoperateuren    ganz    mit 


*)  Dimmer,   Beiträge  zur  Starextraktion.  Zeitschr.  f.  Aagenheilk.,  1901,  VI,  S.  93. 

^)  St.  Yves,  Tractat  von  den  Krankheiten  der  Aagen.  Aas  dem  Franz.  y.  Mischel. 
Berlin  1730,  S.21G,  §  VI. 

')  Guerin,  Versuch  über  die  Augenkrankheiten  usw.  Aus  dem  Franz.  Frankfurt  und 
Leipzig  1773. 

*)  Sommer,  Von  dem  Nutzen  der  Einspritzungen  in  das  Auge,  um  die  dunkeln 
Körper  herauszuschaffen.  Leipzig  1779,  S.  204. 

*)  Magnus,  Zur  historischen  Kenntnis  der  Vorderkammerauswaschungen.  Arch.  f. 
Ophthalm.,  1888,  XXXIV,  2,  S.  167. 

•)  Maunoir,  Bibl.  univers.,  1829,  Oktober. 
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Stillschweigen  ilberganf!:en   und  so  sehen  wir  sie  schließlich  gänzlich  außer 
Gebrauch  kommen. 

Zu  ihren  damaligen  Anhängern  zählte  außer  dem  fahrenden  Heil- 
künstler Casaamata*)  unter  anderen  wirklichen  Ärzten  insbet^ondere  For- 
lenxe-),  der  das  Verfahren  dnreh  Vervollkommnung  des  Injektionsinstm- 
mcntes  zu  verbesijiern  suchte,  und  Arnemann.  *) 

Beer*),  Richter"),  M.  de  Wenzel"),  Benedict^,  Pauli«), 
Himly^)  verwarfen  es  entschieden. 

Man  benutzte  zur  Einspritzung  reines  oder  mit  anderen  Stoffen  ver- 
setztes Wasser,  l^nter  diesen  war  insbesondere  der  Weingeist  beliebt. 
Forlenze  schrieb  reines  Wasser  von  der  Temperattir  des  Blutes  vor. 

Als  Instrument  wurde  irgend  eine  gewöhnliche  Spritze  verwendet. 
Erst  Forlenze  vervollkommnete  die  Spritze,  indem  er  sie  mit  einer 
Graduieriing  versah,  da  er  von  der  Ansicht  ausging,  man  dürfe  nur  so- 
viel Flüssigkeit  einspritzen,  als  die  Vorder-  und  Ilinlerkammer  zu  fassen 
vermöchten,  und  ihr  einen  flachen  Ansatz  gab,  der  eine  abgerundete  Spitze 
haben  sollte. 

Ohne  jedes  Instrument  ging  Maunoir  vor,  indem  er  den  Bindehaut- 
eack  mit  lauwarmem  Wasser  füllte  und  dann  den  Hornhautlappen  vor- 
sichtig lüftete.  Das  Wasser  floß  dann  in  die  Kammer. 

Das  Verfahren  fiel  schließlieh  aus  den  früher  genannten  Oriinden 
derart  der  Verge^ij^enheit  anheim,  daß  es  im  letzten  Drittel  de^  XIX.  Jahr- 
hunderts von  einigen  Operateuren  neu  erfunden  werden  konnte. 

Als  solche  sind  zu  nennen  Heymann  i*),  Ynouye  ^'),  Mc.  Keo  wn  i*). 


*)  Fell  er.  De  methodis  snffasfonem  ocolaram  cnrandi  a  Casaainata  et  Simone  cxUtis. 
Lipsiae  11S2,  (jag.  15, 

')  Forlpnztj,  3.  Observatuin  sur  une  eataraete  doot  le  centre  etatt  opaque  et  solid<* 
et  la  cfrconference  lii|nide  et  transparente.  Actes  de  la  Soc,  de  M»^decine,  Chir.  «t  Pbftnti. 
stabile  k  BruseUt-s.  T.  I,  2,  pag.  11.  BmseUes  1799, 

'>  Arnemanu»  System  der  Chirurgie.  GnttingeD  1801,  2,    S.  172. 

*)  Beer,  Pmktisehe  Beobachtungen  über  den  graaen  Star  und  die  Kranklieiten  der 
Hornbaat  Wien  1791. 

* )  Richter.    A n f :i n prs^riind e   der   Wund a mii e vk uu st .   F ran  k en thal  1 790 ,  III ,  S »  360. 

")  M.  de  WeüÄol.    Manuel  de  lOcuüste.  Paris  1808,  TU,  i>ag,  101. 

')  Benedict,    Haiidlmeh  der  prakt-  Augenheilkunde.  Leipzig  1824.  IV,  S.  231. 

*)  Paoli.    Über    den  ^raupn  Star  und  die  Verkrümmungen,    Stuttgart  1838^  S.  137. 

*)  HiinlVf  Die  Krankheiten  und  Mißbildungen  dess  Auges  und  deren  Heilung.  Berlin 
1843,  2.  Teil,  S.  280. 

**)  Hey  raaun,  über  Ki^cb^alzetnspritzungen  bei  Blutung  nach  Irldektomie.  Sitrangs- 
bericht  der  D]jhthalm.  Ges.  zu  Heidelberg,  18tj4.  Klin.  Mt»natsbL  f,  Aogenheilk.,  1061,  IT, 
S.  365, 

'M  Ynnuye,   Privataugerik ünik.  Ber.   Über  das  Jahr  1884,  Tokio  1885. 

*^|  Me.  Kenwn.  Tlw  tteatmeut  of  immature  cataract.  Address  to  the  opbthalmological 
Sectbn  of  tht?  Brit.  Med.  Ässoc.  Beliu.st  1884.  —  Derselbe,  The  inje«txoii  openttion  for 
cularact.  Meeting  uf  the  ophthulm.  süc.  of  Great  Britain  and  ineland,  1685,  15.  Oct. 
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Panas^),  Vacher^)  und  Wicherkiewicz«),  die  alle  unabhängig  von- 
einander darauf  kamen. 

In  Frankreich  fand  es  nun  sofort  und  auch  späterhin  viele  Anhänger, 
so  V.  Wecker*),  Grandclement '^),  Terson«),  Gayet^),  Chibret»), 
[Lagrange  und  Aubaret®)]  u.a.,  während  man  sich  in  Deutschland 
mehr  zurückhaltend  verhielt.  Bloß  Uhle^®)  und  Hoffm an n'^)  haben  Mit- 
teilungen darüber  veröffentlicht. 

Auch  anderwärts  wurde  das  Verfahren  von  manchen  Operateuren 
geübt,  geprüft  und  zum  Teil  anerkannt,  zum  Teil  verworfen,  wie  die 
Mitteilungen  vonSchiess-Gemuseus"),  Röthlisberger'^),  Secondi"), 


*)  Panas,  Du  choix  du  meilleur  proc^dö  d'extraction  de  la  cataracto.  Arch.  d'oph- 
talm.,  1885,  V,  Note  pag.  289.  —  Derselbe,  Les  derniers  progr^  r^alisös  dans  rop^ration 
de  la  cataracte.  Gaz.  des  höpit.,  1886,  Nr.  30,  Janvier,  pag.  20.  —  Derselbe,  Nouvelle 
seringe  pour  le  lavage  intraoculaire.  Arch.  d'ophtalm.,  1886,  VI,  pag.  471.  —  Derselbe, 
Operation  de  la  cataracte  par  extraction  avec  lavage  de  la  chambre  anterieure.  Ann.  d'ocul., 
1888,  pag.  478.  —  Panas  hat  angeblich  schon  seit  1874  oder  1878  Ausspülungen  der 
Kammer  zur  Entfernung  von  Blutergüssen  gemacht  (vgl.  v.  Wecker,  Annales  d'ocul.,  1886, 
XCV,  pag.  128—129,  Anm.).  Seine  antiseptischen  Irrigationen  machte  er  seit  1884  und 
behauptete ,  der  erste  gewesen  zu  sein ,  der  sie  zu  diesem  Zwecke  systematisch  ange- 
wendet hat. 

^)  V  ach  er.  Du  bijodure  de  mercure  combin^  au  jodure  de  potassium  com  me  pause- 
ment  antiseptique  en  Chirurgie  ocalaire.  Gaz.  hebdom.  de  med.  et  chir.,  4.  Sept.  1885,  pag.  583. 

—  Derselbe,  Du  lavage  de  la  chambre  anterieure.  Soc.  fran^.  d'ophtalm.  Bull,  et  M^m., 
1887,  pag.  117. 

')  Wicherkiew icz.  Über  ein  neues  Verfahren,  unreife  Stare  zu  operieren.  Klin. 
Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1885,  XXIII,  S.  478.  —  Derselbe,  Sur  Tirrigation  des  chambres 
de  l'oeil  pour  l'extraction  de  la  cataracte.  Soc.  fran^.  d'ophtalm.  Bull,  et  M^m.,  1886,  pag.  207. 

—  Derselbe,  Einige  Bemerkungen  über  die  Augenkammerauswaschungen  und  Demon- 
stration eines  verbesserten  Spülapparates.  Bericht  des  Internat.  Ophthalmologen-Kongresses  zu 
Heidelberg  1888,  S.  529. 

*)  L.  V.  Wecker,  Injections  et  pansements  k  l'^serine  et  antisepsie  oculaire.  Ann. 
d'ocul.  1886,  XCV,  pag.  125  und  Bull,  et  Mem.  de  la  soc.  frauQ.  d'ophtalm.,  1886, 
pag.  227. 

^)  Grandcl^ment,  Indications  des  lavages  intraoculaires  apr^s  l'extraction  de  la 
cataracte.  Ann.  d'ocul.,  1887,  XCVII,  pag.  73. 

•)  Terson,  Du  lavage  intraoculaire  apr^s  l'extraction  de  la  cataracte.  Ann.  d'ocul., 
1887,  XCVII,  pag.  304.  —  Derselbe,  Du  lavage  intraoculaire  apres  l'extraction  de  la  cata- 
racte. Toulouse  1887. 

^  Gay  et,  zit.  bei  Landolt,  a.  a.  0. 

^)  Chibret,  Nouveau  proc^6  de  nettoyage  des  masses  corticales  apres  1' Operation 
de  la  cataracte.  Soc.  d'ophtalm.  de  Paris,  S^ance  du  5.  f^vrier  1895  (Ann.  d'ocul.,  CXIII, 
pag.  120). 

*)  Lagrange  et  Aubaret,  Du  lavage  intraoculaire  dans  l'op^ration  de  la  cataracte. 
Arch.  d'ophtalm.,  1905,  XXV,  pag.  73. 

**')  IJhle,  Modifikation  der  Undine  von  Wicherkiewicz.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augen- 
heilkunde, 1886,  S.  384. 

^^)  Ho  ff  mann,  Instrument  zum  Ausspülen  der  vorderen  Augenkammer  mit  anti- 
septischer Flüssigkeit.  Ber.  über  d.  19.  Versammlung  der  ophthalmolog.  Gesellsch.  zu  Heidel- 
berg, 1887  (Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1887,  S.  208). 

**)  Scbiess-Gemuseus  und  Mellinger,  Jubiläumsbericht  der  Augenheilanstalt 
in  Basel.  &isel  1889. 

*')  Röthlisberger,  Über  die  Ausspülungen  der  vorderen  Augenkammer  bei  der  Star- 
extraktion. Inaug.-Diss.  Basel.  Bern  1893. 

^*)  Secondi,  zit.  v.  Landolt  a.  a.  0. 
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Lee»),  Anuilar^),  Zancarol«),  Chodin*),  Knappt'),   Bull*0.   l'flil^er^), 
[KosteiritBch**),  Mc.  Keown»)]  u,  a.  erweisen. 

Wie  in  alter  Zeit  verfolge  ratio  yersehiedene  Zwecke  mit  der  Aas- 
spülun^  der  Kaiiinieni  und  bediente  sich  dementsprechend  auch  verschie- 
dener Spüldüssij^keiten, 

Der  Zweck  war  entweder  ein  rein  antiseptischerT  indem  man  die 
in  die  Kammer  und  Wunde  gelangten  Keime  abtöten  wollte  (Vacher. 
Tanas,  Köm  er,  zum  Teil  auch  Wicherkiewicz)  oder  ein  mecha- 
nischer, indem  es  sich  um  die  rasche  und  gründHche  HerausbetVirderung 
von  Blut  (Heymann,  Panas),  von  Starresten,  zunUchst  bei  unreifen  und 
unvollständigen  Staren,  Zonular-,  Wundstiiren  (Mc.  Keown,  Wicher- 
kiewicz), dann  aber  überhaupt  auch  bei  reifen  Staren,  um  die  Bildung 
des  NachtBtars  zu  beschränken  und  so  Nachoperationen  zu  ersparen,  han- 
dehe  (Ynouye,  Wicherkiewicz,  Uhle,  Schiess-Gemuseus,  Hoff- 
mann, Grandclement,  Terson,  Gayet,  Chodin,  Lee,  Knapp,  Hey- 
mann, Pflüger). 

Von  V.  Wecker  endlich  wurde  die  Ausspülung  hauptsächlich  zur 
Entfaltung  der  Iris,  indem  sieh  die  Pupille  durch  die  mechanische  Wirkung 
der  Injektion  zusammenzieht,  und  dadurch  zur  Adaptation  der  Wundränder 
bentitzt.  Die  Verengerung  der  Pupille  sicherte  er  durch  einen  ^/«prozentigen 
Zusatz  von  Eserin.  Nur  nebenher  sollte  die  bloß  in  sehr  mäßiger  Menge 
ausgeführte  Injektion  zur  Entfernung  der  Starreste  dienen. 

Es  bat  sich  nun  sowobl  durch  die  klinischen  Erfuhrungen  als  durch 
experiuientelle  Untersuchungen  (Krasowgky*")  herausgestellt,  daß  direkte 
antiseptische  Zw^ecke  durch  die  Ausspülungen  nicht  erreicht  werden  können, 

^)  Lee,  ihi  tbe  extraetion  of  tlie  soft  eatoract  by  injectioTL  Brit.  Med.  Joum.,  1887, 
pag.  103,  —  Derselbe,  Tbe  extractfon  nf  soft  cataract  bv  intracapsulnr  irrigtitiou,  Brit 
Med,  Jouni..  1889,  pag.  7ü6. 

*)  Äquihir,  Ber  des  Kunpresses  f.  med.  Wissenscb.  in  Barcclotin,  1888,  pag.  7. 

*)  Zancart>l,  De  la  tnethnde  asepti<iu<j  dans  la  chirorgie  ocalaire.  Atio.  d'ocal^ 
1887  T.  XCVir,  pag,  303, 

*)  Chüilin,  Sür  le.s  Ja  vages  de  la  ebarabre  anterienrö  dans  rop^ratioB  de  In  eati- 
racte.  Bev.  gi'i'ü.  d'opbtalm.  1887,  jiag.  35. 

^\  Knapp,  Übfr  Stari*xtrakti<Jti  nbne  Iridektomie.  Ber.  über  den  pemd.  7,  intemat. 
(Jphthalmolog.'Kongr.  zu  Heidelberj^,  1882,  S,  163.  —  Derselbe,  Berirht  aber  100  iStar- 
extraklionea  ubne  Indekliiiiiie.  Arch.  f.  lu^enheilk.,  1888,  XIX,  Ö.  1.  —  Derselbe»  Öeracbt 
über  ein  2.  Hundert  ^tarextrakticmen  obne  Iridektumie.  Arcb.  f.  Anjjrenheilk.,  1889,  XX,  S»  35L 
—  Derselbe,  Bericht  über  ein  3.  Hundert  Starextraktiunen  ohne  Iridektumie.  Arcb.  f. 
Aagwnheilk.,  1890,  XXII,  8>  186,   -    Ders^elbe,  zit.  bei  Land  oll,  a.  a.  0,  S.15, 

*)  Bull,  Ätedmiin,  Beport  an  36  ciises  of  simple  extraction  of  catarftcte  without 
iridectomy.  New  Yurk  Med.  Joaro.,  1887,  pag.  293. 

')  PflUger,  Benierkmigen  £um  gegen wiirt igen  Stande  der Starop^ration.  KB n, Monatsbl. 
f.  Aiigenheilk.  1892,  8.  155. 

^}  Kostenitsch,  Znr  Spälang  der  Vtjrderkaiiimer  nach  Kataraktextraktion,  Wöühho 
med.  JouniaL,  JSejitember  1904,  (Kef.  .lahreiiber.   f.  Ophthidni.,   1904,  Ö.  378.) 

")  Killen,    Behandlung    unreifer  Stare    Brit.  med   .T.rurnal,  lyOO,  Dezemb^^r. 
^°)  Krasüwsky,    Der    KinflnB  der  Spübmuen    der    Vnrüerkammer  auf  peaetrierendo 
infizierte  Wunden  des  vurdereo  Abschnittes  des  Auges.  lü.-Diss.,  Petersburg  1898, 
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was  schon  v.  Wecker  gegenüber  Panas  1886  behauptet  hat.  Die  Dauer 
der  Einwirkung  ist  hierzu  jedenfalls  zu  kurz.  Die  Anwendung  antiseptischer 
Flüssigkeiten  in  der  entsprechenden  Konzentration  und  Menge,  daß  eine 
bakterientötende  Wirkung  eintreten  könnte,  ist  überdies  für  den  Bestand 
der  Durchsichtigkeit  der  Hornhaut  durch  Schädigung  ihres  Endothels  ge- 
filhrlich,  ja  geradezu  damit  unvereinbar. 

Die  Untersuchungen  von  Nuel  und  CorniP)  zumal  und  Mellinger*), 
nach  denen  insbesondere  die  Hg-Salze  schädlich  sind,  sind  in  dieser 
Richtung  hervorzuheben,  die  die  klinischen  Beobachtungen  von  Wicher- 
kiew icz  (Karbolsäure),  Knapp,  V.  Wecker  (Sublimat),  Grandclement 
(Hg-Bijodid)  u.  a.  bestätigten  und  erklärten. 

[Eine  Ausnahme  bildet  vielleicht  das  Argentum  colloidale  (Kollargol) ,  das  schon 
von  Schanz*)  empfohlen  wurde  und  das  auch  ich  seit  mehreren  Monaten,  in  1 — Vj"/oi^^r 
Lösung  frisch  bereitet,  zum  Ausspülen  der  Vorderkammer  bei  Infektion  nach  Traumen 
verwende.  Obwohl  meine  bisherigen  klinischen  Erfahningen  sehr  zufriedenstellend  sind, 
werden  doch  erst  weitere  experimentelle  Untersuchungen,  wie  sie  schon  an  meiner  Klinik 
begonnen  wurden,  über  die  bakterizide  Wirkung  der  Vorderkammerspülungen  mit  Kollargol 
Aufschluß  geben.] 

So  ist  nur  die  mechanische  Wirkung  der  Auswaschungen  als  aus- 
nUtzbar  übrig  geblieben,  wiewohl  sich  doch  gerade  deshalb  nicht  eine  in- 
direkte anti-  oder  aseptische  Wirkung  ganz  in  Abrede  stellen  läßt.  Denn 
eine  möglichst  gründliche  Reinigung  der  Kammer  und  Wunde  von  Star- 
resten und  Blutgerinnscln  beseitigt  eben  totes  Materiale,  das  eine  sehr  be- 
liebte Ansiedelungsstätte  eingedrungener  Keime  bildet,  eine  Ansicht,  die 
auch  Chibret  ausspricht.  Wenn  also  die  Ausspülung  imstande  ist,  diese 
toten  Bestandteile  gründlicher  zu  entfernen  als  die  gewöhnlichen  Druck- 
und  Schiebemanöver,  dann  muß  sie  neben  der  reineren  Pupille  und  der 
weniger  häufigen  Entwicklung  von  Nachstar,  die  ihr  nachgerühmt  wird, 
auch  auf  den  aseptischen  Verlauf  der  Wundheilung  einen  gewissen  günstigen 
Einfluß  haben,  vorausgesetzt  natürlich,  daß  mit  sterilem  Instrument  und 
steriler  Flüssigkeit  gearbeitet  wird.  Gerade  aber  in  dieser  Richtung  scheint 
die  größte  Schwierigkeit  des  Verfahrens  zu  bestehen. 

Röthlisb erger,  der  die  Erfahrungen  mitteilte,  die  an  der  Basler 
Augenklinik  mit  den  Ausspülungen  von  Schiess-Gemuseus  an  238  Fällen 
von  Extraktion   gemacht  wurden,    stellte   aus   den   früheren  Gründen   die 


^)  Nnel  et  Cornil,  De  T endotb^liam  de  la  chambre  anterieure  de  Toeil,  partica- 
lierement  de  eelui  de  la  cornöe.  Arch.  d'ophtalm.,  1890,  X,  pag.  319.  —  Dieselben,  De 
quelques  troubles  corneens  cons^cutifs  k  Textraction  de  la  cataracte.  Congr^s  de  la  soc.  fran^. 
d'ophtalm.  Paris,  Mai  1892. 

')  Mellinger,  Experimentelle  Untersachangen  über  die  Entstehong  der  in  letzter 
Zeit  bekannt  gewordenen  Trübungen  der  Hornhaut  nach  Starextraktion.  Arch.  f.  Ophtbalm., 
1891,  XXXVII,  4,  S.  159.    —  Derselbe  in  der  angegebenen  Arbeit  von  Röthlisberger. 

')  Schanz,  Zur  Anwendung  des  Kollargols  bei  Augenkrankheiten.  Zeitschr.  f. 
Augenheilk.,  1906,  XVI,  Ergänzungsbeft,  S.  61. 
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Sätze  auf,  daß  die  Ausspülung  nur  zum  Zwecke  der  meclianischen  Reini- 
gung des  Pupiliargebieteä  und  alleufitlLs  mv  Reposition  der  Iris,  dagegen 
niemals  zu  Zwecken  der  Antiseptik  angewendet  werden  sollen  und  daß  sie 
das  rascheste  und  mildeste  Verfahren  darstellen,  um  zurückgebliebene 
Rindeuret^te  aus  dem  Auge  zu  entfernen. 

Als  Sptilfliissigkeiten  wurden  die  verschiedensten  Lösungen  an- 
gew^endet;  so  Kochsalzlösung  (06 — 0^7%  »Sattler,  Wicherkiewiez, 
Hey  mann),  l^-4Voige  Borsäureiösung  (Wicherkiewicz,  Ynouye, 
Panas,  Hehiess-Gemuseus,  Chodin,  Uhle,  Sattler,  Pflüger,  Knapp, 
V.  Wecker,  Hoffmann,  die  beiden  letzten  mit  0'2o — O'öVo  Eserinzusatz) ; 
SublimatltSsung  (1:101)00  Bull,  Knapp,  1  :  20,000  Wicherkiewicz); 
Queeksilberjodid  (1  :  20.000  mit  2%  Alkoholzusatz  Panas,  Kna[ip);  Qneck- 
ßilberbijodid  mit  Jodkali  (1  :  12.000  V  acher);  Quecksilbercyanat  (0*05  :  1000 
mit  7'ONaCl,  Chibret);  Jodtrichlorid  (1  r  1000— 40O0  i*fltiger);  ferner 
auch  destilliertes  Wasser  (Vachcr,  Terson,  Gay  et,  Grandelement, 
Me,  Keown,  Wicherkiewicz,  Lee,  Zancarol). 

Von  Mellinger  sind  folgende  Flüssigkeiten  auf  ihre  Eignung  nli> 
SpliltiUssigkeiten  für  das  Augeninnere  geprüft  worden:  Sublimat,  Chlor- 
waf^ser,  Jodtrichloridlösung,  Alkohol,  Bon^äurelöi^uug,  Kochsalzlötsung  und 
deBtiiliertes  Waswer.^)  Es  zeigte  sich,  daß  die  chemisch  diflerenten  Mittel, 
wie  das  schon  vom  ♦Sublimat,  Karbolsäure  u.  dgl.  durch  mitunter  traurige 
klinische  Erfahrungen  längst  festgestellt  war  (Wicherkiewicz,  Knapp, 
R  Meyer,  Hehiess-GemuseuB  u,  a,),  bleibende  Veränderung  des  Horo- 
hautgewebes  herbeiführen  können,  die  sieh  als  mehr  weniger  gesUttigte 
und  bleibende  Trülmng  kundgilit. 

Als  unschädlich  fiir  das  Endothel  der  Hornhaut  haben  die  schon  er- 
wähnten Versuche  Nuels  und  Cornils  sowie  die  von  Mellinger  nur 
die  physiologische  Kochsalxlöi^ung  und  die  konzentrierte  Borsäurelüsung, 
auch  bei  gleichzeitiger  Anwendung  von  Kokain  erwiesen.  Es  dürfen  also  nur 
sie  auf  50 — i&  erwärmt  und  natürlich  wohl  sterilisiert  ven\eudet  werden. 

Über  den  Wert  dieser  Ausspülungen  war  man  von  Anfang  an  sehr 
geteilter  Ansicht.  Manche,  darunter  auch  solche,  die  sich  anfänglich  warm 
für  sie  eingesetzt  hatten,  lehnten  sie  als  überflüssig  oder  geradezu  nach- 
teilig ab  (Alf,  Graefe«),  E.Fuchs«),  Knapp«),  Hansen  Urut  s), 
Aguilar^),  rngensteeher  3),  andere  wollten  sie  nur  für  gewisse  Fälle 
vorbehalten  (Sattler-),  Vaeher-),   Martin*),    während  wieder  viele  in 

*)  M  e  1 1  i  n  g  e  r  ♦  ExperimenteÜe  Unters uchuti gen  über  die  in  tetztcr  Zeit  bekannt  gewor denen 
Trübungen  der  HMmhjiut  n:icli  Starevtrnktloii.  Arch.  f.  OpbtlKiJni,,  1B91,  XXXVII,  4,  i5.  159. 

'I  In  Ztiscbriften  an  Landolt  (Der  gegenwärtige  Stand  der  Stäiroperation.  Deutscb- 
manoR  Beitnijär«?  anr  A ugen bei  1  künde,  1892,   tieft  C  u,  7.) 

^)  Pagen  st  ecber,  Praktische  Rntscblkge  zar  t^taroperatinn  für  angehende  Augen- 
ärate.  Klin,  Monatsbl,  f.  Aogt'oheilk.,  1884.  XXXII,  S.  344. 

*J  Martin.  Soc,  fran^  dophtuilm.  BnU.  et  Miim,,  1887,  pag.  122. 
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ihnen  ein  sehr  erwünschtes  und  nützliches  Hilfsmittel  bei  den  Staropera- 
tionen erblickten  und  verteidigten  (Wicherkiewicz,  Panas.  Schiess- 
Gemuseus,  Gayet,  v.  Wecker,  Pfltiger,  Röthlisberger,  Dransart, 
Chibret,  Parinaud,  Darier). 

Die  instruraentellen  Hilfsmittel,  deren  sich  die  Operateure  bedienten 
und  noch  bedienen,  sind  Undinen  (Ynouye,  Wicherkiewicz,  Uhle, 
Schiess-Gemuseus),  das  sind  retortenähnliche  Gefäße  aus  Glas  oder 
Hartgummi,  die  ein  langes,  entsprechend  gebogenes  Ausflußrohr  besitzen, 
auf  das  das  Ansatzstück  gesetzt  wird,  dann  nach  Art  der  Irrigatoren 
wirkende  Behälter  (auch  bloße  Trichter),  bei  denen  der  Flüssigkeitsdruck 
durch  Heben  und  Senken  des  Gefäßes  geregelt  wird  (V acher,  Terson, 
Chodin,  Lee,  McKeown),  gewöhnlichen  Augentropfgläschen  ähnelnde 
Gläschen  mit  Gummiverschluß  (Hofniann,  v.  Wecker)  und  endlich, 
wie  schon  in  früherer  Zeit,  Spritzen  (Heymann,  Panas,  Knapp, 
Chibret). 

Auch  das  bloße  Aufgießen  der  Flüssigkeit  auf  die  durch  Druck  auf- 
klaffende Wunde,  also  ähnlich  wie  bei  Maunoirs  Vorgang  ohne  Instru- 
ment, ward  von  Zancarol,  Knapp  u.  a.  empfohlen. 

Als  Ansätze,  die  in  die  Kammer  eingeführt  wurden,  dienten  hohle 
Löffel ,  die  man  zugleich  zum  Auskratzen  der  Reste  benützen  konnte ,  so 
bei  Ynouye  und  McKeown;  bei  den  meisten  jedoch  flache  Kanülen, 
die  entweder  eine  spaltförmige  Öffnung  an  ihrem  breiten  Ende  oder  eine 
rundliche  nahe  ihrem  freien  Ende  besaßen,  auch  solche,  die  durch  eine 
oder  zwei  Öffnungen  einen  rückläufigen  Strom  erzeugten  (Uhle,  Wicher- 
kiewicz). Diese  verschiedenen  Formen  sind  durch  die  Art  der  An- 
wendung bedingt,  indem  der  Ansatz  bald  bloß  zwischen  die  Hornhaut- 
ränder geführt  wird ,  oder  tief  in  die  vordere  Kammer  hinter  etwa  vor- 
handene Starschollen  oder  endlich  durch  die  Pupille  verschieden  weit  in 
den  Kapselsack. 

Die  von  den  einzelnen  Operateuren  verwendeten  Mengen  von  Flüssig- 
keit sind  recht  ungleich.  Während  manche  einen  reichlichen  Strom  durch 
die  Kammern  fließen  lassen  wollen,  sind  andere  sparsamer,  ja  einzelne 
füllen  gerade  nur,  eventuell  wiederholt,  die  Kammeni  und  entfernen  dann 
die  Flüssigkeit  mit  den  Star-  und  Blutmassen  durch  das  Streichmanöver 
(v.  Wecker).  Das  lange  dauernde  Durchspülen  von  großen  Flüssigkeits- 
mengen hat  auch  bei  indifferenten  Lösungen  Reizzustände,  Brennen, 
Schmerz,  die  5—10  Stunden  andaueni,  im  Gefolge. 

Wicherkiewicz  hält  nicht  bloß  eine  ausgiebige  Kapseleröffnung, 
sondern  auch  die  Iridektomie  für  nötig,  während  die  meisten  gerade  bei 
der  Extraktion  mit  runder  Pupille  das  Pupillargebiet  durch  die  Ausspülung 
reinigen  und  die  Iris  gut  entfalten  wollen. 

Czermak,  Die  augenärztlichen  Operationen.   2. Aufl.  II.  33 
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Die  meisten  sind  darin  einio:,  daß  die  Ansspüliino:  erst  angewendet 
werden  soll,  wenn  die  gewilhnlichen  Anstreibiiii^sniaünahmen  die  Pupille 
nicht  klar  machen,  und  dann  bei  unvolletändigen  Staren. 

Es  ist  nicht  zu  verkennen,  daß  jene  Kecht  h»l>en,  die  die  Einführung 
der  Kanüle  tief  in  die  Kammer  am  bewef^liehen  Auge,  besonders  bei 
Schnittlage  nach  oben,  wo  d«s  Auge  dazu  stark  herabblieken  muli ,  für 
eine  etwas  sehwierige  und  auch  nicht  nnji^efährliche  Handhabung  halten. 
So  sagt  doeh  seihst  Vacher'),  der  einer  der  feurigsten  Verteidiger  der 
Ausspülungen  war:  .  .  .  J'ai  employe  moins  souvent  le  lavage  intra* 
oeulaire,  qui  demande  une  sürete  de  main  et  des  precautions  minutieuses 
qui  ne  sont  pas  toujoura  faciles."" 

Den  größten  Fortschritt  in  der  Technik  der  Aussjiülungen  seheint 
die  von  Chibret  angegebene  Spritze  ä  double  eourant,  die  er  von  Auhry 
verfertigen  ließ,  zu  bedeuten.  *) 

Er  verbindet  dabei  die  Einspritzung  mit  der  Aussaugung  und  lie- 
seitigt  dadurch  verschiedene  wichtige  Übelstllnde.  Es  entsteht  ein  FUis^^ig- 
keitswirbel,  der  die  zu  entfernenden  Massen  hinaussehwemmt,  ohne  daU 
dabei  eine  Erhöhung  des  Druckes  in  der  vorderen  oder  hinteren  Kannner 
entsteht.  Spritzt  man  niimlich  bei  dem  gewöhnlichen  Verfahren  in  die  vor- 
dere Kammer,  dann  können,  infolge  des  dort  entstehen»kni  Üherdruekei^, 
die  Massen  aus  der  hinteren  Kammer  nicht  austreten;  spritzt  man  aber  in 
diese,  dann  wird  wieder  leieht  die  Iris  in  die  Wunde  getrieben.  Außerdem 
ist  die  Drnckzunahme  in  den  Kammern  für  den  Kranken  schmerzhaft. 
Das  alles  liaftet  dem  Verfahren  Chibrcts  nicht  an. 

Ein  auf  demselben  (}rundsatze  beruhendes  Instrument,  also  zur  gleich- 
zeitigen Ausspülung  und  Aspiratiün,  hat  auch  Darier^)  angegeben. 

Chibret  verwendet  sein  Instrument  in  folgender  Weise:  Wenn  die 
groben  Starfloeken  in  geTvöhnlicher  Weise  durch  Ausstreifen  entleert  sind, 
führt  er  die  Doppelkanlile  in  das  Pupillargebiet,  Dabei  lenkt  er  die  Spitze 
der  Kanüle  so,  daß  die  Flüssigkeit  hinter  den  Kand  der  Pupille  gelangt. 
So  entsteht  ein  FHissigkeitswirbel  in  der  hinteren  und  vorderen  Kammer; 
die  Flüssigkeit  mit  den  Kesten  fließt  durch  die  Aspirationskanüle  ab. 

Die  Menge  der  verbrauchten  Flüssigkeit  beträgt  20— ^Oj?,  also,  da 
Chibret  die  Ane Ische  Spritze  verwendet,  3 — 4  Spritzen  voll.  Er  bedient 


')  Zit.  bei  Liindolt,  a.  a.  O.  S.  17. 

"(  Chibret,  Nouvean  pracede  de  nettoyagc  des  masses  corticates  apr^  lopt^ration 
de  la  talaract«,  Öoe.  d  o|>htalm.  de  Pnris.  Seance  du  5-  fevrier  189Ö,  (Ann.  d'ocul ,  1895. 
CXIII,  pag.  120.)  —  Dransiirt,  Da  uettuya^e  des  masses  cnrticalftB  dans  l'nperatioQ  de  1a 
Cataracta'  par  iojection  et  aspiraticm,  Hoc.  vi  fratu^".  d'opbtalm.  Bull,  et  Mem.,  1895,  pag.  308, 
—  Chibret,  Le  lavai^e  de  kt  chumbre  [M>st»^rieure  apres  l'openition  de  la  cataracte.  Arch. 
d'ophtalm,,  181*7,  XVIl,  pag.  54ä. 

';  Darier,  in  der  Diskussitm  zu  Dransarts  Wtrag,  a.  a.  0.  S.  313, 
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sich  einer  lauen  Lösung  von  1^  HgCy  auf  20.000  5^  Borlösung.  Verstopft 
eine  größere  Rindenscholle  die  öflFnung  der  Aspirationskanüle,  was  man 
sofort  erkennt,  indem  nun  das  Instrument  nur  mehr  als  Injektionsspritze 
wirkt,  dann  ziehe  man  es  heraus  und  wische  die  Kanüle  mit  einem  asep- 
tischen Läppchen  ab. 

Chibret  empfiehlt  diese  Ausspülung  für  weiche  und  unvollständige 
Altersstare,  wo  mehr  weniger  käsige,  klebrige,  der  Kapsel  anhaftende 
Reste  da  sind  und  wo  die  Spannung  des  Auges  gering  ist,  weil  in  diesen 
Fällen  die  Ausstreifmanöver  wenig  oder  gar  nicht  wirksam  sind. 

Ebenso  empfiehlt  er  sie  für  Stare  bei  Leuten  unter  30  Jahren  und 
bei  klaren  Linsen  (Myopie).  Bei  den  weichen  Staren  macht  er  einen  Ein- 
schnitt von  3'5 — 4  mm.  Nach  Ausspülung  der  Starmasse  in  der  hinteren 
Kammer  macht  Chibret  den  Glaskörperstich.  Bei  durchsichtigen  Linsen 
eröffnet  er  zuerst  die  Kammer  mit  einem  3*5  mm  langen  Schnitt  und  er- 
öffnet dann  breit  die  Vorderkapsel.  Drei  Tage  später  geht  er  durch  die- 
selbe Homhautwunde  mit  der  Spritzenkanttle  ein,  spült  die  Linsenmasse 
aus  und  beendet  die  Operation  mit  dem  Glaskörperstich.  Dieser  ist  bei  so 
kleinen  Hornhaut  wunden  ganz  ungefährlich  (?). 

Ich  benutze  die  Spritze  von  Chibret  erst  seit  kurzer  Zeit  bei  Extraktionen,  will 
mich  also  eines  abschließenden  Urteils  unbedingt  enthalten.  Ich  kann  aber  bestätigen, 
daß  sie,  rein  technisch  genommen,  vorzüglich  arbeitet  und  daß  sie  ein  außerordeutlieh 
schonend  wirkendes  Mittel  darstellt.  Das  von  Aubry  gelieferte  Original  hat  aber  den 
Fehler,  daß  die  Dichtungen  und  der  Stempel  aus  Leder  sind,  also  nicht  im  Autoklaven 
sterilisiert  werden  können.  Das  halte  ich  aber  für  unbedingt  nötig.  Ich  habe  deshalb 
diese  Bestandteile  aus  Durit  und  Asbest  fertigen  lassen.  Zur  Spülung  benütze  ich  physio- 
logische Kochsalzlösung,  die  ebenfalls  im  Autoklaven  sterilisiert  wird.  [Auch  Gzermak 
hat  in  den  letzten  Jahren  die  Ausspülung  der  Vorderkammer  nach  Starextraktion  wegen 
verschiedener  rnzukömmlichkeiten  wieder  aufgegeben.] 

[Es  wäre  hier  noch  besonders  das  Verfahren  wieder  zu  erwähnen,  weiche  Star- 
massen und  Starreste  nach  Extraktion  durch  Aussaugen  (Suktion)  zu  entfernen.  So  emp- 
fiehlt Tone')  das  Aussaugen  mit  der  Kanüle  von  Redard  (Aussaugen  mit  dem 
Munde).  Die  Entbindung  der  Linse  in  der  Kapsel  nach  Stoewer')  durch  {Einführung 
eines  hohlen  mit  einem  Gummiball  verbundenen  Löffels,  der,  auf  die  Linsenvorder- 
fläche angelegt,  die  Linse  ansaugt  und  in  toto  herauszieht,  ist  kaum  zur  Nachahmung 
zu  empfehlen.] 

Zu  2.  Die  alten  Operateure  trachteten  die  in  die  Wunde  getretene 
Iris  durch  sanftes  Reiben  der  Hornhaut  mit  dem  oberen  Lide  zurückzu- 
bringen, indem  sie  durch  das  Reiben  eine  Zusammenziehung  des  Sphinkters 
auslösten.  Führte  das  zu  keinem  Ziele,  dann  schoben  sie  die  Iris  mit  dem 


*)  Tone,  L'aspiration-succion  dans  Textraction  myopiqae  da  ervstaUin.  Clinique 
ophtalm.,  1901,  pag.  322. 

')  Stoewer,  Demonstration  eines  Instrumentes  zur  Extraktion  der  Linse  in  der 
Kapsel.  Bericht  der  30.  Versammlung  der  ophthalmologischen  GeseUschaft  Heidelberg,  1902, 
S.  296. 
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Daviellöffel  zurück.  Wir  gehen  heute  bei  der  Ltippenextraktkm  ohne  In- 
dektomie  genau  entsprechend  vor. 

Bei  der  Operation  mit  Iridektoinie  muß  jedenfalls,  wenn  die  Iris  nach 
dem  Htaraustritte  an  einem  oder  beiden  Wimdwinkeln  eingeklemmt  er* 
scheint,  zunUchi^t  die  Rücklagerung  mit  der  S])atel  vorgenommen  werden. 

Es  worde  schon  IL  IkL,  S.  40i)  auseinandergesetzt,  in  welcher  Weise 
L.  Müller  vorgeht,  wenn  die  Kücklagening  mit  der  Spatel  nicht  gelingt. 

Nach  der  Operation  mit  Iridektomie  besteht  immer  die  Gefaf*r,  d^iü 
ein  Kapeelzipfel  eingeklemmt  ist  und  deshalb  soll  man  die  Wunde  genau 
rait  scharter  fokaler  Beleuchtung  daraufhin  ansehen. 

Knapp  M,  Förster^)  undSw^anzy*)  empfehlen  ein  genaues  Durch- 
suchen der  Wunde  auf  Kapsekipfel  mit  der  Pinzette,  Man  geht  mit  der 
gezähneltcn  Irisjnnzette,  indem  man  mehrfach  öftnet  und  schlieft,  durch 
die  ganze  Lange  der  Wunde.  Faßt  man  einen  KapselzipfeK  so  zieht  man 
ihn  langsam  heraus^  bisweilen  mit  einer  zweiten  Pinzette  nachhelfend.  Man 
braucht  nicht  zu  befürchten,  dadurch  einen  Glawk^rperausflnü  zu  bekouiincn. 
wenn  man  das  Manriver  nach  Entfernung  des  Sperrlidhabers  vornininit, 

Gerinnsel,  die  auf  der  Wunde  und  zwischen  ihren  Lippen  lieg:en. 
werden  mit  einem  feuchten  Tupfer  weggewischt  oder  mit  der  Pinzette  ab- 
gezogen. 

Zu  8.  nie  Anpassung  der  WundrUnder  erfolgt  iiei  dem  Durehstreiehen 
der  Spatel  durch  die  ganze  Wundlänge,  ^vobci  auch  ßindeliautzipfcl  und 
Starfloeken  herausgestreift  werden. 

Ebenso  wird  der  Wundrand,  wenn  er  wo  eingerollt  sein  soUte,  dabei 

in  die  richtige  Lage  gebracht.  Dieser  Anpassung  dient  auch  das  schließ- 
liehe Ausglätten  der  Wundränder,  indem  man  nnt  dem  Kücken  der  Spatel 
unter  sanftem  Drucke  darüber  hinfährt. 

[Wurde  ein  Bindehautlappen  angelegt^  ^o  ist  ganz  besonders  genau 
darauf  zu  achten,  daß  sein  freier  Kand  nicht  eingerollt  bleibt:  durch  wieder- 
holtes Daru berstreichen  in  radiärer  Rieht nng,  vom  Ilornhautrande  be- 
ginnend, läßt  er  sich  leicht  ausbreiten  und  durch  sanftes  Andrücken  an 
die  Unterlage  dort  tixieren,  so  dali  das  Oberlid  nicht  neuerlich  beim  Lid- 
schlnsse  den  Lappen  verschieben  kann.  Fnt  dies  sicher  zu  verhindern, 
hebt  man  hierbei  mit  dem  Spatel  das  obere  Lid  vorn  Augapfel  ab.] 


*)  Kosipi»,  tber  ein  t*.  Hundert  Starex^traktiünen.  Arch.  i\  Augenheilk.,  1879,  \TII^ 
a392- 

•)  Füratör,    Über  die  Reife  des  Btars  usw.  Arch.  f  Au^enhpilk.,  \88S,  XIJ,  S.  16. 

')  Öwanzy,  On  a  series  »^f  une  hundred  cataractüptjratiüns.  Transact,  of  the  royal 
Acadeüiy  of  medieine  in  Jjrdand,   Id^JQ,  VIII,  pag.  194. 


■ 


517 


Andere  Ausfahrungen  der  Extraktion. 


Wir  besprechen  im  folgenden  einige  abgeänderte  Extraktionsver- 
fahren ,  die  teils  zu  ganz  bestimmten  Zwecken ,  also  nur  für  gewisse  Fälle 
angegeben  sind,  wo  die'  gewöhnlichen  Verfahren  entweder  versagen  oder 
weniger  vorteilhaft  sind,  teils  aber  die  typischen  Verfahren  auch  unter  ge- 
wöhnlichen Umständen  gewisser  Vorteile  halber  ersetzen  sollen. 

Außer  dem  bereits  (II.  Bd.,  S.  479)  besprochenen  Verfahren  mit  Wundnaht 
(Williams,  Czermak,  8uarez  de  Mendoza,  Kalt)  und  dem  Verfahren 
Kuhnts  mit  dem  doppeltgestielten  Bindehautlappen,  gehören  hierher  das 
Verfahren  von  Angelucci,  von  Schulek-Plehn,  von  Müller,  von 
Bourgeois,  von  Heddaeus  (das  bloß  einen  Vorschlag  darstellt),  Jacob- 
sohn '),  von  Wenzel- Weck  er,  dann  die  Extraktionsverfahren  in  der 
geschlossenen  Linsenkapsel  (Pagenstecher,  Gradenigo,  [Henry 
Smith,  Stoewer])  und  endlich  die  subkonjunktivalen  Verfahren  (Des- 
marres.  Hasner,  Vacher,  Pausier  und  Czermak). 

Ausführung  des  Extraktionsverfahrens  von  Angeiuoci. ') 

Nachdem  der  Augapfel  an  der  Sehne  des  oberen  geraden  Augen- 
muskels mit  der  Pinzette  gefaßt  ist,  wird  ein  Drittelbogenschnitt  im 
oberen  Hornhautrande  geführt,  wobei  gleich  die  Kapsel  eröffnet  wird. 
Entbindung  der  Linse  durch  Druck  mit  Daviels  Löffel. 

1.  Akt.  Fassen  des  Augapfels.  Mit  dem  Daumen  der  rechten  Hand  wird  das 
obere  Lid  hinaufgezogen,  wobei  man  es  über  den  Augenhöhlenrand  hingleiten  läßt.  Die 
linke  Hand  faßt  mit  einer  Fixationspinzette ,  deren  Armenden  breit  und  mit  nicht  zu 
spitzen  Zähnen  Versehen  sind,  die  Konjunktiva  in  ihrem  oberen  Teile,  4— öiwiw  vom 
oberen  Homhautraude  entfernt,  und  zwar  so  tief,  daß  das  Sehnenende  des  oberen 
geraden  Muskels  noch  mitgefaßt  wird. 

2.  Akt.  Schnittführung.  Die  rechte  Hand  läßt  nun  das  obere  Lid  los,  das 
von  der  Pinzette  zurückgehalten  wird,  und  verrichtet  mit  dem  Schmalmesser  den  Schnitt. 
Ein-  und  Ausschnitt  liegen  im  Korneoskleralborde ,  der  Lappen  schließt  wenig  mehr  als 
ein  Drittel  de€  Hornhautumfangos  in  sich.  Der  Kapselschnitt  geschieht  mit  der  Messer- 
spitze, indem  man  damit  über  die  Kapsel  in  der  Horizontalen  hinfährt,  ohne  sich  je- 
doch damit  aufzuhalten  oder  das  Instrument  zu  drehen.  Zur  Ausschneidung  des  Lappens 
sind  keine  sägenden  Bewegungen  mit  dem  Messer  notwendig.  Das  Messer  wird  ausgiebig 
und  rasch  durchgezogen  und  erst  gegen  das  Ende  die  Schnelligkeit  und  Kraft  ermäßigt ; 
hier  sind  dann  leichte  und  kiurze  sägende  Bewegungen  eher  am  Platze. 

3.  Akt.  Entbindung  der  Linse.  Während  die  Pinzette  noch  immer  an  ihrem 
Platze  bleibt,  wird  mit  Daviels  Löffel  die  Entbindung  und  Austreibung  der  Linse  ver- 

M  Jacobsohn,  Die  Extraktion  in  der  Kapsel.  Zentralbl.  f.  prakt.  Aagenheilk.,  1889, 
XIII,  8.  129. 

^)  A.  Angelucci,  Una  moditicazione  al  processo  dl  estrazione  sempliflcata  delln 
cataratta.  Arch.  di  ottalm.,  1897,  V,  pag.  71.  —  Derselbe,  Einige  Moditikationen  der  ein- 
fachen Starextraktion.  Ophthalm.  Klinik,  1898.  Nr.  6,  S.  106,  und  Clin,  oftalm.,  1898, 
Nr.  2.  —  Derselbe,  Risposte.  II.  Sopra  una  moditicazione  da  me  portata  al  processo  di 
estrazione  della  cataratta.  Arch.  di  ottalm.,  1899,  VI,  pag.  377. 
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richtet.  Zuletzt  wird,  wenn  nfitig,  ilie  Iris  zurückgc?ichf>heii  und  ernt  dann  die  PiDzette 
isanft  abg:em»iiiraen. 

Würdigung  des  Verfahrens.  Die  Vorteile  dietäes  Verfahretjs  sind  folgende: 
Das  Aii(are  kann  während  der  Operation  nach  vorne  gezogen  werden,  waji  besonderii 
wertvoll  hei  senilem  Enophthalmus  ist.  Dadiireh^  d&ß  die  Pinzette  in  der  Nfthe  des  zu 
umechßcidenden  Lappens  angelegt  wird,  ist  die  Sehnittfühning  leiebter  und  heiiuemer, 
da  dus  Au^-e  dnreh  die  direkte  tiegeiwirkung  der  Pins?ette  nnd  des  Messers  vollÄtnudig 
fixiert  ist.  Der  während  der  Extraktion  aufs  Auge  ausgeöhte  Dniek  ist  bedeutend  ge* 
ringer,  weshalb  fast  nie  eine  Verleizung  der  Iris  oder  ein  Vorfall  der  Iris  in  die  Wunde 
vorkommt.  Die  Iris  kehrt  nach  dem  Ijnsenauatritt  von  selbst  in  die  Kammer  zurück, 
weil  der  sklerale  Wnndrand  durch  die  Pinzette  nach  oben  gezogen  wird.  Die  Gefahr 
eines  Glaskorpenorf  alles  is^t  bedeutend  verringert;  der  Ans  tritt  der  Katarnkt  kann  durch 
den  tiegendrufk  der  Pinzette  in  jeder  Beziehung  geregelt  werden.  Die  Beihilfe  eines 
Assistenten  ist  unnötig, 

Angelucci  hebt  in  seiner  spateren  Arlteit^  gegenüber  einer  Bemerkung  von 
SgrosBO.  die  mehrfachen  Vorteile  lien'or,  die  die  von  ihm  geilbte  Fixation  oben  bei 
Extraktion  nach  oben  bietet.  Der  Biepharostat,  der  bei  reizbaren  Patienten,  zumal  mit 
Blepharopbimose  und  Enophtbalmus,  manche  Nachteile  hat,  fällt  wes.  Das  Pinzetten- 
ende muß  Bmm  breit  sein  und  4— öw««  vom  Limbua  entfernt  das  epiltklerale  Gewel>e 
und  die  äuüerste  Sehnenausbreitung  des  R.  superior  mitfa«sen. 

leb  kann  hierzu  nur  bemerken,  daä  dat;  Fasgen  an  der  Sehne  schmerzhaft  ist 
und  lebhaftes  Pressen  von  seiten  des  zu  Operierenden  henrorrufen  kann,  [Und  der  ge- 
filhrlicbe  Druck  des*  Unterlides  ist  nicht  beseitigt ,  daher  bei  dem  geringsten  Pressen  des 
Kranken  Ghiskörpervorfall  zu  befürchten.! 

Üiitmann  ")  bat  dieses  Verfahren  Angeluc  eis  vorerst  wann  empfohlen  |at»er 
vor  kurzem*)  mitgeteilt,  daß  er  es  für  Altersstarextraktion  und  Iridektomie  wieder  auf- 
gegeben; tirt^nde  gibt  Gut  mann  hierfür  nicht  an]. 

Extraktionen  mit  in  zwei  Ebenen  liegendem  Starsohnftt. 

Hierher  gehört  das  Verfahren  von  Schulek*)  und  Plehn*),  sowie  das  von 
L.  Mftller. «) 


AusfUhruno  der  Staraustretfiung  mit  konkav  gestutztem  Lappenechnftt  nach  Schulelc. 

1.  Akt.  Hornhautschnitt.  Der  .Augapfel  wird  mit  einer  von  Sehutek  ange- 
gebenen FäÜpinzette  (\,Fixator^)  unten  am  Hornhaiitrande  gefaßt,  nachdem  ein  Sperr- 
lidhalter  (^Apertor"")  eingelegt  worden  ist,  Mit  dem  Sehmalmesser  wird  4  mm  unter  dem 
oberen  Hornhaulrande  in  einer  wagrechten  Linie  durchgestochen  und  dann  das  Messer 
mit  etwa  drei  sägenden  Bewegtingen  2'bmm  nach  oben  geftlhrt.  Hier  wird  e«  non  mit 
einer  Winkeldrehung  von  90*  so  steil  gestellt  (es  muß  sehr  schmal  sein),   daß  sich  der 


')  G.  Gutmann.  Pb**r  Erfahrungen  mit  den  Angelucci  sehen  Modiilkationtin  der 
einfachen  Starextraktion  und  ihre  Verwendung  bei  anderen  Operationen.  Bericht  über  djo 
30.  Versaniuiluug  der  ciphthalmolnglschen  Gfjsellschafi  zu  Heidelberg,  1902*  8.  239. 

*)  Gutmann.   Diskussion  xu  Dimmer,  s.  FuÜnyte  1,  11.  Bd..  Ä.  554. 

')  Öchnlek,  Staraustreibiing  mittelst  konkav  gestutÄtetn  La|ipenschnitt  und  rund 
erhaltener  Pupille.  Ungarische  Beiträge  zur  Augenheilkunde,   169 5,  1,  t^.  254, 

*)  IMehn.  Tber  einen  Extraktionsschnitt  in  zwei  Ebenen.  Zeitscbr.  f  Aug^Dhetllc., 
1901,  V,  s.  2öU. 

*)  1>.  Müller»  Ein  Operationsverfahren  flir  komplizierte  iStare  und  luxierte  Lim^n, 
Klin.  MonatsbL  f.  Augenheilb.,   1903,  XLI,   1,  S,  11. 
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Messerrücken  an  den  Skleralfalz  stemmt,  die  Schneide  hingegen  nach  vorne  sieht.  Jetzt 
wird  vorerst  mit  einem  leichten  Qoerzug  das  Eingreifen  der  Schneide  in  das  Gewebe 
an  den  oberen  Enden  der  aufsteigenden  Wundlinien  gesichert,  dann  die  Klinge  in 
weiteren  (am  besten  in  drei)  Zügen  unter  gleichzeitigem  Drängen  der  Messerfläche  gegen 
die  Hornhautmitte  an  die  Oberfläche  gezogen.  Während  der  Ausführung  des  queren 
Schnittes  sieht  man,  wie  die  Schneide  von  beiden  Seiten  gegen  die  Mittellinie  zu  fort- 
schreitet und  die  Fläche  gleichmäßig  tiefer  gleitet,  bis  der  unterste  Punkt  des  konkaven 
Querbogens  erreicht  und  das  Messer  frei  geworden  ist. 

2.  Akt.  Eröffnung  der  Kapsel. 

Dies  geschieht  mit  der  Kapselpinzette  („Ereptor*"),  die  von  Schulek  angegeben 
worden  ist 

3.  Akt.  Austreibung  der  Linse.  Der  Augapfel  wird  stark  nach  unten  ge- 
zogen ,  der  Operateur  legt  eine  gebogene  Spatel  (Starschieber,  „Expulsor**)  im  untersten 
Teil  der  Hornhaut  quer  von  der  Schläfenseite  her  an.  Zugleich  setzt  er  ober  der  Wunde 
einen  schaufei  artigen  Löffel  (Hilfsschaufel,  „Adlator'^)  an  die  Sklera,  womit  diese 
1— 2  mm  hinter  dem  Hornhautrande  niedergedrückt  wird.  So  wird  der  Star  staik 
gestürzt. 

Der  obere  Linseni*and  drängt  auf  diese  Weise  nach  vorne,  streift  entlang  der 
hinteren  Irisfläche,  klappt  den  oberen  Wundrand  als  Lappen  in  geringem  Grade  in  die 
Höhe.  Der  Linsenrand  tritt  nun,  zunächst  noch  vom  Pupillarteile  der  Iris  bedeckt,  in 
die  Wunde.  Nun  beschleunigt  sich,  indem  der  Irisrand  von  der  Linse  abgleitet,  der 
Staraustritt,  weshalb  mit  dem  Drucke  nachzulassen  und  mit  der  Spatel  in  eine  mehr 
schiebende  Richtung  überzugehen  ist.  Dabei  rückt  auch  die  oben  angelegte  Schaufel 
bis  innerhalb  des  Limbus  vor. 

4.  Akt.  Wundsäuberung.  Indem  man  die  beiden  Instrumente  des  3.  Aktes  wieder 
anlegt  und  einander  in  einemfort  nähert,  streift  man  alle  Reste  aus. 

Dabei  muß  die  Starschaufel  auch  bis  zum  oberen  Pupillarrand  in  die  Kammer 
vorgeführt  werden. 

Allfällige  Irisvorfälle  werden  mit  der  Hilfsschaufel  zurückgebracht. 

Es  ist  zu  bemerken,  daß  Schulek  bei  diesem  Verfahren  lO^o  Irisvorfall  hatte, 
also  nicht  weniger  als  auch  beim  großen  Lappenschnitt  vorkommt. 

Zu  einem  ähnlichen  Verfahren  benützt  Plehn  sein  schon  auf  S.  450,  Bd.  II,  ge- 
schildertes Messer. 

Ausführung  der  Extraktion  nach  Plehn. 

1.  Schnitt.  Das  Messer  wird  so  in  der  Limbusebene  der  Hornhaut  eingeführt, 
daß  der  Rücken  im  Horizontaldurchmesser  läuft.  Die  dem  Rücken  parallele  Schneide 
ist  nach  oben  gewandt.  Nach  dem  Ausstiche  wird  die  Klinge  so  weit  gegen  die  Nase 
fortgeführt,  bis  nur  noch  die  glatte  Stange  in  dem  Hornhautschnitte  liegt.  Sodann  wird 
mit  der  Stange  nach  aufwärts  geglitten,  bis  sie  von  der  stehen  gebliebenen  Homhaut- 
brücke  aufgehalten  wird,  dann  das  Messer  um  seine  Längsachse  gedreht,  bis  die  Klinge 
einen  Winkel  von  '/,  R.  mit  der  Limbusebene  macht,  wobei  also  der  Rücken  oben, 
die  ihm  parallele  Schneide  nach  unten  und  vorne  gerichtet  ist  und  dann  die  Klinge  quer 
durch  die  Horuhautbrücke  zurückgezogen. 

Der  Ilornhautschnitt  liegt  also  in  zwei  Ebenen,  die  innerhalb  der  Hornhaut- 
Hubstanz  unter  einem  Winkel  von  */»  R-  zusammenstoßen.  Er  teilt  die  Hornhaut  in  zwei 
sehr  ungleiche  Lappen.  Der  untere  größere  wird  begrenzt  von  den  in  den  Limbus  fallen- 
den zwei  seitlichen  Schnittflächen  und  einem  sie  verbindenden  bogenförmigen  Hornhaut- 
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sduiitt,  Diei«er  bog^renzt  zuglmch  den  obereu,  zimgenformigcn  Lappen,  der  gewissemiaüJen 
cineo  Fiilz  Inidet,  in  ilpui  dor  mitore  LappoQ  ein  festes  Wiflerlager  findet.  So  bult  der 
kleinere  läppen  iUmi  /fniDt^rc^ii  fest   und   viTbindert   iJas    Klaffen   des  H^ruluiutscbnitte^. 

2.  K  a.  p  s  e  1  c  r  o  f  f  n  u  n  g.  3.  A  u  s  t  r  e  i  lui  n  g  d  e  !i  8  t  u  r  s ,  wnnarh  eirli  der  untere 
Lappen  leicht  in  den  Falz  «mückbigern  läßt. 

Wesentlich  iinders  und  nur  für  bestimmte  Fälle  giii^  Müller  vor  Fr  niÄcht 
den  in  zwei  Kbenen  lieEji^iiden  Schnitt,  nm  Niilile  anlecen  zu  können. 

Auafiihrufig  der  Extnktion  nach  L.  Miiller. 

L  Akt  BikliHisr  eines  Hornhautlappens«  mit  der  Basis  oben  am  Limhus  (Fig.  12  a,  h). 
dessen  Län^  ö  mnty  deis^en  Hohe  2  mm  bptriigt.  Der  Lappen  wird  mit  einem  sehr  seh  male» 

(Iraefemesser  j^eschnitteu,  das  oben 
im  Limhns  (Hichtnng  a,  b)  mit  der 
Schneide  nach  unten  in  da*?  Hörn- 
hautparcneliym  eingestochen  ^inl, 
ohne  in  die  Vorderkammer  zit 
perforieren. 

Da?«    Mcfiser    wird     in     einen» 
Zuge    2  mm    nach     abwärts    geftlhrt, 
dann  rechtwinklig  nach  vorne  gedreht 
und     die     gebildete    Horubautbriicke 
durch    Atisschneiden    des     gedreht i'n 
Messers  hei    c^  d   zu   einem  Lappen 
fö,  tff  f,  d  nnd  »,  Ä,  0  geformt.  Uurch 
diese  rechtwinklige  Drehung  wird  bewirkt,  daß  auch  das  Ende  des  liappens  nicht  dütiü 
ist,  sondern   dieser  nnöer   seiner  hinteren  Flüche  eine  schmale    untere  RandOäche  er- 
hält (h,  g}. 

2.  Akt  Aide^jimg  von  zwei  Niihtcn  bei  t  und  </,  die  den  unteren  Lappenrand 
an  jenen  Teil  der  Dondiant  iiiihen,  von  dem  er  efien  durch  das  Ausschneiden  dei*  nach 
Torne  gedrehten  Measei-s  abgetrennt  worden  ist.  Die  Nähte  werden  nicht  gespannt, 
sondern  erhalten,  damit  tlie  Wunde  klaffen  könne,  ein  loses  Fadenstr^ck  zwi.schen  beiden 
Stiehkanälen. 

3.  Akt.  Kanunereröffiiender  Schnitt.  Dieser  Schnitt  wird  mit  dem  (iraefemcsser 
wie  bei  der  gewiibnlicluni  Lappenextraktion  als  Drittelbogentichnitt  (Klnstich  in  f ,  J\ 
Ende  in  Jl%  i)  geführt.  Der  Schnitt  hat  also  genau  an  der  Basis^  des  zuerst  gebildeieu 
Lappens  zu  enden,  wobei  darauf  geachtet  werden  muß,  daß  ii^r  Schnitt  nicht  zu  rasch 
gemacht  werde,  damit  man  nicht  etwa  den  ersten  Lappen  aji  seiner  Basis  abtrenne, 

4.  Akt.  lridektf>mit\ 

5.  Akt,  Kapselen  Öffnung  in  gewöhnlicher  Weise. 

6.  Akt.  A  u  s t rei  b u ng  der  Li nse . 

7.  Akt,  Wundssiuberung  tind  Knüpfen  der  Nähte. 

Die  Vorteile  dieses  Verfahrens  sieht  Müller  in  folgendem: 
1-  Die  Nälite  werden  vor  Eniffntuig  des  Bnllms  gelegt. 

2.  Die  Verklebung  der  Wunde  ist  wegen  ihrer  Flächenhaftigkeit  sehr  breit  und  fest. 

3.  Ein  IrisYorfall  ist,  wenn  ohne  Iridektomie  operieil  wurde,  seihst  in  kompti- 
zierteQ  Fällen  wenig  wahrscheinlich 

4-  Es  erfolgt  genauester  Wund  Verschluß. 

5.  Die  Niihte  führen  nicht  in  die  Vorderkammer,  sondern  begreifen  höchsten!? 
die  halhe   Uornhautdicke,   wodurch   auch   eine  aUenfalls    durch   die   Nähte    eingeleitete 
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Infektion  oberflächlich  bleibt,  um  so  mehr,  als  einerseits  eine  Entfernung  von  2  mm 
zwischen  der  Naht  und  der  Extraktionswunde  liegt,  andrerseits  wegen  der  flächenhaften 
Beschaffenheit  der  Wunde  die  Nähte  schon  nach  1 — 2  Tagen  entfernt  werden  können. 
Diese  Operation  hält  Müller  für  angezeigt: 

1.  Bei  Luxation  einer  hartkernigen  Linse  in  den  Glaskörper,  wofern  die  Linse 
sehr  weit  vorne  im  Glaskörper  liegt,  so  daß  man  voraussichtlich  mit  einem  Instrumente 
dahinter  kommen  kann;  bei  Linsenluxation  in  die  vordere  Kammer,  insbesondere  wenn 
Druck^teigerung  besteht.  Dabei  Ausführung  der  Operation  in  tiefer  Narkose. 

2.  Für  alle  Fälle  von  Star,  wo  das  andere  Auge  durch  Chorioidealblutung  (expulsive 
Blutung)  verloren  ging. 

3.  Bei  Liosenextraktionen  gegen  Drucksteigerung,  die  trotz  Iridektomien  fort- 
besteht. 

4.  Bei  Geisteskranken,  schweren  Säufern,  bei  schwerer  Bronchitis,  Asthma  usf. 

[Die  lctzt<^eschilderten  drei  Verfahren,  welche  einen  raschen  und 
sicheren  Wundversichluß  bezwecken  und  damit  eventuell  auch  bei  einfacher 
Extraktion  den  Irisvorfall  hintanhalten  sollen,  bieten  der  Deckung  der 
Wunde  mit  Bindehautlapi)en  nach  Kuhnt  oder  Pflüger  gegenüber  keine 
Vorteile,  erfüllen  andererseits  den  Hauptzweck,  Wundverschluß,  weniger 
vollkommen  als  das  Kuhnt  sehe  Verfahren;  letzteres  viel  einfachere,  auch 
schonendere  A'erfahren   ist  daher  zweifellos  vorzuziehen  (IL  Bd.,  S.  482).] 

Verfahren  von  Bourgeois  mit  lateraler  Schnittlage.  ^ 

Zur  Ausführung  der  Operation  bedient  sich  Bourgeois  eines  doppelten  Messers, 
das  aus  zwei  parallel  zueinander  gekuppelten  Broadneedles  besteht.  Die  Klingen  liegen 
in  einer  Ebene  und  sind  durch  einen  Zwischenraum  von  1  mm  voneinander  getrennt. 
Durch  eine  einfache  Vorrichtung  werden  ihre  Griffe  fest  aneinander  gehalten,  lassen 
sich  aber  leicht  einer  vom  anderen  trennen.  Die  Ausführung  der  Operation  erfolgt  auf 
folgende  Weise: 

1.  Akt.  Schnittführung.  Nachdem  das  Auge  gut  kokainisiert  ist,  wird  der  Sperr- 
elevateur  von  Panas  eingelegt,  das  Auge  innen  im  horizontalen  Meridian  vom  Assistenten 
fixiert  und  hierauf  das  Doppelmesser  außen  im  Limbus  vom  Operateur  mit  der  rechten 
Hand  eingestochen  (Operateur  beim  linken  Auge  links  vom  Kranken,  beim  rechten  hinter 
seinem  Kopfe  oder  etwas  rechts  von  ihm;  Assistent  immer  auf  der  anderen  Seite).  Sind 
die  Klingen  genügend  weit  eingestochen,  trennt  der  Operateur  die  beiden  Messergriffe, 
halt  den  unteren  mit  der  linken,  den  oberen  mit  der  rechten  Hand  und  führt  zuerst 
die  obere  Klinge  längs  des  oberen  äußeren  Homhautrandes  bis  zum  vertikalen  Meridian 
und  zieht  sie  rasch  heraus;  danach  führt  er  den  unteren  bis  zu  demselben  Meridian. 
So  entsteht  ein  langer  (Eindrittel-  bis  Halbbogen-)  Schnitt,  der  in  seiner  Mitte  noch 
durch  eine  1  mm  breite  Ilornhautbrücke  geteilt  erscheint. 

2.  Akt.  Anlegung  der  Nähte.  Man  legt  zuerst  in  der  Mitte  des  unteren  Schnittes, 
dann  in  der  Mitte  des  oberen  Schnittes  je  eine  feine  Seidennaht  an.  Zuerst  wird  der 
Hornhautrand  durchstochen  und  die  Nadel  ganz  durchgezogen,  dann  der  Skleralrand. 
Zwischen  den  AVundlippen  bleibt  einstweilen  eine  Fadenschlinge. 

3.  Akt.  Mau  durchschneidet  sodann  mit  einem  gekrümmten,  geknöpften  Messerchen 
die  stehen  gebliebene  Hornhautbrücke. 

^)  Bourgeois,  Extraction  simple  de  la  Cataracta  senile  par  keratotomie  laterale. 
Ann.  d'ocul.,  1901,  CXXV,  pag.  10. 
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4.  Akt.  KutlÜMduntr  *l(*r  Linse.  Boürg^eüis  nimmt  sie  auf  dreierlei  Weise  vor: 
1.  Auf  die  gevfohnliche  Art,  oäinlich  nach  Kapselsehiiitt  oder  Kapselausschnitt,  Aus- 
treibung durch  Unick  iiiiieii  neben  iler  Hornhaut  und  Gegendruck  außen.  2.  Als  Aus- 
Ziehung  in  der  Kapsel.  Mit  einem  kleiuen  I.öffel  geht  er  jüchief  in  die  Kammer  (vom 
oberen  Wnmlende  gegen  den  unteren  Tränenpnnkt  zu).  Die  Höhlung  des  Löffels  ist 
dabei  gegen  die  Linse  gewendet.  Er  sclaeht  den  Löffel  hinter  die  Iris  bis  in  die  hintere 
Kammer  und  dreht  dann  den  Löffel  no^  daB  die  hohle  Fläche  an  die  hintere  Linseti- 
fliiche  kommt.  Indem  er  die  Linse  emporhebt  tind  gegen  dip  hintere  nornbautflÄche 
undrllckt,  leitet  er  sie  möglichst  sanft  zur  Wuode  heraus,  3,  Liißt  sich  der  Ringmuskel 
der  Iris  nicht  k^icht  en^eitern»  dEUin  macht  er  eine  ^interne  Intumie",  indem  er  mit 
der  Iritomiesehcre  in  die  Kammer  geht  und  die  nasale  Irispartie  horistontal  einschneidet, 
Diuin  laßt  sich  die  Linse  in  der  später  angegebenen  Weise  leicht  in  der  Kapsel  ent- 
fernen. Die  Iris  wunde  soll  wenig  sichtbar  sein. 

5.  Akt.  Nach  Entfernung  der  Linse  werden  die  Fäden  geknotet,  ittdem  man  am 
Bin*lehautende  des  Fadens  anzieht,  um  nicht  die  Ilornbaut  zu  zerren.  Man  küi*zt  die 
Fadenenden  auf  lern  Länge,  Gewöhnlicher  \'etband.  Die  Fäden  werden  am  5.  oder 
6.  Tage  entfernt.  Man  schneidet  sie  auf  der  Hornhautseite  durch,  um  nicht  beim  Heraus- 
ziehen die  Wunde  zu  öffnen. 

Wcirdigung  des  Verfahrens.  Bourgeois  sieht  in  der  Ijige  des  Schnittes 
am  äußeren  Hornhautrande  folgende  \orteile:  r>as  Operationsgebiet  bietet  das  Maximum 
von  Sicherheit  für  die  Operation.  Das  Auge  kann  innen  fixiert  und  während  der  ganzen 
Dauer  der  Operation  der  Speirlidh alter  belassen  werden,  Bewegungen  des  Auges  sind 
von  geringer  (Jefährlichkeit.  Die  Nähte  lasson  sich  ungemein  leicht  üulegen.  Der  äußere 
Hnrnhautrand  ist  der  von  den  Trknenpunkten  am  weitesteu  entfernte  I*iinkt  und  daher 
die  üefahr  einer  Infektion  von  dort  ans  am  geringsten.  Wahrend  der  Operation  ist 
Glaskörpervorfall  nicht  zu  befürchten,  Brechbewegungen  sind  ungefährlich.  Die  Extrak- 
tion mit  dem  Löffel  ist  sehr  leicht. 

Der  Einwand,  den  mau  gegen  das  Verfahren  machen  kOnnte,  ist,  daß  es  länger 
dauere  als  das  einfache  Verfahren.  Die  Nähte  verläugern  die  Zeit  um  5  Minuten.  Ein 
anderer  Kinwauil  ist,  daß  man,  im  Fall  man  gez^wingeji  ?5ei,  zu  iridpktoniieren,  eine 
laterale  Pupille  bekomme-  In  diesem  Fall  würde  Bourgeois  den  Ausschnitt  durch  die 
obere  Wundhäifte  machen.  Die  Sicherung  gegen  Irisvorfall  könne  man  noch  erhöhen, 
wenn  man  eine  dritte  Nalit  an  Stelle  der  durchtroonten  Horiihautbrücke  anlege. 

Anzeigen,  Bourgeois  weist  ausdrücklicli  die  Absicht  zurück,  als  wollte  er 
das  Verfahren  für  die  gewöhnlichen  Fälle  von  Extraktion  angewendet  wissen,  „Für  ein- 
fache Stare  die  einfache  Extraktion"*.  Er  gibt  folgende  Anzeigen:  L  Bei  sehr  unge- 
lehrigen Leuten;  2.  bei  sehr  stark  vortretenden  Augen  (Glotzaugen)  oder  Dnickerböhung; 
3.  bei  pauK  alten  Leuten;  4,  Itei  zu  enger  Lidspalte;  5.  bei  regressiven  Staren,  wenn  die 
Zounla  die  Neigung  zu  reiüen  hat;  6,  bei  suhluxicrteu  Staren.  Bourgeois  hat  vier 
Fälle  in  der  heüchnehenen  Wehe  mit  bestem  Erfolge  operiert»  in  denen  die  genannten 
Anzeigen  bestanden  und  ein  glatter  Verlauf  bei  gewöhnlichem  \'erfahrfn  Husgeschlossea 
erschien. 

Ausführung  der  Extraktion  nach  Wenzel-Weeker.  0 

R(*i  der  Anlefiunf!^  des  Drittelho^enschiiittes   geht  man  mit 

dem  Messer  hinter  die   Iris   und   durchtrennt  diese  gleichzeitig 

V)  Wenzel,  Jfantiel  d'oenlistifioe,  Paris  1808,  L  pag.  120.  —  Derselbe,  Tndte  d« 
la  cataracte.  Deutsch,  Nürnberg  1788,  pag.  188.  —  v,  Wecker,  De  Textraction  des  c«ta- 
ractes  adberentes.    Ann.  d'ncul.,  1873,  LXIX,  pag,  256—261, 
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mit  der  Hornhaut.  Danach  Entbindung  der  Linse  nnd  Ans- 
gchneidung  eines  dreieckigen  Irislappens. 

I.Akt.  Schnittführnng.  E^s  wird  ein  3  mm  hoher  Hornhautlappen 
gebildet.  Doch  wird,  sobald  man  nach  dem  Einstich  mit  der  Messerspitze 
in  die  Kammer  gelangt  ist,  diese  sofort  durch  die  Iris  gestoßen  und  nun 
die  Klinge*  wagrecht  hinter  der  Iris  durchgeführt. 

Kommt  man  in  die  Nähe  des  jenseitigen  Homhautrandes,  dann  durch- 
sticht  man  die  Iris  von  hinten  nach  vorne  und  macht  den  Ausstich  sym- 
metrisch zum  Einstich.  Der  Schnitt  wird  nun  in  der  gewohnten  Weise  im 
Rande  der  klaren  Hornhaut  vollendet.  Dabei  entsteht  in  der  Iris  ein  dem 
Homhautschnitte  konzentrischer  Bogenschnitt  an  ihrem  Rande  und  wird 
gleichzeitig  die  Lidkapsel  eröffnet, 

2.  Akt.  Entbindung  der  Linse.  Hierauf  wird  durch  das  gewöhn- 
liche Sturzmanöver  die  Linse  entbunden.  Sollte  bei  kurzem  Homhautschnitte 
die  Kapsel  hierbei  nicht  eröffnet  worden  sein,  so  muß  dies  nachträglich 
am  Linsenäquator  in  der  ganzen  Wundlänge  geschehen.  Man  drückt  unten 
sanft  auf  den  Homhautrand,  daß  sich  der  Äquator  der  Linse  einstellt, 
und  nimmt  dann  die  Spaltung  mit  der  Spitze  des  Starmessers  vor.  Beim 
Drittelbogenschnitte  jedoch  wird  die  Kapsel  in  der  Regel  schon  vorher 
oröflhet  sein. 

3.  Akt.  Irisausschnitt.  Man  fährt  nun,  von  den  Wundecken  aus- 
gehend, mit  der  Scherenpinzette  zwei  konvergierende  (radiäre)  Schnitte 
durch  das  ganze  Diaphragma  (Iris,  Schwarte  und  Kapsel),  die  sich  in  der 
I^pille  treffen.  Die  Blätter  der  Soherenpinzette  stehen  dabei  radiär,  eines 
in  der  vorderen  Kammer,  das  andere  hinter  dem  Diaphragma.  Dieses  soll 
das  stumpfe  Blatt  sein,  um  Verletzung  des  Glaskörpers  zu  vermeiden. 
Das  umschnittene  Diaphragmastück  wird  nun  mit  einer  feinen  Irispinzette 
gefaßt  und  herausgezogen,  allfällige  Verbindungsbrttcken  nachträglich  mit 
der  Schere  durchtrennt.  Es  ist  so  ein  breites  Kolobom  gebildet. 

4.  Akt.  Wundsäuberung.  Diese  geschieht  nun  in  der  gewöhn- 
lichen Weise  durch  Entfernung  der  Linsenreste  usw. 

Anzeigen  und  Würdigung  de8  Verfahren8. 

Dieses  Verfahren  ward  von  v.  Wecker  fiir  die  Fälle  von  ange- 
wachsenem Stare  nach  Iridokyklitis  angegeben,  wo  eine  Flächenverwachsung 
der  Iris  besteht.  Da  wäre  es  bei  dem  gewöhnlichen  Verfahren  nicht  möglich, 
die  Iris  zu  fassen  und  herauszuziehen,  abgesehen  davon,  daß  die  an  ihrer 
Hinterfläche  liegende  Schwarte  nicht  mit  ausgeschnitten  wUrde.  Auf  die 
beschriebene  Weise  ausgeführt,  gelingt  aber  die  Extraktion  sehr  leicht  und 
ergibt  ein  sehr  schönes,  breites  Kolobom  in  der  Iris  und  der  retroiridischen 
Schwarte. 
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Auch  in  FMlleu,  wo  die  vordere  Kiinimer  durch  Vortreihun^  der  Iris 
im  f^aiizeii  oder  in  der  Peripherie  fehlt  und  wo  trotzdem  keine  Druck- 
steigerüng  hesteht,  die  eine  präliminare  Iridektomie  erheischen  wiirde, 
kann  in  dieser  Weise  vorgegan^ren  werden. 

Bei  iteripherer  A'ortreibun^-  kommt  es  dann  ^jewöhnhch  nicht  zur 
KupseliTtirtnimg  während  des  Uoriihaut-Inst^clnjittes,  da  die  hintere  Kaiumer 
Btark  vertieft  ist. 

AuKfQhruu^eii  der  Liasenextraktian   in  der  geschlossenen  Kapsel 

naeli  Pagonsteehen  ^) 

Nach  dem  Drittelbogcnschnitt  nach  oben  mit  Bindehaut- 
lappen wird  iridektomiert  und  hierauf  die  Linse  entweder 
durch  das  bloß(^  Drucknianöver  oder  mit  dem  flachen  LTifteh 
der  bloß  als  Gleitfläche  diente  entbunden. 

L  Akt  Schnittfiihrun^.  Pagen  Stecher  operiert  immer  mit  dem 
Sehmalmei^^^er.  Kr  führt  den  Schnitt  nach  oben ,  io  der  Korncoskh.^ral- 
grenze,  unt  einen  Hindehautlappen  zu  bekommen.  Ob  der  Schnitt  mehr 
linear  oder  lappentiirmig  ist,  daraaf  ist  weniger  Gewicht  zu  legen,  als 
daß  er  nicht  zu  khnn  gemacht  werden  darf.  Nur  Morgagni  sehr  Stare 
schlüpfen  auch  durch  kleinere  ("Vffnungen  eiftinnig  aus.  Keinesfalls  al>er 
soll  der  Schnitt  größer  als  ein  Drittel  des  Hornhautunifanges  sein. 

2.  Akt.  Irisausschneidnng.  Die  Iridektomie  wird  immer  vor- 
genommeu,  danach  die  Irisschenkel  aus  den  Wundwinkeln  entfernt. 

iV.  Akt.  j\ustreibung  der  Linse,  Es  überninmit  der  (»peratenr  die 
Fixation  und  drückt  den  oberen  Wundnind  sanft  mit  dem  Löffel  nach 
rückwärts.  Zuweilen  stellt  sich  dann  sclum  die  Linse  ein  und  liißt  sieh 
unter  Fortsetzung  des  Handgritfes  entbinden. 

Gelingt  das  nicht,  dann  wird  der  Hache  LöflFel  hinter  den  oberen 
Linsenrand  zuerst  bei  steiler  Führung  eingeführt,  nachher  der  Stiel  gesenkt 
und  nur  noch  müßig  vorgCvSchoben ,  jedenfalls  niclit  Über  den  hinteren 
Linsen  pol  hinaus.  Darauf  übt  der  Gehilfe  mit  einem  besonders  gel)auten 
Glasschieber  einen  Druck  auf  den  unteren  Hornhautrand  und  diiiekt  unter 
leichtem^  beständigem  Vorschieben  die  Linse  nach  olien,  die  sich  dann 
Ijald  in  der  Wunde  einstellt.  Der  flache  Lötfcl   hat  hier  mehr  den  Zweck 


Vi  H.  Pagenstecber,  Extraction  de  la  cataracte  san.s  üuvcrture  de  ia  capsiiJe.  Adö. 
d'ücyl.,  1871,  LXVJ,  pup;.  t2{j—iBh  —  Dersflbe,  Zur  ]Kithologi sehen  Anatomie  des  Glas» 
korpers.  ZentralbL  f.  d.  nierilz.  WissonHchaft,  1H75,  !^.  708.  —  Derselbe,  Di©  Extraklion  des 
grauoti  8tars  in  der  geschlossenen  Kapsel.  Wiesbaden  1877.^  Derselbe^  Übet  Extraktioa 
der  Katarakte  in  der  gt*schlossenen  Kapsel  nebst  Uericht  über  117  Fälle,  Arch,  f.  Aogenheilk,, 
t8^t,  X,  2,  S  Ißfj.  —  Derselbe,  über  Starextraktion  mit  und  ohne  Entft'rnnnjE:  der  KapseK 
Arch,  t  öphthalm.,  1H88,  XXXIV,  2,  8,145.  —  Derselbe,  Über  die  Kattiraklextraktioii 
in  der  geflchhKssrnen  Kapsel  Bericht  des  VI L  lüternat.  Opbthalniologen-Kongresses  zu  Heidel 
betK,   1888,  S.  506. 
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einer  geeigneten  schiefen  Ebene,  auf  der  die  Linse  nach  außen  geschoben 
wird,  als  die  Bestimmung  eines  Zugwerkzeuges  und  hält  den  Glaskörper 
zurück,  der  nicht  gegen  die  Wunde  vordrängen  kann  und  deshalb  nicht 
so  leicht  platzt.  Nur  in  Fällen,  wo  die  Zonula  noch  ziemlich  fest  ist  und 
wo  die  Linse  durch  mäßigen  Druck  von  außen  nicht  ganz  entbunden  werden 
kann,  ist  der  LöflFel  weiter  vorzuschieben,  die  Linse  gleichsam  noch  von 
hinten  zu  fassen. 

Es  wird  dazu  der  flache  Löffel  vorsichtig  hinter  den  Linsenäquator 
so  weit  nach  unten  vorgeschoben ,  bis  sein  Rand  den  unteren  Umkreis  der 
Linse  umfaßt.  Dann  wird  der  Griff  des  Löffels  gegen  den  Augenhöhlen- 
bogen  und  dadurch  die  Linse  an  die  Hornhaut  angedrückt.  Durch  einen 
leichten  Zug  wird  dann  die  Linse  mit  dem  Löffel  entbunden.  Dabei  kann 
der  Gehilfe  das  Austreten  der  Linse  wesentlich  erleichtem,  wenn  er  mit 
dem  Glasschieber  an  geeigneter  Stelle  einen  leichten  Druck  auf  die  Horn- 
haut ausübt. 

Im  Falle,  als  sich  bei  luxiertem  Star  der  obere  Rand  der  Linse 
unter  den  oberen  Wundrand  verschiebt  und  die  Linse  nicht  wieder  herab- 
gebracht werden  kann,  wird  der  Star  mit  dem  L<^ffel  gewendet  und  dann 
extrahiert.  Dies  Verfahren  geschieht  in  der  Weise,  daß  man  mit  dem 
Löffel  bei  steiler  Führung  den  oberen  Linsenrand  nach  unten  in  den  Glas- 
körperraum drückt,  durch  weiteres  Vorschieben  die  Linse  um  die  von 
rechts  nach  links  verlaufende  Horizontalachse  zur  Wendung  bringt  und 
dann  die  Austreibung  vornimmt. 

Anzeigen  dieses  Verfahrens  (nach  H.  Pagenstechcr). 

1.  Alle  überreifen  Stare,  die  an  ihrer  gleichmäßig  grauen  oder 
graugelben  Trübung  leicht  zu  erkennen  sind.  Auch  bei  seitlicher  Beleuch- 
tung sieht  man  keine  schärfer  begrenzte  Zeichnung  mehr  in  ihnen.  Zu  den 
tiberreifen  Staren  gehören  auch  die  Morgagnischen  und  alle  ge- 
schrumpften und  verkalkten  Stare.  In  allen  diesen  Fällen  ist  die 
Zonula  atrophisch  und  weniger  fest  als  die  Kapsel  der  Linse,  die  hierbei 
sogar  meist  eine  erhöhte  Festigkeit  besitzt. 

2.  Alle  luxierten  Stare,  und  zwar  nicht  bloß  solche,  die  schon  von 
vornherein  verschoben  sind,  sondern  auch,  wenn  nach  der  Schnittführnng 
oder  Irisausschneidung  oder  bei  einer  präparatorischen  Iridektomie  der 
Glaskörper  kommt. 

8.  Stare,  die  in  Augen  entstanden  sind,  die  an  chronischer  Irido- 
chorioiditis  mit  Pupillensperre  gelitten  haben,  weil  in  solchen  Augen 
eine  Lockerung  der  Linse  in  der  tellerförmigen  Grube  des  Glaskörpers 
besteht. 
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Gegertanzeigen, 

L  Auch  wenn  der  Star  nach  seiner  feschaffenheit  als  für  die  Opera- 
tion geeignet  bezeichnet  werden  muß,  so  ißt  von  der  Operation  in  ge- 
schlossener Kapsel  aliziisehen,  wenn  sich  die  Spannung  des  Glaskörpers 
nach  der  Schnittführun{^  und  Iridektoniie  als  hoch  erweist  oder  wenn  der 
Kranke  sehr  unruhig  ist. 

2.  Stare,  die  nach  dein  Verfahren  Försters  zur  Reifung  ge- 
bracht sind,  soll  man  nicht  in  der  Kapsel  extrahieren,  da  diese  in  der 
Regel  durch  die  Qucllung  der  Linscnniassen  sehr  gespannt  ist  und  beim 
Versuche  der  Entbindung  zu  leicht  platzen  würde, 

B,  Üherhaupt  Stare,  die  erst  seit  kurzer  Zeit  zur  Reife  ge- 
kommen sind  und  die  verhältnisiuäißig  sehr  rasch,  im  Verlaufe  einiger 
Monate  gereift  sind,  soll  mau  nicht  in  der  Kapsel  operieren,  weil  diese 
gegenüber  der  Zonwla  noch  nicht  die  gentlgende  Stärke  erreicht  hat. 

Würdigung  des  Verfahrens. 

Die  Technik  ist  nicht  ganz  leicht,  doch  ist  das  Verfahren  schonender, 
als  in  vielen  Fllllen  von  Extraktion  mit  Erötfnung  der  Kapsel ^  wo  man 
nicht  allein  zur  Entfernung  des  Kerns,  sondern  auch  zur  nachträgliehen 
Entfernung  der  Rindenmassen  einen  nicht  unbedeutenden  Druck  auf  die 
Hornhaut  ausüben  muß. 

Die  Vorteile  des  Verfahrens  liegen,  wie  überhaupt  bei  der  Extraktion 
in  der  Kapsel,  darin,  daü  die  Möglichkeit  der  Bildung  eines  Nacbstars 
ausgesehloßseo  ist,  also  die  Nachoperationen  entfallen;  mau  erhiilt  so- 
fort eine  reine  Pupille,  also  iiumer,  auch  bei  schweren  Komplikationen. 
die  möglich  beste  Sehschärfe.  Das  einmal  erlangte  Seh vennögen  kann 
nicht  mehr  almehmen. 

Einheilungen  der  Kapsel  in  die  Wunde  können  natürlich  nicht  vor- 
kommen. 

Der  Vorteil,  daß  man  ciueo  Star  j^anz  unabliängig  von  der  Höht?  semer  Eüt- 
Wicklung,  also  auch  begiiinetulc!  Start*,  ja  sogar  g^anz  durchsiduige  Linsen  cntfenieD 
kinn,  besteht  nur  für  jpiip,  die  über  Pagen  stech  ers  Anzcipreu  hinausireben. 

Diesen  Vorteilen  stehen  folgende  Nachteile  g^enUher;  Die  Wund- 
heilung dauert  in  einzelnen  Fällen  etwas  länger. 

Es  kommt  eine  gnVtSere  Zahl  von  Glaskörperverlusten  vor  Auch  fUr 
die  von  l^agenstecher  zuletzt  geübte,  hier  ^geschilderte,  schonendste  Art 
der  Ausführung  muß  er  dies  zugeben.  Allerdings  hält  er  die  Olasköqier- 
Verluste,  wenn  nur  aseptisch  vorgegangen  wird,  für  keinen  Nachteil.  Er 
hat  zwar  seine  frühere  Ansicht,  daß  man,  ohne  dem  Heilnngsverlaafe  oder 
dem  künftigen  Sehresultate  irgend  einen  Nachteil  zuzufügen,  den  Ulas- 
kürper    nach   jeder  Richtung    insultieren,   zerstechen,    zerschneiden,    zer- 
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trtimmern,  ja  zum  größten  Teile  aus  dem  Auge  entfernen  kann,  nicht  auf- 
rechterhalten, aber  doch  meint  er,  daß  ein  mäßiger  GlaskOrperverlust 
(ungefähr  ein  Viertel)  bei  der  Extraktion  in  der  Kapsel  zu  den  unschul- 
digsten Komplikationen  gehört  und  daß  dadurch  dem  betreffenden  Auge 
keinerlei  Gefahren  für  die  Zukunft  erwachsen.  Es  sei  ihm  selbstverständ- 
lich erwünscht,  wenn  kein  Glaskörperverlust  zustande  komme.  Insbesondere 
leugnet  er  aber,  daß  nach  Glaskörpervorfall  Neigung  zur  Netzhautab- 
hebung entstehe. 

Trotz  Pagen  Stechers  Erfahrungen  kann  man  den  Glaskörpervorfall 
nicht  als  ein  gleichgültiges  Ereignis  ansehen,  auch  wenn  er  in  mäßiger 
Menge  erfolgt.  Die  von  Pagenstecher  selbst  angegebenen,  häufiger  vor- 
kommenden Glaskörpertrtibungen  sind  doch  sicher  eine  Folge  davon.  Frei- 
lich sollen  sie  nach  1 — IV«  Jahren  verschwinden. 

Gar  als  ein  erfreuliches  Ereignis,  wie  es  Castorani  tut^),  weil  er 
die  Wunde  reinige,  dürften  nur  wenige  den  Glaskörperverlust  betrachten. 

Schon  das  häufige  Nachgeben  der  Hyaloidea  nach  der  Sprengung 
der  Zonula,  ohne  daß  Glaskörper  in  die  Kammer  tritt,  ist  insofeme  un- 
angenehm, als  danach  der  Glaskörper  deutlich  nach  vorne  vorgebeugt 
wird  und  gegen  die  Wunde  drängt.  Diese  klafft  dann  stets  ein  wenig  und 
sehr  leicht  wird  da  die  Iris  faltenförmig  zwischen  die  Wundlippen  einge- 
klemmt, ob  sie  nun  mit  einem  Kolobom  versehen  ward  oder  nicht.  Das 
Kolobom  wird  hierbei  auffällig  verbreitert  und  die  Schenkel  lassen  sich 
häufig  nur  mit  Mühe,  oft  gar  nicht  glatt  ausstreifen. 

Hat  man  aber  wirklich  Glaskörperverlust,  dann  gibt  es  meist  eine 
bleibende  Erweiterung  des  Koloboms,  eine  starke  Verlagerung  der  Ko- 
lobomschenkel.  Das  ist  keineswegs  gleichgültig  für  den  kosmetischen  und 
den  Seherfolg. 

Auf  die  Gefahren,  die  durch  die  Einheilung  des  Glaskörpergewebes 
in  die  Wunde  späterhin  drohen,  brauche  ich  hier  nicht  weiter  einzugehen. 

Der  Astigmatismus  wird  nach  der  Extraktion  in  der  Kapsel  durch- 
schnittlich größer. 

Von  einzelnen  Operateuren  (Gayet*),  Landesberg»)  wurde  als 
weiterer  Nachteil  die  größere  Kompliziertheit  des  Verfahrens  und  die  höheren 
Anforderungen,  die  es  an  die  Ruhe  und  das  Verhalten  des  Kranken  stellt, 
angeführt. 


^)  A.  Germanö,  Rendiconto  statistico  della  Clinioa  oftalmiatrioa  di  Napoli,  diretta 
dal  prof.  R.  Castorani.  II  Morgagni,  1878,  Nr. 3  u.  ff. 

*)  Gay  et,  Rapport  sur  l'op^ration  de  la  cataracte.  Bericht  des  VIT.  internationalen 
ophthalmologischen  Kongresses  za  Heidelberg,  1883,  SS.  108. 

')  Landesberg,  Bericht  über  123  Staroperationen.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1878|  XXIV, 
3,  S.59. 
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Als  Nachteil  der  Kxtraktion  in  der  geschlossenen  Kapsel  wurde  aueh 
das  Platzen  der  Kapsel  angegeben.*)  Doch  ist  dieses  Ereignis  hei  der 
neueren  Art  der  Austlibriing  sehr  selten  geworden  und  kommt,  wenn  die 
Operation  auf  die  von  1-agenstecher  angefilhrten  Fälle  hescliränkt  wird, 
fast  gar  nicht  mehr  vor  (Pagen Stecher  unter  117  Füllen  4nial).  Aul5er- 
dem  kann  eine  verdickte  Kapsel  gewöhnlieh  nach  dem  Linscnanstritte, 
wenn  es  zum  Platzen  kommt,  nachträglich  im  ganzen  entfernt  werdt^n. 

Endlich  wurde  die  Finführun^^  des  Lüfiels  als  ein  Hanptnaehteil 
betrachtet. 

Man  stellt  «ich  hMufig  vor,  sagt  Fagenstecher^  der  Lööel  werde 
tief  in  den  (rlaskorper  eingesenkt,  man  arbeite  ganz  im  Dunkeln,  schabe 
niTtglieherw^eise  mit  dem  vorderen  Löffelrande  den  entgegengesetzten  Teil  <les 
Ziliarkörpers  ah  und  Glaskörperverlust  und  -Vorfall  seien  ganz  unvenneid- 
lieh  und  unberechenbar.  Dem  gegenüber  sagt  er^  datS  das  ganz  falsche  Be- 
griffe seien.  Nach  Abfluü  des  Kammerwassers  und  nach  vollendeter  Iri- 
dektomie  rückt  das  Linsensystem  nach  vonie,  die  t!>pannung  des  (Glas- 
körpers sinkt  gewöhnlich  betrachtlich  und  in  allen  geeigneten  Fällen  be- 
steht eine  im  Verhältnisse  zur  Zonula  starke  Kapsel,  ferner  ist  die  Ver- 
bindung der  Linse  in  der  tellerförmigen  Grube  sehr  locker  und  vrdjig 
aufgehoben.  Durch  alle  diese  Umstände  ist  es  ermöglicht,  hei  regelrechter 
L(it!clfUhrnng  fast  ausnahmslos  mit  ihm  zwischen  hintere  Linsenkapsel 
und  vordere  OlaskörperflUche  zu  gelangen*  Eine  irgendwie  grüliere  Be- 
schädigung des  Zi[iarkürj>ers  oder  der  Iris  ist  bei  richtiger  LüffeifUbning 
ebenfalls  ausgeschlossen. 


Bemerkungen  über  die  Extraktion  in  der  geschlossenen  Kapsel 

Wie  schon  IL  Bei,,  S.  333  gesagt,  reichen  die  Versuche,  die  Linse  in  der  Kapsel 
zu  extrahierrn,  weit  ziirück.  Außer  den  dort  (fenannten  wiiren  auch  Jani u ,  Henkel, 
Mohrcuhciin  auzufllhreu.  Iknh  hahiu;  alle  die^^e  Versuche  keine  praktische  Bedeu- 
tung gewonnen. 

Erst  A.  Pag  eil  stech  er  hildete  ein  neues  Verfahren  ans  und.  ihm  ?^owie  seinem 
Bruder  H,  Pag  eu  stech  er,  der  zusammen  mit  ihm  sowie  nach  dessen  Tode  allein  un- 
entwegt das  Verfahren  ven'o]lkoniinuetf%  gehfihrt  (Ja»  Verdienst,  es  methodisch  ange- 
wendet und  jfenaue  Anzeigen  gefunden  und  hegiiUuiet  zu  hahen. 

Auch  eine  Reihe  anderer  Openiteure  hat  sich  danach  damit  heschaitigt,  doch  ist 
es  znnÄchst  nicht  gelungen,  ihm  anders  denn  als  Ausnahmsoperation  und  in  ganz  be- 
stimmten Füih^n  allgemeine  Geltung  zu  verschaffen. 

„Die  Trsache,  v^arnm  dieses  Verfahren  nur  von  wenigen  Fachgenossen  angfe- 
wendet  wird,  lie^  einesteils  in  dem  Bestrehcu,  an  dem  einmal  erlernten  untt  geQbten 
Verfahren  festzuhalten,  zum  anderen  uutl  groötcn  Teil  in  einer  unbestimmten  Fucht  vor 
dieser  Methode,  die  teils  durch  theoretische  Erwägungen  gestützt  wird,  teils  auch  kflusüieh 


')Paffensteeher   selbst    n- a.  0.,    1881.    —    J.  Laurent o,     De   la   kystitomie  et 
d  mie  nfMiv*"Ue  pinctj-kysti turne.  Journ.  d'ijphtalm.,  1872,  pag.  418—426. 
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erzogen  ist  und  die  noch  genährt  wird  durch  die  Unsicherheit  in  der  Diagnose  .  .  . 
Man  stellt  sich  einmal  das  Eingehen  mit  dem  flachen  Löffel  zum  Zwecke  der  Linsen- 
entbindung als  einen  schweren  Eingriff  vor;  dann  ist  man  daran  gewöhnt,  den  Glas- 
körpervcrlust  als  einen  gefährlichen  Zufall  zu  betrachten  und  weiter  macht  man  den 
Einwand,  daß  man  niemals  sicher  sei,  die  Linse  auch  wirklich  mit  ihrer  ganzen  Kapsel 
zu  entfernen.  Nun  kommt  noch  hinzu,  daß  viele  dieses  Verfahren  nie  haben  anwenden 
sehen  und  deshalb  aus  eigener  Anschauung  nicht  urteilen  können.^  All  dies,  was 
H.  Pagenstecher  1881*)  geschrieben  hat,  gilt  heute  noch  wörtlich. 

Wie  Pagenstecher,  so  gingen  auch  die  meisten  Operateure  nach  ihm  derart 
vor,  daß  sie  die  Linse  bloß  durch  äußeren  Druck  oder  mit  Hilfe  von  Zugwerkzeugen 
(Löffeln,  Schlingen,  Haken  und  Pinzetten)  zu  entbinden  suchten.  Dabei  ließen  viele  die 
Iridektomie  weg,  während  diese  von  anderen  als  unumgänglich  nötig  erachtet  ward, 
besonders  mit  Hinblick  auf  die  Gefahr  der  Kapselsprengung. 

Während  A.  Pagenstecher  ursprünglich  ein  Verfahren  finden  wollte,  das  für 
die  Mehrzahl  der  Stare  tauglich  sein  sollte*),  aber  daran  nicht  festhalten  konnte,  sondern 
sein  Verfahren  schon  durch  ihn  und  H.  Pagen  st  e-cher  auf  ganz  bestimmte  Fälle 
beschränkt  ward,  und  während  sich  die  meisten  Operateure,  die  das  Verfahren  üben, 
ihnen  anschließen,  dehnen  es  andere  auf  die  gewöhnlichen  Fälle  von  Altersstar  aus. 

Mit  dem  liöffel  extrahierte  Macnamara'),  und  zwar  durch  einen  lateralen  Schnitt, 
Gioppi*),  Fenoglio*),  Gradenigo')  und  Rosmini;  mit  der  Schlinge  Caspar')? 
Higgpns*),  Hock*);  mit  der  Pinzette  Terson");  mit  einem  Haken  Borysiekiewicz.") 

Außer  mit  diesen  Zuginstrumenten  entbinden  einzelne  dieser  Operateure,  wo  es 
leicht  geht,  wie  Pagenstecher  selbst  bloß  durch  äußeren  Druck,  so  z.B.  T^rson. 
W^olkow'*)  aber  vermeidet  grundsätzlich  jedes  Zugwerkzeug  und  sprengt  durch  stoß- 
weise wirkenden  Druck  zweier  Löffel  die  Zonula,  um  die  Linse  dann  leicht  herauszu- 
bef ordern.  Er  macht  auch  keine  Iridektomie  und  extrahiert  die  gewöhnlichen  Alters- 
stare mit  seinem  Verfahren. 

Wie  Wolkow  durch  äußeren  Druck,  so  suchten  schon  früher  Gannstatt*')  und 


*)  H.  Pagenstecher,  Über  Extraktion  in  geschlossener  Kapsel.  Arch.  f.  Augenheilk., 
X,  2,  S.  166. 

2)  Becker,  Bericht  in  Nagels  Jahresb.  f.  1870,  S.  387. 

„Am  konsequentesten  strebte  Pagenstecber  die  Beseitigong  der  ganzen  Linse  an, 
indem  er  sich  bemühte,  eine  Methode  za  schaffen,  durch  welche  es  in  allen  Fällen 
möglich  wäre,  die  Linse  samt  der  Kapsel  zu  extrahieren.'*  (Klinische  Beobachtungen  1866.) 

*)  Macnamara,  A  manual  of  the  diseases  of  the  eye.  1871,  IL  ed. 

*)  G^A.  Gioppi,  Cenni  uiteriori  sulla  expalsione  totale  dell  apparato  capsulo- 
lenticolare.  Gaz.  med.  ital.  Venet.,  1870,  No.  20,  21.  Giomale  d'oft.  it.  X,  pag.  171. 

^)  Fenoglio,  Sngli  ultimi  metodi  di  estrazione  lineare  della  cataratta.   Padova  1870. 

*)  P.  Gradenigo,  Nnove  felici  prove  del  metodo  di  estrazione  della  cataratta  del 
Gioppi.  Giomale   venet.  di  scionze  med.,    Serie  III,  T.  XII,  pag.  38  u.  323. 

')  Caspar,  Über  Extraktion  der  kataraktösen  Linse  in  geschlossener  Kapsel.  Inaug.- 
Dissert.,  Berlin  1878. 

®)  lliggens,  On  extraction  of  immature  cataract.  Lancet  (1888)  Nr.  19. 

•)  Hock,  Über  die  Extraktion  des  angewachsenen  Stars.  Wiener  med.  Blätter  (1882), 
Nr.  43  u.  44. 

^®)  Terson,  De  Textraction  da  cristallin  et  de  sa  capsule.  Revne  med.  de  Toulouse 
(1872),  Nr.  3  et  4;  Annal.  d'oculistijiae,  LXVII,  pag.  313. 

**)  Borvsiekiewicz,  Beiträge  zur  Extraktion  des  grauen  Stars  der  Erwachsenen. 
Klin.Monatsbl.' f.  Augenheilk.  (1880),  S.  199. 

*•)  Wolkow,  Ist  die  Kapsulotomie  bei  der  Extraktion  des  Altersstares  nötig? 
Wjestnik  oftalmologii  (1894),  XI,  S.  366. 

*')  Cann statt,  Brieti.  Mitteilung  betreffend  eine  neue  Idee  zur  operativen  Heilung 
des  grauen  Stars.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.  (1870),  S.  131  —  133. 

Csermak,  Die  angenftntlichen  Operationen.  2.  Anfl.  11.  34 
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Rooüa')  io  audi^rer  Weis©  die  Zonula  zu  sprcugeii  uud  m  Verbiiltiusse  zu  ncbAffen. 
die  bei  sonst  narmalen  Augen  jene  Varaa^i^etziingen  schaffen,  die  in  den  you  Pagen- 
sie  eher  als  geeignet  liezt'irhneten  Fallen  vtni  vorneliprein  geireben  sind^ 

lauüBtatt  luxierte  imcfi  dem  H(^rllha^tecJulitt  mit  einer  sckm  vorher  slderaJ 
Ton  hinteu  her  in  tiie  Kapsel  eingoftdirten  Nadel  die  Linse  iu  die  vordere  Kammer 
worauf  sie  atit  leichten  Druek  austrat. 

Hoosa  drehte  in  der  Hälfte  de®  Schnittes  das  Messer  ^o,  daß  geiue  Ebpue  seok- 
recht  znr  Iris  stami,  die  Zonula  zerriß  und  so  die  Linse  disloziert  ward,  D&tin  eutbaiid 
er  sie  <lnreh  äußeren  Uruck  mit  Kautsch uklöf fehl. 

Eine  weitere  Änderung  des\'(!rfahrenK  versuchten  dann  A  ji  d  re  >v  -)  and  G  ra  d  e  n  i  g  o  ■), 
die  eiue  iostr  am  enteile  Einreiüujig  der  Zonula  der  Au^treihuni^  vorausschickeu^  auch  su 
dem  Zwecke,  jeden  Star,  ja  jede  Linse  in  der  Kapsel  entfernen  zu  können. 

Andrews  Vorgang  war  noch  ziemlich  roh .  Er  licnOtzte  M  a  c  n  a  m  a  r  a  s  sei tUchen 
Schnitt  ohne  Indektotnie  und  führte  einen  hakenförmig  gekrilmmten  Draht  mit  abge- 
rundetem Ende  vor  dem  Hornhantschnitt  ilurch  eine  runktionsfiffnung  oiier  nach  diesem 
über  die  Linse  unter  den  gegen üiierliegeodea  i'npillarrand  und  zerriß,  sich  mit  der 
Spitxa  an  den  Lin^nrand  haltend,  die  Zonula  in  beliebiger  Ausdehnung. 

Gradeniffos  Verfahren  besteht  in  ganz  lihnlieher  Weise  im  weBentUchen  in 
Lhirch trenn ung  der  Zonula  mit  einem  cvstitomartigeu.  stumpfen  Haken  ^Zouulotom) 
längs  der  unteren  Peripherie  der  Linse.  Der  Stiel  des  zarten  Instrumentet«  ist  wie  der 
eineü  gewöhnlichen  tystifoms  im  Winkel  gebogen,  aber  außerdem  der  Liusenkrümmung 
entsprechend  bogenförmig  gekrümmt.  Sein  Verfahren  ist  insbesondere  durch  aeiiie 
Schiller  genau  geschildert  worden,  so  von  Tassiani  Ingoni*),  üvio'')  and  Saggini'K 
[i^rie  auch  zuletzt  durch  ihn  selbst  ""j]. 

Von  diesen  suchte  Ovio  der  Frage  auch  experimeuteil  nahe  zu  treten,  um  ülier 
die  Alilöyuug  der  Kapsel  von  der  Fossa  patellaris  klar  zu  werden  und  Anhaltspunkte 
für  das  praktische  Vorgehen  zu  gewinnen.  An  einem  Oehsenange  wurde  Cornea  und 
Iris  vorsichtig  entfernt.  Wurde  jetzt  die  ganze  Zonula,  also  beide  Faserreihen  langsam 
durch  trennt,  so  fiel  zunächst  durch  die  Lücke  stets  der  (ilaskörper  vor  und  nach  .Ab- 
lösung der  Linse  blieb  an  deren  hinterem  Pole  stets  etwas  Glaskörper  hangen.  Wurde 
jedoch  die  vordere  Faserreihe  allein  uud  nur  auf  etwa  ein  Drittel  der  Linsenperipherie 
durchtrennt,  ßo  drehte  sich  die  Liuse  um  die  betreffende  (Juerachse  und  konnte  leicht 
vüllständig  mit  unversehrter  Kapsel  isoliert  werden,  ohne  daß  der  Glaskörper  an  ihr 
haften  blieb  oder  sonst  Neigung  zu  Vorfall  zeigte.  Bei  Verletzung  der  Fossa  patellaris 
entstand  jetzt  der  Eindruck    wie   von   Ibirchbidirung   einer   Membran.    Dasselbe    ergab 


^)  Büüsa,  Bcmarks  oa  tbe  extractton  of  the  crystallina  lens  in  its  capsule.  Tram«- 
acUiin  of  the  Amer  ophthalm.  suciety.  XXI.  Meeliuf^.    Amer.  Journ.  of  ophtbalm.  (1885)  IL 

'}  Andrew^  Ün  the  Operation  of  senile  cataraet  in  its  capsule.  Brit  med.  Journ. 
Jannar  188a  pii«.  4L 

')  F.  Gradenigo,  Sali'  estrazione  capsulo-lenticolare.  Congr.  dcll'as8oetaa.-ofl, 
Snppl.  1895,  pag.  Ib. 

*}  Cassiani  Ingoni,  Deü'  estrazione  ciipsnlo-leDtieol&re  dalla  eatanitta.  Anna!,  di 
ottalmol.  XXVi,  181>7,   png.  4Ö0. 

*)  Ovia,  Sal  mecaüi^mo  delT  estrazione  capsnlo-lenticolare  out  metodo  Graden igo. 
Annal,  di  <dtalmul.  XX  VH.   IHIH,  png.  8ii. 

*)  Saggini,  Nouveau  proc^dn  d'extniction  capsnlo-lenticolaire  ä«  le  cataracte  da 
professeur  Graden  igo.  AnnuK  d'ocalistique  1899,  t'XXll.  p:ig.  B44. 

')  Gradenigf«,  Ivstraximit*  di  catamtta  capsuhidc?atic«lar0  per  sdvnim.  Annali  di 
ottalmol,  e  lavori  ddla  clinira  ocul.  di  Napnli,  19(J2,  XXXI.  S-  70li  und  Graden  igo.  De 
Teittraction  dp  la  catar^tttf  dans  k  capsule  par  In  scltTtithiue  aprt'S  zonolotomie,  Annal. 
d'ocuUsti(iue  1903,  CXXX,  pag.  25. 
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sieh  auch  bei  anderen  Tieren  und  beim  Menschen,  und  deshalb  nahm  Ovio  an,  daß  die 
zurückbleibende  Membran  als  die  Hyaloidea  zu  betrachten  sei.  FOr  Gradenigos  Ex- 
traktion folge  hieraus,  daß  das  Zonulotom  vorsichtig  und  sehr  leicht  gehandhabt  und 
die  Zonula  nur  auf  eine  kurze  Strecke  eingerissen  werden  müsse,  bis  gerade  nur  eine 
Verschiebung  an  der  Linse  wahrnehmbar  werde.  Der  nachfolgende  Druck  müsse  sanft 
sein  und  oft  die  Richtung  wechseln. 

Saggini  beschreibt  Gradenigos  Vorgang  folgendermaßen: 

Der  Operateur  stellt  sich  hinter  den  Kopf  des  zu  Operierenden,  der  nur  dann 
narkotisiert  wird,  wenn  er  sehr  ungelehrig  ist,  und  behält  diese  Stellung  während  der 
ganzen  Operation  bei,  wenn  er  am  rechten  Auge  operiert;  beim  linken  begibt  er  sich 
zur  Schnittführung  vor  das  Gesicht  des  Kranken. 

Der  Operateur  macht  nach  Fixierung  des  Augapfels  in  gewöhnlicher  Weise  und 
Einlegung  des  Sperrlidhalters  mit  dem  Messer  von  v.  Graefe  (oder  dem  von  Gradenigo 
modifizierten)  oben  einen  peripheren  Lappenschnitt  (Halbbogenschnitt). 

Dann  führt  er  das  Zonulotom  flach  in  die  Kammer  und  in  den  Raum  zwischen 
hinterer  Irisfläche  und  Linse  bis  zum  Rande  dieser.  Hierauf  wird  die  Spitze  des  Zona- 
lotoms  fast  senkrecht  zur  Zonula  gedreht  und  diese  in  der  ganzen  unteren  Hälfte  dicht 
am  Linsenrande  zerrissen.  Dabei  muß  man  achtgeben,  die  Linsenkapsel  nicht  mit  zu 
zerreißen  und  mit  der  Spitze  nicht  zu  tief  einzudringen,  um  nicht  die  Hyaloidea  zu 
verletzen. 

Dieser  Handgriff  scheint  schwer  zu  sein,  ist  es  aber  tatsächlich  nicht,  da  man 
das  Ende  des  Zonulotoms  unter  der  Iris  mit  dem  Auge  verfolgen  kann. 

Gewöhnlich  macht  man  nun  eine  breite  Iridektomie,  kann  sie  aber  auch  unter- 
lassen oder  nur  eine  schmale  verrichten. 

Die  Entbindung  der  Linse  ist  nun  der  heikelste  Akt  der  ganzen  Operation  und 
erfordert  (^eduld  und  Mühe. 

Der  Operateur  nimmt  zwei  Spateln,  eine  gewöhnliche  in  die  linke  Hand  und  in 
die  rechte  eine  ringförmige.  Mit  der  gewöhnlichen  wird  die  sklerale  Wundlippe  nieder- 
gedrückt, indem  man  ihren  Rücken  dicht  neben  die  Wunde  legt;  die  ringförmige  wird 
auf  die  Hornhaut  gelegt,  und  zwar  so,  daß  der  Vereinigungspunkt  des  Ringes  mit  dem 
Stiele  am  äußeren  Homhautrande  liegt.  Mit  diesem  Instrumente  wird  nun  leicht  gedrückt 
und  nach  oben  geschoben.  Druck  und  Gegendruck  mit  der  anderen  Spatel  müssen 
mählich  und  sanft  steigen,  bis  der  größte  Durchmesser  der  Linse  durchgeschnitten  hat. 
Dann  hört  man  mit  dem  Drucke  auf  und  wälzt  den  Star  mit  der  ringförmigen  Spatel 
um  seine  Sagittalachse  aus  der  Wunde.  Bei  vorsichtigem  Gebaren  erfolgt  kein  Glas- 
körpcrverlust.  Er  soll  Oberhaupt  nicht  häufiger  sein  als  bei  allen  anderen  Operations- 
verfahren. Allein  Saggini  gibt  selbst  an,  es  sei  unter  202  FäUen  25mal  Glaskörper  ge- 
kommen. Das  ist  12'37  Prozent,  also  entschieden  viel  mehr,  als  bei  den  gewöhnlichen 
Verfahren  der  Extraktion  beobachtet  wird. 

Das  Verfahren  Gradenigos  wird  von  Saggini  nicht  als  Operation  für  ganz 
bestimmte  Fälle,  sondern  als  das  regelmäßige  für  die  meisten  Stare  in  Anspruch  ge- 
nommen. 

Was  die  Anzeigen  der  Extraktion  in  der  geschlossenen  Kapsel  anlangt,  so  folgen 
viele  Operateure  ungefähr  jenen,  die  Pagenstecher  angegeben  hat,  und  betrachten 
das  Verfahren  als  Ausnahmsverfahren.  SoTerson,  Caspar,  Borysiekiewicz,  Morano, 
Hock,  V.  Stellwag,  Laqueur,  Nikolükin,  Haase  und  andere. 

Als  das  regelmäßige  Verfahren  ward  es  jedoch  betrachtet  und  empfohlen  von 
Cannstatt,  Roosa,  Macnamara,  Andrew,  Gioppi,  Fenoglio,  Higgens,  Wolkow 
und  Gradenigo  [II.  SmithJ. 

34* 
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Das  Verfahren  PageüStechers  hat  ziir  Voraiissetzuu^,  tluß  die  AWöswnj?  der 
Kapsel  von  ihrer  Verbindung  mit  der  Zoniila  Zinnii  und  dein  Glaskörper  leichter  von 
Htatten  geht  ds  bei  normalen  Augen.  Deshalb  eip^nen  esich  bierför  Fülle  mit  Schwnnd 
der  Zonnla  nnd  erhöhter  Feütijjkeit  der  Kapsel,  wie  bei  allen  überreifen^  gescbrnmpften, 
verkalkten,  mürgagoiacheu  Staren,  oder  Lot*keruag  der  Lhise  in  der  tellerförmigen 
Grnbe  des  Glaskörpers»  wie  bei  Staren  mit  Pupilkrabst'hluß,  subluxierten  Linsen,  Zitter- 
staren u.  dgl.  Es  lieiart  also  hier  die  Wichtigkeit  einer  genauen  Diagnostik  auf  der 
Hand,  wie  schon  Becker  in  seinem  Werke  Ober  die  Pathologie  des  Linsensyt^tems 
hervorgi'bohen  hat.  Aber  gerade  in  dieser  Richtung  hat  die  unerniOdliehe  Arbeit 
Pageufitechers*^  ein  sehr  vollkommenes  Ergebnis  geliefert-  Wenn  es  ihm,  wip  er  selbst 
anführt»  ^gelungen  ist,  die  Diagnostik  der  Beschaffenheit  des  Stares  und  geiner  Anhange 
soweit  sicherzustellen,  daß  von  117  mit  der  Kapsel  operierten  Staren  nur  viermal  die 
Kapsel  platzte,  so  ist  wohl  eine  Höhe  der  Sicherheit  erreicht»  wie  man  sie  kaum  größer 
wünschen  kann"^.  Dem  muß  man  wohl  rückhaltlos  heistimmen. 

Indem  das  Verfahren  A  n d  r e  vv  s  und  (i  r  :i  d e  n  i  g  o  s  künstlich  durch  Einreißen 
der  Zonnla  ahnliche  Verhältnisse  schafft,  wie  sie  bei  den  von  Pagen  Stecher  für  ge- 
eignet befundeneu  Fallen  von  seihst  bestehen,  will  es  die  Kxtraktion  iu  der  Kapsel 
auch  für  gewöhnliche  Stare  ermdglichen.  Damit  erweitern  sich  seine  Anzeigen  ganz 
bedeutend.  Beide  Verfahren  würden  sich  somit  in  gewissem  Sinne  ergänzen. 

Ob  sieh  Graden igos  Verfahren  bewühren  wird,  muß  erst    die    Zukunft    lebrtni. 

Wie  immer  man  über  das  Verfahren  denken  möge,  ich  glaube  in  folgenden  Fäüeu 
wird  es  entweder  einen  Vorzug  vor  der  gewöhnlichen  Extraktion  verdienen  oder  sogar 
allein  anwendbar  sein. 

L  Bei  überreifen  Staren  mit  stark  verdickter  Vorderkap  sei.  Wer  ge- 
wohnt ist  mit  der  Kapselpinzette  zu  operieren,  wird  auch  u nahsieb Üich  schon  in  solchen 
Füllen  in  der  Kapsel  entbunden  haben.  Die  Linse  folgt  im  ganzen  dem  Zuge  der  Pin- 
zette, und  wenn  die  Wunde  nicht  zu  eng  ist  und  der  periphere  Wundrand  mit  dem 
Löffel  oder  der  Spatel  etwas  niedergedrückt  wird,  so  folgt  die  Linse  der  Pinzette  oft 
anstandslos.  Freilich  geschieht  ei  hierbei  mitunter,  daß  gerade  wilhrend  des  l>urch- 
scbneidens  der  dicksten  Teile  der  Linse  durch  die  Wunde  infolge  des  stärkeren  Zuges 
die  Kapsel  durch  die  Zahneben  der  Pinzette  eingerissen  wird,  so  daß  die  Linse  doch 
nicht  in  der  Kapsel  herauskouunt,  das  läßt  sich  fast  sicher  vermeiden»  wenn  man  st^tt 
einer  Hakenpinzette  eine  geriefte  Pinzette  benützt  Die  verdickten  Kapseln  lassen 
sich  sehr  leicht  in  Form  einer  größeren  Falte  fassen»  und  wenn  nur  der  Schnitt  nicht 
zu  klein  ist  (Halbbogensehnitt),  so  gelingt  die  Extraktion  in  geschlossener  Kapsel  ge- 
wöhnlich leicht.  Platzt  die  Kapsel  beim  Durchschneiden  der  Linse  durch  die  W'unde, 
so  bat  das  auch  keinen  Schaden;  die  Linse  wird  iu  gewöhnlicher  Weise  entbunden  und 
hierauf  die  Kapsel  ausgezogen. 

Ich  pflege  bei  solchen  Staren  von  vornherein  zur  gerieften  Pinzett«  zu  greifen. 
Wenn  die  Kapsel  in  der  Pupilleumitte  gefaßt  ist»  dann  führt  man  zwei-  bis  dreimal 
eine  kreisende  Bewegung  mit  (b'r  Pinzette  recht  vorsichtig  und  langsam  aus,  um  die 
Zonula  zu  zerreißen. 

Glaskörperverlust  sehe  ich  hierbei  fast  nie.  Es  ist  vorteilhaft,  die  Iris  vorher  auszu- 
schneiden, wenn  die  Pnpille  rigid  ist  und  eich  auf  Kokain  nur  wenig  oder  gar  nicht 
erweitert, 

2.  Bei  subluxierten  Linsen.  Für  durchsichtige  Linsen  oder  Stare  ohne  Kapsel* 
verdickung  und  ohne  großen  harten  Kern  wäre  hier  der  Löffel  nach   Pagertstechers 


*)  a.  a.  0.  188L  S.  168. 
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Vorschrift  zu  benutzen,  bei  sehr  hartem,  großem  Kerne  allenfalls  auch  das  Doppelhäk- 
chen von  Reisinger  und  bei  verdickten  Kapseln  und  mehr  weniger  geschrumpften 
Linsen  die  geriefte  Pinzette. 

3.  Bei  schlotternden  Linsen.  Hier  kann  man  zunächst  die  Entbindung  durch 
bloßen  äußeren  Druck  versuchen,  indem  man  das  Sturzmanöver  mit  sanft  ansteigendem 
Drucke  ausführt;  dazu  ist  es  wohl  am  besten,  vorher  die  Iris  auszuschneiden.  Gelingt 
dies  nicht  oder  käme  Glaskörper,  dann  ist  zu  einem  Traktionsinstrumente  zu  greifen 
(Löffel). 

4.  Bei  überreifen,  bei  morgagnischen,  bei  balgartigen,  stark  geschnimpften  und 
bei  verkalkten  Staren.  Bei  den  einfach  überreifen  Staren,  also  solchen  ohne  sichtbare 
Kapselverdickuug,  ebenso  wie  bei  den  morgagnischen,  ist  das  Verfahren  bloß  durchs 
Sturzmanöver  oder  mit  dem  Löffel  nach  Pagenstechers  Vorschrift  am  zweckmäßigsten, 
während  bei  geschrumpften  oder  verkalkten  Staren,  entweder  das  Verfahren  mit 
Reisingers  Hakenpinzette  oder  das  Fassen  mit  einem  etwas  größeren,  schärferen 
Häkchen,  ähnlich  wie  es  Borysiekiewicz  angab,  am  vorteilhaftesten  sein  dürfte. 

Ein  großer  Teil  dieser  Stare  kann  auch  in  der  gewöhnlichen  Weise  nach  Er- 
öffnung der  Kapsel  entbunden  werden;  ausgenommen  sind  die  etwas  stärker  luxierten, 
dabei  recht  beweglichen  Stare  und  stark  geschrumpfte  Stare. 

Insbesondere  gilt  das  erste  von  den  einfach  überreifen  und  den  morgagnischen 
dann  von  den  schlotternden  Staren. 

[Mit  imponierenden  Ziffern  tritt  Henry  Smith  für  die  Extraktion  der  Katarakt 
in  der  Kapsel  ein.  Sein  Verfahren  ist  von  allen  den  bisher  geschilderten  das  einfachste, 
obwohl  es  im  übrigen  dem  Pagenstechers  nachgebildet  ist.  Es  wird  ein  großer 
Korneallappen  nach  oben  angelegt.  Ursprünglich  hatte  Smith  einen  steilen  liappen 
mit  Ausschnitt  zwischen  der  normalen  Pupille  und  Komealrand  empfohlen.  Nach  dem 
Schnitte  wird  der  Sperrlidhalter  entfernt,  der  Assistent  hält  mit  einem  Schielhakon  das 
obere,  mit  dem  Daumen  das  untere  Lid.  Der  Operateur  drückt  mit  einem  Schielhaken 
durch  die  Hqmhaut  gegen  den  unteren  Linsenrand  (in  die  Gegend  zwischen  unterem 
und  mittlerem  Drittel  der  Linse)  und  mit  einem  Löffel  gegen  die  sklerale  Wundlefze 
und  entbindet  durch  langsamen  stetigen  Druck  die  Linse  in  der  Kapsel. 

Soll  die  Iridektomie  ausgeführt  werden,  so  geschieht  dies  nach  dem  Lappen- 
schnitte.  Im  übrigen  wird  die  Operation  in  gleicher  Weise  vollendet. 

Smith  hat  nK)5  bereits  über  9000  derartige  Operationen  ausgeführt,  gegen  2000 
nach  der  alten  Methode.  Kindliche  und  atrophische  Stare  eignen  sich  nicht  für  sein 
Verfahren,  immature  („halbgelatinöse")  mit  bläulichem  Farbenton  gleichfalls  nicht,  da 
hier  zu  häufig  die  Kapsel  platzt.  Von  den  im  letzten  Jahre  (1904/1905)  ausgeführten 
2767  Kataralftoperationen  eigneten  sich  5*47o  nicht  für  die  Extraktion  in  der  Kapsel. 
In  87o  ^^^  Fälle  platzte  aber  die  Kapsel,  doch  konnte  dieselbe  häufig,  während  der 
Druck  des  Schielhakens  ihr  Zurückschlüpfen  verhinderte,  mit  der  Pinzette  samt  Inhalt 
entfernt  werden. 

Stellt  sich  mit  der  Linse  Glaskörper  ein,  so  wird  (analog  Pagenstechers  oben  be- 
schriebenem Verfahren)  ein  Löffel  hinter  die  Linse  eingeführt  und  auf  diesem  durch  fort- 
gesetzten Druck  mit  dem  Schielhaken  die  Linse  in  der  Kapsel  entbunden. 

Unter  2616  Extraktionen  in  der  Kapsel  (der  letzten  Berichtsjahre)  hatte  Smith 
0-3®/o  Iritis,  6-87o  Glaskörpen-eriust,  9927  erstklassige  Resultate  und  nurO-34%Veriuste.M 


^)  Smith  Henry,  Brit.  med.  A.ssoc.,  1903.  Referiert  klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk., 
1903,  XLI,  II,  fcs.  587.  —  Smith  Henry,  Extraktion  der  Katarakt  in  der  Kapsel.  Arch. 
of  Ophthalm.,  1905,  XXXIV,  Nr.  6  (Übers.  Arch.  f.  Augenheilk.,  56,  S.  T" 


S<iweit  das  S  mit  hiebe  VetiihreB  cnstbch  nadiceprtlt  viirde  >-Vcnaclurahefi 
TOD  eisigen  menigen  Fillea  ziklen  da  natoriieh  nieht  ah  —  hat  tieh  bisher  kein  ein- 
deiitiges  Resultat  ergeben.  So  hatte  Ozley')  anter  40  FällcB  zwölfnal  GbakdrpeiTor- 
faU.  allerdings  stett  ohne  nachfolgende  KomplikatioDeB .  Smal  bant  die  Kapeel 
wftbrend  der  Extraktion  ond  Imal  konnte  <ie  noch  nachtri^ich  cotienit  werden; 
5mal  hatte  er  Iritis.  «chlieBlich  ITmal  ein  glänzendes  Retoltat.  Ozlej  hatte  immer 
kombinierte  Extraktionen  gemacht. 

Maynard').  welcher  175  ,.Kataraktezpressionen~  nach  Smith  ansgefohrt,  glaubt 
auf  Omnd  seiner  Erfahrungen  die  aUgeiaeine  Vervendung  denelben  nicht  empfehlen 
zu  können:  nur  für  überreife  Stare  und  solche  mit  Terdickter  Kapsel  sei  c«  anzuraten. 
Maynard  hatte  67mal.  also  aber  38*«  GlaskArpenrorfalL  30mal  platzte  die  Kapsel 
intra  operationem.  Hftufig  wurde  nach  der  Operation  Blutung,  längere  Druckherabsetzung, 
HomhauttrQbuDg.  schlechte  Wundheilung  und  längere  Reizung  beobachtet.  Schliefllich 
war  162ma!  das  Resultat  gut,  9mal  mäßig,  omal  schlecht  <3mal  Iritis),  also  Verlast 
zirka  2  8*  o- 

Cheney')  empfiehlt  die  Expression  nur  fflr  ausgesuchte  FäUe.  ebenso  Green^): 
Herbert*)  —  und  darin  ist  ihm  wohl  zuzustimmen  —  hält  sie  nur  fftr  sehr  geObte  Opera- 
teure gerechtfertigt,  und.  wegen  der  kürzeren  Heilungsdauer  und  Wegfallen  der  Diszission, 
bei  beschränkten  Platzverhältnissen.  Meine  eigenen  Erfahrungen  —  ich  begann  Tom 
1.  Oktober  1907  an  mit  Auswahl  die  Expression  anzuwenden  —  sind  noch  zu  gering, 
als  daß  ich  mir  ein  Urteil  erlauben  könnte:  jedenfalls  ist  sie  der  Nachprüfung  wert.  E.] 


Verfahreu  mit  retroiridischem  Schnitte  haben  Jacobson  und 
Heddaeus  vorgeschlagen.  Das  Verfahren  von  Heddaens  ist  nur  an  der  Leiche  Ter- 
sucht  worden. 

Jacobaons  Verfahren  der  retroiridlechen  Extraktion  in  der  Kapaei.*) 

(Am  rechten  Auge.) 

[Ein  Tropfen  Atropinlösung  1 :  öOO,  Kokain  bis  zur  Anästhesie  der  unteren 
Hälfte  inklusive  Konjunktiva.]  Eine  halbe  Stunde  vor  der  Operation  wird  ein  Bindehaut- 
lappen von  10  bis  12  mm  Breite  und  6  bis  8  mm  Höhe  ungefähr  rechteckig  umschnitten 
und  so  unterminiert,  daß  möglichst  viel  subkonjunktivales  Gewebe  an  der  hinteren  Binde- 
hautfläche bleibt. ") 


V)  Oxlev,  Cataract  extraction  in  the  capsole.  Indian  med.  Gaz.  1906,  Dezember. 
(Ref.  Jahresber.'f.  Ophthalm.   1906,  S.  340.) 

*)  Maynard,  Cataract  expression  in  the  capsule  (Smith  Operation).  Ophthalm. 
Review  1906,  pag.  225.  (Ref.  Jahresber.  f.  Ophthalm.  1906,  S.  341.) 

^)  Cheney,  Extraction  of  cataract  in  the  capsule.  Transaction  of  the  Amer.  Ophthalm. 
Society,  42.  meeting,  1906,  pag.  153. 

*)  Green,  Extraction  of  the  cataract  within  the  lens.  Ophthalm.  Record.  1906. 
(Ref.  Jahresber.  f.  Ophthalm.  1906,  S.  341.) 

*)  Herbert,  Extraction  of  the  lens  in  the  capsule.  The  Ophthalmoscope.  1906,  pag.  113. 
(Ref.  Jahresber.  f.  Ophthalm.  1906,  S.  341.) 

«)  Jacobson,    Die  Extraktion    in  der  Kapsel.  Zentralbl.  f.  prakt.  Augenheilk.  XIII, 

1889,  S.  129.  ... 

')  [Die  schwer  verständliche  Beschreibung  der  Operation  ist  fast  wortgetreu  der 
schwerversUindlichen  Orifjinalabhandlunp  entnommen!  Ich  halte  die  Operation  in  der  ge- 
schilderten Art  für  unausführbar,  und  kann  die  genannte  Abhandlung,  die  der  hochverdient« 
Ophthalmologe  unmittelbar  vor  seinem  Tode  geschrieben  haben  muß,  nicht  ernst  nehmen.  E.] 
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1.  Akt.  Mittelgroße  Indektomiclauzc.  Einstich  in  die  HalbieninpsliBie  de*  Äußeren, 
tiuteren  (jimdranteiif  etwa  4  mm  vom  LmJerhaiitbordef  innere  llornhiLut^^unde  3—4  mm 
groß.  Von  der  Wunde  ätUf  wird  ein  kleineH^  dorn  SchieJhaken  jAhulichpK  Inntrument  mit 
der  KotivexitÄt  dv^  Bojreus  nacli  obon.  drni  Knopfe*  nürh  lirjk$  mit  seiner  FUche  jiuf 
der  Iris  durch  die  Fiipille,  hinter  die  hh  bis  über  den  IJnsennind  fort^osehoben,  dareh 
eine  Vierteidrehun^  mit  dem  Knopfe  abwiirts  gesttdlt.  so  dafl  die  Konkavitiit  des  Bogens 
den  Linseitrand  umfaßt,  dann  sehr  leise  gegen  den  Beobachter  hingezogen, 

Ist  der  Openiteur  sieher,  die  liinse  gefaßt  zu  hüben,  so  dreht  er  da«  Hftkehen 
ans  der  letzten  Stellung  s^i»  nach  oben,  daß  der  Knopf  nicht  geven  die  LiuKc,  sondern 
nach  links  sieht  und  t^ebiebt  nun  im  ihrem  Rjuitne  hinter  dem  Liusenmnde  den  Haken 
langsam  etwa  18U"  nach  links  und  nach  links  unten  fort,  als  ob  er  eben  die  /onula 
verschieben  wollte. 

Ifnten  angekommen,  zieht  er,  nm  durch  die  Drehung  nichts  zu  verletzen,  das  In- 
strument heraus  und  führt  es  mit  dem  Knopfe  nach  rechts  vom  temporalen  Wundwinkel 
aus  wieder  so  ein,  daß  er  etwa  30*  nach  außen  von  der  Vertikalen  anfängt  und  recht» 
unten  ankommt. 

2.  Akt  Vorbereitung,  Chloroform.  Eserin  8«  viel,  daß  im  Not  falle  ein  Ilaken 
durch  die  Piipdle  nach  oben  goachohen  werden  kann  Denkt  man  sich  nun  die  Kornea 
in  ein  Rechteck  eingezeichnet,  dessen  Seiten  die  Treffpunkte  der  vertikalen  und  hori» 
3k)ntaleu  Trennunf^sliuie  im  Skleralborde  benihren,  bo  ist  der  \'erlauf  folgender: 

Der  Operateur  stiebt  ein  spitÄe^s  Graefc-Messcr  mit  dlinuem  ROcken  '6  mm  tlber 
der  unteren  Tangente  in  die  misale  ein,  d^nu  ebenso  in  die  temporale;  von  beiden 
Punkten  werden  unmittelbar  nach  dem  Einstiche  tlie  kurzen  Verbindungslinien  zu  der 
zu  bildenden  unteren  Tangente  gezogen.  Die  Tiefe  dieser  kurzen  Schnitte  wird  dadurch 
bestimmt»  daß  der  Operateur  keinen  Widerstand  gegen  das  Messer  fühlt. 

Nun  geht  der  Operateur  mit  einem  Messer,  dessen  1  an  laujk'e,  vcfrne  runde, 
stumpfe,  rechteckige  Klinge  eine*  Höhe  von  '/^  mm,  eine  sehr  »charfe,  plane  Schneide 
und  einen  festen,  nicht  biegsamen  Kücken  bat^  mit  der  Schneide  nach  abwärts  in  die 
temporale  Wunde  ein,  hinter  der  Iris  fort,  in  der  nasalen,  die  der  Assistent  etwas 
'  öffnen  kann,  heraus,  bis  die  Schneide  in  der  Tangente  liegt,  dreht  dann  ilas  Messer 
schnell  um  70**  und  durchscbnoidet  langsam  von  hinten  nach  vorne. 

Dann  bleibt  nichts,  als  an  dem  etwas  gehobenen  Lappen  die  Wunde  ein  wenig 
voneinander  zu  ziehen,  und  man  sieht  die  beweglich  gemachte  Katarakt  in  ihrem 
Teller,  mit  dem  Rande  15— 2  mm  von  der  Wunde  vor  sich  liegen  und  hat  sie  nur  mit 
einem  Häkchen  herauszuziehen.  Naht  de»  Lappens,  Jodoform,  Verband, 

Verfahrefi  der  skleralen,  retroiridiachen  Extraktion  in  der  Kapsel  von  Heddaeys.M 

L  Schnitt  von  außen  nach  innen,  Extniktion  der  Linse  in  der  Kipsel.  Dazu 
benutzt  lleddaeus  eine  Linearlanzette  oder  ein  eigenes  Skleralmesserchen.  Die  Linear- 
lauzette  besteht  aus  der  zwischen  zwei  Schalen  gefaßten  Klinge  eines  kurzen  Graefe- 
messern,  deren  vorder©  schneidende  Hälfte  unverändert  geblieben,  deren  hintere  abge- 
stumpft und  zum  besseren  Fassen  verbreitert  und  beiderseits  gerieft  ist.  Man  sticht 
diese  Lanzette,  wie  eine  gewöhnliche  l^anzette  gefaßt,  seicht  in  die  Sklera  ein  und 
führt  sie  ebenso  seicht,  immer  in  dt^T  iJistnnz  eines  Millimeters  von  der  Komet  neifer» 


*)  üeddaetts,    Ausziphung   di's   Stands   durch  die  hintere  Kammer.   KUn.  Konatsbl 
f.  Angenheilk,   190U,  XXXVlIl,  S.  737. 
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bis  die  bealisiciitigte  Sehuittliliige  erreicht  ist.  Eg  liefiiidet  sicli  immer  mir  die  ätißerste 
Spitze  subskleral  uod  ist  ein  zu  tiefes  Eindringen  durch  die  an  lüeser  SteJJe  */,  mm 
dicke  Sklera  leiebt  zu  vermeiden.  Ebenso  kann  man  mit  dem  von  H,  an^eg^ebenen 
Skleralmesser  statt  einzustechen  einsehneiden.  Es  ist  das  ein  um  der  Sehiirfe  willen 
bt>hlge8ehliffenes  MiniaturraBiermesser  mit  4  mm  langer  und  3  mm  breiter,  spitzer 
Klinge  und  starkem,  nidit  biegsamem  Hal^^e.  Mau  schneidet  damit  die  Sklera  au  und 
benützt  zum  Weiters  eh  neiden  eine  ither  die  Kante  gebogene  Schere.  Man  istebt  hinter 
dem  KrjiiikeUj  fixier!  das  linke  Auge  am  äußeren,  dos  rechte  am  inneren  Limbus  nud 
verrichti't  den  Schnitt  in  ausgiebiger  Länge  in  der  Sklerallijüe  unterhalb  der  Pinzette, 
^hui  kann  den  Schnitt  aber  aurh  nach  jeder  lieliehij^en  Seite  hin  anlegen.  Nach  Voll- 
endung des  Schnittes  schlüpft  die  linse  entweder  spontan  aus  oder  dadurch,  daß  man 
auf  den  der  Mitte  der  Wunde  gegen  tlbcrUegenden  Punkt  des  Sklemlmudes  mit  dem 
Lide  oder  einem  Löffel  einen  leicliten  schncUenclen  Druck  inusübt^  während  eventuell 
die  andere  Hand  auch  mit  einem  Löffel  den  peripheren  Wuudrand  niederdrückt.  Tritt 
die  Linse  so  nicht  aus,  dann  geht  man  mit  einem  Löffel  von  Pagen  Stecher  oder  der 
Schlinge,  die  Zonnla  durchbrechend,  tiefer  ein,  um  ilie  Linse  zu  holen,  oder  mau  hakt 
dat*  Graefesche  Iris-  oder  das  Webersche  Kapselhäkchen  in  die  vordere  Li nsenf lache,  indem 
man  es  his  iiber  den  jenseitigen  Fupilhirrand  vorschiebt  und  zieht  die  Linse  so  heraus. 
Bin deh autnaht  gewöhnbch  nicht  erfordcrlicb. 

Nachteile  des  Verfahrens:  Gefahr  des  Glasköri>ervorfalls,  geringe  Wirkung  der 
Kokalnisierung,  Gefahr  einer  Blutung  durch  Zerschneidung  eines  Astes  der  Arterie  oder 
Venu  eil.  ant.  {wohl  überhaupt  der  zur  Iris  ziehenden  Arterien  oder  des  t'ircnlus 
arteriosus  iridis  majori).  Vorzüge  des  Verfahrens:  Der  Star  kann  in  jedem  Sta* 
diuni  operiert  werden;  Jeder  Naehstar  ist  ansgeschb^sseu,  voraussichtlich  bessere 
Sehscliärfeii ,  weil  Hornhautwölbung  und  Diaphragma  unberührt  gelassen  werden,  keine 
Entstellung. 

2.  Schnitt  von  innen  und  außen  mit  dem  Graefemesser. 

aj  Extraktion  der  Linse  samt  Kapseh  Nach  Atropiuisierung  wird  das  Liije»r- 
measer  einige  MiBimeter  vom  horizontalen  Meridian  entfernt  1  mm  von  der  Hombant- 
grenze  hinter  der  Iris  ein)j[es lochen,  man  führt  es  durch  die  Pupille,  alfi  ob  man  vor 
den  entgegengesetzten  l'upillarnuid  gelangen  wollte,  richte*  es,  sobald  man  dort  ange- 
langt ist,  wieder  etwan  nach  hinten,  ftdirt  es  wieder  dicht  hinter  der  Iris  vorbei  und 
stiebt  in  der  Sklera  symmetrisch  zum  Einstich  aus.  Hierauf  wird  in  der  Sklerallinie 
ausgeschnitten,  wobei  die  Klinge  die  Linse  nach  hinten  dntngt.  Alles  folgende  wird  wie 
bei  dem  ersten  \  erfahren  genuicbt.  Bei  noch  stark  in  yuellnng  befindlicher  Katarakt 
ist  dieses  zweite  Verfahren  ohne  Verletziuig  der  Kapsel  nicht  ausftUirbar 

b)  Extraktion  der  Linse  ohne  Kapseh  Von  dem  Verfahren  2.  a/  unterscheidet 
sich  dieses  nur  dadurch,  daß  man  die  Kapsel  der  Linse  imhernck sichtigt  läßt.  Das 
auf  der  lateralen  Seite  eingestochene  Lincarmesser  wird  also  in  gerader  Richtung  hinter 
der   Iris   her  durchgeführt.    Vor  der  Operation  von  Vollstaren  ist  Eseriu  einzuträufehK 

liier  füllt  der  Vorzug  der  Kapselentfernung  weg,  alier  auch  alle  Schwierigkeiten 
des  Verfahrens  1  und  II  a. 

Jede  dieser  Operationeu  l»6£teht  aus  zwei  Akten,  Indikatiojien  jetzt  schon  auf- 
zustelleu,  wäre  nach  H.*s  Meinung  verfrüht.  II.  zweifelt  nicht,  daß  sich  jede  dieser 
tiperatiouen  in  der  Hand  gewiegter  (Operateure  langsam  einbürgern  werde. 
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Ausführung  der  subkonjunktiyalen  Extraktion  mit  Bindehauttasche, 

nach  W,  Gzermak.^) 

A.  Ohne  Irisausschnitt,  nach  unten. 

Einstich  am  temporalen  Ende  des  wagrechten  Hornhaut- 
meridians, schräger  Bindehautschnitt  vom  Einstich  nach  außen 
unten,  Ablösung  der  Bindehaut  in  der  unteren  Bulbushälfte 
unterhalb  der  Hornhaut. 

Hierauf  Führung  des  Kammerschnittes  mit  der  Schere, 
Eröffnung  der  Linsenkapsel  und  Austreibung  der  Linse  in  die 
Bindehauttasche  und  aus  dieser  heraus.  Nach  der  Wundsäu- 
berung Naht  der  Bindehautwunde. 

Das  zu  operierende  Auge  wird  kokainisiert  und  erhält  während  des 
Kokainisierens  auch  Adrenalin.  Ich  benütze  5®/oige  Kokainlösung,  die 
dreimal  in  Zwischenräumen  von  fünf  Minuten  eingeträufelt  wird,  und 
das  englische  Adrenalin. 

Die  Operation  wird  am  liegenden  Kranken  verrichtet,  und  zwar 
tritt  der  Operateur  fürs  rechte  Auge  hinter  den  Kopf  des  Kranken,  wäh- 
rend er  fürs  linke  vor  ihm  steht  oder  sitzt. 

Zunächst  wird  nach  Beendigung  der  vorbereitenden  Maßnahmen  ein 
Sperrelevator  eingelegt,  und  zwar  ein  solcher,  der  über  die  Nase  her  an- 
gelegt wird.  Der  Gehilfe,  der  bei  der  Operation  des  rechten  Auges  zur 
linken  Seite  des  Kranken  steht,  legt  den  Daumen  seiner  rechten  Hand  aufs 
Lid  des  Kranken,  zieht  es  sanft  empor  und  drückt  es  leicht  gegen  den 
oberen  Augenhöhlenrand.  Bei  der  Operation  des  rechten  Auges  sitzt  er 
vor  dem  Kranken  und  zieht  das  Oberlid  mit  dem  Zeigefinger  der  linken 
Hand  empor.  Mit  der  jeweilig  freien  Hand  kann  er  bei  jenen  Akten,  wo 
es  nötig  ist,  den  Elevateur  emporheben. 

Während  der  Operation  läßt  man  von  Zeit  zu  Zeit  einen  Tropfen 
steriler  Kochsalzlösung  auf  die  Hornhaut  aufträufeln,  um  Vertrocknungs- 
vorgänge  zu  verhindern. 

L  Akt.  Führung  des   Kammerschnittes   und  Bildung  der  Binde- 
hauttasche. 

a)  Einstich  mit  dem  Graefemesser. 

Man  faßt  die  Bindehaut  des  Bulbus,  während  der  Kranke  geradeaus 
oder  etwas  nach  oben  blickt,   mit  der  Fixationspinzette  dicht  am  nasalen 


^)  W.  Czermak,  Über  subkonjunktivale  Extraktion.  Bericht  über  die  31.  Versamm- 
lung der  ophthalmolog.  Gesellsch.  zu  Heidelberg  1903,  S.  115.  —  Derselbe,  Subkon- 
junktivale Extraktion  mit  Bindehauttasche.  Klin.  Monatsbl.  f.  Aogenheilk.  1903,  XLI,  II. 
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Homhantmnde,  hier  etwas  (1  mm)  Über  dem  iimerrn  Ende  des  wap-ochten 
Meridiuii!^.  Dann  sticht  man  mit  einem  breiten  (iraefemesser  (3*0  f«/«)  mi 
borizontalen  Meridian  von  aaßen  her  so  ein,  daß  nmn  zimäebst  mit  der 
Spitze  die  Bindehaut  ungefähr  2  mm  vom  Bindehantsaume  eritiernt  aiif- 
niramt  und  dann  dieht  hinter  dem  Bindehautsanme  eindrin^. 

Um  die  Bindehaut  aufnehmen  zu  kruincu.  halt  man  das  Messer  zuerst 
schief  von  oben-anßen  nach  innen-unten  gerichtet,  legt  es  mit  dem  Rücken 
der  Spitze  2  mm  weit  vom  Hornhautrande  an  die  Bindehaut  und  seliiebt 
diese,  unter  leichtem  Autdrücken  der  Spitze,  gegen  den  Hornhautrand  zu- 
sammen* 

Dann  erst,  wenn  man  dort  angelangt  ist^  senkt  man  den  Messorscriff, 
so  daß  die  Achse  wagrecht  liegt  und  sticht  ein.  Die  Schneide  sielit  da!>ei 

nach  unten,  der  Rtieken  Hegt 
horizontal  und  im  wagreebten 
Hornhautnu^ridian.  Man  sticht 
mit  einem  Worte  so  ein,  als 
ob  man  einen  Halbhogenschnitt 
nach  imten  ausfiibren  wollte, 
der  dicht  hinter  dem  Bindehaut- 
gaume  verlaufen  soll. 

Dann    schiebt     man     das 
Messer    wagrecht     weiter     vor. 
mindestens    so    weit,    bis  seine 
Uff.  73.  Spitze  vor  die  Mitte  der  PupUle 

Einstich   mit  drin   Qi^f^^mf^SÄer.  gclaUgt      Jst      (vgl.     Flg.    73).        Ja 

(Di©  piinktterte  Lini«  bi*deut*^t  die  H«*bHii(f  dt«  Mefflem  i  i  »^ 

Äor  eviMitu«.iii,n  KnvifiHing  dir  KaiJ^äi)  ™an  Raun  PB  nocil    wcitcr  vor- 

Bchieben  und  die  !?ymraetrische 
Kontrapunktion  vornehmen,  doch  ist  die»  nicht  notwendig,  und  ich  unter- 
lasse es  schon  seit  längerer  Zeit  in  der  Regel. 

Wenn  aber  die  Kontrapunktion  gemacht  wird,  dann  muß  sie  symme- 
trisch zum  Einstich  liegen.  Die  Spitze  wird  nur  so  weit  vorgeftihrt,  diiß 
sie  die  Bindehaut  1  mm  hinter  dem  Limbus  gerade  durchj^ticht.  Die  Kontra- 
punktion hat  nur  den  Zweck,  die  Länge  des  Kammerschnittes  mit  der 
Schere  zu  verringern.  Also  nur  in  Fällen,  wo  der  Augapfel  sehr  tief  liegt, 
der  untere  äußere  Augenhi^hlenrand  stärker  vorspringt  und  daher  die  Führung 
der  Schere  bei  der  Wendung  nach  innen  nnd  oben  etwas  behindert  wird, 
kann  man  sich  dadurcli  den  Seherenscbnitt  erleichtern.  Ein  gewisser  NacJi- 
teil  ist  es,  daß  die  Bindehaut  an  der  KegenstichstcUe  eine,  wenn  auch 
kleine  LQeke  Umkommt. 

Hierauf  wird  das  Messer  herausgezogen.  Ist  die  Linse  stark  gebläht 
und  ist    keine  verdickte  Kapsel    vorhanden,   dami    kann   man   die^e  lieiui 
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Ausziehen  des  Messers  eröffnen.  Hat  man  keinen  Ausstich  gemacht,  dann 
wird,  sobald  das  Messer  vor  die  Pupille  gelangt  ist,  die  Spitze  bis  in  die 
Nähe  des  oberen  Pupillenrandes  gehoben,  dann  durch  eine  sanfte  bogen- 
förmige Bewegung  nach  unten  bis  gegen  den  unteren  l^pillenrand  bewegt 
(vgl.  Fig.  73,  die  punktierte  Linie)  und  damit  die  Kapsel  lotrecht  ange- 
schnitten. Derselbe  Handgriff  wird  vollführt,  wenn  man  den  Ausstich  ge- 
macht hat,  nachdem  die  Messerspitze  bis  zur  Pupillenmitte  zurückge- 
zogen ist. 

Ist  die  Kapsel  durchtrennt,  dann  zieht  man  das  Messer  wieder  wag- 
recht aus  dem  Auge.  Ich  bemerke  hier,  daß  die  Ftihrung  des  später  fol- 
genden Scherenschnittes  in  der  Komeoskleralgrenze  durch  diese  vorherige 
Kapseleröflftiung  etwas  erschwert  wird.  [Czermak  hat  daher  in  letzter  2ieit 
nie  mehr  die  Eröffnung  der  Linsenkapsel  mit  dem  Messer  ausgeführt.] 

b)  Bildung  der  Bindehauttasche. 

Nun  nimmt  man  eine  feine,  gerade  Schere  in  die  rechte,  eine  feine 
Irispinzette  (mit  Zähnchen)  in  die  linke  Hand  und  führt  vom  unteren  Ende 
des  Bindehauteinstiches  an  der  tempo- 
ralen Seite  einen  Schnitt  in  der  Aug- 
apfelbindehaut, der  1*2 — löctn  schräg 
nach  außen-unten  läuft,  also  den  Über- 
gangsteil der  Bindehaut  fast  erreicht. 
Dazu  faßt  die  feine  Pinzette  den  einen 
Rand  des  beim  Einstich  entstandenen 
Bindehautschlitzes  und  hebt  ihn  etwas 
empor.  (Vgl.  Fig.  74,  wo  der  Bindehaut- 
schnitt bereits  klaflFend  dargestellt  ist. 
Doch  verläuft  er  in  der  Figur  lotrecht 
nach  abwärts,  wie  ich  es  zuerst  machte. 
Die  Wunde  bleibt  aber  besser  gedeckt, 
wenn  der  Schnitt,  wie  ich  es  nun  schon 
seit  längerer  Zeit  tue,  in  radiärer  Richtung  angelegt  wird.) 

Nun  muß  die  Bindehaut  zur  Bildung  einer  Tasche,  von  dem  schrägen 
Einschnitte  angefangen,  nach  unten  von  der  Hornhaut  bis  zu  einer  lotrechten 
Linie  unterminiert  werden,  die  man  sich  vom  nasalen  Ende  des  wagrechten 
Homhautmeridians  nach  abwärts  gezogen  denkt.  Man  faßt  hierzu  mit  der 
feinen  Irispinzette  den  nasalen  Rand  des  lotrechten  Bindehautschlitzes, 
hebt  ihn  etwas  empor  und  geht  mit  einer  geraden,  feinen  (Louisschen) 
Schere^),  die  scharfe  Spitzen  haben  muß,  ein  und  löst  die  Bindehaut  bis 
zur  genannten  Grenze  ab.  Die  Unterminierung  läuft  genau  längs  der  ganzen 


Fig.  74. 

Der  Bindehantaehlits. 

(Die  punktierte  Linie  beseiehnet  die  Orense 

der  Bindehaattasche  nach  innen  sa.) 


')  Vgl.  I.  Bd.,  S.  16,  Fig.  24. 
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niitereu  Iläirte  des  Bindehautsaurars  nnd  reielit  nach  unten  so  weit  als  der 
Biiidoliiuitschlitz  laii<^  ist,  iiadi  imren  bis  zu  der  trüher  »genannten  Linie 
(vgl,  die  punktierte  Linie  in  Fi^.  74).  Man  vf^rmeide  es  dabei  sorgfältig, 
die  Bindehaut  zu  fcnsteriL 

Es  ist  sclir  wichtigt  *he  Bindehaut  genau  bis  zu  ihieni  Anwaebsungsraiide  abzu* 
lösen.  Mjui  löst  zuerst  die  mittlere  Zone  der  Bindehaut  iib^  indem  maji  mit  der  Schere. 
kurze  Schlütre  macheud.  vdu  außen  nach  innen  wa^edit  voritriuprt,  dann  die  unterste 
Zone  in  gleicher  Weise  und  endlich  die  4>berste ,  der  Hornhaut  beniichbarte.  Hierauf 
gehiebt  man  di<^  Schere,  nur  mit  den  Spitzen  knrz  schneidend  und  am  EiDStich  be- 
ginnend, dicht  am  Bindebant^aume  Schritt  fOr  Schritt  vorwärts,  bis  man  das  Dajuüe 
Ende  des  wajtrreehten  Hüruhantmeridians  erreicht  hat.  Je  sorgfältiger  mau  das  macht, 
desto  |j:eiuiuer  füllt  der  Scherenschnitt,  der  den  Korneoskleralbord  xu  durchscbaeiden 
bat,  dicht  hinter  den  Bindehautsaum  und  nicht  ein  Stückchen  dahinter  tu  den  Skleral* 
bord.  Es  ist  das  wegen  der  Entstehung  von  Iriseinklemmnng  luid  Vorfall  wichtig. 

c)  Führung  des  8cherenschnittes- 

Hierauf  nimmt  man  eine  mit  abgerundeten  Spitzen  versehene  Louis- 
gche  Sehere,  um  den  Kainuiersehnitt  zu  vollenden. 

Die  Schere,  nach  der  I*1liche  gebogen,  nmß  sehr  dünne  und  feine 
Blatter  haben.  Das  eine  Blatt  soll  um  1  —  Vovini  kür^zer  sein.  Das  längere 
Bbitt;Wird  in  die  Kammer  eingeführt  und  im  Kanmierfalz  weitergeseholjen. 
Wird*  flic  Hebere  gesehlossen,  so  bleibt  auch  nach  dem  8ehnitte  die  Spitze 
dieses  Blattes  im  Kiioinierfalz  liegen  und  dient  so  als  Leitsonde  wie  das 
längere  Blatt  der  Darmseliere  der  pathologischen  Anatomen  in  der  Taetiie 
des  Diekdanns: 'Mao  nmÜ  also  zwei  Scheren,  für  rechts  und  links,  be- 
sitzen. 

Indenj  man  mit  der  linken  Hand  mit  der  feinen  Irispinzetre  den 
temporalen  Rand  der  Bindehauttasche  sanft  emporbebt,  schiebt  man  das 
längere,  untere  Blatt  d**r  Schere  durch  die  Einstichöftnung  in  den  Kammer- 
falz flach  ein  (vgl  Fig.  75),  während  das  andere  Blatt  unter  den  Binde- 
hantlappen eingebracht  wird»  Der  Schnitt  wird  nun  in  3  -4  Al>slStzen  voll- 
führt, entweder  bis  zum  nasalen  Ende  des  wagreehfen  llornhantmeridians 
oder  bis  zum  Ausstich^  falls  ein  solcher  gemacht  worden  war, 

Wilhrend  des  ganzen  Schnittes  wird  der  Band  der  Bitidehauttasehe 
mit  der  feinen  Pinzette  festgehalten.  (In  der  Fig.  75  ist  diese  Finzette 
weggelassen,  nra  die  Zeichnung  nicht  zu  sehr  zu  komplizieren.) 

Was  nun  die  Handhabung  der  Schere  anlangt^  so  stützt  man  tlabei 
anfangs  die  Hand  mit  dem  kleinen  Finger  beim  rechten  Auge,  wo  man 
liinter  dem  Kopte  des  Kranken  steht,  auf  die  Schläfe  des  Kranken,  tieim 
linken  Atige,  wo  man  vor  dem  Kranken  ist.  auf  die  Hand  des  Assistenten 
sowie  später  auch  beim  rechten  Auge.  Das  in  die  Kammer  dringende 
(hintere)  Blatt  nniÜ  gleich  so  weit  im  Kanmierfalz  vorgesehoben  werden, 
dali  man  beim  vollen  Schlülä  ein  4- -5  mm  langes  Stück  durchtrennt.  Dann 
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schiebt  man  die  Schere,  indem  man  sie  etwas  öflFnet,  wieder  4 — 5  mm 
vor  (vgl.  Fig.  75,  2  und  3),  schließt  in  gleicher  Weise  und  umschneidet 
so  die  Hornhaut  längs  der  unteren  Hälfte. 

Wichtig  ist,  daß  man  beim  Schneiden  das  innere  Blatt  sanft  gegen 
die  Bulbuswand  hebt  und  daß  man  die 
Schere  nicht  ganz  flach  hält,  sondern  mit 
der  Fläche  ihrer  Blätter  etwas  schräg 
gegen  die  Skleralfläche ,  um  ihre  Krüm- 
mung gleichzeitig  für  den  bogenförmigen 
Schnitt  auszunützen.  Geht  man  so  vor, 
dann  fällt  der  Schnitt  dicht  hinter  die 
Ansatzlinie  der  Bindehaut  und  wird  ganz 
glatt  bogenförmig,  ohne  vorspringende 
Ecken.  Man  vermeidet  so.  daß  er  zu 
weit   in   der    Sklera    liegt   und    etwa   den  Fig.ib. 

Schlemmschen    Kanal    triffi.     Wenn    er        .'.Ts'^^t^T^^'. 
richtig   geführt    ist,    sieht   man    zwischen 

der  Ansatzlinie  der  Bindehaut  und  ihm  keinen  weißlichen  Lederhautsaum. 
Nach  Verklebung  der  Wunde  ist  sie  überhaupt  nicht  sichtbar. 

2.  Akt.  Eröffnung  der  Linsenkapsel. 

Wurde  die  Kapsel  nicht  schon  mit  dem  Graefemesser  im  ersten  Akte 
eröffnet,  so  geschieht  dies  nun.  Ich  hebe  mir  den  temporalen  Rand  der 
Bindehauttasche  mit  der  feinen  Irispinzette  etwas  empor  und  gehe  mit  der 
Kapselpinzette  oder  besser  der  Fliete  oder  dem  spitzen  Irishäkchen  fast 
horizontal,  nur  etwas  von  außen-unten  nach  oben-innen  durch  den  tem- 
poralen Wiindwinkel  in  die  Pupille  ein  und  eröffne  die  Kapsel  in  der  ge- 
wöhnlichen Weise. 

8.  Akt.  Austreibung  der  Linse  und  Wundsäuberung. 

Während  der  Kranke  geradeaus  blickt,  oder,  was  noch  bequemer 
ist,  etwas  herab  sieht,  legt  man  eine  krumme  Spatel  (Kniespatel)  am 
oberen  Hornhautrande  an  und  schiebt  eine  zweite  unter  die  abgelöste  Binde- 
haut auf  die  untere  Wundlippe.  So  ftihrt  man  nun  das  gewöhnliche  Sturz- 
manöver aus. 

Um  die  untere  Spatel  bequem  in  die  Bindehauttasche  einführen  zu 
können,  läßt  man  sich  vom  Assistenten  den  Rand  der  Tasche  mit  der 
feinen  Irispinzette  während  des  Einfahrens  emporheben.  Während  die  am 
oberen  Hornhaut rande  angelegte  Spatel  den  Linsen  rand  sanft  nach  hinten 
und  etwas  nach  unten  drängt,  drückt  die  unten  angelegte  Spatel  den 
skleralen  Wundrand  nach  hinten,  so  daß  die  Wunde  aufklafft.  Die  Linse 
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vollfuhrt  m  die  bekannte  Drehung  um  ihre  Horizontalachsc  und  tritt  unter 
querer  Erweiterang  der  Papille,  mit  dem  unteren  Rande  voraus  durch 
diese  in  die  Kammer.  Sobald  der  untere  Lineenrand  durch  die  Pupille  vor 
die  untere  Irishälfte  getreten  ißt,  schiebt  die  ofjere  Spatel  die  Linse  nach 
abwärts  und  beim  Tiefertreten  aucli  leicht  teniporahvärts,  während  die 
andere  Spatel  die  Iris  zurückhält,  indem  ihre  Spitze  ein  klein  wenig  in 
die  Kammer  vorgeschoben  wird.  So  tritt  nun  die  Lins<?,  nuMst  Ubernisehend 
leicht  (wie  bei  allen  Extraktionen  nach  unten),  in  die  Bindehauttasehe 
(vgl  Fig.  76)  und,  indem  die  obere  Spatel  nach  auüen  unten  schiebt,  durch 
den  Bindehautseh litz  nach  außen. 

Wenn  die  Linse  die  Wunde  halb  durchschnitten  hat,  ist  m  vorteil- 
haft, den  Kranken  hinaufblicken  zu  lassen.  Dadurch  wird  die  Linse  volh^nds 

aui^getrieben  und  fällt  förmlich  in  die 
Biiidehauttaj^ehe.  Die  sich  dem  Kerne  un- 
mittelbar anschließenden  Rindenteile  wer- 
den zugleich  mit  ihm  mit  der  Spatel  her- 
ausg(^schoben.  Alles,  was  von  ihnen  in 
der  Bindehauttasehe  liegen  bleibt,  h&ßt 
sieh  sehr  leicht  und  vollständig  durch 
Darüberstreichen  mit  der  Kante  der  Knie- 
spatel  herausbringen. 

Im  Pupillengebiete  oder   in   der   vor- 
deren   Kammer    behndliche    Reste    werden 
nachträghch    ebenfalls   mit   der   Spatel    in   die    Biudehauttasehe    gestreift 
und  dann  aus  dieser  durch  mehr  wagrech tea  Streifen  zum  Sehhtz  heraos- 
betVjrdert. 

Ißt  nun  die  Pupille  nicht  vollkommen  kreisrund  oder  die  Iris  ganz 
vorgefallen,  so  streift  man  die  Iris  mit  der  Kniespatel  glatt,  was  nur  dann 
schwieriger  ist,  wenn  eine  größere  Menge  Blut  in  die  Kammer  gedrungen 
ist.  Dies  tritt  jedoch  wegen  der  Lage  der  Wunde  nach  unten  weniger 
leicht  in  störender  Weise  ein.  Außerdem  kann  ja  die  Blutung  durch  nicht 
zu  sparsame  Anwendung  des  Adrenalins  meist  so  bescbränkt  werden,  dafi 
sie  nicht  als  hinderlicher  Umstand  in  Betracht  kommt. 


Fig. 7«. 
LinfeüftUfftrltt  lo  dif  Biudehan^t&pch«. 


■ 


4.  Akt.  Naht  der  Bindt*haut\vunde. 

Ist  nun  auf  die  geschilderte  Weise  die  Wundsäuberung  Ijeendet,  dann 
legt  man  noch  eine  Bindehautnaht  an. 

Bei    sehr   unruhigen  Kranken   oder  sehr  enger  Ltdspalte   lasse   ich 

hierzu  noch  den  Sperrlidhalter  liegen,  sonst  entferne  ich  ihn  jetzt. 

Dort,  wo  sich  der  Bindehautschnilt   an  die  Einstieb  stelle  anschließt, 
besteht  ein  einspringender  Winkel.   An   dieser  »Stelle  setze   ich   eine  feiüe 
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Bindehautnaht  (vgl.  Fig.  77).  Der  Gehilfe  zieht  die  Lidspalte  ein  wenig 
auseinander  und  der  Operateur  faßt  den  freien  Rand  der  Bindehauttasche 
an  der  genannten  Stelle  mit  der  feinen  Irispinzette,  sticht  zuerst  dort  die 
mit  schwarzer  Seide  armierte,  sehr  zarte  Nadel  durch,  um  sie  dann  etwas 
schräg  nach  aufwärts  durch  den  gegenüberliegenden  Rand  des  Bindehaut- 
schlitzes zu  fuhren.  Man  macht  nun  bloß  den  ersten  Teil  eines  chirurgi- 
schen Knotens ;  schürzt  also  mit  zweimaligem  Durchschlingen  des  einen 
Endes,  aber  unterläßt  den  sogenannten  Sicherheitsknoten.  Der  Knoten 
lockert  sich  auf  diese  Weise  nach  3—4  Tagen  und  geht  von  selbst  auf. 
Bis  dahin  ist  die  Bindehaut  mit  der  Unterlage  genügend  fest  verklebt. 

Man  braucht  nun  bloß  gelegentlich  den  Faden  bei  einem  Ende  mit 
einer  feinen,  gerieften  Pinzette  zu  fassen  und  herauszuziehen.  Doch  eilt 
es  gar  nicht  damit.  Ich  habe  den  Faden 
schon  bis  zu  12  Tagen  liegen  lassen,  ohne 
daß  er  irgendwie  lästig  gefallen  wären.  Sollte 
der  Knoten  ausnahmsweise  nicht  von  selbst 
aufgehen,  dann  gibt  man  nach  10 — 12  Tagen 
einige  Tropfen  Kokain,  zieht  den  schon  ge- 
lockerten Knoten  mit  einem  stumpfen  Häkchen 
oder  zwei  feinen,  gerieften  Pinzetten  leicht 
auseinander  und  zieht  den  Faden  am  tempo- 
ralen Ende  heraus. 

Sollte   nach  Anlegung  der  ersten   Naht  ^^«•"• 

_   .-        -  T^.     ,   ,  ,  ,  Naht  der  Bindehaut  wunde. 

der   untere   Teil    der    Bmdehautwunde   noch 

klaffen,  was  aber  gewöhnlich  nicht  der  Fall  ist,  so  hätte  es  keine  Schwie- 
rigkeit, noch  eine  zweite  Naht  zu  setzen. 

Zum  Schlüsse  der  Operation  wird  Eserin  eingeträufelt  und  das  Schutz- 
gitter angelegt. 

Eine  Stunde  vor  der  Operation  erhalten  die  Leute  ein  Schlafmittel 
(Trional,  Veronal  oder  ähnliches),  damit  sie  die  für  den  Irisvorfall  kritische 
Zeit  der  nächsten  Stunden  möglichst  ruhig  verbringen. 

Ich  will  hier  nur  noch  einige  Punkte  betonen,  die  mir  für  die  Ascptik  der  Ope- 
ration von  Wichtigkeit  scheinen. 

Die  vollständige  Deckung  der  Wunde  durch  die  Bindehaut  macht  die  sekundäre 
Wundinfektion  fast  unmöglich,  erschwert  sie  mindestens,  wenn  ich  sehr  skeptisch  sein 
will,  in  sehr  hohem  Maße.  Die  Infektionsgefahr  wird  also  vorwiegend  auf  die  primären 
Infektionen,  die  während  der  Operation  erfolgen,  beschränkt. 

Diese  lassen  sich  ja  bei  keinem  Verfahren  ganz  beseitigen,  lassen  sich  aber  in 
hohem  Maße  durch  unsere  aseptischen  Maßnahmen  einschränken. 

So  oft  mit  einem  lustmmente  in  die  Kammer  eingegangen  werden  soll  (Kammer- 
schere,  Fliete,  Spatel),  lasse  ich,  bevor  der  Assistent  den  nasalen  Wundrand  des  Binde- 
hautsohlitzes  aufhebt,  die  im  unteren  Übergangsteil  angesammelte  Flüssigkeit  (Tränen, 
Blut,  Kochsalzlösung)  vorher  rasch  mit  einem  ausgedrückten,  feuchten  Tupfer  absaugen, 
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da  sie  sun^t  beim  Emporheliou  der  Bindehaut  und  l^eini  Eiuprelien  des  bistrumeiit€s  in 
die  Kammf^r  meiat  aupesaugt  wird  uod  in  ziemlicher  Menge  eindriop:!.  Sie  führt  aber 
zweifellos  Keime,  die  sie  vfm  der  überflache  der  Bindehaut  mitgespült  hüt,  oud  Sohleim- 
partikelrhen  mit  sich  und  kaun  so  die  flornhaut  und  Iris  von  der  Kummer  aus  infizieren, 
was  dann  zu  Ringabszeß  uml  Iritis  fahre«  kann. 

Für  sehr  wichtig  halte  icb  ferner  die  Erhaltung  des  sterilen  Zustandes  der  In- 
strumente, em  Punkt,    auf  den  besonder»  Bach   mit  vollstem  Hechte  hingewiesen  hat 

Aus  diesem  Grvuidc  sollen  bei  allen  Staropenitif>neii  alle  Wimperhaare  mit  der 
Schere  hart  an  der  Haut  des  Eidramies  weggeschnitten  werden. 

Kein  Instrument,  das  mit  der  Haut  des  Eidnindes  auch  nur  in  flüchtigste  Be- 
rührung gekommen  iüt,  verwende  ich  weiter  Aber  auch  der  Biudehautoberflüche  be- 
gegne ich  mit  gr^iÜtem  Mißtrauen.  Aus  diesem  Grunde  hebe  ich  bei  Einfrihrung  der 
Schere  und  des  Kapselinstrumentes  in  die  Kammer,  der  Spatel  in  die  Bitideh;uittaj*che 
zum  Sturz miuiöv er  den  Rand  dieser  mit  der  feiiu^n  Piuzette  empor  oder  lasse  ihn  vom 
AsBistenten  emporheben  und  bestreike  mich  dabei,  mit  den  Instrumenten  die  Oberfläche 
der  Bindehaut  nicht  zu  beriihren,  sondern,  was  wegen  des  klaffenden  Bintlehautschuittes 
leicht  gelingt,  mit  ihnen  nur  über  Wundfl&cben  zu  streifen.  Aus  diesem  Grunde  spare 
ich  nicht  mit  Instrumenten  und  verwende  zur  Anlegung  dei^  Bindehautschlitzes  eine 
andere  Schere,  als  zur  Unterminierung  der  Bindehaut;  ebenso  darf  zum  AusglAtten 
der  Iris  bei  nicht  ganz  nuider  Pupille  oder  zum  Zurilckschieben  von  Iristeilen,  die  in 
die  Bindehauttasche  eingetreten  sind,  nicht  jene  Spatel  beuützt  werden,  die  man  beim 
Sturzmanöver  oben,  also  auf  der  Hornhaut  benützt  hat.  Je  weniger  man  mit  Instrumetiteii 
in  die  Kammer  eingehen  muß,  desto  besser, 

Nachbehandlung.  Diest^  kann,  sobald  die  ersten  24  Stunden  nach  dor 
Operation  tini  s;iiid.  recht  frei  ^^cfiihrt  werden. 

Frühzeitiges  Offeniassen  des  anderen  Auges,  Heraussetzen  des  Kranken, 
ja  mäßige  Bewegung,  Besuche-Empfängen,  Sprechen,  Oennß  der  gewohnten 
Kost  können  gestattet  werden. 

Es  ist  klar,  daß  die  Operation  auch  nach  gben  verrichtet  werden 
kann.  Ich  liabe  das  auch  in  einigen  P'ällen,  wo  ich  Irisvorfall  befilrehtete, 
gemacht.    Natürlich  ist  die  Ausführung  nach  unten  entschieden  be(|uemer. 

B.  Mit  Irisausschnitt  nach  oben. 


A  u  s  f  ü  h  r  u  n  g  d  e  r  Ö  p  e  r a  t  i  o  n  i  m  übrigen  w  i  e  li  n  t  e  r  A  g  e  s  c  h  1 1  d  e  r  t,  j  e  d  o  c  h 
nach  oben.  I r  i s  a u s r e h  n i  1 1  durch  einen  kleinen  ß i  n  il e h n u t s c h  1  i t  z  am  oberen 
Ende  des  lotrechten  Hornhau tmcriduinB. 

Der  (Jperateur  befindet  sieh  hier,  wenn  er  arabidexter  ist,  sei  es?  das  rechte  oder 
linke  Auge,   vor  dem   Kranken.    Nur  hei  Fllhrung  der   Schnitte    mit   der  Schere 
rechten  Auge  tritt  er  zur  rechten  Seite  des  Kopfes. 

l  Akt,  Ftlhrung  des  Schnittes  und  Anlegung  der  BtadehauttascUe. 
Alles  bleibt  sich  gleich,  was  darilber  unter  A  gesagt  wurde,  mit  entsprechender  sinn* 
gemüüer  Änderung  aller  BesceichnM ngen  von  oben  und  unten. 

Sobald  der  Kamnierschnitt  mit  der  Schere  vollendet  iüt,  wird  noch  ein  Schlitz, 
in  der  Bindehaut  zur  Einführung  der  Irisscbere  angelegt. 

Dazu  geht  man  folgendennaßen  vor: 
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Dicht  am  oberen  Hornhautrande,  neben  dem  lotrechten  Meridian  des  Augapfels, 
hebt  man  mit  der  feinen  gezähnelten  Irispinzette  eine  kleine  wagrechte  Bindehautfalte 
empor  und  schneidet  sie  in  diesem  Meridian  mit  der  spitzen,  geraden  Schere  lotrecht 
auf  2— 25mm  ein.  Der  so  entstehende  Schlitz  (Knopfloch)  beginnt  am  Bindehautsaum; 
in  seinem  imteren  Wundwinkel  sieht  man  den  Rand  der  komealcn  Wundlippe.  Seiner 
Kürze  wegen  klafft  dieser  Schlitz  gar  nicht. 

2.  Akt.  Irisausschneidung.  Während  der  Kranke  sanft  hinabblickt  (bei  wider- 
spenstigen Kranken  oder  in  Narkose  muß  das  Auge  vom  Gehilfen  mit  der  Fixations- 
pinzette  herabgezogen  werden),  geht  man  nun  mit  der  geschlossenen  Irispinzette  von 
Liebreich  durch  den  Schlitz  in  die  Kammer  ein,  faßt  eine  entsprechend  breite  Iris- 
falte, zieht  sie  durch  das  Knopfloch  so  weit  als  nötig  vor  und  kappt  sie  mit  v.  Weckers 
Schere.  Falls  sich  die  Iris  aus  der  Korneoskleralwunde  nicht  von  selbst  tadellos  zurück- 
zieht, was  fast  ausnahmslos  der  Fall  ist,  ist  die  sofortige  Rücklagerung  mit  der  vom 
ersten  Bindehautschlitze  aus  durch  den  temporalen  Winkel  des  Kammerschnittes  ein- 
geführten Irisspatel  vorzunehmen. 

Das  Knopfloch  am  oberen  Ende  des  lotrechten  Homhautmeridians  dient  aus- 
schließlich zur  Einführung  der  Irispinzette.  Die  mir  seinerzeit  von  Liebreich  selbst 
empfohlene  Irispinzette  hat  den  großen  Vorteil,  daß  sie  das  Bindehautknopfloch  bei 
Öffnung  ihrer  Arme  nicht  erweitert,  also  keine  unliebsame  Ausdehnung  oder  Aufreißung 
dieser  Wunde  hervorruft. 

3.  Akt.  Kapseleröffnung.  Eingehen  mit  der  Fliete  durch  den  lateralen  Wund- 
winkel. Eine  nach  Muster  von  Liebreichs  Irispinzette  gebaute  Kapselpinzette  könnte 
auch  durch  das  Knopfloch  eingeführt  werden.  Doch  vermeide  ich  lieber  das  mehrmalige 
Eingehen  durch  diese  kleine  W^unde. 

4.  Akt.  Austreibung  der  Linse.  Sie  erfolgt  wie  früher  geschildert.  Der  Kranke 
muß  dabei  gerade  vorwärts  oder  besser  etwas  nach  oben  blicken. 

Die  Naht  der  Bindchautwunde  unterlasse  ich  gewöhnlich,  weil  sie  bei  der  Ope- 
ration nach  oben  nicht  so  bequem  anzulegen  ist  und  weil  hier,  nach  der  Iridektomie, 
keine  Gefahr  eines  Irisvorfalles  besteht.  Das  Herausnehmen  des  Fadens  ist  hier  auch 
etwas  schwieriger.  Immerhin  kann  man  sie  aber  wegen  der  völligen  Deckung  der  Wunde 
auch  anlegen. 

Die  Nachbehandlung  kann  hier  noch  freier  sein  als  bei  A. 

Üble  Zufälle  bei  diesen  Operationen. 

1.  Starke  Blutung  aus  der  Bindehaut.  Das  Adrenalin  ist  ge- 
wöhnlich imstande,  diese  Blutung  fast  ganz  zu  hemmen  oder  doch  so  zu 
beschränken,  daß  sie  nicht  weiter  lästig  wird.  Zuweilen  aber  dringt  so 
viel  Blut  in  die  Kammer,  daß  die  Iris  und  Pupille  von  einer  dünnen 
Schichte  bedeckt  sind.  Es  genügt  hier  ein  Druck  mit  einem  Tupfer  auf 
die  Hornhaut  oder  mit  einer  Spatel  oder  dem  Rücken  irgend  eines  In- 
strumentes, um  das  Blut  zu  entleeren  und  volle  Einsicht  in  die  Lage  zu 
bekommen. 

Zuweilen  kommt  aber,  bei  stark  entarteten  Bindehautgefäßen,  eine 
überaus  reichliche  Blutung  vor,  so  daß  der  Bindehautlappen  noch 
während  der  Operation  zu  einem  dicken,  blauschwarzen  Wulste  anschwillt 
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und  eine  dicke  Blutmaasc  in  die  Kammer  dringt.  Nichtsdestoweniger  kann 
man  meist  die  Operation  glücklich  vollenden.  Schwierigkeit  macht  da  nur 
1.  die  Eröffnung  der  Kapsel,  wenn  eben  schon  vor  ihr  viel  Blut  in  die 
Kammer  gelangt^  das  sich  nicht  verdrangen  läßt,  weil  man  da  ganz,  ohne 
etwas  zu  sehen,  diesen  Akt  vollziehen  muß,  2,  die  Klieklagerung  der  Iris. 
Da  man  nichts  sieht,  so  weiß  man  nicht,  wie  die«e  gelagert  ist.  Man  er- 
hält dann  sehr  leicht  Iriseinheihing,  weil  man  die  Iris  eben  gar  nicht 
zurückgeschoben  hat.  Die  Iris  ans  Vorsicht  auszuschneiden  gehl  aber  auch 
nicht,  weil  man  sie  nicht  tindet. 

Der  Bluterguß  kann  während  und  nach  der  Operation  fort  und  ton 
zonehmen,  so  daß  das  Auge  erschreckend  aussieht  und  man  eine  expulsive 
Blutung  vor  sich  zu  haben  meinen  könnte,  wenn  nicht  der  beim  Auftreten 
der  expulsiven  Blutung  so  charakteristische,  heftige  Schmerz  und  das  Er- 
löschen der  Lichtemptindung  fehlte. 

Man  macht  in  solchen  Fällen  sofort  Überschläge  mit  Eistupfern 
(vgl.  II.  Bd.,  8.  7,  wegen  der  Herstellung  steriler  Eistupfer). 

Ich  betone  jedoch  nochmals,  daß  dieser  Zufall  höchst  selten  ist. 

2.  Fenstern  der  Bindehaut.  Das  kommt  beim  Ablösen  dieser  von 
der  Lederliaut  und  Hornhautgrenze  vor  und  hat  den  Nachteil,  daß  die 
Wundflächc  an  dieser  Stelle  nicht  ganz  gedeckt  ist.  Von  Bedeutung  ist 
diese  Fensterung  daher  nur  an  der  Ansatzlinie  der  Bindehaut,  >veil  dann 
in  der  Spalte  die  Wundlippen  des  Kammerschnittes  bloßliegen  und  sekundär 
infiziert  werden  können. 

Denselben  Nachteil  hat  es,  wenn  beim  Einstich  mit  dem  Graefe- 
messer  kein  Bindehautsaura  am  Einstich  entsteht,  sondern  die  Bindehaut 
dicht  am  Hornhautrande  durchbohrt  wird.  Es  kommt  einem  das  ab  und 
zu  vor. 

3.  Abschneiden  der  Bindehaut  an  ihrer  Ansatzlinie  beim 
Scherenschnitt. 

Hat  man  die  Bintlehaut  nicht  bis  dicht  an  ihre  Ansatzlinie  abgelöst 
und  blickt  der  Kranke  bei  Ftihrung  des  Scherenschnittes  unten  nicht  hinauf, 
sonrlern  hinab,  dann  kann  es  geschehen,  daß  die  Bindehaut  durch  das 
subkonjnnktival  liegende  Scherenblatt  faltenförmig  auf  die  Hornhaut  hinüber- 
gestülpt  wird  und  der  Schnitt  nun  korneal  fällt.  Dabei  wird  nattirüch  die 
Bindehaut  mit  (hirchscIinitteF,  Tritt  dieser  Zufall  gleich  beim  ersten  Seheren- 
schlage  ein.  dann  hrielit  man  die  Operation  sofort  ab,  läßt  alles  verheilen 
und  macht  sie  dann  sj^äter  nach  der  anderen  Seite  (also  nach  oben).  Tritt 
er  jedoch  erst  Immui  letzten  Seherensehlage  ein  und  steht  lateral  eine  breite 
Bindehautbritcke,  dann  vollendet  man  die  Operation.  Zeigt  die  Iris  Neigung 
zum  Vorfall,  so  opfere  man  sie. 
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Eine  zweite  Ursache  für  das  Abschneiden  der  Bindehaut  kann  eine 
vorhandene  Fensterung  der  Bindehaut  an  ihrer  Ansatzlinie  an  der  Horn- 
haut während  des  Ablösens  sein.  Das  subkonjunktivale  Blatt  tritt  dann 
während  des  Vorschiebens  bei  der  Spalte  heraus  und  wenn  das  nicht 
bemerkt  wird,  so  wird  bei  der  Fortsetzung  des  Schnittes  die  Bindehaut 
weiterhin  mit  durchschnitten.  Das  läßt  sich  also  durch  Aufmerksamkeit 
vermeiden,  wenn  man  weiß,  daß  man  ein  solches  Fenster  geschnitten  hat. 

4.  Neigung  der  Iris  zum  Vorfall.  Wird  die  Pupille,  auch  nach 
mehrfachen  Bücklagerungsversuchen,  nicht  dauernd  rund,  sondern  bleibt 
sie  nach  unten  (unten-außen)  leicht  verzogen,  dann  ist  ihr  peripherster 
Teil  zwischen  den  inneren  Wundlippen  eingeklemmt  und  es  tritt  dann  in 
den  ersten  Stunden  nach  der  Operation  sehr  leicht  Vorfall  des  betreffenden 
Irisabschnittes  unter  die  Bindehaut  ein.  Man  kann  nicht  darauf  rechnen, 
daß  das  E^erin  diesen  Vorfall  verhindere,  denn  es  bringt  die  Iris  aus  ihrer 
Einklemmung  nicht  heraus.  Freilich  muß  ja  nicht  ein  Vorfall  entstehen, 
sondern  es  kann  auch  bloß  die  periphere  Einklemmung  der  Iris  bestehen 
bleiben.  Die  Kammer  ist  dann  in  dem  betreffenden  Abschnitt  seichter,  die 
Iris  zieht  zur  Narbe  hin.  Da  aber,  wie  gesagt,  Vorfall  häufig  daraus  ent- 
steht, so  ist  es  vorsichtiger,  die  Iris  gleich  auszuschneiden. 

Ich  bemtlhe  mich  dabei,  nur  eine  kleine  periphere  Lücke  zu  be- 
kommen und  den  zentralen  Iristeil  stehen  zu  lassen.  Liegt  die  Einklem- 
mungsstelle  außen-unten,  wie  sehr  oft,  dann  läßt  man  den  Bindehautsaum 
vom  Gehilfen  mit  der  feinen  Irispinzette  samt  dem  Homhautlappen  lüften, 
geht  mit  der  gebogenen  Irispinzette  ein  und  kappt  die  nur  mäßig  vor- 
gezogene Iris.  Man  erhält  so  ein  peripheres,  halbmondförmiges  Kolobom, 
das  meist  sehr  nieder  ist  und  späterhin  gar  nicht  belästigt.  Nach  dem  Aus- 
schnitte wird  die  Iris  mit  der  Spatel  zurückgeschoben  und  gut  ausge- 
breitet. 

Liegt  aber  die  Einklemmungsstelle  unten  oder  gar  unten-innen,  dann 
kann  man  nicht  in  der  beschriebenen  Weise  vorgehen,  weil  das  der 
Bindehautlappen  verhindert.  Man  macht  dann  an  der  betreffenden  Stelle 
(wie  bei  der  Operation  mit  Iridektomie)  ein  kleines  Knopfloch  in  die 
Bindehaut  dicht  am  Saume  und  schneidet  durch  dieses  die  Iris,  wo  möglich 
auch  bloß  peripher,  aus. 

5.  Glaskörpervorfall.  Dieser  Zufall  ist  bei  dieser  Operationsart 
außerordentlich  selten,  sogar  bei  sehr  unruhigen  Kranken,  bei  Kneifern  u.  dgl. 
Er  entsteht  eigentlich  meist  nur,  wenn  die  Linse  beim  Eröffnen  der  Kapsel 
verschoben  und  so  die  Zonula  zerrissen  wird  oder  wenn  diese  von  vorn- 
herein schadhaft  war  (Schlotterlinsen,  subluxierte  Linsen).  Fast  nie  wird 
er  nennenswert;  er  erfolgt  bloß  in  die  Kammer  (Tiefwerden  der  Kammer) 
oder  unter  den  Bindehautlappen ;  selten  tritt  noch  etwas  Glaskörper  durch 
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den  BinJehauteinschnitt  hervor.  Man  schließt  in  soldien  Fällen  div  Eiinde- 
hautvviinde  mit  2 — 3  Nähten ;  vor  ihr  lie-^ende  Ghiskörperteile  kappt  man 
mit  der  Schere  ab.  Es  ist  merkwürdig,  wie  gut  sich  in  solchen  Fällen  der 
Glask<Vr|>LT  gewöhnlich  zurückzieht.  Schon  ani  nächsten  Ta^e  findet  man 
fast  regelniäflig  die  Kamnierwunde  gut  geschlosäen,  den  HimleJiautlappen 
mit  der  Sklera  fest  verklebt. 

Zur  Geschichte  der  sybkonjunktivaten  Extraktion. 

BekaDJitlich  wurde  ein  eigentnmliches  Ex  tniktions  verfall  reu  zuerst  von  Wenzel 
1808^),  daou  von  Alexander  in  London  im  .lahr#>  1820*)  uud  eudlicb  von  Desm&rres*) 
benOtzt.  Sie  ließen  ein©  HornhautbrQcko  wiibrend  der  Operation  »teheii ,  die  sie  narh 
VoUeDdiitip'  der  Kap^eleröffnung  durrhtrerinten, 

1851  hat  iJesmarres  das  subkorijunktiviile  Verfahren,  indeni  er  eine  schmale 
Bindehautbrückt*  stehen  lieli,  erfunden  und  in  6  Fällen  geübt./*!  Er  dnrcbtrcunte  den 
Lappen,  wenn  er  ihm  hei  der  Austreibung  des  Stars  Schwierigkeiten  bereitete, 

Hafner  veröffentlichte  1873^)  sieben  von  ihm  snhkonjunktival  mit  glinstigeiii 
Erfolge  operierte  Fälle.  Er  wußte  nichts  von  seinem  Vorgänger,  wie  es»  denn  bisher 
das  ScliJcksal  dieses  Verfahrens  war,  immer  wieder  gänzlieb  iji  Vergessenheit  zu  geraten. 

Auch  Schweigger*)  kam  auf  den  Gedanken  der  subkonjunktivalen  Esctraktion, 
als  er  nach  Verfahren  üur  Sicherung  gegen  den  Irisvorfall  bei  einfaeber  Extraktion 
suchte  und  machte  1897  davon  Mitteilung.  Er  verließ  das  Verfahren  jedoch  wieder»  da 
es  IriBvorfäll©  nicht  sicher  verhtltete,  aber  die  Operation  erschwerte. 

Unabhängig  voneinander  operierten  Pausier"^)  und  Vacher*)  1899  zahlreiclie 
Fülle  k  lamlieau  eonjonctival  adh^rant.  Sie  wollten  mit  der  Bindehautbrücke  die  ^Viiiid- 
naht  eri^et/en  und  so  den  Iris  Vorfall  nach  einfacher  Extraktion  verhüten;  sie  legten 
das  Gewicht  anf  den  raschen  Wundverschluö  und  auf  die  dadurch  ermöglichte  Erleich- 
terung der  Nachbehandlung,  Sie  verwenden  die  Operation  als  typische  für  alle  F&lle 
von  Altersutaj". 

Desmarres^  Hasner  und  Schweigger  extrahierten  nach  unten,  Vacher 
und  Pausier  nach  oben. 

Ich  selbst  begann  im  Jahre  1Ö9S)  das  \'erfahren  zu  verwenden,  ohne  noch  von 
den  Versuchen  Pansiers  und  Vachers  Kenntnis  zuhaben.  Wie  ich  schon  im  J  ah  res- 
hericbt  für  Ophthalmologie  fün^  Jahr  1899  ajigegeben  habe,  kam  ich  durch  einen   Zu- 


')  Wenzel  (fils),  Manuel  de  l'tHiuliste  (P^ms),  1898. 

-)  Alexander,  Annalen  der  gesarateo  Heilkaade  von  Heck  er,  1826. 

")  Desrnarres,  Traite  des  maladles  des  yeux,  1858,  111,  pag.  186  und  187,  ä.edition. 

*)  a  a.  0,  y.  2r>5fl'. 

^)  Häisner,  Die  Subkonjnnktivalextraktion.  Vorliiutige  Mitteilung,  Wiener  med. 
Wochenschr.,  1873,  S.  829— 830. 

*}  Schweigger,  Extraktion  mit  Lappenschnitt  nach  unten,  ohne  Iridektomie.  Arch, 
f,  Angenbeilk.,  1897,  XXXVI,  8.  1. 

'J  Pani^ifir,  L'extnicti^m  d<?  la  cataracte  par  incision  avec  lambean  c^mjonctival 
adh^ant  Ann.  d\>cul.,  1899,  OXn,  pag.  d02. 

")  Vacher,  Conimunicatiün  ä  la  !^oc.  de  raedecine  da  Loiret,  18.  oct,  1822.  —  Der» 
seihe T  De  rt^pi-ration  de  la  cataracte  par  le  proced^  a  larobcau  conjonctival  adherant.  Soc, 
d'ephialm.  de  Paris,  atn'it  1899.  —  Derselbe,  Comniunlcation  au  Congi^s  de  Paris,  aodt 
1900*  —  Derselbe,  iVmtnanication  a  la  ytic.  frang,  d'ophtalro.,  mai  190L  ^  M.  Rollet« 
De  restraction  de  la  cataracte  pur  le  procede  ä  pont  keratoconjonctival.  TbÄse  de  Paris, 
1901,  L.  Boyer. 
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fall  darauf.  Dieser  Zufall  führte  mich  auch  dazu,  das  Verfahren  zunächst  als  Sicherungs- 
verfahren bei  der  Operation  gewisser  schwieriger  Fälle  anzuwenden. 

Wenn  man,  wie  meine  Vorgänger  und  ich  selbst  in  den  ersten  30  Fällen*),  so 
vorgeht,  daß  man  den  Lappen  erst  nach  Vollendung  des  Schnittes  anlegt,  indem  man 
mit  dem  Starmesser  nach  dem  Kammerschnitte  unter  der  Bindehaut  weiter  gegen  den 
Übergangsteil  schneidet  oder  nach  dem  Herausziehen  des  Messers  die  Bindehautschlitze 
mit  der  Schere  verlängert  und  die  Brücke  dann  unterminiert,  dann  erhält  man  stets 
einen  verhältnismäßig  schmalen  Bindehautstreifen.  Die  Breite  schwankt  zwischen  5— 8 mm; 
man  ist  ihrer  von  vornherein  auch  nicht  recht  sicher. 

Die  Vorteile,  die  man  jedoch  dem  haftenden  Bindehautlappen  während  der  Ope- 
ration, insbesondere  aber  auch  während  der  Heilnngsperiode  zuschreiben  kann,  sind 
aber  um  so  mehr  zu  erreichen,  je  breiter  der  Lappen  ist. 

Um  nun  einen  möglichst  breiten  Lappen  zu  erzielen,  änderte  ich  das  Verfahren 
zunächst  so  ab,  daß  ich  den  Lappen  vor  Anlegung  des  Schnittes  bildete.*)  2—3  mm 
über  dem  wagrechten  Homhautmeridian  schnitt  ich  außen  und  innen  die  Bindehaut  am 
Limbus  ein  und  verlängerte  die  Schnitte' meist  etwas  schräge  nach  oben  auf  1 — 1*5  cm, 
so  daß  ein  sehr  breiter  Bindehautlappen  entstand,  dessen  Ränder  parallel  oder  leicht 
divergent  waren.  Danach  wurde  er  mit.  der  Schere  von  der  Sklera  abgelöst.  Hierauf 
erst  wurde  der  Halbbogenschnitt  angelegt,  bei  dem  das  Messer  dicht  hinter  dem  Binde- 
hautansatz geführt  und,  sobald  der  Scheitel  losgeschnitten  war,  hervorgezogen  ward. 

Wenn  auch  beim  Aufwärtsschneiden  der  untere  Rand  des  Lappens  zuweilen 
etwas  eingeschnitten  ward,  so  erreichte  ich  doch  auf  diese  Weise  durchschnittlich  einen 
wesentlich  breiteren  Lappen,  der  den  größten  Teil  der  Wunde  deckte.  Ich  bezeichne 
diese  Abänderung  kurz  als  Verfahren  II. 

Aber  die  Verbreiterung  des  Lappens  brachte  gewisse  Schwierigkeiten  mit  sich. 
Die  Iridcktomic,  die  ich  bei  der  Operation  nach  oben  mit  so  breitem  Bindehautlappen 
für  notwendig  hielt,  fiel  anfänglich  stärker  seitlich,  so  daß  ein  ziemlich  geneigtes 
Kolobom  entstand. 

Um  es  nun  streng  nach  der  Regel  senkrecht  nach  oben  zu  bekommen,  legte  ich 
dicht  am  Hornhautrande  einen  lotrecht  stehenden  Schlitz  im  Bindehautlappen  an,  der 
im  lotrechten  Meridian  lag,  2—  3  mm  lang  war  und  die  Iridektomie  tadellos  nach  oben 
gestattete.  Aber  auch  daraus  ergaben  sich  Schwierigkeiten. 

Wenn  das  Knopfloch  nicht  sehr  klein  ist,  so  dehnt  es  sich  beim  Anspannen 
des  Lappens  während  des  Staraustrittes  quer  aus,  der  Rand  der  Linse  stemmt  sich 
dann  leicht  dort  ein  und  man  bekommt  die  Linse  ohne  Nachhilfe  mit  einem  Zuginstru- 
mente nicht  weiter.  Es  verhält  sich  also  der  Schlitz  ähnlich  wie  die  Irislücke  bei  der 
peripheren  Iridektomie  Pflügers  oder  der  peripheren  Iridotomie  Schweiggers  bei  der 
Extraktion,  die  aus  diesem  Grunde  erst  nach  dem  Staraustritte  angelegt  werden  müssen. 

Diese  Schwierigkeit  ist  zu  umgehen,  wenn  man  den  Schlitz  sehr  klein  anlegt 
und  Liebreichs  Irispinzette,  die  er  mir  selbst  hierzu  im  Jahre  1902  bei  der  Natur- 
forscher>'ersammlung  in  Karlsbad  empfahl,  verwendet.  (In  dieser  Weise  gehe  ich  jetzt 


*)  Vgl.  Poduschka,  Über  sabkonjunktivale  Extraktion.  Bericht  der  Versammlang 
deutscher  Natarforscher  und  Arzte  f.  1902,  II.,  Ophtfaalm.  Sektion. 

^)  Bericht  deutscher  Naturforscher  und  Ärzte  f.  1902.  Czermak  in  der  Diskussion 
zu  Poduschkas  Vortrag.  —  Femer  Bericht  der  31.  Versammlung  der  ophthalm.  Gesellsch. 
zu  Heidelberg,  1903.  —  Aus  Rollets  Arbeit  (a.  a.  0.  S.  19)  ersehe  ich  erst  jetzt,  daß 
dieser  angibt:  «on  peut  raoditier  cette  maniere  de  faire,  soit  en  sectionnant  le  pont  con- 
jonctival  avant  de  tailler  le  lambeau  corn^en,  soit  ....*'.  daß  also  V  ach  er  gelegentlich 
auch  in  ähnlicher  Weise  vorgegangen  zu  sein  scheint. 
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bei  A'erf obren  III,  B  voi\)  Ich  verließ  jedoch  tliese  AliüDdenm^  damals  wieder»  weil  sie 
sieb  bei  Verfabreti  II  als  unnötig  erwies . 

Wenn  Bian  nämlich  mit  der  Ins^pinzotto  bei  einem  VVumUinkel  h«mzontaI  ein- 
gebt  und  ihmn  die  Irie  in  der  Nähe  lies  Viipillarrandeiä  im  oJieren  lotrechten  Radiuf« 
faßt,  so  kann  mau  sie  ganz  gut  seitlich  berauszieben  und  am  Wundwinkel  abtragen: 
man  erhält  dann  ein  reguläre«^  meist  genan  lotreebt  stehendes  oder  nur  ganz  unbe- 
deutend naeb  der  Seite  geneigtes  Kolobom.  Man  muß  nur  bei  der  Abtragung  darauf 
achten,  daß  man  den  darnnter  liegenden  Seitenrand  des  Bindehautlappeus  nicht  mit 
einschneidet  und  yo  eine  Verschmälerung  dea  Lappens  er/eugt. 

Allein  trotz  der  verhältniömäßig  güni^tigen  Erfolge  in  oft  is«hr  verwickelten 
Falleti  befriedigte  mich  das  Verfahren  II  doch  nicht  ganz  wegen  der  Aiifopfetrung 
der  Iri«. 

leb  wurde  nun  durch  die  Operation  von  in  die  Vorderkammer  getretenen  linsen 
auf  eine  weitere  Abänderung  gebracht;  sie  beseitigt  eine  Reihe  von  Nachteilen  und 
besitzt  die  Vorteile  des  subkoujimktivalen  Verfahrens  in  hervorragendem  Maße,  ja 
sie  verdient  eigentlich  erst  den  Namen  einer  subkonjunktivalen  (Operation  in  stren- 
gem Sin  nee  leb  bezeichne  sie  kurz  als  Verfahren  111. 

Man  kann  daa  Verfahren  a!«  stdikonjunktivale  Extraktion  mit  Bindebauttasehe 
bezeichnen.  Französisch  würde  man  vielleirbt  extraction  sousconjonctivale  en  bonr«e 
sagen. 

Es  ist  das  ausfübrlicb  geficbilderte  Verfahren  A.  Für  jene  Fälle,  wo  das  Ver- 
fahren II  wegen  der  IrisausHcbneidung  angezeigt  erscbien»  änderte  ich  das  Verfahren  Hl 
m  ab,  wie  es  unter  B  gescbildert  ist. 

Wiinllguno  des  Verfahrene. 

Die  Vorteile  der  suhkonjunktivalen  Ejctraktionen  nberhaupt  besteben  in 
folgendem : 

1.  Während  der  Operation  ist  die  Möglichkeit  des  tibermäUigen  Auf- 
kl  äffen  s  der  Wunde,  des  Umklappen»  des  Hornbautlappens  und  damit  vor  allem 
eines  bedeutenden  Glaskörperverlustes  auch  unter  sehr  mißlichen  Verhältnissen  (stark 
vorstechende  Augen,  Lidkneifer,  Ungebärdigkeit  des  Kranken,  Verflüssigung  des  <ilaf^ki>r- 
pers,  Atrophie  der  Zonula,  subluxierte  Linsen)  wesentlich  eingeschränkt  (umso mehr 
je  breiter  der  Lappen  ist). 

2.  Wilhrend  der  Heilungaperiode  wird  die  glatte,  sichere  und  raschere  Verkle- 
bung der  Wunde  gefördert,  die  Wundsprengung  sicherlich  eingeschränkt,  und  wenn  sie 
eintritt,  unschädlicher.  Infolgedessen  vfird  auch  dem  Spfttvorfall  der  Iris  (d.  h. 
jenem,  der  nach  bereits  eingetretener  Wiederherstellung  der  Kammer  eintritt)  und  der 
aekundüren  Infektion  Ins  zu  einem  gewissen  tfrade  vorgebeugt.  Dagegen  wird 
der  Irisforfall  in  den  ersten  24  Stunden  nicht  verhindert 

Die  Nachbehandlung  kann  viel  freier  sein, 

Was  den  Nutzen  während  der  Heilungsperiode  anlangt,  so  steht  das  Verfahren 
in  Wettbewerb  mit  dem  Verfahren  der  Wundnaiit  und  dem  der  Deckung  mit  einem 
doppehgestielten  Binilehauthippen  von  Kuhnt;  seine  Vorteile  während  der  Operation 
können  diejie  Verfiihreu  naturgemäß  nicht  besitzen. 

Zu  den  Vorteilen  der  atuleren  suhkonjunktivalen  Verfahren  kommt  bei  dem  Vor- 
geben nach  Verfahren  III  nnch  die  vtillstündige  Deckung  der  Wunde  ilurcb  die  Bin* 
dehaut. 

Sprengung  der  bereits  verklebten  Wunde  und  deshalb  Vtirfall  der  Iris  sind  in* 
folge  dieses  Lmstandes  i>ei  diesem  Verfahren  in  einer  W  eiiüe  erschwert  —  ich  sage  aa»- 
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drncklich  nicht  unmöglich  gemacht  —  wie  bei  keinem  anderen.  Das  erklärt  sich  aus 
der  wirklich  subkonjunktiyalen  Lage  der  Wunde;  die  rasche  Verklebung  der  Bindehaut 
mit  der  Unterlage  sichert  die  Wunde  vor  dem  Aufgehen  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung. 

Ich  habe  Irisvorfall  nach  der  Operation  ohne  Iridektomie  nach  unten  nur 
innerhalb  der  ersten  Stunden  nach  der  Operation  entstehen  sehen,  mit  Ausnahme  eines 
einzigen  Falles  unter  mehr  als  hundert,  wo  durch  einen  sehr  groben  mechanischen 
Druck  die  Wunde  am  sechsten  Tage  gesprengt  wurde.  War  am  Nachmittage  nach  der 
Operation  die  Kammer  hergestellt  und  die  Pupille  rund,  dann  kam  ein  Irisvorfall  sonst 
nicht  mehr  vor. 

Man  sah  ihn  fast  nur  in  Fällen  entstehen,  wo  man  schon  bei  der  Operation 
seine  Möglichkeit  ins  Auge  fassen  mußte;  es  zeigte  sich  in  solchen  Fällen 
starke  Vordrängung  der  Iris  gegen  die  Wunde,  keine  vollkommen  runde  Gestalt  der 
Pupille,  daneben  auch  zu  periphere  Lage  des  Schnittes  und  sehr  unvemtlnftiges  Betra- 
gen des  Kranken,  zuweilen  auch  schwerer  Durchtritt  der  Linse  durch  die  Pupille  infolge 
großer  Rigidität  dieser  mit  bedeutender  Quetschung  der  Iris. 

Dazu  muß  bemerkt  werden,  daß  sieh  dies  so  verhielt  in  einer  großen  Reihe  von 
Extraktionen,  wo  ich  absichtlich  jeden  Fall  ganz  wahllos  nach  dem  Verfahren  III,  A 
operierte,  also  nicht  bloß  ausgesuchte  Stare,  wie  man  sie  sonst  zur  Operation  ohne 
Iridektomie  auswählt,  sondern  auch  die  allerungünstigsten  Fälle  mit,  die  nach  den  Bd.  II, 
S.  466  erörterten  Anzeigen  unbedingt  mit  Iridektomie  zu  operieren  gewesen  wären. 

Wenn  aber  ein  Irisvorfall  eintritt,  dann  erfolgt  er  unter  die  Bindehaut. 

Die  subkonjunktivale  Lage  des  Vorfalles  macht  ihn  aber  in  jeder  Richtung  weit- 
aus unbedenklicher;  denn  erstens  ist  er  vor  Infektion  durchaus  geschützt,  und  zweitens 
heilt  er  oft  viel  besser,  ohne  Ektasie,  kaum  sichtbar  ein.  Er  hat  also  im  allgemeinen 
nur  die  Folgen  eines  nach  unten  angelegten  Koloboms. 

Etwas  größere  Vorfälle  beseitigt  man  allerdings  am  besten  (vgl.  später)  am  Tage 
nach  der  Operation. 

Die  vollständige  Bedeckung  der  Wunde  hat  aber  auch  den  Vorteil,  daß  die 
sekundäre  Infektion  der  Wunde,  möge  sie  von  wo  immer  drohen,  außerordentlich  er- 
schwert, vielleicht  fast  unmöglich  gemacht  ist.  Der  Schutz  ist  jedenfalls  viel  ausgiebiger 
als  bei  Verfahren  I  und  II. 

Die  Gefahren  der  Infektion  werden  also  auf  die  der  primären,  die  während 
der  Operation  erfolgt,  beschränkt.  Diese  lassen  sich  bekanntlich  bei  keinem  Verfahren 
ganz  beseitigen,  lassen  sich  aber  in  hohem  Maße  durch  aseptisches  Vorgehen  ein- 
schränken. 

Ich  habe  bisher  keinen  Gnind  anzunehmen,  daß  das  Verfahren  in  dieser  Hin- 
sicht den  gewöhnlichen  irgendwie  nachstünde. 

Was  femer  die  Operation  nach  Verfahren  III,  Ä  anlangt,  so  kommt  zu  den  an- 
deren Vorteilen  noch  die  Lage  der  Wunde  nach  unten  hinzu. 

Durch  die  Lage  der  Wunde  nach  unten  nimmt  es  teil  an  all  den  längst  aner- 
kannten Vorteilen,  die  die  Extraktion  nach  unten  während  der  Operation  und  während 
der  Nachbehandlung  hat,  und  die  ich  nicht  weiter  aufzuzählen  brauche. 

Der  Nachteil  der  nach  unten  liegenden  Starschnitte  aber,  daß  sich  der  Lidrand 
leicht  gegen  den  Lappenrand  stemmt,  die  Heilung  also  mechanisch  stört  und  die  Wunde 
auch  leicht  infiziert,  besteht  hier  durch  die  deckende  Bindehaut  gar  nicht.  Die  Lider 
gleiten  ganz  ungeliindert  über  die  die  Wunde  überziehende  Bindehaut  hin. 

Was  endlich  das  Verfahren  III,  B  anlangt,  so  hat  es  allerdings  die  größere 
Schwierigkeit  der  Schnittlage  nach  oben,  aber  es  nimmt  erstens  Teil  an  allen  übrigen 
Vorteilen   des   Verfahrens  III,  J,  und  verhindert  zweitens  durch  die  Aufopferung  der 
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Iris  die  Möglichkeit  eiiipr  St^*ruMg  der  Wundheiluni^  von  diej^r  Seite.  Ich  möcbtt» 
glauben,  daß  dieses  Verfahren  die  denkbar  jjrööte  Sicherheit,  die  dermalen 
für  den  Erfolg  erreicht  werden  kann,  bietet. 

Die  Nachteile  der  Bubk<mjunktivalen  Extraktion  sind:  1.  Eine  etwas  größere 
Verwickelt  heil  der  Technik,  2.  eine  etwas  liin*irere  Dtuier  der  Operation, 
nie  eine  soije nannte  einfache  Extraktion. 

Ich  ninfl  hierzu  bemerken,  daß  da«  Verfahren  durchaus  nicht  sonderlich  verwickelt 
ist.  Die  lan^ienik'e  Beschreibung  kiVnnte  vielleicht  diesen  Anseht  in  erweckt  haben.  Di«' 
Operation  dauert  nicht  wesentlich  länger  als  eine  kombinierte  Extraktion.  Nur  die 
Zeit  für  die  Anlegung  der  Naht  —  kanm  ^^  Minute  —  kommt  noch  hinzu. 

In  schwierigen  Fällen  (bei  ungebärdigen  Kranken,  starker  Blutung,  sonstigen 
Komplikationen)  kann  die  Operation  auch  längere  Dauer  und  mühsamere  Arbeit  bean- 
spruchen —  aber  das  ist  unter  solchen  ünriBtänden  bei  den  gewöhnlichen  Lappeoextrak- 
tionen  gen  a u  e b  e  n  s  o  d  e  r  F a l  L 

Daß  die  Technik  erst  gelernt  wertlen  maß  und  daß  mit  der  Zunalune  iler  Fertig- 
keit auch  die  Glattheit  des  Operations  verlauf  es  und  seine  Geschwindigkeit  zunimmt,  sind 
selbstverstÄndliche  Dinge. 

Komplikationen  im  Heilungsverlaufe» 

Et  ist  hier  vom  Irisvorfall  nach   Verfahren  lll,  J  zu  sprechen. 

Bloße  periphere  Einklcmmungen  oder  ganz  schmale  IrisvorfiUle  läßt  man  am 
besten  unberührt. 

Sie  verheilen  spurlos  oder  hinterlassen  nur  einen  schmalen,  dunklen  Streifen  an 
der  betreffenden  Stelle  der  Narbe,  Der  Narbenastigmatismus  wird  dann  natürlich 
größer. 

Größere  Vorfälle  kaim  man  entweder  zurücklagern  oder  ganz  ausschneiden  culer 
peripher  ausschneiden,  so  daß  die  runde  Pupille  erhalten  bleibt. 

Man  geht  dazu  folgendennaüen  vor: 

Kach  Einträufeln  von  Kokain  um!  Adrenalin  macht  man  H  bis  8  mm  unter  der 
Hornhaut  einen  hnrizont^ilen.  ungefähr  1  bis  15  cm  langen  Schnitt  durch  d'iQ  Binde- 
haut, löst  diese  stumpf  bis  zur  Wunde  hin  al>  und  legt  so  den  Vorfall  frei.  Wahrend 
nun  der  Gehilfe  mit  einem  feinsten  Doppelbfikcheu  den  abgelösten  ßindehautstreifen 
nach  oben  zieht,  wird  der  Vorfall  nach  den  bei  der  Exzision  von  Irisvorfällen,  II.  Bd..  S,  287 
angegebenen  Regeln  mit  der  konischen  Sonde  frei  gemacht,  ohne  die  Korneoe^kleral wunde 
weiter  zu  losen,  als  es  unbedingt  ufUig  ist.  Nun  kann  man  ihn  mit  einer  Spatel  ztirück- 
schieben,  was  jedoch  nur  dann  geschehen  sollte,  viqmu  es  ganz  leicht  geht  und  sich 
keine  Neigung  zum  neuerlichen  Vortreten  zeigt,  was  in  solchen  Fällen  meist  nicht  ge- 
schieht; oder  man  schneiilet  ihn  nun  vfdlitr  aus  und  lagert  sodann  die  Schenkel  sorg- 
fiütig  richtig.  Das  ist  in  allen  Fällen  zu  empfehlen,  wo  man  den  Vorfall  schon  längere 
Zeit  hat  liep^n  lassen,  weil  er  anfangs  ganz  klein  war,  sich  abnr  allmählich  etwas  aus- 
gedehnt und  vergrößert  hat. 

In  allen  frischen,  nur  wenige  Stunden  alten  Fällen  (am  Nachmittag  nach  der 
Operation  oder  am  nächsten  Morgen!  kann  man  aber  eine  bloß  periphere  Exzision  Ter- 
suchen.  So  wie  der  Vorfall  frei«,^emacbt  ist,  faßt  man  mit  der  feinen,  geraden  Iris- 
pinzette nur  seinen  peripheren  Teib  kappt  ihn  mit  der  Weckerschere  und  lagert  das 
übrige  sorgfältig  zurück. 

Sobald  der  Vori'all  in  einer  der  genannten  W^eisen  versorgt  ist,  wird  der  Binde- 
hautstreifen  zurückgelagort.  ausgeglättet  und  ilie  wagrechte  W  unde  mit  1  bis  2  feinen 
Sei  denn  übten  geschlossen. 
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Hat  man  bloß  einen  peripheren  Aasschnitt  gemacht,  so  erhält  man  allerdings 
eine  Doppelpiipille.  Doch  ist  das  Kolobom  meist  klein  und  einerseits  vom  Arcus  senilis, 
andererseits  vom  Kristallwulst  bedeckt,  so  daß  es  nicht  weiter  stört.  Ich  habe  in  einigen 
FäUen  eine  derartige  Verkleinerung  im  Verlaufe  der  Heilung  beobachtet,  daß  es  später- 
hin kaum  zu  sehen  war.  ^ 

Eine  Ausnahme  bilden  die  äußerst  seltenen  Fälle,  wo  die  Iris  etwa  stecknadel- 
kopfgroß in  der  Höhe  des  lateralen  Wundwinkels  vortritt  und  wegen  des  Mangels  eines 
Bindebautsaumes  an  der  Einstichstelle,  der  ja  zuweilen  vorkommt,  nun  bloßliegt. 
Einen  solchen  Vorfall  schneidet  man  ohne  weiteres  nach  den  gewöhnlichen  Regeln  aus. 

Die  Operation  des  Vorfalles  soll  sobald  als  möglich  vorgenommen  werden. 
Deshalb  lasse  ich  jeden  Fall  am  Nachmittag  nach  der  Operation  betrachten,  was  bei 
der  Operation  nach  unten  ohne  jeglichen  Anstand  geht  und  operiere,  wenn  ein  Vorfall 
da  ist,  sofort  oder  am  nächsten  Morgen. 

Eine  weitere  Komplikation  des  Heilungsverlaufes,  die  Abhebung  der  Ader- 
haut, die  freilich  keine  weitere  schädliche  Bedeutung  hat  und  nur  schlimmstenfalls  die 
Behandlungsdauer  etwas  verlängert,  scheint  nach  der  Operation  mit  Bindehauttasche 
nach  uuten  häufiger  aufzutreten  als  bei  der  gewöhnlichen  Lappenextraktion.  Zu  ihrer 
Beseitigung  hat  sich  die  Anlegung  eines  Verbandes,  der  nur  mäßig  drückt,  aufs  beste 
bewährt. 

Anzeigen.  Das  Verfahren  mit  Bindehauttasche  und  Iridektomie  nach 
oben  (III,  B)  kann  gemacht  werden: 

I.  In  Fällen,  wo  ein  weites  Aufklaffen  der  Wunde,  Umklappen  der  Hornhaut  und 
(jlaskörpervorfall  zu  befürchten  sind,  und  zwar: 

aj  wegen  voraussichtlichen,  unzweckmäßigen  Benehmens  des  Kranken,  Fressens  mit 
den  Lidern,  Unvermögens  hinab-  oder  hinaufzublicken,  bei  heftigem  Nystagmus, 
Tremor  capitis,  Demenz,  Schwerhörigkeit,  Taubheit,  Aufregungszuständen; 

bj  bei  stark  vorstehenden  Augäpfeln  (Myopie,  Morbus  Basedowii); 

c)  bei  Glaskörperverflüssigung  und  bei  geschrumpften  Staren; 

dj  bei  Schlottern,  Subluxation  der  Linse. 

II.  In  Fällen,  die  Wundsprengungen  und  Irisvorfall  voraussehen  lassen: 

Außer  den  unter  I  a  und  b  genannten,  die  auch  hierher  gehören,  Fälle  mit  Husten 
(Emphysem,  Bronchitis),  dyspnoischen  und  stenokardischen  Anfällen,  mit  Urinbeschwerden, 
Magenkrämpfen,  Erbrechen,  ferner  solche,  wo  allgemeine  Konvulsionen  eintreten  können 
(Tetanie,  Epilepsie),  wo  Koliken  vorkommen  oder  Einklemmung  einer  Hernie  zu  be- 
fürchten ist;  endlich  Fälle,  wo  die  Operation  in  Narkose  gemacht  werden  muß  (wegen 
des  häufig  folgenden  Erbrechens). 

III.  In  Fällen,  die  wegen  hohen  Alters,  pathologischer  Zustände  überhaupt,  einer 
freieren  Nachbehandlung  bedürfen.  (Leute,  die  man  gar  nicht  oder  nur  kurze  Zeit  liegen 
lassen  kann,  ferner  solche,  wo  nur  das  operierte  oder  gar  kein  Auge  bedeckt  gehalten 
werden  kann.  Es  sind  also  außer  vielen,  schon  unter  II  genannten,  Fälle  von  schwerem 
Marasmus  senilis,  solche,  wo  Gefahr  einer  Psychose  besteht  u.  dgl.  m.) 

IV.  In  Fällen,  wo  trotz  bestehender  Gefahr  einer  sekundären  Infek- 
tion operiert  werden  muß. 

V.  Bei  Leuten,  die  nur  dieses  eine  sehfähige  Auge  haben. 

Es  sind  das  im  ganzen  die  Anzeigen,  die  ich  ursprünglich  für  das  Verfahren  II 
aufgestellt  hatte,  das  nun  zweckmäßig  durch  das  Verfahren  III,  B  ersetzt  wird. 

Das  Verfahren  III,  ^  kann  gemacht  werden: 

I.  in  allen  Fällen  einfacher,  sog.  „klassischer"  Katarakte,  wenn  sie 
Individuen  über  55 — 60  Jahre  befallen  hat,   oder  bei  jüngeren  Leuten,   wenn   sie  voll- 
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etjüidjg  („roif^)  ist,  also  iu  FäJleii,  wo  die  gewöhnliche  einfnche  Extraktion  angezeigt 
erecheint,  weil  es  grMere  Sicherheit  in  hetreff  des  Iris  Vorfall  es  darbietet ; 

TL  l>ei  Glasknrperverf lüBsigun^.  Schlottern,  SnMuxatitin  der  Liiiae^ 
hei  Luxation  der  Linse  in  die  Vorderkrtmmer,  bei  ge  Bcbnimpft  en   Staren; 

HL  hei  Füllen,  die  einer  f  r e  i e  re  u  K  a c  h  b  e  h  a n d  1  u n g  von  dem  der  Opetation 
folgenden  Tage  al>  hedtVrfen,  aber  nicht  eine  von  den  unter  II  hei  den  Anzeigen  fOr 
da«  Verfahren  IIL  B  angeführten  Komplikationen  zeigeu; 

IV,  bei  Fällen,  die^  ini  übrigen  unkompliziert,  die  Gefahr  einer  sekundären  In- 
fektion darbieten  und  trotzdem  operiert  werden  niftseen. 

Wie  man  sieht^  sind  die  Anzeigen  für  das  Verfahrt* ii,  HL  A  beschränkter  als  für 
in,  B.  Die  Ursache  hierfür  bildet  die  nicht  völlig  ausgeschaltete  M^^gliebkeit  des  Iris- 
vorfallea.  Nur  die  Anzeige  bei  den  einfachen  Staren  kommt  dabei  liinzu.  Da  aber  die 
Fälle  mit  den  Komplikationeti,  die  die  Indektomie  wilnscbenswert  ei*»ebeinen  lassen, 
denn  doch  viel  seltener  stirid  als  die  gewöhnlichen,  reinen  Fälle,  so  kann  die  Mehrzahl 
aller  senilen  Stare  mit  dem  Verfahren  HL  A  operiert  werden. 

Folgt  man  den  angeführten  Anzeigen  für  das  Verfahren  HL  A  und  //,  so  bleiben 
nur  sehr  wrenige  Fälle  für  die  gewöhnliche  I^ppenextraktion  tihrig,  nämlich: 

1.  solche,  wo  eine  prflpEiratorische  Iridektoraie  gemacht  wurde, 

2.  solche»  wo  bei  Kranken  zwischen  dem  40.  und  BO.  Lebensjahre  ein  sehr  iin- 
TollBt&ndiger  („unreifer*")  Star  besteht  und  mit  der  Operation  nicht  zugewartet  wer- 
den kann.  

[Diiiimer^)  hat  das  Czermaksche  Verfahren  der  subkonjuiiktivalen 
Extraktion  in  der  Weise  modifiziert,  daß  er  lateral-unten,  8tww  außerhalb  des 
HornhautrandeB,  einen  diesem  konzentrischen,  8  mm  langen  Bindehautsehn  itt 
anlegt,  von  da  aus  die  .Bindehauttasche''  bildet,  die  Vorderkammer  mit 
einem  eigens  konstruierten ,  2' 5  mm  breiten  Messer  eröffnet  und  dann  wie 
Czermak  den  Halbhogenschnitt  mit  der  Schere,  aber  nach  beiden  Seiten 
vollendet.  Di  nun  er  versprach,  demnächst  ausfiihrlichcr  über  seine  Er- 
fahrungen zu  berichten. 

Kuhnt*)  bringt  gegen  die  subkonjunktivale  Extraktion  eine  Reihe 
von  Einwänden  und  Bedenken  vor,  die  jedenfalls  der  Beachtung  wert 
sind,  Kuhnt  findet  die  Methode  zu  kompliziert,  den  Schnitt  nicht  glatt 
genug;  durch  Verletzung  der  venösen  Skleralgefaße  kommen  oft  vehemente 
Blutungen  zustande;  dies  und  die  Schwierigkeit,  den  Schnitt  genügend  zum 
Aufklaffen  zu  bringen,  kann  der  Fortsetzung  der  Operation  enonne  Schwie- 
rigkeiten bieten,  zumal,  wenn  etwa  frühzeitig  die  Zonula  lurst  und  Glas- 
körper voriallt.  Auch  könne  beim  Lüften  der  Bindehauttasche  zw*eifellos 
sehr  leicht  Bindchautfliissigkeit  in  die  Vorderkamnier  aspiriert  und  dadurch 
Infektion  erzeugt  werden. 

Wenn  snbkonjunktival  operiert  werden  soll,  dann  sei  die  Desmarres- 
Hasn ersehe  Methode  vorzuziehen,   weil  sie  wesentlich   einfacher  ist.    Im 


^)  0 immer  Eini*  Hubkünjunktivale  Methode  der  Staropera tiun.  Bericht  der  34.  Ver- 
samnilang  d.  «iphthalm.  iipsensch.  Heidelberg  1907^  S-  ^IB, 

*J  Knhnt,  Tbi^r  Starextraktion  b#*i  wesentlifh  eingeengteji»  Bindehautsacke,  Zeitscbr* 
f.  Angenheilk.^   HMiö,  XIII^  'Ü.  103,  nnd  Kuhnt,  Diskussion  ^n  Di  ramer,  a,  a.  (X 
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übrigen  sei  ein  Schnitt  im  Skleralband  mit  Bindehantlappen  oder  ein  Kor- 
nealschnitt  im  Limbns  mit  nachfolgender  Deckung  durch  einen  doppelt- 
gestielten Bindehautlappen  allen  Anforderungen,  die  heute  an  ein  tadel- 
loses Extraktionsverfahren  gestellt  werden  können,  genügend. 

Tatsache  ist,  daß  die  subkonjunktivale  Extraktion  die  Zahl  der  In- 
fektionen nicht  vermindert  und  die  ohne  Iridektomie  (III,  Ä)  den  Irisvor- 
fall nicht  verhindert.  1)  E.] 

über  die  sog.  Starreife  und  die  Reifungsoperationen. 

Man  verstand  unter  Starreife  seit  v.  Arlt  einen  Zustand  des  Stars, 
wobei  die  Rinde  vollständig  bis  zur  Kapsel  getrübt  ist  und  sich  der  Star 
somit  aus  dieser  ^wie  eine  reife  Frucht  aus  ihrer  Schale"  leicht  aushülsen 
läßt.  Dann  war  der  Star  Operations-,  d.  h.  wie  Schweigger  bemerkt,  ex- 
traktionsreif. 

Dieser  BegriflF  der  „Reife"  mußte  fallen  gelassen  werden,  als  sich 
zeigte,  daß  sich  sehr  viele  ganz  unvollständig  getrübte  Stare  ganz  ebenso 
leicht  aus  der  Kapsel  auslösen  lassen,  also  ebenfalls  „operationsreif*  seien. 
Vollständige  und  unvollständige  Trübung  des  Stars  einerseits  und  Extrak- 
tions-Reife und  -Unreife  andererseits  decken  sich  eben  durchaus  nicht 
völlig. 

Hirschberg»)  hat  dargetan,  daß  der  BegriflF  der  Starreife  ursprüng- 
lich von  einer  ganz  irrigen  humoral-pathologischen  Anschauung  stammt. 
Man  hielt  den  Star  för  eine  Flüssigkeit  (daher  ()Tz6xy[xoL^  später  xxTap^xxTT);), 
die  allmählich  erstarrte  (daher  stammt  nach  Hirschbergs  Vermutung  auch 
der  deutsche  Name  Star)  und  die  erst  bei  genügender  Erstarrung  (thj^i«) 
„reif"  war,  nämlich  reif  zur  Operation  —  und  das  war  damals  die 
Niederdrückung  des  Stars. 

Später,  als  man  bereits  wußte,  daß  der  Star  auf  einer  Trübung  der 
Linse  beruht,  wurde  der  BegriflF  der  Reife  immer  wirrer,  wie  Hirschberg 
an  Beispielen  aus  den  Schriften  Richters,  Ruetes  usw.  dartut,  und  erst 
V.  Arlts  Fassung  schuf  einen  klaren  BegriflF,  wenn  dieser  auch,  wie 
Hirsch berg  sagt,  nur  zuweilen  genau  zutriflFt  und  keine  Tatsache  darstellt. 

Schon  V.  Graefe  hat  die  sog.  Starreife,  d.  h.  die  vollständige  Trübung 
der  Linse  nicht  für  alle  Starformen  als  notwendige  Voraussetzung  der 
Operierbarkeit  erklärt,  sondern  ausdrücklich  betont»),  „daß  bei  einer  Reihe 
von  Starformen  die  Frage  der  Reife  für  den  mechanischen  Operationsakt 
gleichgültig  ist". 

*)  [S.  meine  Bemerkungen  zq  Di  mm  er,  a.  a.  0.] 

')  Hirsch  berg,  Über  die  Extraktion  anreifer  Stare.  Zentralbl.  f.  prakt.  Augenheilk.. 
Juli  1890,  XIV.  S.  210. 

')  V.  (iraefe.  Über  die  KapseleröflTnung  als  Vorakt  der  Starextraktion.  Arch.  f. 
Ophthalm.,  X,  2,  S.  209. 
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Er  führte  als  solche  Starfon 
schon  bei  den  höheren  (Iraden  der  einfachen,  senilen  Linsensklerose  eine 
leichte  und  vollständige  Anslösung  der  Rinde  aus  der  Kapsel  feststehe; 
andererseits  jene  Stare,  bei  denen  die  iiußerste  Rinde  einer  hoeh|j^radigen 
Erweichung  iinil  Blähung  unterliefet,  so  vornehndich  der  weiche  Rindenstar 
jugendHeher  Leute,  ra<>gen  auch  noch  einzelne  RimienlHSzirke  und  die  zen- 
tralen Teile  durchsichti*;  sein. 

Waldenström*}  sprach  die  Ansicht  aus,  daß  man  die  sog.  Reife 
nicht  abwarten,  sondern  operieren  ^lle,  wenn  das  Auge  nicht  mehr  Ijraueh- 
bar  sei. 

Viel  später  hat  dann  Alfred  Graefc^)  insonderheit  für  die  Alters- 
stare festgestellt,  ^daß  eine  Reihe  von  ,, unreifen"'  Staren  existiert,  bei  denen 
jene  Annahme  einer  unvollkunnnenen  und  schwierigen  Entkapselung  und 
Entbindung  der  Linse  durchaus  nicht  zutrifft  und  bei  welchen  sieh  diese 
Akte  sogar  viel  leichter  abspielen,  als  bei  gewissen  Formen  reifer  oder  gar 
tiberreifer  Katarakten*',  Er  stellte  dabei  folgende  drei  Typen  auf: 

^a)  Katarakten  mit  dunkelgelbeni  resp.  braunem  (zuweilen  an  Cataracta 
nigra  erinnernden)  Kern  und  durchsichtiger,  hier  und  da  wohl  aueb  mit 
einzelnen  Punkten  und  Streifen  durclmetzter  Kortikalis,  die  sieh  vorzugs- 
weise, doch  nicht  mit  Notwendigkeit  in  myopischen  Augen  entwickeln. 

b)  Koitikulstare,  bei  welchen  namentlich  die  hintere  Rindensehiehte 
sich  immer  mehr  zu  einer  fast  homogenen,  schaligen  Trübung  verdichtet, 
während  in  den  relativ,  zum  Teil  auch  ganz  durchsichtigen,  vorderen  und 
zentralen  Schichten  mehr  vereinzelte  streifige  und  punktförmige  Triibungen 
suspendiert  erscheinen. 

e)  Linsen,  welche  in  sämtlichen,  den  i)eripheren  und  zentralen  Schich- 
ten, mehr  gk^ichmäliig  von  einer  Unzahl  gestrichelter  und  punktförmiger, 
hier  und  da  zu  größeren  Konglomeraten  kontluierenden  Trtilmngen  durch- 
setzt sind.  Zwischen  ihnen  liegende,  kleinste  Linsenteilchen  ptlegen  noch 
ihre  volle  Transparenz  zu  besitzen,'' 

Schweigger*)  und  Hirsehberg*)  haben  sodann  die  in  Fluß 
geratene  Frage  der  Operation  „unreifer^  Stare  auf  den  richtigen  Weg 
gebracht. 


^)  Walden^trrkin.  När  bor  den  harda  a]du«itarren uperenis ?  UpsaJsi  läkare-föreßigliigs 
forhiiDdliDgar,  1870,  IV,  S.  475  und  Nord.  lued.  Ark„   1870,  II,  Nr.  14. 

^)  Alf.  GfRefe^  Wondbehandlmig  bei  Augenojjeratiimpn  mit  besmiderer  Beräcksich- 
tigang  der  ätarextraktion,  t^peration  unreifer  Stare.  Ärch.  f  Ophtbalm.,  1884,  XXX,  4, 
S.  211. 

*l  Schwei|c?:er.  t)ber  Extraktion  unrnifer  Stare.  Deutsche  med.  Wochensrbr,,  1890, 
Nr.  28;  Zentralbl.  f,  AuKetiheilk.,  .luIi  1890.  S.  20$. 

*|  Hirsehberg,  Tber  die  Üjjeratinn  unreifer  Stare.  Zentralbl.  f.  prakt  Aagenhcitk,, 
Juli  180().  S.  21U.  —  lierselbe,  t'ber  Keroi<tarau4Sziehung.  Berlioer  kUn.  Wnchenschr,, 
1892,  ^>,  26.  Zeatralbl.  f.  prakt.  AuKenbeilk.,  1892,  XVi,  S.  375. 
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Schweigger  wies  nach,  daß  die  ganze  Frage,  welche  Stare  denn  jene 
Eigentümlichkeiten  besäßen,  daß  sie  „unreif*  einer  Extraktion  unterworfen 
werden  können,  überhaupt  unrichtig  gestellt  sei.  Ob  sich  ein  Star  als  zu- 
sammenhängende harte  Masse  ohne  störende  Reste  vollständig  aus  der 
Kapsel  ausschälen  läßt,  hängt  nicht  von  der  Eigentümlichkeit  der  Starform, 
sondern  von  dem  Linsenkern  ab  und  damit  einfach  vom  Alter  des 
Individuums. 

In  jenem  Lebensalter,  wo  die  Akkommodation  vernichtet  ist,  also 
gegen  Ende  der  fünfziger  und  ganz  sicher  nach  dem  sechzigsten 
Jahre,  könne  jeder  Star  extrahiert  werden,  auch  wenn  der  größte  Teil  der 
Linse  noch  ungetrübt  ist. 

Im  mittleren  Lebensalter  aber  bestehe  die  noch  durchsichtige  Rinde 
aus  zähen,  klebrigen  Massen,  die  großenteils  bei  der  Extraktion  zurück- 
bleiben. Sie  trüben  sich  und  quellen  auf  und  es  könne  zu  schweren  Ent- 
zündungen kommen;  jenseits  der  vierziger  Jahre  sei  das  Vorhandensein 
quellender  Starmassen  in  der  vorderen  Kammer  gefährlich.  Bei  einem 
Starkranken  dieses  mittleren  Lebensalters  könne  man  also  eine  unvoll- 
ständige Trübung  erst  nach  vorhergehender  künstlicher  Reifung  extra- 
hieren, wenn  man  das  entsprechende  Alter  nicht  abwarten  wolle  oder  könne. 
In  diesem  Lebensalter  komme  aber  hierfür  nur  die  Rindenknetung  nach 
Förster  in  Betracht  (allerdings  ohne  Iridektomie,  nur  nach  bloßer  Punk- 
tion der  Kammer).  Es  entscheide  für  die  Frage  des  Operationsverfahrens 
eben  auch  das  Alter  des  Kranken.  Die  Diszission  hätte  hier  dieselben  und 
noch  größere  Nachteile  als  die  unmittelbare  Extraktion.  Sie  sei  angezeigt 
für  die  unvollständigen  Stare  von  Kranken  unter  40  Jahren  und  diene 
dann  als  Vorakt  der  Lanzenextraktion. 

Hirschberg,  der  sich  schon  1889  dahin  ausgesprochen  hatte^),  daß 
die  künstliche  Reifung  keinen  Wert  habe,  also  ähnlich  wie  Knapp'*)  und 
andere,  ging  noch  weiter  als  Schweigger.  Er  zog  die  untere  Grenze  für 
die  ohneweiters  extrahierbaren  Stare  schon  beim  50.  Lebensjahre '),  indem 
er  sagt:  „Die  menschliche  Linse  hat  einen  harten  Kern  gegen  das  vier- 
zigste Jahr  und  hart  ist  jeder  Star,  wenigstens  im  Kern,  jenseits  des  vier- 
zigsten Jahres.  Wird  ein  geräumiger  Schnitt  in  der  Hornhaut  angelegt 
und  die  Linsenkapsel  ordentlich  gespalten,  so  tritt  bei  sanftem  Druck  auf 
den  Augapfel  der  Star  aus,  gleichgültig  ob  er  halbreif,  ganz  reif  oder 
überreif  ist.    Man   schHeßt  das  Auge  für  eine  Minute  und  entfernt  durch 


')  Hirschberg,  Über  Staroperation  and  diabetischen  Altersstar.  Deutsche  med. 
Wochenschr.,  1899,  Nr.  37. 

^)  Knapp,  auf  dem  amerikan.  ophthalm.  Kongreß  1893. 

')  a.  a.  0.  1890.  —  Ähnlich  auch  liäuerlein,  Meine  Erfahrungen  über  Star  und  Star- 
operatiunen  in  2b  Jahren.  Wiesbaden  1893. 
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sanftes  KelbeE  die  Reste.  Diese  treten  aus,  ob  sie  ^etrillit  oder  noeh  klar 
sind.  Die  Sehkraft  der  unreif  operierten  Stare  ist  im  allgemeinen  ^unz 
ebensogut  wie  die  der  reifen,  die  Operationserfol^e  natürlieh  die  nämlichen ; 
die  Zahl  der  Nach  Operationen  dieselbe/ 

„Seit  einer  Keilie  von  Jahren  behandle  ich  diese  Fni^e  nicht  nach 
der  Lehrmeinnng  der  Alten,  sondern  naeh  rein  praktischen  Grund- 
sätzen *):  Ich  operiere  bei  dem  harten  Altersstar,  dJi.  bei  Leuten  jen- 
seits des  ftinf Ziesten  Lebensjahres,  sowie  die  Sehkraft  dureh  die 
Linsentrübung  erheblieh  beschränkt  ist,  d.  h.  sowie  der  Kranke  keine 
rechte  Freude  mehr  am  Leben  hat  oder  durch  Arbeit  seinen  Lebensunter- 
halt nicht  mehr  gewinnen  kann.  Bannflüche  der  Gegner,  auch  aus  neuesrcr 
Zeit,  machen  keinen  Eindruck.  Auf  solchen  Gebieten  entscheidet  nur  die 
Erfahrung.;" 

Das  Hauptgewicht  legt  Hirsch fjerg  auf  einen  geräumigen  Schnitt. 
Dasselbe  Gewicht  ist  auch  auf  genügende  Enitfnung  der  Kapsel  zu  legen, 
wie  auch  Barck*),  dem  sich  Schweigger  und  Hirsch berg  ganz  an- 
schlieüt,  betont. 

Man  muß  Schweigger  und  Hirsch  berg  im  allgemeinen  Recht 
geben  und  ich  stimme  Laqueur  bei,  der  in  der  0|)eration  unreifer  Stare 
eine  wesentliche  Erweiterung  der  Staroperation  sieht.*) 

Nur  möchte  ich  glauben^  daß  die  untere  Grenze  mit  Sehweigger 
beim  6(1  (55.)  Lebensjahre  zu  ziehen  ist.  Zwischen  dem  40,  und  60.  Lebens- 
jahre erhält  man  doch  häutig  &ehr  viel  Keste  und  dementsprechend  viel 
mehr  und  viel  dichtere  Sekundaria  und  lan^e  dauernde  ReizzuBtände,  wenn 
man  unvollständige  Stare  operiert,  während,  wenn  man  vollständig^e,  ^ reife '^ 
Stare  operiert,  sehr  häutig;  nur  ganz  unbedeutende  Sekundarien  entstehen 
und  die  Ergebnisse  der  Operation  viel  reiner  sind.  Fälle,  wo  nach  der 
Extraktion  die  i'upille  (und  das  Kolobom)  fast  oder  wirklieh  ganz  sehwan 
war  und  ein  Visus  —  0*5,  013,  0'7  ohne  Diszission  vorhanden  war,  habe 
ich  doch  nur  nach  Extraktion  sog.  „  reifer **  Stare  in  diesem  Lebensal>sehnitte 
gesehen.  Bei  so  zarten  Häutchen,  wie  sie  nach  der  Extraktion  der  voU- 
8tändigen  Stare  entstehen,  ist  auch  die  Diszission  viel  weniger  eingreifend 
und  gefiüirlich  als  bei  derben,  dichten  Nachstaren, 

Viele  Reste  bringen  überdies  bei  Augen  jenseits  des  40.  Lebens- 
Jahres  zuweilen  länger  dauernde  Reizung  mit  sich.  Allein  wirkliehe  Iritis 
(fibrinöse  oder  gar  eitrige   und  nicht  etwa  jene  vereinzelten  Anklebnngen 


«J  a.ä.(K  1892, 

')  Barck.  Extracdon  of  immature  son.  cataract.  Am.  Jnurn,  of  oplithaliii, ,  1888, 
pag.  141. 

*)  Liiqueur,  Über  deo  «eg^owärtig^n  Stand  der  Lehre  von  der  ataropenitioD.  Dent- 
sclie  med.  Wm'hcnsehr.,   1891,  Nr.  5, 
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des  Pupillarrandes   an  die  Kapsel  oder  die  Starreste,  wie  man  sie  beim 
glattesten  Heilungsverlaufe  sehen  kann,  beruht  wohl  immer  auf  Infektion. 

Allerdings  muß  man  indes  zugeben,  daß  ein  durch  Starreste  verun- 
reinigtes Wundgebiet  (und  dazu  gehört  der  ganze  Weg,  den  die  Linse  von 
ihrem  Lager  aus  nimmt)  der  Ansiedlung  und  Vermehrung  von  Kleinlebe- 
wesen einen  günstigeren  Boden  abgibt  als  ein  ganz  reiner  Wundkanal. 

Hirsch berg  hat  ganz  recht,  wenn  er  sagt,  daß  in  solchen  prak- 
tischen Dingen  die  Erfahrung  zu  entscheiden  habe;  aber  sie  ist  es  eben, 
die  uns  einerseits  lehrt,  daß  es  jenseits  des  60.  Lebensjahres  ftlr  das  Ope- 
rationsergebnis gleichgültig  ist,  ob  der  Star  mehr  weniger  vollständig  ist, 
daß  es  aber  andererseits  in  den  Lebensjahren  vorher  nicht  so  ist. 

Man  wird  also  bei  unvollständigen  Staren  zwischen  dem  40.  und 
55. — 60.  Lebensjahre  die  Operation  noch  verschieben,  bis  der  Star  voll- 
ständig geworden  ist  oder,  wenn  dies  aus  anderen  Gründen  nicht  zweck- 
mäßig ist,  eine  Reifungsoperation  vorausschicken,  und  zwar  Försters 
Linsenknetung.  Die  Diszission  ist  nach  dem  40.  Lebensjahre  wegen  der 
häufig,  wenn  auch  nicht  immer  auftretenden  Blähung  der  ganzen  Linse, 
der  dabei  entstehenden  Reizung  und  der  dadurch  hervorgerufenen  un- 
günstigen Verhältnisse,  unter  denen  dann  extrahiert  werden  muß,  nicht 
angezeigt.  Es  ist  in  diesen  Lebensjahren  nicht  ganz  gleichgültig,  ob  sich 
in  der  Kammer  einige  größere  Starflocken  aufblähen  oder  ob  die  Linse 
im  ganzen  anschwillt.  Gerade  dieser  Zustand  ist  weitaus  gefährlicher, 
wie  Elschnig  *)  betont  und  wie  man  oft  bei  Wundstaren  zu  sehen 
Gelegenheit  hat. 

Neuerdings  wird  darauf  ausgegangen,  die  Reifungsdiszission  auch  bei 
jungen  Leuten  ganz  aufzugeben  und  die  Linse  bei  umschriebenen  Trü- 
bungen, ebenso  bei  voller  Klarheit  kurzweg  zu  extrahieren. 

Ich  kann  mich  hierfür  nicht  erwärmen.  Nicht  als  ob  man  die  Linse 
nicht  herausbrächte  und  als  ob  etwas  mehr  Starreste  etwas  besonders  Nach- 
teiliges bei  so  jungen  Leuten  darstellten. 

Gerade  bei  solchen  Augen  liegt  daran  am  wenigsten.  Überdies  ent- 
steht ja  weniger  Quellung  als  nach  einer  Diszission,  die  wir  ja  ungescheut 
vornehmen. 

Aber  will  man  die  wenig  getrübte  Linse  größtenteils  herausbekommen, 
muß  man  einen  entsprechend  großen  Schnitt  machen,  wenigstens  einen 
Drittelbogenschnitt.  Und  da  liegt  die  Schwierigkeit  für  die  Operation  und 
für  die  Nachbehandlung  bei  so  jungen  Leuten.  Jugendliche  Augen  haben 
eine  viel  elastischere  Lederhautkapsel,  infolgedessen  auch  nach  Eröffnung 
des  Augapfels  eine  viel  höhere  Glaskörperspannung  als  alte  Leute,  wo  sich 


M  Elschnig  a.  a.  0.,  Fußnote  5  za  II.  Bd.,  S.  l 
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die  rigide  Lederhiiiit  nur  wenig  zusammenzielit,  wie  man  an  dem  ElnsinkeD 
der  Hornhaut  in  den  extreniereii  Fällen  erkennt  Außerdem  halten  junge 
Leute  auch  bei  der  Operation  nieht  so  ruhig  wie  alte  und  pressen  mehr.  Da- 
her wird  immer  die  Iris  stark  vorgetrieben  und  klemmt  sieh  leicht  in  die  Wunde. 
Das  geschieht  nicht  oder  nur  selten  bei  dem  verhältnismliiiig  kurzen  und 
sehr  flachen,  ventilartig  schließenden  Lanzenschnitte,  wohl  aber  bei  einem 
Htarschnitt  mit  dem  Schmalmesser  von  der  früher  genannten  Ausdehnung. 

Und  erst  die  Nachbehandlung !  Kinder  zumal  bleiben  nieht  ruhig  auch 
nur  1 — 2  Tage  auf  dem  Rücken  liegen.  Die  Grefahr  der  Wnndsprengung 
ist  hier  viel  größer  als  bei  alten  Leuten.  Aber  auch  halbwüchsige  und  er- 
wachsene junge  Leute  sind  im  allgemeinen  weniger  nihig^  als  es  wünschens- 
wert ist  und  als  es  betagtere  Menschen  in  der  Regel  sind. 

Aus  diesen  Gründen,  deren  Richtigkeit  ich  aus  eigener  Erfahrung 
kenne,  kann  ich  mich  für  meine  Person  nicht  entschließen,  bei  Kindern 
und  jungen  Ijeuten  die  Diszission  mit  nachfolgender  Lanzenextraktion  mit 
kurzem  Schnitte  ge^en  die  Extraktion  mit  läingercm  iSchnitte  ohne  vorher- 
gehende Reifungsoperation  einzutauschen.  Hier  wüll  man  doch,  wo  irgend 
möglich,  die  runde  Pupille  erhalten.  Daß  dies  bei  der  Lanzenextraktiou 
(eigentlich  Punktion)  nicht  gelingt,  ist  eine  ganz  seltene  Ausnahme.  Macht 
man  Extraktionen  mit  längerem  Schnitte,  dann  wird  man  viel  öfter  die 
Iris,  wenigstens  nachtriiglich,  auszuschneiden  geniHigt  sein. 

Fasse  ich  alles  zusammen,  so  steht  heute  fest,  daß  alle  Stare  jenseits 
des  60.,  viele  auch  jenseits  des  55.  Lebensjahres,  ganz  ohne  Rücksicht  anf 
die  Ausbreitung  der  Trübung  in  der  Rinde  extrahiert  werden  können.  Im 
mittleren  Lebensalter  haben  aber  die  Reifungsoperationen  ihren  Platz,  wenn 
man  es  nicht  vorzieht,  die  volle  Durchtrubung  der  Linse,  wie  sie  von  selbst 
eintritt,  abzuwarten. 

Im  jugendlichen  Alter  ist  zur  Reseitignng  der  Linse  mit  unvollstän- 
diger Trübnng  ebenfalls  die  Reifungsdiszission  der  Extraktion  vorauszu- 
schicken, ja  hei  kleinen  Kindern  genügt  oft  die  Diszission,  indem  sie  die 
Aufsaugung  der  Linse  veranlaßt. 


Gehen  wir  nun  zu  den  sog.  Reifnngsverfahren  selbst  über.  Sie 
beruhen  auf  der  Setzung  eines  Wundstars,  fallen  also  schon  nach  ihrem 
Begrifle  zum  Teil  mit  der  Diszission  zusammen.  Aber  die  breite  Eröff- 
nung der  Kapsel  ist  nicht  das  einzige  Verfahren,  sondern  auüer  ihr  noch 
die  Knetnng  der  Linse  (ohne  Eröftnung  der  Linsenkapsel),  die  schonen- 
der, aber  auch  langsamer  wirkt,  endlieh  die  intrakapsuläre  Injektion. 
Auch  die  Iridektomie  wurde  als  reifende  Upcration  betrachtet  und  geübt, 

L  Die  Diszission.  Wiewohl  sie  auch  flir  Altersstare  verwendet 
ward,  so  geht  doi'h  das  Urteil  der  meisten  Operateure  dahin,  daß  sie  bei 
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diesen  zu  verwerfen  ist.  Wohl  aber  dient  sie  sehr  gut  bei  jüngeren  Indi- 
viduen, bis  zum  30.,  ja  35.  Lebensjahre,  um  die  Linse  sehr  rasch  und 
vollständig  zur  Trübung  zu  bringen.  Sie  kann  auch  bei  vollständig  klaren 
Linsen,  die  aus  dem  Auge  entfernt  werden  sollen,  zur  Anwendung  kommen. 

2.  Die  Knetung  (Tritur,  Massage)  der  Linse.  Dieses  Verfahren 
eignet  sich  für  solche  Altersstare,  wo  überhaupt  eine  ausgedehnte  Trübung 
bei  Ausführung  der  Extraktion  erwünscht  ist,  also  vom  40.  bis  zum 
60.  Lebensjahre.  Wenn  auch  von  Schirmer  und  Hess  nachgewiesen  ist, 
daß  auch  kernlose  und  ganz  klare  Linsen  dadurch  zur  Trübung  gebracht 
werden  können,  so  bildet  für  seine  Anwendung  in  der  Praxis  doch  das 
Bestehen  unvollständiger  Rindentrübungen  und  eines  harten  Kerns  die 
Voraussetzung  seiner  Anwendung,  weil  es  gerade  unter  diesen  Umständen 
am  besten  wirkt  und  bei  kernlosen  Linsen  die  Diszission  vorzuziehen  ist. 

3.  Die  intrakapsuläre  Injektion  einer  Flüssigkeit.  Dieses 
Verfahren  ist  nur  theoretisch  konstruiert,  in  der  Tat  kommt  es  dabei  stets 
zu  einer  ausgedehnten  Eröfiiiung  der  Kapsel  und  dadurch  zur  Trübung 
der  Linse.  So  plausibel  das  Verfahren  an  sich  erscheinen  mag,  so  ist  es 
doch  zu  verwerfen. 

4.  Die  Iridektomie.  Das  Vorrücken  der  Linse  kann  zu  einer  Ver- 
schiebung ihrer  Faserlagen  gegeneinander  führen  und,  wenn  schon  Star 
da  ist,  die  Ausbildung  beschleunigen.  Ihre  Wirkung  ist  aber  durchaus 
unzuverlässig  und  unsicher. 

Zu  1.  Diszission. 

Mut  er*)  hat  zuerst  den  Vorschlag  gemacht,  durch  einen  Schlitz  in  die  vordere 
Kapsel,  als  Vorakt  zur  Extraktion,  unreife  Stare  zur  Reife  zu  bringen. 

V.  (Iraefe*)  hat  dann  dieses  Verfahren  in  der  Weise  aufgenommen,  daß  minde- 
stens fünf  Wochen  nach  der  vorbereitenden  Iridektomie  nach  unten  durch  einen  Kreuz- 
schuitt  die  vordere  Linsenkapsel  eröffnet  und  6 — 12  Tage  darauf  die  Linse  ausge* 
zogen  wurde. 

Mannhardt,  Völkers'),  Steffan*),  Schmitz*),  Mooren*)  Rohmer^)8ind 
ihm,   wenn  auch  teilweise  mit  Abänderung  des  Vorgehens  (Weglassen  der  Iridektomie, 


^)  Mut  er,  Pract.  observations  on  various  novel  methods  of  operating  on  cataract. 
London  1813. 

^)  v.  Graefe,  Über  die  Kapseleröffnong  als  Vorakt  der  Starextraktion.  Arch.  f. 
Ophthalm.,  X,  2,  S.  209. 

')  Schmidt.  Beitrag  znr  Statistik  der  modifizierten  Linearextraktionen.  Inaog.- 
Dissert.,  Kiel  1878. 

*)  Steffan,  Der  periphere  flache  Lappenschnitt  nebst  einem  Referate  über  300 
weitere  Kataraktextraktionen.  Arch.  f.  Ophthalm.  1883,  XXIX,  2,  S.  167. 

*)  G.  Schmitz,  Notizen  zar  Staroperation.  Klin.  Monatsbl.  f.  Aogenheilk.,  1883, 
S.  483. 

*)  Mooren,  Die  Indikationsgrenzen  der  Kataraktdiszission.  Deutsche  med.  Wochen- 
schrift, 1893,  S.  857.  —  Derselbe,  Die  operative  Behandlang  der  natürlich  und  künstlich 
gereiften  Starformen.  Wiesbaden  1894. 

^)  Rohm  er,  Mataration  artificielle  de  la  cataracte.  Annal.  d'ocalistiqae,  1887,  T.  97, 
pag.  241. 

Csermak,  Die  aagenäntliehen  Operationen.  2.Anfl.  11.  3ß 
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einfadier  lotrerbter  Schnitt,  Verbiuduog  mit  IJuseiikuetuo^  u.  dgL),  auf  diesem    Wege 
gefolgt. 

Widerspruch dagei^pu  hat  zuerat  v.  Arlt')  erhöhen.  Er  aagt,  daß  dieser  Eingnlf 
bei  Altersstareu  zu  leicht  Iritis  oder  IridokykliLtiBf  wohJ  auch  starke  Blüh ung  zur 
Folge  hat  imd  danu  tlie  Extraktion  mit  lnd©kt<*mie  unter  sehr  uiigdiistigen  Verhrilt- 
nisaeo  vorgmiommen  werdiru  muü.  ^teffauB  Einwand,  v.(iraefe  habe  ja  ausdrück- 
lich angegeben,  mau  solle  nachher  eine  präparatoriKche  Iridektomie  machen  und  er 
könne  daher  \\  Arlts  Bemerkung  nicht  verstehen,  ist  zwar  formell  richtig,  allein  er 
selbst  hat  ja  die  Iridektomie  (iahci  aufgegeben  und  andere  Operateure  konnten  sich  von 
der  Ungefjihrliclikeit  der  Operation  heiui  Altcrgstar  nicht  üherzeugeii,  so  Alfred  Graefe, 
Stell  wag,  Fauas  und  andere.  Es  ist  geradezu  merkwürdig,  wie  verschieden  die  Er- 
fahrungen und  daher  die  Urteile  über  dieses  Verfahren  sind.  Die  einen  stelleu  es  als 
gauss  ungeführlich  hin.  haben  Hunderte  von  Operationen  so  verrichtet,  die  anderen 
haben  meist  ungtlnfstigeu  Verlauf  gesehen.  AbgcBehen  von  anderen  hat  erst  neuerdiug« 
Else  hui  g  Versuche  Seh  nahe  Is  veröffentÜeht '),  die  dartun,  daß  die  DiszisÄion  al« 
Reifungsoperatiou  bei  Altersstar  zu  verwerfen  ist. 

Das  Diszissionsverf ahreü  wurde  später  noch  ni  i  t  der  K  n  e  t  u  n  g  der  Linse 
verbunden,  naehdem  Förster  sein  Verfahren  angegeben  hatte. 

Rohm  er*)  ging  darauf  aus,  ein  durchaus  sicheres  Mittel,  die  Linse  in  kurzer 
Zeit  zur  vollständigen  Trübung  zu  bringen,  zu  finden.  Er  vereinigte  daher  das  M ute  r- 
Graefe-Mannhardt  sehe  Verfahren  der  KapselBpaltung  mit  der  Knetung  der  Linse 
nach  Förster.  Nach  einer  ausgiebigen  Eröffnung  der  Kapsel  mit  der  Nadel  und  Para» 
zentese  der  Kammer  reibt  er  da«  Atige  mit  dem  oberen  Lide.  Die  Trübung  der  Linse 
ist  schon  nach  24—36  Stunden  vollstiindig.  Die  tlbeln  Folgen  der  Operation  seien  fast 
Null  (ubwohi  er  Falle  von  Iridokyklitis  erlebt  hat,  die  nach  der  Operation  tai  Phthisi« 
führten!),  die  einzige  (Tefahr  sei  Zurückbleiben  von  Linseuresten  bei  der  Extraktion, 
Diese  könne  man  durch  Ausspülung  der  Kammer  lieseitigen,  sonst  kiinue  plastische 
Iridokyklitis  entfitehen,  (Ja  wozu  macht  man  denn  die  Reifungsuperation,  kann  man  fragen, 
wenn  dann  erst  viele  Reste  bleiben  können?  Das  kann  man  ohne  Reifungsoperation 
auch  haben.) 

Ähnlich  war  schon  Mooren ■")  seit  dem  Herbste  1881  vorgegangen,  indem  er 
nach  Vollendting  des  Kapselschnittes  und  dem  Abfließen  des  Humor  aqueus  da»  Zo- 
sammeuhangsverhältnis  zwischen  Kapsel  und  Linse  durch  kreisförmige  und  seitliche 
Reibungen  über  die  geschlosseneu  Lider  zu  lockern  suchtö.  Das  Verfahren  genügte  bei 
Erwachsenen  durchschnittlich  in  10  Tagen  zur  TrlUning  der  ganzen  Linse. 

[Ales«andro*)  empfiehlt  eine  mehrfache  Punktion  der  Vorderkapael;  er  geht 
vom  äußeren  Hornhautiiuadninteu  aus  mit  der  Diszissiouijoadcl  ein  und  setzt  5— 10  Stiche 
an  verschiedenen  Punkten  der  vorderen  Linsenkapsel. J 


*)  V,  Arlt,  Operationslehre»  Si.  324. 

*)  Elschnii?,    über  die    Üiszissiun.  Wiener  klin,  Woehenscbr,,  Jahrg.  1896,    Nr.  53. 

')  Böhmer,  A  prü|n>s  de  quelques  noaveaujc  cas  de  maturation  artiticielle  de  U 
eataracte.  Soc.  framr,  d^ophtulm.  1888,  Bull,  et  mera.,  jiog.  123* 

*)  Mooren,  Die  operative  Behandlung  der  ntituriich  und  känstlich  gereiften  Star- 
form en.  Wiesbaden  1894. 

^)  Alessandro,  Mnturazione  della  cataratta  mediante  punxione  multiple  della  cri* 
atalloida  anteriore.  Arch.  di  nttulm.   1902,  VI  11,  pag.  20 L 
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Die  Diszission  der  hinteren  Kapsel  als  Reifungayerfahren  hat  y.  Stellwag ^) 
versucht,  um  den  Gefahren  auszuweichen,  die  durch  die  Berührung  der  aus  der  Kapsel- 
wunde  hervortretenden  Starflocken  mit  dem  vorderen  Uvealtraktus  begründet  würden, 
um  die  Iridektomie  zu  vermeiden  und  um  sicher  auch  die  hinteren  Rindenschichten  zur 
Trübung  zu  bringen,  die  nach  seinen  Erfahrungen  in  der  Zeit,  die  man  zwischen  der 
Kapsclspaltung  und  der  Ausziehung  des  Stares  verstreichen  läßt,  häufig  noch  nicht 
von  der  Zersetzung  ergriffen  sind.  Es  wurde  eine  gewöhnliche  Diszissionsnadel  durch 
die  Lcder  haut  in  den  Glaskörper  eingeführt,  dann  ihre  Spitze  in  die  Mitte  der  hinteren 
Kapsel  vorgestoßen  und  dabei  jede  Druckwirkung  auf  die  Linse  sorgfältig  vermieden. 
In  keinem  Falle  zeigten  sich  Zeichen  entzündlicher  Reizung,  die  Starreifung  schritt 
rasch  vorwärts  und  war  in  3 — 4  Wochen  vollendet.  Doch  ergab  sich  in  zwei  Fällen  bei 
der  PIxtraktion  Glaskörpervorfall,  der  entweder  auf  die  Durchtrennung  der  Hinterkapsel 
oder  auf  Dehnung  und  Einreißung  der  Zonula  zurückzuführen  war,  weshalb  v.  Stell- 
wag die  Sache  wieder  aufgab. 

Zu  2.  Linsenknctung. 

Förster')  erklärte  sich  die  „reifende''  Wirkung  der  Iridektomie  so,  daß  die 
Linse  bei  ihrem  Vorrücken,  nach  Abfluß  des  Kammerwassers,  die  Gestalt  etwas  ver- 
ändern müsse  und  daß  die  hierbei  eintretende  Verschiebung  ihrer  Elemente  innerhalb 
der  geschlossenen  Kapsel  den  Zerfall  der  bereits  gelockerten  Fasern  vermehre. 

Wenn  diese  Erklärung  richtig  ist,  so  folgt  daraus,  daß  die  Iridektomie  bei  alten 
Leuten  mit  großem,  hartem  Kern  gar  keine  beschleunigende  Wirkung  auf  den  Fort- 
schritt der  Trübung  haben  kann,  weil  sich  bei  solchen  wegen  des  großen,  harten  Kernes 
keine  Gestaltsveränderung  der  Linse  mehr  einstellt,  wie  der  Mangel  der  Akkommo- 
dation im  höheren  Alter  beweist. 

Förster  hat  nun  den  Zerfall  der  Linsenfasem  durch  streichende  und  reibende 
Bewegungen,  die  nach  vollzogener  Iridektomie  mit  dem  Knie  eines  Schielhakens  unter 
leichtem  Drucke  ausgeübt  werden,  befördert.  Die  Wirkung,  die  man  durch  die  Horn- 
haut hindurch  auf  die  Linse  ausüben  kann,  ist  sehr  bedeutend.  Pupillen,  die  vor  dieser 
Manipulation  noch  durchleuchtbar  sind,  lassen  oft  schon  sechs  Tage  später  keine  Spur 
von  Durchleuchtung  erkennen.  Nach  6—8  Wochen  pflegt  die  Reife  (d.  h.  die  Trübung) 
vollständig  zu  sein. 

Das  Verfahren  von  Förster  kann  so  verrichtet  werden,  daß  man  nach  einer 
Iridektomie  nach  oben  oder  einer  Punktion,  während  der  Gehilfe  die  Lider  mit  den 
Fingern  öffnet,  den  Augapfel  im  horizontalen  Meridian  mit  einer  Faßpinzette  hält  und 
dann  mit  dem  Knie  eines  Schielhakens,  einer  Kniespatel  oder  einem  Glasschieber 
(Pagenstecher)  teils  kreisende,  teils  radiäre  Reibungen  langsam  und  unter  mäßigem 
Drucke  ausführt  und  damit  2—3  Minuten  fortfährt. 

„Die  einzige  Schwierigkeit  bei  dieser  Manipulation  beruht  vielleicht  in  der  Be- 
messung der  Stärke  des  anzuwendenden  Druckes.  Ein  zu  starker  Druck  könnte  wohl 
ein  Einreißen  der  Zonula  Zinnii  bewirken  und  bei  der  später  erfolgenden  Extraktion 


^)  v.  St  eil  wag,  Nene  Abhandlangen  ans  dem  Gesamtgebiete  der  praktischen  Angen- 
heilknnde.  Wien  1886,  S.  125. 

*)  Förster,  über  künstliche  Beifang  des  Stars.  Korelysis.  Eröffnung  der  Kapsel 
mit  Pinzette.  Bericht  der  Heidelberger  ophthalmolog.  Gesellsch.  1881,  S.  133.  —  Derselbe. 
Über  Reife  des  Stars,  künstliche  Reifung  desselben,  Korelyse,  Extraktion  der  vorderen 
Kapsel.  Arch.  f.  AagenheUk.,  1883,  XII,  S.  3 ff. 
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wären  Glafikörpenuisfluß  und  srhwipng-e  LinRenentlnndutiji?  die  unverm eidlichen  Folgen. 
Eine  Zen*prpnguiig^  der  Kapsel  selbst  ist  nickt  zu  beftlrrliteiL  War  hiiigegeu  der  Druck 
Äu  schwiicli,  so  wird  der  Zusiimiuenhauj^  der  Linsen  fasern  zu  wenig  gestört  uud  die 
raschere  Reifung  bleibt  aus.  Diese  Schwierigkeit  ist  indes  nur  scheinbar.  Wer  Stsr- 
operationeii  machen  kann,  besitzt  das  hierzu  erforderliche  Taktgefühl  Tollsiandig.** 

Seh  inner')  «teilte  bei  seinen  Versuchen  über  die  Wirkung  derLinsenknetun»  fest: 

1.  Entartuugsvorgiinge  in  den  KapselepitheHen »  die  eine  unmittelbare  Wirkung 
der  Quetschung  darstellen,  zu  ihrem  Zerfall  und  Keubildung  von  selten  der  erhaltenen 
Epithelien  der  äquatorialen  Gegend  führen. 

2.  An  der  Linsensubstanz  selbst  zunächst  Veränderungen,  die  unmittelbar  durch 
den  Druck  des  Schielhakenn  henorgerufen  sind:  Auseinanderweichen  iler  Lingenfasem, 
zwischen  denen  mit  klarer  Masse  gefüllte  Lücken  auftreten,  die  Faserenden  der  vor- 
deren Schichten  atifgequollen  zu  gekörnten  Blasen^  die  später  platzen.  Dann  dringt  das 
Kammerwasser  ein  und  findet  sich  zuniichgt  zwischen  Kpithel  und  Läjiseofasern  ak 
nicht  iiuhedeiitende  Schichte,  in  der  geronnene,  eiweiübältige  Massen  liegen. 

Hernach  bildet  sieb  eine  Zone  nahe  der  Vorderkapseh  in  der  ein  Geflecht  spiji- 
delfönniger  liticken  auftritt,  die  eine  körnige  Masse  enthalten.  Besonders  am  vorderen 
Sterustrahl  erreicht  das  Sys^tem  seine  (rrößte  Tiefe.  Die  trennenden  Faserhüschel  zer- 
fallen in  den  nächsten  Taien  zu  einem  körnigen  Brei,  der  später  resorl>iert  wird.  Wo 
sich  Totalitär  entwickelt,  treten  zahlreiche  Lücken  und  Spalten  auch  in  der  hinteren 
Rinde  und  in  dem  Gleichergürtel  auf  Auf  die  Veränderuiigen  der  Kerne  der  Linseii- 
faaein,  das  Auftreten  von  Vakuolen  in  den  Fasern  wollen  wir  hier  ebensowenig  ein- 
gehen, wie  auf  die  Bildung  der  Bläschenzellen  während  der  Resorption  der  ZerfaJl- 
maäsen,  und  auf  die  Bildung  des  Epithel  Überzuges  auf  der  hinteren  Kapsel. 

Eb  ergibt  Schirmers  Arbeit,  daß  als  Ursache  fttr  die  Trübung  die  reibende 
Bewegung  des  knetenden  Instrumentes  anzusehen  ist,  die  ein.  Ausetnanderweiehetif  eine 
Verschiebung  der  Fasersehiehten,  und  zwar  bei  genügender  Dauer  in  der  ganzen  Linse 
hervorruft,  die  durch  die  eingeleiteten  Diffusionsvorgänge  zum  Zerfalle  der  Linsen* 
masse  führt.  Ein  Widerlager  (barter  Kern),  Trübung  der  hinteren  Rinde  ist  zur  Erzeu- 
gung der  Veränderungen  nicht  notwendig,  es  genügt,  daß  die  Linse  durch  die  Zonula 
in  ihrer  Lage  festgehalten  wird.  Der  Erfolg  tritt  um  so  leichter  ein,  je  ausgedehnter 
eine  schon  vorhandene  Trübung  ist.    Die  Tritur  ist  auf  alle  St;irfonnen  anwendbar. 

Im  wesentlichen  hat  Hess")  schon  frtiher  dasselbe  gefunden,  wie  Schirm  er. 

Für  das  Verfahren  hat  sich  eine  große  Anzahl  von  Operateuren  ausge^prtichen, 
und  zwar  durebwegs  zur  Reifung  von  Altersstaren,  wie  es  Förster  angegeben 
hatte.     Ich     nenne     hier    Nojes*),     Meyer^),    Gallenga'*),    Stell  wag*),    Pagen* 


^)  0.  Schirm  er,  ExperimenteUe  Studien  über  die  Fürs-tensche  Maturation  der  Rata* 
rakt  Arch.  f.  Ophthalm.,  1888,  XXXIV,  L  Ö.  131. 

')  C.  Hess,  Über  die  Kaphthalinveränderungen  im  Kaninchenange  und  über  die 
Massagekat4irakt.  19.  Versammlung  der  ophthalmolog.  Geaellscbiift  in  Heidelberg  1887. 
Ber.  Ö.  65, 

')  Noyes,  t>n  Fiirstera  Operation  fcir  ripening  immattire  cataract.  Med,  R«c.,  New- 
Yurk  1883,  XXIV,  S.  118. 

*)  V.  Caudron,  La  maturation  de  la  cataracte.  Revue  generale  d'opbtalni. 
1883,  Nr.  6. 

*)  Galle nga,  Dei  raetodi  di  peraccellerare  la  maturazione  della  caimutta  eie. 
Torino  1883. 

*)  V.  8  teil  wag,  Nene  Abbandlangen  ans  dem  Gebiete  der  praktischen  AugenheÜk 
Wien  1886. 
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Stecher*),  SnelP),  Antonelli'),  Widmark*),  Schweigger,  zu  denen  noch  viele 
andere  kommen,  die  alle  aufzuzählen  ich  hier  unterlassen  muß. 

Dem  Försterschen  Verfahren  sind  folgende  Nachteile  zum  Vorwurfe  ge- 
macht worden: 

Es  entstehe  oft  ein  länger  dauernder  Reizzustand,  ja  Iritis  durch  die  Quetschung 
der  Iris^)  oder  durch  stdrmische  Quellung*)  der  Linse,  es  könne  zum  Platzen  der 
LinsenkapseF)  kommen,  Zonula  und  Glaskörper  seien  gefährdet.^)  Ja  Mooren  hat 
sogar  in  einem  Falle  einen  Homhautabszeß  und  in  einem  anderen  eine  schleichende 
Phthisis  bulbi  sich  entwickeln  sehen.') 

Man  kann  wohl  sagen,  daß  alle  diese  Gefährdungen  nur  durch  zu  derben  Druck '®) 
oder  durch  Infektion  bei  der  Eröffnung  der  Kammer  entstehen  können.  In  der  Weise 
ausgeführt,  wie  es  Förster  angibt,  und  unter  strengster  Aseptik  kann  das  Verfahren 
bei  entsprechender  Übung  des  Operateurs  als  gefahrlos  bezeichnet  werden,  wie  Hunderte 
von  Operationen  beweisen,  die  von  einzelnen  Operateuren  ohne  jeden  üblen  Zufall  ver- 
richtet worden  sind. 

Die  vollständige  Trübung  der  Rinde  stellt  sich,  je  nach  der  Beschaffenheit  der 
Linse  und  der  Dauer  der  Massage,  nach  1 — 8  Wochen  ein. 

Gegenangezeigt  ist  das  Verfahren  nach  Angabe  Moorcns*'),  wie  übrigens  alle 
Reifungsverfahren,  bei  vorgeschrittener  Atheromatose,  weil  dann  leicht  ein  Glaukom  her- 
vorgerufen werde;  ebenso  bei  Starbildung  mit  diffuser  Kemtrübung  bei  marastischen 
Individuen,  weil  sie  gewöhnlich  mit  schleichender  Chorioiditis  verbunden  ist.  Endlich 
nach  Scheffels")  bei  Verflüssigung  des  Glaskörpers. 

Nach  Schirmers  Versuchen  bildet  allerdings  das  Vorhandensein  eines  großen 
harten  Kernes  nicht  unbedingt  eine  Voraussetzung  für  das  Verfahren,  wiewohl  die  An- 
gabe Försters,  daß  die  beschleunigte  Reifung  am  sichersten  eintritt,  wenn  ein  fester 
Kern  vorbanden  ist,  sicher  zu  Recht  besteht:  die  Rinde  wird  dann  zwischen  der  ein- 
gedrückten Hornhaut  und  dem  festen  Kern  gewissermaßen  zermalmt. 

Da  aber  bei  jüngeren  Individuen  die  Diszissiou  rascher  zum  Ziel  führt  und  bei 
solchen  auch  ohne  besondere  Gefahren  vorgenommen  werden  kann,  da  femer  eine  künst- 


M  Pagenstecher,  über  Staroperationen  mit  und  ohne  Entfernung  der  Kapsel. 
Arch.  f.  Ophthalm.,  1888,  XXXIV,  2,  S.  145. 

')  Mc.  Hardy,  The  artificial  maturation  of  immatare  senile  cataract  by  tritaration. 
Brit.  med.  Journ.,  1890,  I,  pag.  1072.  —  Mc.  Hardy  and  Snell,  The  artificial  maturation 
of  immatare  senile  cataract  by  trituratiun,  Försters  Operation.  Brit.  med.  Jonm.,  1890,  I, 
pag.  1478. 

')  Antonelli,  Studio  critico  ed  osservazioni  cliniche  intomo  alla  mataraziune  arte- 
ficiale  della  catafatta.  Napoli  1891. 

*)  Widmark,  Über  die  operative  Behandlung  unreifer  und  partieller  Stare.  Zeitsohr. 
f.  Augenheilk.,  1897,  S.  91. 

*)  Mittendorf,  On  Försters  method  of  artificially  ripenin  cataracts.  Med.  Record, 
New- York  1883,  XXX,  pag.  717. 

*)  Jacobson,  Präparatorische  Iridektomie  und  antiseptische  Behandlung.  Arch.  f. 
Ophthalm.,  1884,  XXX,  S.  267. 

')  Nicolini,  Sulla  maturazione  arteticiale  della  cataratta.  Bull,  d'ocul.,  1889,  XI, 
pag.  105. 

")  Mittendorf,  a.  a.  0.  —  La  personne,  Etüde  clinique  sur  la  maturation  arti- 
ficielle  de  la  cataracte.  ThAse  de  Paris   1883. 

^)  Mooren,  Die  Indikatiuusgrenzen  der  Kataraktdiszission.  Deutsche  med.  Wochen- 
schrift, 1893,  S.  858. 

*^)  Öttinger,  Die  künstliche  Reifung  des  Stars.  Inaug.-Dissert.  Breslau  1885. 
**)  a.  a.  0. 

^^)  Scheffels,  Zur  Kasuistik  der  Verluste  nach  Försterscher  Starreifung.  Ophthalm. 
Klinik,  1899,  H.  3,  S.  38. 


566 

liehe  Reifim^  luri  Leuten  Über  55—60  Jahren  überflüssijEr  ist,  90  bleiben  als  Anzeige  fflr 
(liesf'S  Verfahren  nur  jen<*  unvollstAndij,'en  Stare  übrig,  die  sich  bei  Leuten  zwischen 
dem  40.  nml  55,-60,  Lebensjahre  vorfinden. 

iJie  Abänderini  ^eu,  die  man  an  Försters  Verfahren  vorgenommen  hat,  be- 
treffen erstens  das  \Ve  i?  1  a  s s  e  n  d e  r  I  r  i  d e  k  1 0  m i  e ' ),  indem  die  Entleening  der  Kammer 
ledigbch  durch  eine  Punktion  vörirenommen  wird,  zweitens  auf  die  Anaführußf  der 
Kiietungt  indem  diese  eineiseitB  ^indirekt*^,  bloß  mit  dem  Oherlid©  vor^enomoien  *), 
andrertüeits  nnmittelbar'^  auf  der  Lini5e,  durch  Einführung  eines  Da  viel  sehen  Löffels 
oder  einer  Spatel  ins  Auge,  ausgeführt  wird.*) 

Roth  m  und  maehte  die  Fürst  ersehe  Knetnug  unmittelbar  vor  der  Extraktion. 
Tor  und  narh  der  Iridekttnnie  in  einer  Sitzung.  ^ 

7ai  3.  Intrakapsulüre  Injektion. 

Mc.  Keown*)  war  der  erste,  der  es  verbucht  hat,  einen  anreifea  Star  durrtli  In- 
jektion von  Wasser  In  den  Kapselsack  zur  vollständigen  Trübung  zu  bringen  ,  also  xu 
reifen^  ja  er  nbertrug  data  atieli  auf  vollständig  klare  Lin&cn.  Er  sttMzte  Rieh  dabei  auf 
die  Beobachtung  Bowmans,  der  bei  einer  im  Wasser  liegenden  Linse  sah,  daß  die 
Flüssigkeit  durch  Endosmose  unter  die  Kapsel  derart  aufgenommen  wurde,  daß  die 
Linsennias&e  von  ihrer  Htllle  abgedrängt  wurde.  Mc  Keown  benutzte  Wasser  von 
100™  F,  das  er  mit  einer  Pravazspritze  einspritzte. 

Später  hat  dann  Jocqs^^  ein  ähnliche!*  Verfahren  ersonnen,  indem  er  ganz 
durchjdichtige  Linsen  d^idurch  zur  TrQbung  bringen  wollte,  daß  er  mit  der  Pravazspritte 
in  die  Kammer  einging,  etwas  Kammerwasser  aufzog,  dann  in  die  Linse  einstach  und 
das  Kamm  er  Wasser  in  diese  auspreßte, 

Auf  Mellingers  Veranlassung  stellte  P.  Knappt)  über  dieses  Verfahren  Ver- 
suche an  Kaninchen  linsen  an  und  erhrachte  den  Beweis,  daß  es  sieb  dabei  einfach  um 
traumatische  Stare  durch  Zerreißung  der  Linsenkapsel  handle. 

n  C.  Gallenga,  Secondo  eontribnto  allo  sindio  della  matura^ione  arießclale  della 
catarattu.  Gaz.  d.  Clin.  Tnrino,  1885,  XXl,  pag.  Öl,  67.  —  M.W.  Gunning,  Sur  la  ma- 
turation  de  b  cataracte.  Annal  d'ocuL,  1886,  T.  XCV,  pag.  226.  —  Mayhftfer,  Bemer- 
kungen iibeir  Staroperation.  Bericht  der  Augenklinik.  1884 — 1885,  S,  22.  —  Seh  weiiuger, 
Über  Star-  und  Nachstarop^nttionen.  Arch.  f.  Aiigeiiheilk,.  1886.  XVII,  2.  S.  125,  —  Pari- 
sott t,  Maturazione  arteliciale  della  eataratta.  ßoU.  della  K.  accad,  med.  di  Roma,  18^5,  XXI, 
fasc.  V  e  VI. 

'1  Jackson,    Indirect    massage    of  the  l^ns  for  the    arteficial  ripening  nf  cataract, 
Tranaact.  of  the  amer.  üphthaJm.  snc.,  29.  meeting,  1893,  pag.  623,  —  Dersselbe,  Indirect 
massage  of  the  lens  für  the  arteücial  ri]>ening  af  cataract.  Tber.  Gaz,,  .lanaar}*  1894. 
»)  H.  Pagenstecher,  a.  a.  i).  8,  153. 

*)Bettmann-Bü&rne,  Artetieial  ripening  of  cjitaraets.  Jonrn.  of  the  amer.  med. 
assoc,  Dec.  3,  1887.  —  Derselbe.  A  new  openition  for  the  fipeely  ripening  of  immatore 
cataracts.  Chicago  med.  Rec,,  1892,  DI,  pag.  82.  —  Derselbi?,  Ripening  i*f  immuttire  ca- 
taract by  direct  trittiratiMn.  AnnaL  of  opbthtilm,  and  otaJ.  St.  Louis  1893,  pag.  26.  —  Ri- 
naldi.  Maturazione  della  cataratta  per  mezzo  drl  ma^saggio  pratticatu  direttamente  snlla 
crisUUoido.  Ännal.  di  ottaim.,  1895,  XXIV,  pag.  479. 

*)  V.  Hüthmund,  Über  die  gegenwärtige  Nachbehandlung  der  Staroperationen.  Mün- 
chener med.  Wochensclir.,  1B86,  Nr.  19. 

•)  Mc.  Keown,  The  treatment  of  iromature  cataract.  Brit*  med.  Jonrn»,  1884,  II, 
pag.  238.  —  Derselbe,  Clinical  lectures  on  massage,  scoops  and  inrigation  in  the  extrac- 
tion  of  cataract.  Lancet,   19.  Urt,  1880,  pag.  783, 

■^l  Jocqs,  Ein  Verfahren,  die  durchsichtige  Linse  rasch  zur  vcillat&ndigen  Durch- 
trübung zu  bringen.  Intern.  Kongreß  zu  litreeht.  Bericht  in  der  Zeitsehr,  f.  Augenheilk., 
1899,  M,  8.  53. 

*)  P.  Knapp,  Experimentelle  Untersnchungen  über  das  Verfahren,  ^künstliche  Ka- 
tarakte zu  erzeugen,  ohne  di«  vordere  Kapsel  zu  zerreißen".  Zeitschr.  f.  Augenbeilk.,  1899, 
U»  S.  5Ö3. 
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Das  Verfahren,  gegen  das  sich  auch  Spataro ^  nach  seinen  Versuchen  an 
Kaninchenlinsen  ausspricht,  weil  fast  immer  Iritis  eintrat,  ist  also  ftkr  Altersstare  ge- 
radeso zu  verwerfen  wie  die  Kapseldiszission  und  ist  hei  Staren  jugendlicher  Leute 
ebenfalls  eine  unnötige  Komplikation,  weil  die  viel  einfachere  Diszission  dasselbe  leistet. 

[Nur  Erwähnung  finden  soll  hier  der  Vollständigkeit  halber  der  Versuch  Wolff- 
bergs'),  durch  Einwirkung  hoher  Hitzegrade  (Heißluftstrom,  mit  dem  Kalorisator  von 
Vor  Stadt  er)  den  Star  zur  Reifung  zu  bringen.  Das  Verfahren  scheint  jedenfalls  der 
Nachprüfung  wert.] 

über  die  Wahl  des  Operationsverfahrens  im  Einzelfall. 

Nachdem  wir  nun  die  verschiedenen  Operationsverfahren,  die  gegen 
den  Star  gerichtet  sind,  und  ihre  Anzeigen  besprochen  haben,  erübrigt  es 
aus  praktischen  (Trtinden ,  den  umgekehrten  Weg  zu  gehen ,  wie  es  dem 
klinischen  Bedürfnisse  entspricht,  und  die  Wahl  des  Verfahrens  im  Einzel- 
fall zu  erörtern.  Dabei  kann  natürlich  nur  das  schon  Besprochene  kurz 
zusammengefaßt  werden,  ohne  langwierige  Erörterung  der  Gründe,  die  die 
Wahl  veranlassen,  und  nur  einzelne  besondere  Fälle  werden  eine  ausführ- 
lichere Auseinandersetzung  erfordern.  In  den  übrigen  Fällen  mögen  die 
Hinweise  auf  die  betreffenden  Anzeigen  genügen,  wo  die  Einzelheiten  schon 
besprochen  sind. 

Wie  schon  in  der  Einleitung  zu  den  Linsenoperationen  (11.  Bd.,  8.  305) 
erwähnt,  kommen  für  die  Wahl  des  Operationsvorganges  hauptsächlich 
folgende  Gesichtspunkte  in  Betracht.  Es  sind  das  die  Art  und  Beschaffen- 
heit des  Stars  (der  Linse)  selbst,  die  Beschaffenheit  des  betreffen- 
den Auges  und  seiner  Nachbarschaft  sowie  die  allgemeinen  und 
leiblichen  Zustände  des  Kranken. 

Danach  wären  zwei  Hauptgruppen  zu  unterscheiden:  1.  Die  Wahl 
des  Verfahrens  nach  der  Beschaffenheit  der  Linse,  2.  die  Wahl 
des  Verfahrens  bei  Komplikationen.  Bei  2.  wären  wieder  zwei  Unter- 
gruppen zu  unterscheiden:  a)  Wahl  des  Verfahrens  bei  Komplika- 
tionen am  Augapfel,  6^  Wahl  des  Verfahrens  bei  Komplikationen 
von  Seiten  der  Nachbarschaft   und   des   allgemeinen  Zustandes. 

Ä,  Wahl  des  Verfahrens  mit  Rücksicht  auf  die  Beschaffenheit  der  Linsen- 
substanz. 

In  den  Kreis  der  Erwägungen  ist  die  Beschaffenheit  der  Linsen- 
kapsel, die  Konsistenz  der  Linsenmasse,  die  Entwicklungsstufe  des 
Stars,  seine  Kerngröße  zu  ziehen.  Wir  betrachten  also: 

M  Spataro,    Matorazione  arteficiale  della  cataratta.  Clinica  oculistica,  1900,  pa;^.  83 
')  Wolffberg,    £ine  neue  Methode  der  künstlichen  Starreifung  etc.    Wochenschr.  f. 
Therap.  u.  Hygiene  d.  Auges,  1904,  VII,  Nr.  52. 
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1.  Die  üi)erati(>nen  l>ci  kernlosen  und  kleinkernigen(weiche!i) 
VoIIiiisenstaren  inid  bei  reinen  Kapselstaren; 

2,  die  Üperatjonen  bei  großkernigen  und  ganz  harten  Voll- 
linseiifttaren; 

H,  die  Operationen  bei  höhcrgradig  entarteten  Staren  (ge- 
schrunipfte ,  verkalkte,  häutige,  verflüssigte  Stare  früher  kernloser  ixjer 
kernhaltiger  Linsen); 

4,  die  Operationen  bei  durehKi  cht  igen  Linsen, 


Zu  2.  Operationen  hei  ksrnhsen  und  khinkrmigen  (weichen)   VolUnsenstaren    und  bei 

reinen  Kapsetstaren. 

Solche  Stare  kommen  in  der  überwiegendsten  Mehrzahl  bei  Kindern 
und  jüngeren  Erwaehsenen  bis  zum  50.,  höehiütens  gegen  das  'db.  Lebens- 
jahr vor.  Sie  haben  eine  weiche  Besehaftenheir. 

Nur  ganz  ausnahmsweise  kommen  Stare  ohne  harten  Keni  bei  älteren 
Leuten  vor. 

Die  weichen  Stare  betreflen  entweder  die  ganze  Linse,  Total-  oder 
Ganzstare,  oder  nur  gewisse  Abj<ehnitte,  Fartial- oder  Teilstare.  Diese 
Teilstare  sind  ständig  oder  foitseh reitend. 

Die  Kapselstare  betreffen  stets  nur  einen  Teil  der  Kapsel. 

Selten  werden  demgegenüber  angeborene  Kern-  oder  Oanzstare  von 
W&obsartig  harter  Konsistenz  l)ei  Kindern  beobachtet,  0 

Das  Alter  tles  Kranken  hat  bei  den  Weiehstaren  insofern  einen  Ein- 
fluß auf  die  Wahl  des  Vertahrens.  als  Kinder  (bis  zum  14.  Lr^bcnsjahre) 
in  der  Regel  nur  der  Diszission,  altenfatls  mit  nachfolgender  Funktion 
unterworfen  werden  sollen,  da  bei  ihnen  die  Extraktionen  entschieden  gefiihr- 
licher  sind  (IL  Bd,,  S.  ö59ff.).  Keinesfalls  aber  soll  jiian  bei  kleinen  Kindern 
mit  der  Operation  lange  warten,  sondern  recht  früh  operieren*),  damit 
nicht  eine  mangelhafte  Kntwieklung  des  zentralen  Sehorganes  eintrete. 

Die  Ganzstare  jugendlicher  Personen  geben  die  Anzeige  zur  Lanzen- 
extraktion  ohne  Iridektomie  (vgl.  IL  Bd..  S.  380).  Allerdings  ist  für  sie 
auch  die  ausgiebige  Diszission  und  die  nach  wenigen  Tagen  folgende 
Aussaugnng  angeraten  worden  (vgl.  IL  Bd.,  S,  385). 


*)  Alfred  Graef«?,  t^ber  kongenitalen  harten  Kernstar.  Versnmral.  d.  ophtbalm.  Gi^- 
steUscb.  zu  Heiddberp  1871),  Bei%  S.  25,  —  Just,  Keinstur  im  KindesaUer  ZeutralbL  f. 
prakl.  Au^^enhinlk  ,  Januar  1880.  —  Pirnas.  Stir  la  Cataracta  nuclmire  de  fenfance,  f^imu- 
laot  la  catariictö  stratitie^  tm  xomilaire  etc.  Arcb.  d'ophtalm.,   1882,  IJ.  pag.  481. 

-)  Hirschberg,  Beiträge  zur  Augenheilkunde.  Berlin  1876- —  Alt,  Öome  reniarks 
t»n  Cüngenital  cataract.  Amer.  Joum.  of  njihibalni..  1H87,  pag.  337.  —  Becker,  Die  LTni- 
versitäts-Augeiiklioik  in  Heidelberg.  WieisbadeD  1888.  —  Dnlard,  La  cataracte  che»  Ics 
jettnes  sajets,  Tb^e  de  Lvon,  1890.  —  Macnamara,  Brit  med.  assoc.»  section  of  ophtha! m., 
1891,  Juh , 
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[Nach  meiner  Erfahrung  ist  die  primäre  Extraktion  ohne  Iridektomie 
l>ei  allen  Ganzstaren  jugendlicher  Individuen,  nach  dem  2.  Lebensjahre 
etwa,  das  beste  Verfahren;  es  vermeidet  die  nach  Diszission  so  häufig 
auftretende  Iritis  und  kürzt  das  Heilverfahren  sehr  bedeutend  ab.  Wesentlich 
ist  hierbei  nur,  die  Kapsel  möglichst  ausgedehnt  zu  eröffhen,  da  dann 
auch  eventuell  rückbleibende  Reste  rasch  aufgesaugt  werden.] 

Die  Teil  Stare  können,  wenn  überhaupt  eine  Operation  erforderlich 
ist,  entweder  bloß  die  Anzeige  zu  einer  Iridotomie  oder  Iridektomie 
geben  (vgl.  II.  Bd.,  S.  179  und  278)  oder  zur  vollständigen  Beseitigung. 
Hierzu  werden  sie  gewöhnlich  zunächst  diszindiert  und  dann,  wenn  die 
Trübung  vollständig  geworden  ist,  bei  Individuen  über  14  Jahren  mit  der 
Lanze  operiert  (punktiert,  eventuell  ausgesogen).  Vgl.  II.  Bd.,  S.  343 
und  380. 

Operation  des  Schichtstars. 

Die  Frage,  welche  Teilstare  überhaupt  einer  Operation  zu  unterwerfen  seien,  hat 
schon  V.  Graefe\)  für  den  Schichtstar  beantwortet.  Dieselbe  Regel  gilt  auch  für 
andere,  in  der  Achse  der  Linse  gelegene  Stare,  wie  den  Kernstar,  den  vorderen  Zentral- 
kapselstar usw. 

Ist  der  Schichtstar  yoUkommen  ständig  und  kann  der  Kranke  ohne  künstliche 
Erweiterung  der  Pupille  feinere  Druckschrift  (Sn.  075)  fließend  lesen ,  dann  erscheint 
V.  Graefe  keine  Operation  angezeigt,  weil  der  Kranke  durch  eine  Entfernung  des  Stars 
wohl  vielleicht  etwas  an  Sehschärfe  gewönne,  aber  dafür  die  Akkommodationsfähigkeit 
verlöre  und  meist  zweierlei  Sammelgläser  tragen  müßte,  gewiß  ein  Zustand,  den  er 
gegenüber  dem  vor  der  Operation  als  schweren  Nachteil  empfinden  würde.  Von  einer 
Iridektomie  könnte  in  einem  solchen  Falle  noch  viel  weniger  die  Rede  sein,  weil  diese 
durch  die  Erweitening  des  Sehloches  die  Sehschärfe  verschlechtem  würde.  Critchett") 
gab  als  Maßstab  für  die  Beurteilung,  ob  operiert  werden  solle,  den  Umstand  an,  ob  das 
Kind  dem  Schulunterrichte  folgen  könne.  Sei  dies  der  Fall,  dann  sei  die  Operation  zu 
unterlassen.  Homer')  verwarf  jede  Therapie  des  Schichtstars,  wenn  die  Sehschärfe 
Vj— V4  (0"3— 025)  betrug.  Noch  etwas  weiter  gab  Lessing*)  die  Grenzen,  innerhalb 
deren  die  Operation  nicht  zu  machen  ist,  wie  es  dem  Vorgange  an  der  Berliner  Uni- 
versitätsklinik entsprach,  an.  Betrage  die  Sehschärfe  Ve  (=015)  oder  mehr,  so  solle 
man  sich  nur  in  Ausnahmsfällen  zur  Operation  entschließen,  wenn  z.  B.  das  Auge  zu 
sehr  feiner  Arbeit  benützt  werden  muß. 

Es  ist  richtig,  daß  man  keine  streng  ziffermäßige  Grenze  angeben  kann.  Es  hängt 
von  dem  zukünftigen  Benife  des  Kindes,  also  auch  von  der  Gesellschaftsschichte,  der 
es  angehört,  mit  ab,  ob  operiert  werden  soll  oder  nicht.  Die  Sehschärfe,  die  für  einen 
künftigen  Feldarbeiter  genügt,  kann  zu  gering  sein  für  einen  Menschen,  der  in  Zukunft 
mit  feinerer  Arbeit,  mit  Lesen  und  Schreiben  seinen  Erwerb  finden  soll. 


*)  v.  Graefe,  über  die  lineare  Extraktion  des  Linsenstars.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1854, 
I.  2,  S.  266. 

*)  Critchett,  Remarques  pratiques  sur  la  cataracte  cong^nitale.  Annal.  d'ocul.,  1875, 
LXXIV,  pag.  220—233. 

')  Arx,  Zur  Pathologie  des  Schichtstars.  Inaug.-Diss.  Zürich  1883. 

*)  Lessing,  Schichtstar  and  Schichtstaroperationen.  Inaug.-Diss.  Berlin  1895. 
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Kaan  jedoch  der  Kranke  l*ci  normal  w^iiter  Piipilk  nicht  lesen  und  kann  timu 
annehmen,  daß  die  Sehst<innig  wescntlirh  durch  die  Linsentrftbunff  und  ni<4it  etwa  dtircb 
eigwitlichp  Sehsrhwjifhe  der  nervt^sen  Organe  (AtnblyopieJ  herv(irg:enifen  sei,  dann  ist 
die  Anzeige  zu  einem  Eingriffe  gegeben  und  es  entsteht  die  Fnige,  ob  bloß  eine  kaust* 
liehe  Erweiterung  der  Pupille  oder  eine  BeReitiguug  der  Linse  verrichtet  werden  solle. 

Wenn  eini^  zentrale  Trübung  nicht  größer  als  3,  höchstens  4  mm  im  Durchmetser 
ist,  wenn  der  KandgOrtel  der  Linse  ganz  klar  ist,  wenn  keine  Zeichen  eines  Fort  seh rötwi* 
der  Startrübung  beptehen  und  bei  Vorsetzen  einer  st enopaei sehen  Spalte  eine  wesent- 
liche Besserunjo:  des  Sehens  (v,  Graefe,  Critchett)  eintritt  (Hörn er  verlangt,  daß  die 
Sehscfakrfe  auf  Ob,  mindestens  03  steige),  dann  kann  eine  optische  Irldektomie 
gemacht  werden  (vgl.  IL  Bd,,  S,  278),  Doch  hi  es  nicht  zweckmäßig,  das  Kolobom  nach 
inneu  anzulegen.  Es  handelt  sieb  ja  nach  den  Voraussetzungen  um  keine  periphere 
optische  Iridektonüc,  »iomlern  eine  mehr  zentrale.  Wird  aber  der  Star  (z.  B.  der  Schicht - 
fitarj  späterhin  progressiv  und  erfordert  dann  eine  Entfernung  der  Linse^  dann  hat  mau 
das  in  der  Lidspalte  liegende  Kolobom,  das  nun  als  hloße  Erweiterung  der  Pupille  für 
die  optischen  Verhülfnisse  recht  ungünstig  liegt.  Deshalb  sollte,  wenn  man  in  solchen 
F^iillen  zur  Iridektomie  greift^  das  Kolobom  nach  oben  gemacht  werden.  Das  obere  Lid 
deckt  nicht  so  viel  von  der  Hornbaut ,  daß  bei  einem  S  mm  im  Diirchmesser  haltenden 
Schichtstar  zum  Beispiel  das   Kolobom  ganz  gedockt  würde. 

Ergibt  also  die  Prüfung  nach  Erweiterung  der  Pupille  mit  einer  vertikalen  »tetio- 
paeischen  Spalte  eine  wesentliche  Besserung  des  Sehens»  dann,  aber  nur  dann,  ersrbemt 
mir  eine  Iridektomie  gerechtfertigt.  Kommt  es  später  znr  Extraktion,  dann  schadet  das 
Kolobom  nicht  erheblich. 

Im  ganzen  großen  i«t  der  Nutzen  der  Iridektomie  nicht  sehr  bedeutend.  Schon 
Mooren')  gibt  an»  daß  die  Ergebnisse  dieee»  Verfahrens  bei  Schichtstar  in  praxi  weniger 
befriedigend  waren,  als  sie  sich  nach  den  theoretischen  Anschauungen  hätten  gestalten 
müssen.  Im  günstigsten  Falle  waren  die  Kranken  immer  von  Blendung  geplagt,  unter 
anderen  UmsUitideu  war  das  Sehvermögen  wegen  außerordentlicher  Scbmallicit  der  durch- 
sichtigen Randzone  ein  zu  dürftiges,  und  in  einer  Reihe  entwickelte  sich  die  früher 
stüridige  Linsentrübung  nach  einigen  Jahren  zu  einem  (Janzstar.  Auch  ein  unter  doo 
denkbar  günstigsten  Verhültnissen  iridektomierter  Kranker  mit  Schichtstar  hat  sein  Ge- 
sicht immer  ungewöhnlich  stark  anzustrengen,  wenn  er  den  an  die  Lektüre  gcniachteo 
Anforderungen  genügen  will.  Mooren  hat  daher  die  Iridektomie  für  diese  Art  von 
Staren  aufgegeben  und  durch  die  künstliche  Reifung  ersetzt.  Auch  Hirsch berg*)  er- 
klärt die  Beseitigung  der  Linse  beim  Schieb  tj^tar  für  das  Haupt  verfahren;  der  Wert  der 
Iridektomie  werde  im  allgemeinen  überschätzt. 

Ich  glaube  nicht  unrirbtig  zu  schätzen,  wenn  ich  sage,  daß  wohl  die  überwiegende 
Mehrzahl  der  üperateurc  heute  die  Iridektomie  beim  Schichtstar  aufgegeben  hat. 

Ist  die  trübe  Scheibe  beim  Schicht4?itar  großer  als  4  mm,  kann  der  Kranke  mitt- 
lere Druckschrift  nur  mühsam,  feinere  gar  nicht  lesen  oder  zeigen  sich  Zeichen  des 
Fortschreitens  der  Trübung,  besteht  ein  höherer  Grad  von  Kurzsichtigkeit,  ergibt  die 
Erweiterung  der  Pupille  und  das  Vorsetzen  einer  stenopaeischen  Splte  keine  oder  nur 
unwesentliche  Besserung  des  Sehens,  dann  ist  unbedingt  die  Beseitigung  lier  Linse  au- 
geJEeigt, 


')  Mooren»    Die  operative  BehandJang  der  natürlich  und   künstlich  gereiften  Stai^ 
formen.   Wiesbaden  1894, 

=1  Hirsch  berg,  Über  Seh  iebtstHr.  Zentralbl  f.  prakt.  Augenheilk.,  1896,  S.  75. 
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Homer  riet  nach  Arx*)  zur  Operation,  wenn  die  Sehschärfe  kleiner  als  0*25 
war,  und  hei  größeren  Schichtstaren.  Critchett')  gah  als  Grenze  für  die  Operation 
an,  wenn  das  Atropin  die  Sehschärfe  nicht  besserte  und  wenn  der  durchsichtige  Rand 
der  Linse  weniger  als  ein  Drittel  des  Durchmessers  betrug.  Critchett  war  im  allge- 
meinen gegen  die  Diszission,  weil  sie  erstens  nicht  ungefährlich  sei;  zweitens  weil  Star- 
gläser in  früher  Jugend  nicht  getragen  werden  können  und  drittens,  weil  ein  solches 
Auge  weniger  widerstandsfähig  sei. 

Wie  schon  gesagt,  denkt  man  gegenwärtig  anders  über  diese  Sache  und  die  Be- 
seitigung der  liinse  bildet  beim  Schichtstar  das  regelmäßige  Verfahren. 

Als  Verfahren  hierfür  kommen  überhaupt  in  Betracht  die  Diszission,  die  Lanzen- 
extraktion und  die  Lappenextraktion. 

Bei  jüngeren  Personen  bis  zum  30.,  ja  35.  liebensjahre  und  bei  Kindern  kann 
die  unmittelbare  Lanzenextraktion  beim  Schichtstar  gemacht  werden  und  wird  neuer- 
dings, nachdem  das  schon  von  anderen  Operateuren  versucht  worden  war,  von  Sattler') 
und  Hess^)  empfohlen.  Sattler  verrichtet  die  Extraktion  mit  Webers  Hohlzange.  Es 
kürzt  dieses  Verfahren  die  ganze  Ileilungsdauer  bedeutend  ab  und  soll  die  nach  Dis- 
zission 80  oft  eintretenden  Drucksteigerungen  nicht  mit  sich  bringen. 

Doch  bleibt  auch  da  ein  Teil  der  Rinde  (V4 — Vs  ^^^  ganzen  Linsensubstanz 
nach  Sattler)  zurück,  der  sich  danach  trübt  und  eine  gewisse  Zeit  zur  Aufsaugung 
braucht. 

Bei  älteren  Personen  scheint  mir,  daB  gegen  diese  Ausführung  nichts  einzuwenden 
sein  dürfte.  Nicht  so  bei  Halbwüchsigen  und  bei  Kindern.  Vgl.  das  IL  Bd.,  S.  559  ff. 
darüber  Gesagte. 

Für  Kinder  halte  ich  daher  die  vorhergehende  Reifungsdiszission  für  vorteilhaft. 
Gibt  man  innerlich  Jod  and  bei  eintretender  Injektion  gleich  Eisüberschläge,  dann 
kommt  es  häufig  überhaupt  nicht  zur  Drucksteigerung,  und  wenn  sie  eintritt,  so  ist  sie, 
gehörig  überwacht,  in  diesem  Alter  sehr  ungefährlich. 

Die  Durchweich ung  der  Linse  hat  aber  den  großen  Vorteil,  daß  man  nach  1  bis 
3  Wochen  mit  einem  verhältnismäßig  kurzen  Lanzenschnitte,  bei  dem  keine  Gefahr  von 
Iriseinklemmung  besteht,  den  größten  Teil  der  Linsenmassen  entfernen  kann. 

Für  Fälle  von  Schichtstar  bei  Leuten  jenseits  des  35.  Lebensjahres ,  die  einem 
allerdings  selten  unterkommen,  dürfte  die  gewöhnliche  Lappenextraktion  am  meisten 
Vorteile  bieten.*) 

Ähnliche  Erwägungen  wie  für  den  Schichtstar,  gelten  auch  für  andere  Teil- 
stare. Nur  wenn  sie  eine  wesentliche  Beeinträchtigung  des  Sehens  bewirken,  ist  über- 
haupt eine  Operation  angezeigt. 

Bloß  die  Extraktion  zu  machen  ist  nur  bei  älteren  Erwachsenen  vorteilhaft,  bei 
jüngeren  Individuen  schickt  man  die  Reifungsdiszission  voraus,  bei  kleinen  Kindern 
kommt  man  meist  mit  der  bloßen  Diszission,  die  nötigenfalls  wiederholt  wird,  aus. 


M  Arx,  a.  a.  0. 

')  Critchett,  a.  n.  0.  and  A  case  of  lamellar  cataract,  in  which  different  modes  of 
operating  have  been  adopted.  Transact.of  ophthalm.soc.of  united  Kgdm.,  London  1881  —  1882, 
n,  pag.  2. 

')  Sattler,  Über  ein  vereinfachtes  Verfahren  bei  der  operativen  Behandlung  der 
Myopie  usw.  Bericht  der  XXVII.  Versammlung  der  ophthalmolog.  Gesellsch.  zu  Heidelberg 
1898,  S.207. 

*)  He.ss,  ebenda. 

*)  Vgl.  Hirschberg,  Bericht  über  die  XXVII.  Versammlang  der  ophthalmolog.  Gesell- 
schaft za  Heidelberg  1898.  (Diskassion  zu  Sattler,  S.  216.] 
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[Ich  halte  für  alle  partiellea  Stare  bei  Indi  vidiieü  vor  ilem  35.  Lebeos- 
jahre  die  DissisBioti  mit  bald  nachfolgender  Liuearextraktion  (durch 
die  runde  Pupille,  von  oben)  für  das  beste  Verführen,  Kb  soll  mit  der 
Extraktion  aber  nicht  allKii  lange  gewartet  werden  ;  sobald  die  Vorderkatnmer  seicht 
wird  nod  hauptsiicblich.  sobald  die  geringste  Verfarbnng  der  Iris  |be(?inuetide  Iriti«) 
eintritt,  soll  extrabiei*t  werden,  Doch  soll  hierbei  vor  der  Entleenrng  der  Starmatseii 
noch  die  vordere  Linsenkapüel  allen tbulben  mit  dem  spitzen  Hakeben  zenisseu  oder 
mit  der  Vorderkanimerpinzette  luisgerissen  werden,  da  dann  ziirftek bleibende  Reste  sehr 
leicht  aufgesaugt  werden  und  die  Bildung  eiueni  Kap  sei  nach  Stares  verhindert  wird  (s.  IL  Bd., 
S,  344).] 

Selten  wird  bei  reinen  Kapselstaren  überhaupt  ein  Eingriff  nötig  sein.  Sie 
Bind  meist  von  wesentlich  geringerem  Durchmesser  als  die  Pupille,  Wo  es  aber  der 
F'all  wäre,  ilaÜ  ein  scdcher  Zentralkapselstar  die  ganze  Pupille  deckt,  ist  wohl  eine  Irid- 
ektomie  das  zweckmäßigste  Verfahreo.  Sie  kann  hier  wohl  nasalwärts  gemacht  werden. 
Ich  für  meine  Person  würde  sie  allerdings  wegen  der  Möglichkeit  späterer  Linsenstar- 
bilduug  auch  nach  oben  anlegen. 

Zu  2.  Operationen  heim  großkemigtn  und  harten  Star. 

Hier  handelt  es  sich  gewöhnlich  um  den  groökemigen  Ahersstar.  Am 
Platze  sind  da  die  Verfahren  mit  langem  Schnitte  (vgl.  auch  11,  Bd.,  S.  438, 

Anzeigen  der  Lapperu^xtraktion).  Was  die  Hehnrttliinge  und  die  sog  Reife 
anlangt,  so  ist  auf  das  dort  und  11.  Bd.,  S.  558  hei  der  Starreife  Gesagte 
zu  verweisen.  Dort,  wo  sich  hereits  eine  deutliehe  Verdickung  der  Kapsel  ent- 
wickelt hat  (Überreife),  kann  auch  die  Extraktion  in  der  gesehlo^senen 
Kapsel  vorgenommen  werden,  und  zwar  nach  Pagenstecher  (vgl.  IL  Bd.. 
Ö.  524)  [oder  H.  8niith  (IL  Bd.,  S.  533)]  oder,  so  wie  es  IL  Bd.,  8.  532  an- 
gegeben ist,  mit  der  gerieften  Pinzette.  In  diesen  Fällen  gebe  ich  dem 
zuletzt  genannten  Verfahren  den  Vonug. 

Die  sog.  Cataraeta  nigra  erfordert  hloli  einen  entsprechend  großen 
Schnitt  (Ilalbbogenschnitt),  weil  der  verhärtete  Kern  fast  die  GröUe  der 
ganzen  Linse  hat.  Da  die  Zonala  hierbei  oft  atrophisch  ist,  so  kommt 
es  bei  diesem  Zustande  leichter  zu  Glasktirperaustritt  als  sonst  [und 
ist  deshalb  iiesondere  Vorsicht  während  der  Operation,  eventuell  die 
Deckung  der  Wunde  mit  einem  gestielten  oder  schiirzenförmigen  Binder 
hautlappen  vorzubereiten,  wenn  kein  Bindehautlappen  beim  Schnitte  ge- 
bildet wurde]. 

Die  wachsartigen  Stare  der  Kinder  sind  ebenfalls  hart  und  erforden] 
auch  bei  Säuglingen  die  Extraktion,  Da  der  gewöhnliehe  Lanzenschnitt 
nicht  geräumig  genug  ausfällt,  so  emphehlt  sieh  der  Schnitt  mit  Webers 
Hohllanze  oder  der  I)riHell»ügenschnitt  mit  dem  Graefemesser.  Vorsich- 
tigerweise wird  man  aber  hier  die  Operation  mit  der  Iridektomie  ver- 
binden. Man  bnuicbt  sieh  nicht  zu  scheuen,  auch  schon  Säuglinge  der 
Operation  zu  untenverfen;  bei  ibnen  ist  sogar,  da  ihre  Arme  eingewickelt 
werden  können,  die  Heilung  der  Wunde  weniger  Gefährdungen  ausgesetzt 


■ 
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als  bei  etwas  größeren  Kindern.  Der  Verband  kann  hier  vollständig  weg- 
gelassen werden.^) 

Zu  3.  Operationen  an  höhergradig  entarteten  Linsen. 

Hierher  gehören  die  mehr  weniger  geschrumpften  (Überreifen)  Alters- 
stare, die  infolge  des  im  Kapselsacke  eingeschlossenen  großen  Kerns  noch 
ein  entsprechendes  Volumen  haben;  dann  solche  ohne  Kern,  wie  die 
trockenhülsigen  Stare  und  andere  Balgstare,  die  angeboren  oder  spontan 
oder  nach  Verwundungen  entstanden  sind,  ferner  die  verkalkten  Stare  und 
die  verflüssigten  Linsen,  der  sog.  Milchstar  und  der  Morgagnische  Star 
nämlich,  endlich  spontan,  doch  ungenügend  aufgehellte  Stare. 

Es  hängt  natürlich  von  der  Masse  und  der  Dicke  eines  geschrumpften 
Stars  ab,  ob  er  mit  der  Lappenextraktion,  der  Lanzenextraktion  (vgl.  IL  Bd., 
S.  380)  entfernt  >vird  oder  ob  er  zu  diszindieren  ist. 

Die  Lanzenextraktion  bei  den  Balgstaren  stammt  von  F.  Jaeger*) 
der  dafür  den  Ausdruck  „einfache  Linearextraktion"  einführte.  Critchett 
hält  die  Prognose  bei  angeborenen  Balgstaren  stets  für  sehr  zweifelhaft, 
auch  wenn  es  gelingt,  eine  schwarze  Pupille  zu  erhalten  3),  besonders  wenn 
die  Kapsel  sehr  widerstandsfähig  ist.  Hirschberg*)  rät,  angeborene  ge- 
schrumpfte Stare  wiederholt  zu  diszindieren. 

Bei  ungleichmäßig  dicken  Hautstaren  kann  unter  Umständen  die 
Iridektomie  gentigen,  wenn  sie  einzelne  durchsichtige  Stellen  enthalten,  die 
bei  normal  weiter  Pupille  bedeckt  sind. 

[Kuhnt  hat  in  letzter  Zeit  vorgeschlagen,  solche  Stare  nach  Zonulotomie 
zu  reklinieren,  s.  IL  Bd.,  S.  310  und  312.] 

Verflüssigte  Linsen  ohne  Kern  (Cataracta  cystica  lactea)  ver- 
langen bloß  eine  Lanzenextraktion,  ja  v.  Graefe  begnügte  sich  mit  dem 
bloßen  Einstich  mit  einer  breiteren  Diszissionsnadel,  da  ja  hier  der  ganze 
Kapselsackinhalt  schon  durch  eine  kleine  Öffnung  vollständig  abrinnt 
(vgl.  II.  Bd.,  S.  340). 

Die  Morgagnischen  Stare  werden  wie  andere  Altersstare  entfernt, 
nur  legt  man  einen  mittelgroßen  Lappenschnitt  an.  [Gerade  hier  ist  der 
Versuch,  die  Linse  in  der  Kapsel  durch  die  runde  Pupille  zu  entbinden, 
gewiß  gerechtfertigt,  u.  zw.  bei  verdickter  Kapsel  durch  Zug  mit  einer  nicht 
scharf  gezähneltcn  Kapselpinzette,  im  übrigen  nach  Pagenstecher-Smith.] 

Ich  kann  nicht  finden,  daß  die  Prognose  der  Morgagnischen  Stare 
weniger  günstig  sei  als  die  anderer  überreifer  Stare.    Es   ist  wahr,    daß 


»)  Vgl.  Just,  a.a.O. 

*)  E.  V.  Jaeger,  Der  Hohlschnitt.  Eine  neue  Starextraktionsmethode.  Wien  1873. 
')  Critchett,  Remarques  pratiques  sur  la  cataracte  congenitale.  Ann.  d'ocul.,  1887, 
LXXIV,  pag.  220-233. 

*)  Hirschberg,  Beiträge  zur  prakt.  Angenheilkunde.  Berlin  1876. 
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auch  hier  die  Zonula  zerreißlicher  ist.^)  Dafür  aber  genügt  hier  ein  kür- 
zerer Schnitt,  was  die  Gefahr  des  Glasknrpervorfalles  sehr  vermindert.  Die 
von  vielen  angegebene  Schwierigkeit  bei  der  Entbindung  des  Kerns  be- 
stellt nieht,  wenn  man  den  Kern  mit  dem  Sturzraan^tver  mit  zwei 
Spateln  hcrausbefiirdert,  auch  wenn  keine  Iridektomie  gemacht  w^ard.  Selbst 
der  kleinste  Kern  macht  hierbei  die  Drehung  um  die  wagrechte  Achse 
und  kommt  ghitt  durch  die  Pupille.  Nach  oben  entschlüpfen  kann  er  aber 
sehr  wohK  wenn  dm  Schiebemanöver  v.  Graefes  angewandt  winl,  wie 
schon  Martin-)  1878  hervorgehoben  hat.  Denn  dabei  wird  er  bloß  von 
unten  nach  oben  gescholjen,  mit  seinem  unteren  Rande  nicht  nach  hinten, 
also  mit  dem  oberen  nicht  nach  vorn  gedrängt  und  so  kann  er  leicht 
hinter  den  oberen  Irisabschnitt  geraten.  Es  ist  dann  i>ei  diesem  Entbin- 
dungsverfahren die  Iridektomie  nötig.  Macht  man  also  die  kombinierte 
Extraktion,  dann  läßt  sich  der  verkleinerte  Kern  ebenso  leicht  heraus- 
streifen  wie  die  doch  noch  kleineren  und  dazu  w^eicheren  Rindensehollen 
bei  gcwrihnlichen  Staren. 

Macht  man  aber  Webers  Sturzmanöver  und  gelit  man  dabei  noch 
mit  der  Spitze  des  oberen  Lötfels  (Spatels)  ein  wenig  in  die  Kaujmer  ein. 
dann  laßt  sieh,  wie  gesagt,  jeder  auch  noch  so  verkleinerte  Starkem 
auch  bei  erhaltener  Iris  leicht  und  sieher  entbinden.  Alle  Zuginst nimente 
(LiJtfel,  Guretten)  sind  uuniitig.  Daß  die  Kapsel  genügend  eröffnet  sein 
muß,  ist  selbstverständlich,  sonst  schiebt  man  den  Kern  in  dem  Kapsel- 
sacke  nach  oben.  Das  läßt  sich  aber  in  solchem  Falle  leicht  verbessern.^  in- 
dem man  den  nach  oben  verschobenen  Kern  durch  einige  streichende  Be- 
wegungen mit  dem  LOttel  hcrabschiebt  und  dann  die  Kapsel  weiter  auf- 
macht. Dazu  muß  aber  nattirlich  der  Kern  hinter  jener  Stelle  liegen,  wo 
man  die  Kapsel  faßt,  sonst  w^ilrde  man  die  dahinter  liegende  hintere  Kapsel 
mit  einreißen  und  Glaskiirper  bekommen.  [Mit  der  Vorderkanunerpinzette 
(I.  Bd.,  S.  ;iO,  Ftg.  Gl)  ist  aber  die  Entfernung  der  Kapsel  in  jedem  Falle 
ohne  Gefahr  des  Glaskörpervorfalles  möglich.] 

Den  Rat  Gaupillats*),  gegebenenfalls  den  Kern  im  Auge  zu  lassen, 
wenn  man  die  richtige  Diagnose  nicht  gemacht  hat  und  die  Rinde  gleich 
nach  dem  Kapselsehnitte  austritt,  halte  ich  für  verwerflich. 

Wer  mit  Iridektomie   operiert,   kann   hier  Grtining-Knapps  peri- 


')  Crenice^ou«  RHn.  Erfahrungea  über  den  Zustand  dfu-  Zonula  Zinnli  bei  j[<>wfiiimi 
Starformfln,  Szeni^.S2f  t  1884,  S.  69. 

^}  Martin,  *Sur  lei^  cases  ordiDaines  d'insücc:^  dans  TeiLtractioa  de  la  eataracte  de 
Morgagni  ©t  sur  los  müyens  d'en  triouipber.  Ano.  d'ocuJ.,  1878,  LXXIX,  pag.  6. 

^)  GaupjUut^  bf^ntributiori  k  l'^tude  de  la  cat&raele,  des  rap|>ort8  entre  le  dja- 
gnofitic  de  ]a  cataracte  et  k^  tnanui^l  opüratuire.  qui  convieat  ä  la  natare.  Tbdse  dt 
Paris  1879, 
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phere  Kapselspaltung  anwenden,  die  Kerschbaumer^  sehr  vorteilhaft 
gefunden  hat.  Doch  ist  dies  durchaus  nicht  notwendig. 

Verkalkte  Linsen,  die  stets  an  Volumen  sehr  abgenommen  haben, 
erfordern  nur  einen  kleinen  Schnitt,  eventuell  nur  mit  der  Lanze.  Gau- 
pillat*)  rät,  den  Einschnitt  außen  zu  machen  und  den  Star  mit  der  Pin- 
zette herauszuziehen. 

Da  Augen  mit  verkalkten  Linsen  meist  blind  sind,  so  handelt  es 
sich  nur  um  eine  kosmetische  Operation,  wenn  nicht  etwa  auch  Druck- 
steigerung da  ist.  Noyes*)  machte  bei  solchen  blinden  Augen  einfach 
Ktichlers  Querextraktion.  Nach  dem  Schnitte  wird  sofort  die  Kapsel  mit 
der  Irispinzette  gefaßt  und  die  Linse  langsam  herausgezogen.  Verlust 
von  Glaskörper  sei  so  am  geringsten.  Die  Homhautnarbe  sei  kaum  sichtbar. 

Man  kann  sich  in  solchen  Fällen  auch  mit  Tätowage  der  Hom- 
hautwunde  begnügen. 

Zu  4.  Operation  durchsichtiger  Linsen. 

Eine  solche  kommt  in  Betracht: 

1.  Bei  Achsenmyopie,  um  den  Brechzustand  des  Auges  herabzu- 
setzen, bei  sog.  Linsenmyopie  durch  vorderen  oder  hinteren  Linsen- 
kegel, bei  Linsen  mit  doppeltem  Brennpunkt;  endlich  bei  Keratokonus 
(letzteres  ist  ziemlich  aufgegeben). 

2.  Bei  angeborener  Linsenektopie.  ^)  Eversbusch  benützt  dazu 
ein  Kystitom,  das  er  durch  eine  kleine  Lanzen  wunde  einführt,  Sattler 
Knapps  Diszissionsmesserchen ;  Pflüger  bewährte  sich  hierbei  Nicatis 
Messer. 

3.  Bei  Linsenluxation  (vgl.  wegen  2.  und  3.  den  Abschnitt  über 
Operation  von  verlagerten  Linsen). 

4.  Bei  gewissen  malignen  Glaukomen,  wo  sich  trotz  Iridektomie 
die  Kammer  nicht  herstellt  und  der  Druck  hoch  bleibt. 

5.  Bei  totaler  hinterer  Flächensynechie  (Extraktion  nach 
Wenzel-Wecker). 

Die  Beseitigung  der  Linse  bei  hoher  Myopie  bildet  jetzt  eine 
sehr  aktuelle  Frage.  Schon  früher  vorgeschlagen  und  sogar  von  einzelnen 
geübt,  ist  sie  doch  erst  durch  Fukalas  und  Vachers  praktisches  Ein- 
treten dafür  in  Fluß   geraten.    Ob  und  inwieweit  sie  eine  bleibende  Er- 


M  Kerschbaamer,  Ber.  über  das  Jahr  1878  and  über  112  Staroperationen  nach 
V.  Graefes  Methode.  Hannover  1881. 

«)  a.  a.  0. 

')  Noyes,  Removal  of  calcareous  cataract.  Transact.  of  the  amer.  ophth.  soc.  44. 
Annaal  meetin^^  1898. 

*)  Eversbusch  aaf  der  Natarforscberversammlang  za  Nürnberg  1893.  —  Sattler, 
Beriebt  der  ophth almolog.  Gesellschaft  za  Heidelberg  1897. 
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rnn^enschaft   darstelleu  wird,    ist  jedoch    dtTiiiiileri    noch    nicht  ^anz  rat- 
sch iedon.  Sie  erfordert  eine  austührlichere  Bespreeliung. 


Operation  der  Myopie  durch  Beseiti^uiig  der  Linse, 
Geschichtliche  Vorbemerkung. ') 

Die  Beobaclituug,  daß  starke  Myopen,  denen  wegen  grauen  Stars  die  Linse 
entfernt  ward,  nach  der  Staroperatioii  viel  besser  in  die  Ferne  sehen,  als  vorher  im 
myopischen  Zustande,  war  den  Augenärzten  schon  im  Anfaule  des  18.  Jahrhunderts 
bekannt. 

BcM>rhave*)^  der  sie  17t*8  in  seineu  Vorlesungen  erwähnt,  nuil  Woolhouse*), 
der  im  Jahre  1717  schrieb,  daß  Kurzsichtige,  die  vor  ihrem  55.— (50,  Jahre  operiert 
werden,  keine  Konvexgläser  nötig  hätten,  waren  die  en^teUj  die  sie  mitteilen.  Boerhave 
gab  auch  die  richtige  Erklärung  für  diese  Tatsache  in  kurzen  Worten.*)  In  den  Werken 
von  Janin  (176ÖI,  De»monceaux  (1776),  Gleite  Ü78(j),  Beer  (17S>9],  Ettmliller 
(1799)  wird  sie  spliterhin  ilberull  erwähnt. 

Sie  brachte  versichiedeue  Operateure  auf  den  Geilankeu ,  tlaß  man  durch  Ent- 
fernung der  durchsichtigen  Linse  die  Myopie  begeitigen  könnte.  Ha  Her  erzählt  scbon 
von  Higgs*),  daU  dieser  „myopiam  depressa  lent^  crystallina  ruravit*^-  Vor  allem  ist 
aber  hier  Desmonceaux  zu  nennen,  der  die  Myopieoperation  durch  Besettigung  der 
Lin«e  in  seinem  Werke  ^Traitt^  des  raaladies  des  yeux  et  des  oreilles"  |I*ari8l776,  T.  I, 
pag.  406,  IL  II,  pag,  140)  bespricht. 

Ob  Ottos  Vermutung  richtig  ist,  daß  Jan  in  al«  Erfinder  der  Operation  zu  be- 
trachten ist,  wie  er  aus  einem  Briefe  Desmonceaux*«,  der  als  Abbö  selbst  nicht  ope- 
rierte^  an  Jan  in  auti  dem  Jahre  1772  schließt^  muß  dahingesteOt  bleiben. 

Nach  Desmonccaux*H  eigener  Anif^abe  hat  Wenzel  die  Operation  auf  sein  An. 
raten  hin  mehrere  Ähile  verrichtet. ") 

Von  deutschen  Operateuren  äußerte  Rieh  zuerst  Richter')  (1790)  über  die  Ex- 
traktion der  Linse  als  Mittel  gegen  die  hochgradige  Kurzsichtigkeit,  doch  hielt  er  das 
Verfahren  für  zu  gefahrvoll. 

Beer,  der  es  noch  1799  ülilehnte*)^  gab  1817  zu,  diLÖ  sich  in  gewissen  Fällen 
von  Myopie»  die  fast  an  Blindheit  grenzt,    ein  «oh^her  Heilversucb  doch  hjhuen  wQrde- 


')  Man  vergleiche  hierzu:  Fukala,  Bdtrtjg  zur  Geschichte  der  operativen  Behand- 
lung der  Myopie.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1894,  XXIX,  B.  42.  —  Otto,  Beobachtangen  über 
hochgrtidige  Kurzsichtigkeit  und  ihre  operative  Behandlnng.  L  Teü,  Arch.  f  Ophthalm,, 
1897;  XLni,8.32^.  —  Fukala,  RichtigstelJoug  zu  Ottos  Publikation.  Arch.  f.  Üphthalm,, 
XLVt  S.  SiiJH.  —  Otto,  Berichtigung  der  sog.  Richtigstellung  usw.  Arch,  f.  Opbthalm., 
1899,  XLVIl,  S.  243. 

*}  Boerhave,  De  morbis  oculomm  praelectiones  publicae,  e  codicibus  andltoram 
editac,  Gottingen  1708. 

»)  Wöolhouae,  Dissertation»  savants  et  critiqnes  snr  la   cataracte,  1717. 

*)  „Lente  suppressa  focns  in  piuicto  a  Cornea  remotiori  figitur,  ut  in  retinam  ipsam 
indicfflti  qui  antea  ante  retinam   colligebatur.'* 

^)  [liggs,  A  practical  essay  on  the  eure  of  veneral,  scorbutic,  arthrittc  lesions 
etc.,  1755, 

*)  Wenzel.  Lettres  et  observatinns  anat4imi(|ues,  pbyBiologii|ues  et  pbysiques  sur 
la  vue  des  enfants  naissants  ©tc,  177,>  (zitiert  von  Panas.  Arch,  d'ophtahn.,  1897,  XVn, 
pag.  66). 

')  Bichter»  Anfangsgründe  der  Wundarzneikunst,  1790,  III,  2.  AdH, 

")  Beer,  Eepetitoriiim  aller  bis  Ende  des  Jahres  1797  erschienenen  Schriften  über 
Augenk  rankheiten. 
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Auch  Weller*),  Benedikt')  und  Andreae')  haben  in  ihren  Schriften  die 
Möglichkeit  und  Ersprießlichkeit  der  Extraktion  der  Linse  bei  Myopie  besprochen. 

Demgegenüber  war  Radius^)  der  erste  (1836),  der  zur  Beseitigung  der  Linse 
bei  Myopie  die  Diszission  empfahl. 

Doch  blieb  es  bei  diesen  Vorschlägen,  ohne  daB  die  Operation  ausgeführt  ward, 
während  daneben  andere  Verfahren  zur  operativen  Behandlung  der  Myopie  (Hornhaut- 
exzision,  Tenotomie  der  Augenmuskel)  teils  vorgeschlagen,  teils  geübt  wurden. 

Erst  1858  trat  Weber  und  Mooren  auf  der  Heidelberger  Versammlung  wieder 
für  die  Beseitigung  der  Linse  bei  Myopie  ein.  Weber  hatte  die  Operation  wiederholt 
mit  gutem  Erfolge  verrichtet.  Doch  trat  v.  Graefe  sofort  nachdrücklich  und  später 
Donders^)  sehr  entschieden  dagegen  auf  und  damit  war  die  Sache  für  lange  Zeit 
völlig  abgetan.  Vereinzelte  Versuche,  wie  die  von  Ansiau*)  (1865),  Smith  (1880), 
Wicherkicwicz  (1881),  Ruiz  und  König')  (1888),  fanden  keine  Beachtung,  um  so 
mehr«  als  einzelne  von  diesen  Operateuren  dabei  über  Mißerfolge  durch  Infektion  zu 
berichten  hatten.  Auch  Mauthners")  Widerspruch  gegen  die  Einwände  von  Don  der  s 
konnte  keine  Wirkung  haben,  da  er  selbst  zugab,  daß  man  kein  ungefährliches  Ver- 
fahren besitze. 

Das  Verfahren,  die  Myopie  durch  Beseitigung  der  Linse  zu  operieren,  war  so 
ganz  in  Vergessenheit  geraten,  was  schon  daraus  hervorgeht,  daß  bis  1889  diese  Opera- 
tion von  keinem  Ox)erateur  empfohlen  ward,  wie  Sil  ex  mit  Recht  hervorhebt.  •) 

So  stand  also  die  Frage,  als  Fukala*^)  1889  mit  einem  Berichte  über  seine 
14  ersten  Operationen,  die  zum  Teil  schon  seit  1887  datierten,  und  bald  darauf  mit 
weiteren  Mitteilungen  über  diesen  Gegenstand  und  das  dabei  von  ihm  geübte  (längst 
an  Teilstaren  jugendlicher  Leute  bekannte  und  allgemein  angewandte)  Verfahren  her- 
vortrat. Es  ist  ein  unbestreitbares  Verdienst  Fnkalas,  diese  Frage,  mit  der  ganz  aus- 
gesprochenen Absicht,  durch  die  Beseitigung  der  Linse  die  Brechkraft  des  myopischen 
Auges  zu  vermindern,  neu  aufgenommen  und  durch  zahlreiche  erfolgreiche  Operationen 
ihre  praktische  Durchführbarkeit  erwiesen  zu  haben,  nicht  entmutigt  durch  Einwände 
und  Bedenken,  die  begreiflicherweise  von  vielen,  sehr  maßgebenden  Seiten  erhoben 
wurden. 

Viel  weniger  bedeutete  in  dieser  Frage  zunächst  das  Vorgehen  Vachers"),  der 


M  Weller«  Die  Krankheiten  des  menschlichen  Auges,  1831,  4.  Aufl. 

')  Benedikt,   Ausführliches  Handbuch   der    praktischen  Augenheilkunde,    1822  bis 
1825,  V. 

')  Andreae,  Grundriß  der  gesamten  Augenheilkunde,  1834. 

*)  Radius,  Jäger  und  Walther,  Handbuch  der  gesamten  Chirurgie  und  Augen- 
heilkunde, 1839. 

^)  Donders,    Die  Anomalien  der  Refraktion  und  Akkommodation  des  Auges,    1866. 

")  Coppez,  Bull,  et  m^m.  de  la  soc.  fran^.  d'ophtalmol.,  1896,  S^ance  du  5  mal, 
S.  154. 

'')  Ruiz  und  König,  Pathog^nie  et  traitement  de  la  myopie  progressive.  Rec. 
d'opbtalm.,  1888. 

^)  Mauthner,  Die  optischen  Fehler  des  Auges,  1876. 

•)  Silex,  Die  operative  Behandlung  der  hochgradigen  Myopie.  Therapeut.  Monatsh., 
1899,  Nov. 

**)  Fukala,  Vortrag  in  der  k.  k.  Gesellschaft  der  Ärzte  am  8.  November  1889. 
Wiener  klin.  Wochenschr.,  S.  888.  —  Derselbe,  Die  operative  Behandlung  der  höchst- 
gradigen  Kurzsichtigkeit.  Arch.  f.  Ophthalm.,  XXXVI.  —  Derselbe,  De  Textraction  du 
cristallin  dans  la  myopie  forte  par  discision.  Soc.  frauQ.  de  l'ophtalm.  Bull,  et  M^m.,  1894, 
pag.  117. 

**)  Vacher,  in  der  Diskussion  zu  den  Vorträgen  über  progressive  Myopie  in  der 
Soc.  fran?.  d'ophtalm.  am  7.  Mai  1890.  Bull,  et  Mem.,  S.  197. 

Czermak,  Die  aQgen&ratliehen  Operationen.  2.  Aufl.  n.  37 


die  Liiieeiiextraktioü,  ohne  Ton  Fiikalas  Operationeti^  aber  auch  ohne  Tc»n  denen  von 
Ruiz  lind  König  etwas  zu  wissen,  üIs  Varheujsrun^Rmittel  der  Übeln  Fulgen  hoher 
Myopie,  insbesondere  der  Netzhau tabhebnng,  versuchte.*)  Dieser  Gedanke  hat  sieb  ala 
iiTig  erwiesen.  SpüterJiiu  hat  auch  \  ach  er  mehr  die  optischen  Zwecke  der  Operatiofi 
verfolgt. 

Nach  den  ersten  Mitteilungen  Fnkalaa  wnrde  das  Verführen  von  den  indaten 
Seite«  sehr  skeptisch  betrachtet,  dann  aber,  insbesondere  nachdem  »ich  Seh  weif  ^er. 
Pflüger  und  Thier  auf  dem  Kongreü  zu  Heidelberg  181>2*),  später  v,  Hippel*), 
Sattler*)  lind  andere  dafftr  ausgesprochen  nnd  entsprechende  Keihen  erfolgreicher 
Operationen  veröffentlicht  hatten,  gewann  es  rasch  an  Ansbreitung  und  es  folgte  nun 
eine  Periode  eines  fast  zu  weit  gehenden  Enthnsiaumns  als  Reaktion  anf  die  anfäng- 
liche Ablehnung. 

Schon  1896  betrug  die  Zahl  der  veröffeutlichtcn  Operationen  ungefähr  ICXJO*! 
und  auch  die  sich  an  diese  Operation  kntipf enden  theoretischen  Fragen  wurden  eifrig 
erörtert»  so  daB  heute  die  Arbeiten  Ober  diesen  Gegenstand  nach  Hunderten  zählen. 

Doch  sind  noch  nicht  alle  Fragen  befnedigend  gelost.  Der  Enthusiasmus,  der  die 
gaiize  Sache  zu  diskreditierea  drohte,  hat  nüchteraer  Cherleguug  Platz  gemacht ,  in»- 
besondere  ist  eine  inailvolle  BeschrÜnkung*)  der  Anzeigen  eingetreten.  Ebenso  bemQht 
man  sich  mit  Recht,  die  Zahl  der  Eingriffe,  die  zur  Erreichung  des  Zieles  nötig  sind» 
möglichst  zu  verringern')  und  weiters  Verletzungen  des  Ulaskorpers^  besonden*  Ein- 
klemmungen  in  die  Wunde,  tuiilichst  zu  vermeiden.') 


*)  Vacher,  Traitement  de  la  myopie  progressive  choriöidienne  et  proph^^laxie  da 
^^Uement  de  Ja  rttine  par  rextmction  du  cristallin  transpamot.  18^1.  —  Derselbe,  D* 
Tttztraction  dtt  c  ristall  in  tran^iparent  oomme  moyen  propbylactiqfie  de  la  myopie  forte  pru- 
gresävA  et  du  doooUement  de  ta  reüne.  BalL  et  M^m.  de  la  soc.  fran^.  d'ophtalm,»  1894« 
pag.  122. 

*)  Bericht  der  Versammlung    der  ophthalmolo;2f.  Gesellscb.  zu  Heidelberg  1892. 

•)  V,  H  ippel,  ÜlKfr  die  operative  Behandlung  hochgradiger  K Undichtigkeit.  Mnnchener 
med.  Wochenscbr,,  1894,  S.  157  u,  tißO.  —  Derselbe,  Pber  die  (►i>erative  Bebaudlcmg  der 
hiwhi^adigen  Mvupie.  Bericht  über  die  24,  Yersammluug  der  uphLhahnidug,  Gesellscb.  zu 
Heidelberg  1895"   S.  17, 

*)  Sattler,  Vber  die  operative  Bebandlang  der  hochgradigen  Myopie,  Bericht  Über 
die  24.  Versaminlung  der  ophtha!  mtilng.  Ga^ieUsch.  zu  Heidelberg  1895»  S,  24. 

*)Fttkala,    Heilung   hr>ehHtgradije:er    Kurzüichtj^keii    Leipzig  u.  Wi«n  1896,    S.  87. 

•)  Vgl.  z.  B.  M  (»ye  rho  ff,  Die  ilyopieoperationen  der  Brom borger  Augenklinik.  Afoh. 
f.  Augeuheilk.,  1902,  XLIV,  S.  135  (lißK  —  Hess,  Die  Anomalien  der  Refraktion  und 
Akkommodatiofi.  II.  T.  Bandbuch  von  üraefe  und  Saeniisch,  2.  Aufl.,  VIH.  12>  Kapitel, 
S.  33<t.  -  V.  Hippel,  Ob^r  di«  dauernden  Erfolge  der  Myopieojieration.  Areh.  f.  Ophthalm., 
19fK),  XLIX,  8.387(396).  —  Fröhlich,  Über  spontane  und  postoiwraüve  Kurzsichügkeits- 
netzhautabhebungen.  Ärch.  f.  ÄugenbBilk.,  1899,  XXXVUI,  S.  IL  —  Haedicke,  Beitrag 
znr  operativen   Behandlung  hNichgradiger  Karzsichtigkeit,   ltiaug.4)issert.,  Potsdam   1898. 

^)  Gelpke  und  Biebler,  Die  operative  Behandlaug  myoptflcfaerdehwaelisichttgkeit. 
Deutsch  miinns  Beitni^,  1898,  XXVIII,  S.  15,  —  Voigts  Über  die  operative  Behand- 
lung hochgradiger  Kurzsichtigkeit.  Arch,  f.  Ophthal m„  1902,  LIV,  S.  226  (235,  253),  — 
V.Wecker,  Diskussion  za  Pflügers  Vortrag  auf  dem  franaöeischeu  Opbtbalm,* Kongreß 
18i:l9.  Der.  S.  22Ö.  —  Mageu,  Dpr  heutige  Stand  der  operativen  Behandlung  boehgradigar 
Myopie  nach   Fukula.   Wiener  med,  Presse,    1898. 

")  Haab,  in  der  Disktij»ion  in  der  Sitzung  der  ophthalmolo^.  Gesell  seh.  zu  Heidel- 
berg 1895.  —  Pflüger,  in  der  Diskussion  zu  den  Referaten  über  Myopieoperation  atn 
internat.  Kungreß  zu  Moskau  1897,  Sektion  XIL  —  Hirschberg,  über  die  Verittindening 
der  Kurzsichtigkeit  durch  Beseitigung  der  KristalHuse.  Zeotr^übL  f.  prakt.  Augenheilk.,  1897, 
XXI,  S.  05.  —  K.  Fuchs,  Zur  operativen  Behandlung  hochgradiger  Kurasiohtigkeit  Wiener 
klin.  Wochenschr,,  1899,  Nr.  6. 


579 

überhaupt  macht  sich  in  letzter  Zeit  bei  vielen,  die  den  Wert  der  Operation 
völlig  anerkennen,  doch  das  Streben  nach  ftuflerster  Beschränkung  der  Operation  auf 
die  dringendsten  Fälle  geltend^),  abgesehen  von  jenen,  die,  vrohl  mit  Unrecht,  das  ope- 
rative Verfahren  wieder  ganz  verwerfen.  Hirschberg,  Schweigger,  Silex, 
V.  Wecker  u.  a.  hatten  schon  frQher  gegen  das  zu  viele  Operieren  ihre  Stimme  er- 
hoben. 

Wert  der  Linsenerrtfernung  bei  hoher  Myopie. 

Wenn  wir  den  Wert  der  Linsenentfernung  als  Operation  bei  hoch- 
gradiger Myopie  beurteilen  wollen,  so  müssen  wir  folgende  Fragen  beant- 
worten: 

A,  Welches  sind  die  Nachteile  hochgradiger  Myopie? 

B,  Welchen  Zweck  und  welche  Wirkung  hat  die  Operation? 
Was  verliert  das  Auge  durch  die  Operation,  welche  Vorteile  ge- 
winnt es? 

C,  Welche  Einwände  können  gegen  das  operative  Ver- 
fahren erhoben  werden? 

A,  Die  Nachteile  hoher  Myopie. 

Die  schon  bei  mittleren  Graden  von  Myopie  (3 — 6D)  vorhandenen 
ächwierigkeiten  steigern  sich  bei  hohen  und  höchsten  Oraden  außerordent- 
lich und  verursachen  ihrem  Besitzer  eine  Reihe  von  wichtigen,  oft  nicht 
zu  beseitigenden  Nachteilen. 

Zunächst  entsteht  schon  in  der  Jugend  durch  die  mit  der  Zunahme 
der  Myopie  veranlaßte,  stark  vornüber  gebeugte  Haltung  eine  Schädigung 
in  der  Entwicklung  von  Brust  und  Atmung.  Hat  die  Myopie  dann  höhere 
Grade  erreicht,  dann  tritt  eine  durch  nichts  zu  beseitigende  Beeinträch- 
tigung der  Erwerbs-  und  Arbeitsfähigkeit  ein.  Stehen  jüngere  Leute  noch 
vor  der  Berufswahl,  so  sind  ihnen  alle  Berufe,  die  ein  gutes  Sehen  in  die 
Feme  erfordern,  verschlossen.  Noch  schlimmer  ist  die  Lage  der  Myopen, 
die  einen,  vielleicht  unter  schweren  Opfern,  durch  teure  Studien  errungenen 
Beruf  wegen  ihrer  inzwischen  bedeutend  gesteigerten  Myopie  aufgeben 
müssen. 

Bei  den  hohen  und  höchsten  Graden  entbehren  die  Kranken  nicht 
bloß  (auch  wenn  sie  Gläser  tragen,  die  jedoch  immer  bedeutend  unter- 
korrigieren) einer  Menge  von  Lebensgenüssen  und  Freuden,  sondern  sie 
erleben  durch  Übersehen  von  Bekannten,  Vorgesetzten  usw.  gesellschaft- 


*)  Axenfeld,  Eine  Bemerkung  zur  Statistik  der  Myopieoperation.  Klin.  IConatsbl.  f. 
Augenheilk.,  1903,  XLI,  1,  S.  60.  —  Schmidt-Rimpler,  Einige  Bemerkungen  über  die 
FQkala-OperatioD.  Verhasdlongen  der  Natnrforscherversammlnng,  1909,  II.  T.,  2.  Hälfte, 
S.  303.  —  Emmert,  50  Operationen  gegen  Myopie  durch  Evacaatio  lentis.  Arch.  f.  Oph- 
thalm.,  1903,  H.  2,  S.  358.  —  Schreiber,  Die  Indikationen  der  Myouieoperationen.  Ftet- 
schrift  für  den  5Qjtthr.  Bestand  der  med.  Gesellsch.  in  Magdeburg  189d. 
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liehe  Unannehiiilichkeiten,  gelten  in  höheren  Stellunfi^eii  als  hoehmiitig,  sind 
unsicher  in  ihren  Bewegungen  auf  der  Straße  nnd  besonders  auf  Stie^n, 
sind  bei  dem  heutigen  W^kehre  und  den  heutigen  Verkehrsmitteln  (Fahr- 
räder, Automobile,  Straßenbalmt*n)  geradewegs  gefährdet. 

Nun  läßt  sich  ja  ein  Teil  dieser  lliibe{]nemlichkeiten  nnd  Nachteile 
bei  einer  Reihe  von  Fällen  (wir  sprechen  hier  nur  von  M.  fiber  6  D  üher- 
haupt)  ganz  oder  teilweise  beseitigen,  und  zwar  dureli  Konkavgläaer  — 
aber  bei  vielen  nur  teilweise  nnd  bei  vielen  gar  nicht. 

Denn  die  KonkavglUser  werden  nur  bei  den  niedrigeren  Graden  der 
hohen  Myopie  (6 — 16  D)  ülierbaupt  vertragen,  oft  nur  solche,  die,  weil  sie 
wesentlich  schwächer  als  die  vollkorrigierenden  genommen  werden  müsi^en. 
fUr  die  Feme  wenig  nützen.  Bei  den  hr^chsten  tllraden  helfen  sie  kaum 
fttr  die  Nähe  und  werden  gewöhnlich  nicht  vertragen. 

Die  Ursache,  daß  entsprechend  starke  Konkavgläser  nicht  vertragen 
werden,  liegt  in  einer  Reihe  von  rmständen.  Zunächst  ist  es  die  starke 
Verkleinerung  der  Bilder,  die  ungünstig  auf  die  Sclischiirfe  wirkt  und 
dann  die  dadurch  hervorgerufene,  scheinbare  Abrüekung  der  Oi^jekte  in 
die  Ferne,  die  im  Verein  mit  der  prismatischen  Verzerrung  der  Bilder  durch 
die  Randteile  der  0 läser  von  seitlieh  liegenden  Objekten  zu  falscher  Pro- 
jektion und  Schwindelgefiihl  fuhren.  Zugleich  entsteht  durch  die  sUirke  1d- 
ansprnchnahme  der  Akkommodation,  die  bei  h*)heren  Myopien  durch  einen 
wenig  stark  entwickelten  Akkomraodntionsnniskel  aüfgeljraebt  werden  nmß, 
akkommodative  Asthenopie,  Kopfschmer/.,  Druckgefühl  in  den  Augen. 

Höbe  Myopen  bis  zu  10  D  vertragen  im  allgemeinen  Gläser  mit 
voller  Korrektur  gut;  schon  seltener  ist  das  l>ei  solchen  bis  zu  15  D  der 
Fall.  Dartiber  hinaus  wird  eine  volle  Korrektur  wohl  nie  vertragen.  Bchon 
von  12  D  an  müssen  meist  Gläser  getragen  werden ,  die  nur  unterkorri- 
gieren, aber  doch  für  die  F'eme  noch  ziemlich  gentigen;  oft  aber  werden 
nur  solche  vertragen,  die  für  die*  Ferne  schon  fast  nichts  oder  nur  sehr 
wenig  nützen.  Von  18  D  an  liegt  die  Sache  aber  immer  so,  dnü  entweder 
nur  viel  zu  schwache  Gläser,  die  kaum  fiir  die  Nähe  ein  mäßiges  Hinaus- 
rücken der  Arbeitsobjekte  enniiglichen,  oder  daß  überhau|*t  gar  keine 
Gläser  ertragen  werden. 

Man  sieht  also,  daß,  trotzdem  daß  die  Konkavgläser  der  großen  Mehr- 
zahl der  Myopen  überhaupt  ausreichende  Hilfe  bringen,  doch  eine  nicht  zn 
tiberschende  Anzahl  solcher  übrig  bleibt,  w^o  dies  durchaus  nicht  der 
Fall  ist. 

Keinem  vernünftigen  Menschen  kann  es  heifaden,  einem  Myopen,  der 
das  für  seinen  Beruf  und  seine  Lebensstellung  ausreichende  Konkavglas 
verträgt,  seinen  Refraktionsfehler  in  anderer  Weise  beseitigen  zu  wollen. 
Allein  für  jene,  die  bei  ausreichender  Sehschärfe  diese  Hilfe  durch  Gläser 
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nicht  finden  und  nicht  finden  können,  ist  die  operative  Beseitigung  ihrer 
Refraktionsanoraalie  nicht  bloß  gestattet,  sondern  häufig  eine  Notwendig- 
keit, um  ihnen  eine  materielle  und  soziale  Existenz  zu  ermöglichen,  und 
es  ist  hier  die  operative  Behandlung  eine  Wohltat  und  ein  Segen,  auch 
wenn  sie  den  der  Achsverlängerung  zugrunde  liegenden  Prozeß 
nicht  zum  Stillstand  bringt,  wenn  sie  die  Gefahr  der  Netzhaut- 
ablösung, der  zentralen  Erblindung  durch  Netzhaut-Aderhaut- 
atrophie nicht  beseitigt. 

Wenigstens  kann  der  Myope,  dem  es  bestimmt  ist,  daß  sein  Sehver- 
mögen einmal  diesen  Veränderungen  zum  Opfer  fällt,  bis  dahin  nicht  bloß 
einen  Beruf  ausüben ,  sondern  seine  materiellen  Verhältnisse  so  gestalten, 
daß,  wenn  ihn  das  Unglück,  die  Brauchbarkeit  seiner  Augen  zu  verlieren, 
trifft,  er  in  einer  viel  besseren  Lage  dasteht,  als  wenn  er  bis  dahin  wegen 
seines  Sehgebrechens  nur  in  unsicheren  Stellungen  vorübergehend  unter- 
gekommen ist  oder  seine  Stellung  aufgeben  mußte. 

B,  Zweck  und  Wirkung  der  Operation. 

Der  Zweck  der  Operation  ist,  den  allzu  höhen  Brechzustand  herab- 
zusetzen und  so  an  Stelle  der  hohen  JMyopie  eine  geringe  Hypermetropie, 
Emmetropie  oder  geringe  Myopie  zu  bekommen.  Die  günstigsten  Fälle  sind 
jene,  wo  Emmetropie  oder  geringe  Myopie  entsteht;  die  ersteren  benötigen 
dann  nur  eines  Leseglases,  die  letzteren  oft  nur  eines  schwachen  Fern- 
glases, zuweilen  auch  gar  keines  Glases.  Ein  Myope,,  der  früher  25 — 26  D 
hatte  und  nach  der  Operation  2 — 3  D  M  h[|t,  sieht  auch  ohne  Korrektions- 
glas so  unvergleichlich  viel  besser  in  die  Ferne  als  früher  auch  mit  dem 
Korrektionsglas,  das  natürlich  selten  mehr  als  10  D  betragen  konnte,  also 
nur  unvollständig  korrigierte  (selten  sind  ja  die  Fälle,  wo  14  und  15  D 
vertragen  werden),  daß  er  auf  die  Besserung  des  Sehens  durch  das  Glas 
—  2  oder  3  D  —  untei:  gewöhnlichen  Umständeyi  gern  verzichtet ;  dabei 
kann  er  gewöhnlichen  Druck  in  40  oder  30cm  gut  lesen,  benötigt  also 
überhaupt  keiner  Korrektur.  Eventuell  bedient  er  sich  zum  Lesen  eines 
Konvexglases  von  1 — 2  D,  wenn  er  feinere  Schrift  lesen  muß. 

Anfänglich  glaubte  man  auch  eine  günstige  Wirkung  auf  den  Ver- 
lauf des  krankhaften  Prozesses  im  hinteren  Bulbusabschnitte  und  eine  vor- 
beugende Wirkung  auf  die  Entstehung  der  Netzhautablösung  erreichen  zu 
können. 

Ob  das  erstere  stattfindet,  ist  noch  zweifelhaft,  das  letztere  ist  jedoch 
unzweifelhaft  unrichtig. 

Manche  glauben  allerdings,  daß  allmählich  eine  Besserung  der  Netz- 
hautfunktion entstehe. 
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8enn9  will  dieee  noeli  durch  gleichzeitige  anj2^ewendete  subkonjunk- 
tivale  Einnpritstnji^eo  von  Hg.  oxycyanat.  steigern. 

Der  Nutzen  der  operativen  Behandlung  liegt  in  dem  Vorteile,  der 
dem  Myopen  durch  Entt'emnng  seiner  Linse  als  einem  dioptrißchen,  die 
Lichtstrahlen  brechenden  Medium  erwachsen.  Ob  er  sich  darauf  be- 
schränkt, wie  Schweigger  meint,  kann  aber  dermalen  noch  nicht  mit 
Sicherheit  entschieden  werden.*) 


Was  verliert  nun  das  myopische  Auge  durch  die  0]>cration? 

L  Brechwert.  Das  ist  der  Zweck  der  üperation,  da  ja  dieser  [relativ 
zur  AchHenläDge]  beim  hochgradigen  Myopen  in  sehädlieher  Weise  erhöht  ist, 

2.  Die  Akkommodationsfähigkeit  Das  ist  nur  dort  ein  Verlut^t,  wo 
durch  Vorsetzen  eines  Konkavglases  für  die  Nähe  volle  Arbeitsfähigkeit 
hei  einer  nennenswerten  Akkommodationsstrecke  erzielt  werden  kann,  nicht 
aber  dort,  wo  das  nicht  mehr  möglich  ist,  d.  h.  bei  Myopien  über  18  D. 

Scbnabel')  sagt  mit  Recht:  ^Das  AkkommodatiüDBvermögen  hat  für  Augeü, 
deren  Fernpunkt  zwischen  75  und  60  mm  (13 — 16  D  Hauptpuoktrayopie)  vor  dem 
Hornhautscheitcl  liegt,  wenig  Wert,  solange  sie  uahewaff net  sind,  Ganz  »ti- 
derfi  aber  verhält  es  sich,  wenn  «ich  Bolche  Augen  verhältnismäßig  schwache  Konkav- 
glftsor,  die  gmiz  gut  vertragen  werden  können,  vorsetzen.  Solche  Glftser  vcrschjiffen  dem 
literarischen  Arbeiter  ein  Akkommodationsbereich,  das  trotz  seiner  Kürze  höchst  wert- 
voll ist.  Ich  kenne  eine  stattliche  Anzahl  von  (ielehrten,  die  durch  solche  Gl&ser  eiuc 
höchnt  respok table  Arbeitsfähigkeit  habon,  dieselbe  aber  «ofort  verlieren  wfirdeu,  wenn 
man  ihnen  mit  der  Linse  einen  lürrnüen  Teil  der  Brechkraft  des  dioplrisdien  Apparate» 
und  ilie  Akkummodation  nähme.  Es  ist  deshalb  auch  jetzt  noch  sehr  zu  raten,  daß  man 
flieh  in  geziemender  Bescheidenheit  des  Urteils  vonDouders  erinnere.  Es  ist  wirklich 
für  viele  durch  Staphvloma  posticum  Scarpac  hochgradig  kurzsichtige  Augen  der  Ver- 
lust der  Akkommodation  ein  Verlust,  der  durch  die  mögliche  Zunahme  der  Sehschärfe 
d  u  r  c  h  a  u  ts  nicht  kotn p e u si e rt  w e rde n  k an 1 1 .  E*  b ede u te t  aber  auch  n o ch  ü Ij e rdi es  die 
Herabsetzung  der  Brechkraft,  aus  der  der  Vorteil  fließt,  den  die  Operation  beim  Sehen 
in  die  Ferne  liringt,  eine  ernste  Schädigung  der  Arbeitsfähigkeit.  Dagegen  hat  Dod- 
dera  dadurch  geirrt»  daÜ  er  keine  Ausnahme  gelten  ließ.  Denn  Augen»  deren  Fernpunkt 
dem  Hornbaut^cbeitel  näher  liegt  als  W  mm  (M  ^  16  D),  können  in  der  Tat  von 
ihrem  Akkoraniodationsvennogen  keinen  Gebrauch  machen  und  sind  weder  ohne  noch 
mit  Brille  zur  Arbeit  fähig.** 

Die  sogenannte  Pseudoakkommodation  der  operierten  Augen  imaphaki- 
schen  ZuMande  deckt  aber  diesen  Verlust.  Wie  Gelpkc*)  sa^,  muß  diese 
Pseudoakkoniniodation,  deren  hoher  Wert  nach  V  f\  ii ge  r  einem  Vieltnchen  tJer 


I 


*)  8i^nn,  Beitrag  zur  operativen  Behandlung  der  hoehgradigen  Knrzsichtigkeit.  Areh. 
f.  Augenheilk.,  1901,  XLIIl,  S.  241. 

')  üaedicke,  Beitrag  zor  operativen  Behandlung  hocligradig^r  Kurzsichtigkeit 
Inaug.-Digsert.,  Potsdam   1898. 

')  ischnabel,  Über  M^ opiefaeilung.  Wiener  med,  Wochenschr.j  1898,  Nr.  23. 

*^  Gelpke,  tjber  die  d<^tinitiven  Erfolge  der  Phakulvse.  Miiuat^bl.  f.  Augenheilk.. 
1904,  XLIX,  Heft  2,  8.  123  (128j. 
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linearen  Amplitude  der  wirklichen  Akkommodation  der  stark  Kurzsichtigen 
entspricht,  jene  Autoren,  denen  die  Preisgabe  der  Akkommodation  als 
Verstümmelung  erschien,  versöhnen. 


Vorteile  der  Aphakie  für  früher  hochgradig  myopische  Augen: 

1.  Das  Sehen  in  die  Ferne  ist  ohne  oder  bloß  mit  schwachen 
Konvex-  oder  Konkavgläsem  möglich. 

2.  Das  Sehen  in  der  Nähe  ist  in  der  gewöhnlichen  Lesedistanz 
entweder  ohne  Glas  oder  mit  mäßig  starken  Konvexgläsem  möglich,  und 
dabei  besitzt  das  Auge  die  Fähigkeit,  dasselbe  Objekt  innerhalb  einer 
verhältnismäßig  großen  Strecke  zu  erkennen   (Pseudoakkommodation). 

3.  Infolge  dieser  Umstände  ist  in  vielen  Fällen  das  Binokular- 
sehen ermöglicht,  wenn  beide  Augen  operiert  sind. 

4.  Die  Sehschärfe  zeigt  fast  stets  eine  Zunahme,  indem  sie  auch 
beim  Blicke  in  die  Feme  mindestens  in  ihrer  wahren  Größe  zur  Gel- 
tung kommt. 

5.  Oft  tritt  auch  eine  Vergrößerung  des  Gesichtsfeldes  ein. 
Diese  Umstände  zusammen   bewirken,  daß  sich  viele  höchstgradig 

Kurzsichtige  nach  gelungener  Beseitigung  der  Linse  wirklich  wie  neu- 
geboren fUhlen.  Eine  unbekannte  Welt  tut  sich  ihnen  auf,  Freuden  und 
Genüsse,  die  sie  nie  gekannt  haben,  werden  ihnen  nun  zugänglich,  wie 
der  Genuß  einer  Landschaft  u.  dgl.  Sie  werden  aus  Halbblinden,  die  sich 
mit  Mühe  und  oft  mit  Lebensgefahr  in  fremder  Umgebung  zurechtfanden, 
Sehende,  sie  werden  für  ihren  Beruf  mehr  als  bis  dahin  oder  überhaupt 
erst  fftr  einen  Beruf  tauglich. 

Zu  1.  Anfänglich  war  man  erstaunt,  zu  finden,  daß  die  Abnahme  der  Re- 
fraktion nicht  auch  wie  bei  annähernd  normalen  Augen  ungefähr  10  D  betrage,  son- 
dern mehr.  Man  wurde  zu  der  irrigen  Annahme  geführt,  es  sei  im  hochgradig  myo- 
pischen Auge  der  Breehwert  der  Linse  um  so  viel  erhöht. 

[Man  hatte  eben  anfänglich  ganz  übersehen ,  dafi  der  Brechungsunterschied  eines 
aphakischen  Auges,  das  durch  eine  2  cm  vor  dem  Hornhautschcitel  angebrachte  Kon- 
vexlinie von  HD  korrigiert  wird,  gegenüber  dem  emmetropischen  Auge  nicht  HD, 
sondern  ca.  14 D  beträgt,  dagegen  ein  myopisches  Auge,  das  durch  eine  2cm  vor  dem 
Homhautscheitel  angebrachte  Konkavlinie  von  HD  korrigiert  wird,  nur  um  etwa  8D 
stärkere  Brechkraft  besitzt,  als  das  emmetropische  Auge!  Demzufolge  muß,  falls  im 
myopischen  Auge  die  Kristallinse  denselben  Wert  besitzt,  wie  im  emmetropischen,  eine 
Myopie,  welche  durch  ein  2  cm  vor  dem  Homhautscheitel  angebrachtes  Konkavglas  von 
20  D  korrigiert  wird,  durch  die  Extraktion  der  Linse  annähernd  emmetropisch  werden, 
und  das  ergibt  sich  tatsächlich  in  allen  Durchschnittsfällen!] 

Ostwalt  und  Schön  haben  zuerst  darauf  hingewiesen,  daß  es  die  Achsverlän- 
gerung ist,  die  es  bei  gleichem  Brechwert«  der  Linse  wie  im  Normalauge  mit  sich 
bringt,  daß  der  Brechverlust  um  so  größer  ausfällt,  je  höher  die  Myopie  ist.  Auch  die 
Homhautrefraktion   und  die  Entfernung  der  Linse  von  der  Hornhaut  hat  auf  die   Ver- 
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scbiedenbeit  des*  Brech  Verlust  es  einen  Emfluß. ')  So  erkliirt  es  sich  auch,  daB  bei 
gleictber  Refraktiou  vor  der  Operatjon  doch  uachher  die  Kefralctiou  innerhalb  gewisser 
Grenzen  schwankt. 

Es  ist  von  prakti sichern  Interesse,  die  im  Einzelfrdle  zu  erwartende  Refraktitm 
imgefiihr  voraushestimnien  zu  köiiiinn. 

Am  einfachsten  ist  die  von  Ost w  alt")  imd  Hirschherg')   angegebene  Fonnel. 

Bezeichnet  man  die  in  erwartende  Refraktion  mit  R,,  die  Refraktion  vor  der 
Operation  mit  R  und  nimmt  man  die  Refraktion  eines  aphaki sehen  Auges,  clas  froher 
emmetrop  war,  mit  H  HD  (Oatwalt)  oder  mit  H  10  D  (Hirsch  he  rg)  an,  so  ist 

R 


R. 


11 


(OBtwah) 


R 


R^  =  10  —    ^^  (Hirschberg}. 

Zu  derselben  Formel  wie  Hirsehberg  gelaugt  Pflüger*),  doch  gilt  sie,  wie 
er  darlegt,  genauer  genommen  nur  hei  Horuhatitrefraktionen  von  43—38  D  (Hornhaat- 
radius  7'85  — 8'V*  mm}.  Nimmt  man  noch  auf  die  Hornhautkrllmmung  Rück  sieht  so  er- 
gibt sich 


bei  einer  Homhautrefraktion  toh  50—49  0  (r  —  6'75— 69  mm)  R^  =  2 

„       „  «  „     48— 45D  (r  =  7-7'5«im)       R,  -  9  5 

n       p  ,»  n     44D  (r  =  Tltnm)  K,   =  dlb 

-       ^  ^  ,     43-:i8Dtr  ^  7-85— 8-9  fwmi    R,  ^  10 


R 

2 
R 
2 
R 
2 
R_ 
2 


Eigentlich  ist  noch  auf  die  Tiefe  der  vorderen  Kammer  Rücksicht  zu  nehmen, 
die  die  zn  erwartende  Refraktion  in  dem  Sinne  heeinfhi0t.  daU  je  tiefer  die  Kammer 
vorher  ist,  eine  desto  geringere  Yeniiinderung  der  R,  zu  erwarten  ist.*)  Da  jedoch  der 
Tiefenunterschied  der  Kammern  nur  l—lb  mm,  höchsten??  2  — 3  mm  betrügt,  so  genügt 
CS  wohl  fllr  die  Praitig,  bei  auffallend  tiefer  Kammer  eine  etwas  geringere  Refraktiona- 


')  Da«?  Nähere  über  diese  Beziehungen  findet  iimn  in  den  Arbeiten  von  Schön, 
Ofltwalt,  Eperan,  Pflüger,  Salzmann,  Hirschberg  und  Bjerke.  -  Schön,  Er- 
worbene BrechangHänderungen  des  Auges.  Arch,  f.  Augenheilk.  18^3,  XXVI I,  ö.  2(58.  — 
Ostwaltt  Revue  gf^ntrale  dV>|ihtaliBül.,  1892,  Janviert  n,  Diskussion  in  Heidelberg,  Be- 
richt der  XXIW  Versaujinluug  der  ophthalm.  Gesellsch,^  1895»  t3,  35.  —  Salxmanii.  Die 
Brechnngs Verminderung  durch  Verhist  der  Linse.  Arch.  f.  Augenheilk.  1897,  XXX H'.  — 
Hirschberg,  Über  die  Verminderung  der  Kurzsichtigkeit  durch  Beseitigung  der  KristalJ- 
linse.  Zenlralbl.  f.  praktische  AuRenheilk,.  1897,  XXI,  S.  65,  —  Eperon,  De  la  üurrection 
Opera toire  de  la  myopie  forte.  Arch.  d'üphtalm.,  1895,  XV,  yiag.  750.  —  Noch  einmal  die 
operative  Kurrektion  der  hochgradigen  Myopie.  Arch.  f.  Ophthalm,,  1898.  XLV^  S.  108.  — 
Pflüger,  8up|>re,sHion  du  cristallin  tniusparent.  ('onipte  rendu  de  la  XVII»  reunion  de  la 
soe.  fram;.  d'o|ihtaliii.,  1899,  pag.  l  und  Pfliiger,  Div  operative  Beseitigung  der  durch- 
sichtigen Linse  (vürvolLständigte  Übersetzung  des  vorstehenden  Berichtes).  Wiesbaden  19Ü0» 
—  Bjerke,  Die  operative  Beseitigung  der  darclisichtigen  Linse  we^eu  hochgradiger  Mvopit». 
Zeitschr.  f.  Augpnhdlk.,  1902.  VIll,  Erg-Heft,  8.1311  —  Uerselbe,  Über  dte  Verände- 
rung der  Reiraktiou  und  Sehschärfe  nach  Entfenmng  der  Linse,  1.  Arch.  f.  Ophthal m.  19<J2, 
LUL  S.  5,  10  tind  IL  Arch.  f.  Ophthalm.,  190.3,  LV,  8.  191. 

>)  Ostwalt,  a.  a.  Ö. 

■)  Hirschhi^rg,  a.  a,  0. 

*)  Pflüger,   a.  a.  0. 

*)  Salzmann  a.  a.  0. 
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abnähme  zu  erwarten,  als  sie  die  Berechnung  nach  den  angeführten  Formeln  ergibt 
(nämlich  nach  Schöns  Berechnung  zwischen  0*7— 2*4  D). 

Streng  genommen  haben  ja  die  Linsen  infolge  Änderungen  des  Brechungsindex 
auch  einen  etwas  schwankenden  Brechwert;  tioch  bleiben  nach  Pflüger  die  sich 
daraus  ergebenden  Fehler  in  der  Vorausbestimmung  der  Refraktion  des  aphakischen 
Auges  unter  jenen,  die  sich  aus  ungenauer  Aufstellung  des  Korrektionsglases  ergeben, 
können  also  vernachlässigt  werden. 

Bjerke*)  berechnet  zur  Bestimmung  der  Refraktion  des  aphakischen  Auges 
die  Formel 

(Rj  die  zu  findende  Refraktion,  H  die  Refraktion  des  aphakischen  Normalauges, 
M  die  Myopie  jenes  Auges,  die  im  Zustande  der  Aphakie  gerade  Emmetropie  gibt, 
Rj  die  Myopie  des  zu  operierenden  Auges.  Setzt  man  H  =  10  und  M  =  20,  so  erhält 
man  Hirschbergs  und  Pflügers  Formel 

R.  =  10-iR,.) 

Bjerke  gibt  nun  dazu  Tabellen,  die  gestatten,  die  Hornhautrefraktion, 
die  Entfernung  des  Hornhautscheitols  von  der  vorderen  Linsenfläche  (S), 
die  Linsenrefraktion  mit  in  Rechnung  zu  ziehen. 

Die  Stellung  der  Korrektionsgläscr  beträgt  1b  mm  vor  dem  Homhautscheitel. 

Verschiedenheiten  in  der  Brechkraft  der  Linse  spielen  bei  der  starken  Brechungs- 
verminderung des  myopischen  Auges  gegenüber  dem  emmetropischen  keine  solche  Rolle, 
wie  man  anfangs  gedacht  hatte. 

Heine')  suchte  zu  erweisen,  daß  die  Indizes  der  Linse  im  kurzsichtigen  Auge 
keine  anderen  seien  als  im  normalen  Auge.  Gewisse  Verschiedenheiten  in  der  Refraktion 
des  aphakischen  Auges,  gegenüber  der  aus  den  anderen  Faktoren  voraus  zu  berechnenden, 
dürften  sich  aber  trotzdem  durch  gewisse  Schwankungen  in  der  Brechkraft  der  Linse 
erklären.  Bjerke')  erklärt  es  für  unmöglich,  daß,  wenn  die  Refraktion  des  aphakischen 
Auges  bei  einem  und  demselben  Grade  der  Myopie,  wie  es  tatsächlich  vorkommt,  um 
10  D  variiert,  dies  durch  Veränderungen  des  Wertes  der  Homhautrefraktion  und  der 
Kammertiefe  allein  begründet  sein  kann.  Es  liege  näher,  Änderungen  des  Brechwertes 
der  Linse  neben  solchen  der  Homhautrefraktion  und  solchen  des  Wertes  von  8  (Kammer- 
tiefe, eigentlich  Entfernung  des  Hornhautscheitels  von  der  vorderen  Linsenfläche)  an- 
zunehmen. 

Zu  2.  Obgleich  die  Akkommodation  mit  der  Linse  verloren  geht,  besitzen 
die  Augen  die  Fähigkeit,  mit  dem  entsprechenden  Konvexglase  oder,  wo  Myopie  zu- 
rückgeblieben ist,  auch  ohne  solches  die  Nahobjekte  nicht  bloß  in  einer  ganz  bestimmten 
Entfernung,  sondern  auf  einer,  oft  gar  nicht  unbedeutend  langen  Strecke  deutlich  zu 
sehen.  Man  nennt  diese  Erscheinung,  auf  die  Thier^)  bei  den  wegen  Myopie  Operierten 
zuerst  aufmerksam  gemacht  hat,  Pseudoakkommodation. 


»)  a.  a.  0. 

*)  Heine,  Änderungen  in  der  Gestalt  und  dem  Brechongsindex  der  menschlichen 
Linse  nach  Durchschneidung  der  Zonnla,  mit  Bemerkungen  über  den  Brechungsindex  aus 
myopischen  Augen.  Ber.  über  die  27.  Versamml.  der  ophthalm.  Gesellsch.  in  Heidelberg. 
1898,  S.  33. 

*)  Bjerke,  Über  die  Veränderungen  der  Refraktion  und  der  Sehschärfe  usw.  Arch. 
f.  Ophthalm.,  1902,  LUX,  S.  511  (545).  —  [S.a.  Bjerke,  Über  die  Berechnung  des  Brech- 
wertes der  Linse  nach  Myopieoperation.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1903,  LV,  S.  389.] 

*)  Thier,  Bericht   des  ophthalm.  Kongresses  zu  Edinburg,  1894,  S.  173. 
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Gelpke')  meint  aus  seiner  statiatiHehen  ZugaramcnMelhmg  fe»tfit^llQii  zu  könnfliif 
daB  das  Pseiidoakkommüdationsvermngfii  uie  dm  wirkliche  Akkommodation  in  g^wiBflM- 
Be^iohung  zum  Alter  tmd  zu  dorn  Aur  Intelligenz  des  einzelnen  Individtnmie  »teht. 

Es  ist  ditselhe  Erscheinung,  wie  sie  von  anderen  aphakischen  An^en  schon  be* 
kannt  war  und  manch©  Autoren  zur  Annahme  einer  wirklichen  AkkömmodatioD  irr- 
ttkmlich  verführt  hat.  Wegen  ihrer  Erklärung  verweise  ich  auf  da«  von  Hess*)  darüber 
Gesagte.  Die  von  Thier*^  versuchte  Erklärung  fdr  aphakische  Langaugen  hat  Schonte*) 
ah  unrichtig  erwicKen. 

Zu  3.  Auf  die  Ermöglich ung  des  Bin  okularsebena,  wenn  heide  Augen  ope- 
riert werden»  wird  von  vielen  Seiten  Gewicht  gelegt.  Ja  Otto*)  schreibt  ihm  einen 
schützenden  Einfluß  gegen  das  Weiterschreiten  des  Ausdehnungsprozesse-s  zw,  weil  ja, 
wenn  das  eine  Auge  myopisch  bleibt  und  zum  Nahesehen  verwendet  wird,  in  vielen 
Fällen  die  Schädlichkeit  der  starken  AruiÄherung  fortbesteht. 

Andere  legen  kein  heeondcres  Gewicht  auf  diesen  Umstand.  So  sagt  Uegs*)^ 
daß  die  durch  die  hochgradige  Anisometropie  nach  einseitiger  Operation  verurvacliteii 
Störungen  meist  nur  vorübergehend  seien.  Emmert')  will  beobachtet  haben,  daß  akkom- 
modationslose  Augen  das  Binokularsehen  weniger  hochschätzen  als  solche,  die  frei  über 
ihre  Akkommodation  verftlgen  können. 

Immerhin  muß  man  wohl  die  ErmÖglichung  oder  Wiederherstellung  des  zwei- 
äugigen Sehens  für  einen  (icwiun  erklären* 

Senn*)  bat  in  zwölf  Fällen  %*on  seinen  17  beiderseitig  Operierten  die  Beobach- 
tung gemacht,  daß  sie  alle  der  lectnre  comhinöe  von  Javal  genügten,  also  ctneo 
für  alle  praktische  Verwertung  durchaus  genügenden  binokularen  Sebakt 
besaßen. 

Bei  zwei  Fällen  fehlten  die  Aufzeichnungen  und  bei  dreien  bestanden  Verhält- 
nisse, die  das  zweiäugigt^  Sehen  ausschlossetL  In  einem  bestand  vollständige  Neutrali- 
sation des  schlechteren  Auges,  in  einem  stark  herabgesetzte  Sehschärfe  durch  zentrale 
Chorioiditis  an  einem  Auge,  im  dritten  entstand  während  der  Resorption  der  Linsen* 
massen  Strabismus  divergens. 

Diese  Ergebnisse  verleihen  der  Forderung  nach  beiderseitiger  Operation  eint 
kräftige  Stütze. 

Zu  4.  Die  in  vielen  Fällen  gefundene  Zunahme  der  Sehschärfe,  die  bis 
Kum  Vier-j  ja  Zehn-  bis  Zwanzigfacben  der  früheren  ging,  erregte  anfänglich  Verwun- 
derung. Dann  stellte  sich  freilich  heraus,  daß  Scb  weigger*),  der  von  Anfang  an  nicht 
so  bedeutende  Zunahmen  finden  konnte,    mit  seiner  Behauptung  Recht  habe,  daB  diese 


')  Gelpkc»  Cber  die  definitiven  Erfolge  der  Phakolyse.  Arch.  f,  AugenheiJk.,  1904» 
XLIX.  Heft  2,  S.  123  (128). 

*)  Hess,  Die  Anomalien  der  Refraktion  und  Akkoramodatian.  Handbuch  von  Graefs* 
Sa  «misch,  2.  AoJi.,  VIll,  Kap.  XII,  S  4ül. 

*)  Thier,  Zur  üpt*rativea  Korrektion  der  höchstgradigen  Myopie  durch  Disxissioa 
lier  Linwe.   Wiener  klin.  IVochenschr.,  1894,  VII,   Nr  22,  S,  399. 

"•)  Schiente,  Die  scheinbare  AkkommodationÄrähigkeit  aphakkcher  Langaugen,  Areh. 
f.  Ophthalm.  18119.  XLVIII.  .s.  438, 

*)  Ott*),  a.  Ä.  0. 

■)  Hess,  a,  a.  0,  8.  336. 

')  Emniert,  Fünfzig  Operationen  gegen  Myopie  durch  Evacuatio  lentis*  Arch.  f 
Ophtbalni,.   l'J03,  LV,  2,  S.  858. 

*)  Senn»  Beitrag  zur  operativen  Behandlung  der  hochgradigen  Kurxsichti^keit.  ArcJi. 
f.  Aogenheilk.,  1901.  XLllI,  S.  241  <265). 

•)  Schwpigger,  Korrektion  der  Myopi©  durch  Aphakie.  Bericht  der  XX IL  Versamm- 
lang  der  Ophthalmologe  Gesellschaft  zu  Heidelberg.  1892»  8,110* 
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hohen  Zunahmen  der  Sehscharfe  auf  einem  Irrtume  beruhen.  Es  wurde  eben  die  bei 
der  Femprüfung  mit  starken  Konkavgläsem  gefundene  Sehschärfe  fttr  die  wahre  Seh- 
schärfe des  betreffenden  Auges  genommen.  Wenn  man  aber  dafür  sorgt,  daß  bei  der 
Feststellung  der  Sehschärfe  bei  der  Femprüfung  das  korrigierende  Glas  möglichst  nahe 
an  die  Hornhaut  gebracht  wird,  dann  vermeidet  man  die  starke  Verkleinerung  der  Netz- 
hautbilder durch  die  Wirkung  der  starken  Konkavgläser  und  findet  dann  die  Sehschärfe 
schon  vor  der  Operation  höher.  Da  aber  die  Konkavgläser  auch  so  noch  verkleinem,  so 
wäre  es  am  besten,  die  Sehschärfe  mit  dem  Objekte  im  Fempunkte  des  zu  unter- 
suchenden Auges,  also  ohne  korrigierende  Gläser  durch  die  Naheprüfung  festzustellen, 
wie  es  ebenf^Vt  Seh weigg«r  empfohlen  hat'und  worin  Leber,  Pflttger,  Silex  u.  a. 
mit  ihm  übereinstimmen.  Eine  Schwierigkeit  bildet  nur  der  Umstand,  daß  wir  keine  ent- 
sprechend kleinen  Untersuchungsobjekte  besitzen,  was  freilich  durch  die  meist  herab- 
gesetzte Sehschärfe  hochmyopischer  Augen  ausgeglichen  wird. 

Die  nach  der  Operation  gefundene  Sehschärfe  unterscheidet  sieh  dann  von  dieser 
so  festgestellten  nicht  so  bedeutend. 

Die  Untersuchungen  von  Leber*)  haben  ergeben,  daß  durch  die  Veränderung 
der  optischen  Verhältnisse  eine  Steigerung  der  Sehschärfe  des  aphakischen  Auges  bis 
zum  Zweieinhalbfachen  der  früheren  „scheinbaren"  Sehschärfe  möglich  ist. 

Ja  Bjerke')  findet  diese  Steigemng  in  Übereinstimmung  mit  Schanz*)  nicht 
einmal  so  hoch,  sondem  eineinhalbfach,  was  auch  Hess^)  angibt. 

Für  Fälle,  wo  die  Steigerang  der  Sehschärfe  jedoch  mehr  beträgt,  glanbte  Leber 
eine  Steigerung  der  Distinktionsfähigkeit  der  Netzhaut  annehmen  zu  müssen, 
da  eine  solche  durch  die  Ändemng  der  optischen  Verhältnisse  allein  nicht  erklärt  wer- 
den könne. 

Ein  Teil  der  Fälle  mit  größerer  Steigerang  der  Sehschärfe,  besonders  aus  der 
ersten  Zeit,  wo  man  sich  mit  den  einschlägigen  Fragen  wenig  beschäftigt  hatte,  ist 
sicher  durch  ungenaue  Bestimmung  der  Sehschärfe  vor  der  Operation,  dann  aber  durch 
Astigmatismus,  der  durch  die  Operation  vermindert  wurde,  wie  Leber  auch  selbst  an- 
nimmt, endlich  dadurch  zu  erklären,  daß  ein  am  hochgradig  myopischen  Auge  un- 
korrigierbarer Astigmatismus  am  aphakischen  Auge  korrigierbar  wird.  Doch  bleibt  eine 
Anzahl  von  Fällen  übrig,  wo  die  Zunahme  der  Sehschärfe  durch  diese  Umstände  nicht 
erklärt  wird. 

Auch  Bjerke*)  kommt  zu  diesem  Schlüsse  und  nimmt  Verändemngen  der  Netz- 
haut und  mit  Pflüger')  auch  der  Hirnzentren  an.  Ebenso  schließt  sich  Gelpke^) 
Pflüger  und  Leber  an,  indem  er  eine  bessere  Funktion  der  Netzhaut  annimmt,  ob- 
wohl er  zugeben  muß,  daß  die  Zunahme  der  Sehschärfe  am  auffallendsten  bei  jenen 
Augen  war,  wo  die  Myopie  wegen  der  Verklememng  der  Netzhautbilder  durch  stärkere 


')  Leber,  Bemerkungen  über  die  Sehschärfe  hochgradig  myopischer  Angen  vor  and 
nach  operativer  Beseitigung  der  Linse.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1897,  XLIII,  S.  218. 

*)  Bjerke,  Die  operatite  Beseitigung  der  durchsichtigen  Linse  wegen  hochgradiger 
Myopie.  Zeitschr.  f.  Augenheilk.,  1902,  VIII,  Erg.-Heft,  S.  136.  —  Derselbe,  Über  die  Ver- 
änderang  der  Refraktion  und  der  Sehschärfe  nach  Entfernung  der  Linse.  Arch.  f.  Ophthalm., 
1902,  LIII,  S.  510.  Derselbe,   Über  die  Veränderung  der  Refraktion  und  Sehschärfe 

nach  Entfernung  der  Linse.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1903,  LV,  S.  191. 

')  Schanz,  Über  die  Zunahme  der  Sehschärfe  bei  der  operativen  Beseitigung  hoch- 
gradiger Kurzsieh tigkeit.  Aroh.  f.  Ophthalm.,  1895,  XLI,  1,  S.  113. 

*)  Hess,  a.  a.  0. 

*)  Bjerke  a.  a. 0.,  1902. 

«)  Pflüger  a.a.O.,  1899. 

'j  Gelpke  a.  a.  0. 
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Konkavi^^lüser  uur  ^ehr  imvcillständig^  ktimgiort  werden   koiiSÄ^nÄ"d'fcrSA"Schvermt»^eii 
Jahor  \nr  der  UptTatioii  srbeiiitmr  «ehr  gering  ausfiel, 

Kine  Bestätiffuji^  für  die  Krhciliun^  der  Distinktiofiüfühigkeit  der  Netzhaut  sah 
man  aucli  ilariii,  daß  zuweikn  im  Laufe  der  der  Operation  folgeuiieo  Mouiitc  imd  Jahxe 
die  Sühscliärfe  tioch  weiter  zunimintJ)  r     , 

Freiiicii  kann  das  teilwciae  durch  weitere  Kläninisr  der  Medien,  durch  Abnahme 
des  operativen  NarhenastipaatiBiDUs  bewirkt  werden,  aber  nur  m  der  ersten  Zeit, 
späterhin,  wo  i^ieb  weder  die  Medien  noch  der  Astigmatisoins  mehr  ätudern.  ist  das  aus- 
geschlüssen. 

Auch  Wette (idorfers*)  üotersnühuiigen  über  daa  Verhalten  des  Gesichti^feldea 
seheinen  ftnf  eine  Besserung  der  Xetzhautfunktion  nach  der  Extraktion  der  Linse  au 
iiiyupi*>ehen  Augen  hinzudeuten  und  vielleicht  eine  Erklärung  auzubalinen ,  fall?;  sich 
seine  Befunde  bestätiiofcn  sallten. 

Doch  Biigt  He &!<').  daÜ  eine  endgültige  Beantwortung  dieser  prinzipiell  wichtigen 
Frage  auf  Grund  der  bisher  bekannten  Tatsachen  nuch  nicht  möglich  ist.  Seine  eigenen 
Beobachtungen  haben  ihm  bisher  keinen  sicheren  Anhaltsjyunkt  für  die  von  vielen  ge- 
machte Annahme  ergeben,  dsill  durch  Entfernung  der  Linse  auch  die  Di!<;tinkticinsfabi|!k 
kcit  der  Netzhaut  gesteigert  worden  wäre.  * 

Aber  wie  dem  vom  Uieoretischeii  Standpunkte  auch  sei  —  praktisch  liegt  die  Sache 
ähnlich  wie  mit  dem  Pseudoakkommiidation^gebiete.  Ein  aphakischet^  Auge  hat  eigent» 
üch  keine  Akkommodation  -^  doch  ersetzt  ihm  die  Pseudoakkommodation  eine  solche 
in  einer  für  die  Verwendung  des  Auges  nieiir  als  ausreichenden  Weise,  besser  als  er  die 
wirkliche  Akkommodation  des  liusenhaltigen  Auges  ausnützen  konnte. 

Da  da8  stark  myopische  Auge  nur  mit  starken  Konkavglasern  in  die  Feme 
sehen  kann ,  da  diese  nur  wenigstens  5—10  mm  vom  Homhautscheitel  vorgesetzt  wer- 
den können,  8o  hat  dieses  Auge  für  die  Ferne  nur  jene,  sich  aus  der  Verkleinerung 
der  Netzhautbilder  ergebende  geringere  Seh  schürfe  zur  Verfügung  (ganz  abgeachen  von 
jenen  Fällen,  wo  stark  unter  korrigiert  werden  muß  oder  gar  nicht  korrigiert  werden 
kann,  wovon  gleich  noch  die  Rede  sein  soO)  und  erst  die  Aphakie  gestjittet,  die  wirk- 
liche Sehschärfe  in  ihrer  ^wahren  Gröfle^  heim  Sehen  in  die  Feme  zum  Ausdruck 
und  zur  tatsächlichen  Verwendting  kommen  zu  lasaen,*)  Frtr  die  Praxis  ist  das  doch 
genau  so  eine  Steigerung  der  Sehschärfe  wie  die  Pseudoakkommodation  eine  Akkommo- 
dation ist. 

Es  gibt,  wie  schließlich  anzuführen  ist,  außer  den  Fällen  mit  Verbesserung  der 
Sehschärfe  auch  solche,  w«  eine  Verbesserung  nicht  eintritt,  ja  noch  solche,  wo  sie  ent- 
schieden  geringer  wird.  Das  erklärt  sich  meist  dadurch,  daß  durch  die  Openition  ein 
stärkerer  Astigmatismus  entstanden  ist,  der  nur  teilweise  oder  gar  nicht  korrigierbar 
ist,  und  daß  die  Medien  nicht  ganz  rein  sind. 

Aber  für  die  Beurteilung  des  Gewinnes  an  Brauchbarkeit  kommt  nicht  bloß  der 
ziffernmäßige  Ausdruck  der  Sehschärfe  in  Betracht,  sondern  es  muß  der  Vergleich 
zwischen  dem  Sehvermögen  vor  der  Operation  ohne  Korrekt ionsglas  mit  dem  nach 
der  Operation  ohne  solches  Glas  und  auch  in  gewissen  Fällen  mit  diesem  betrachtet 
werden. 


*)  V.  Hip[>el,  Cber  die  dauernden  Erfulg©  der  Myopieoperation,  Arch.  f,  OphtbaJm,, 
1900,  XLIX,  S.387  (401). 

*)  F.  Wettendorfer,  Konzentrisch-zonaläre  G^ichtsfelddefekte  des  myapisohen 
Auges.  Deutschmanns  Beiträge.  1902,   Heft  49,  Ö  H. 

^)  V,  Hess,  Die  Anomalien  der  Refraktion  und  Akkommodation  des  Auges.  Im  Handb. 
von  Graefe  u.  Saemiscb,  2.  Aufl.,  VIH,  S.Teil,  XIL  Kap.,  S.  337, 

*)  Vgl.  Leber,  a.  a.  O. 
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Denn  das  Korrektionsglas  kann  in  den  meisten  F&Ilen  vor  der  Operation  über- 
haupt nicht  getragen  werden;  es  nützt  dem  Myopen  jene  Sehschärfe  für  seinen  Beruf 
nichts,  die  er  mit  dem  Glase  besitzt.  Nach  der  Operation  kann  er  einen  viel  größeren 
Teil  davon  oder  die  ganze  ohne  Glas  oder  mit  einem  Glase  ausnützen,  das  ihm  sein 
Beruf  zu  tragen  gestattet.  Ich  führe  nur  einige  Beispiele  an. 

Eine  Magd  hatte  Fingerzählen  in  1  m,  mit  —  16  D  allerdings  V  =  Ol.  Konnte 
eine  solche  Person  —  16  im  Berufe  tragen?  Sie  war  meist  angewiesen  auf  Finger- 
zählen in  1  w.  Nach  der  Operation  hatte  sie  V  =  O'l  ohne  Glas,  also  soviel  wie  früher 
mit  —  16  D. 

Ein  Landwirt  hatte  Fingerzählen  in  2  m,  mit  —  20  V=  015;  nach  der  Operation 
ohne  Glas  V  =  0'2ö.  Konnte  der  Mann  vorher  —  20  tragen? 

Ja  sogar  eine  geringe  Abnahme  der  Sehschärfe  nach  der  Operation  muB  nicht 
einen  Gewinn  für  die  Augen  an  Gebrauchsfähigkeit  verhindern.  Eine  Taglöhncrin  hatte 
mit  —  18  D  V  =  0'2ö,  nach  der  Operation  mit  -f  1  V  =  0'2,  also  um  005  weniger; 
ohne  Korrektionsglas  aber  O'l ;  vor  der  Operation  Fingerzählen  auf  3ö  m.  —  18  konnte 
sie  nicht  tragen,  überhaupt  konnte  sie  Gläser  ihres  Berufes  wegen  nicht  brauchen ;  durch 
die  Operation  bekam  sie  ohne  Glas  Ol,  also  eine  bedeutende  Besserung  der  faktischen 
Gebrauchsfähigkeit  des  Auge«. 

Senn\)  macht  nach  seinen  Erfahrungen  den  Vorschlag,  die  operative  Behand- 
lung mit  subkonjunktivalen  Injektionen  zu  kombinieren,  wo  die  Sehschärfe  infolge  zen- 
traler Netz-  und  Aderhautveränderungen  herabgesetzt  ist.  Er  verwendet  die  Injektionen 
von  Hydrarg.  oxycyanat.  mitAcoin  (Darier)  und  behauptet,  nach  seinem  Befunde  in  18 
von  42  Fällen,  wovon  7  schwere,  11  leichtere  waren,  eine  entschieden  günstige  Wirkung 
beobachtet  zu  haben,  indem  der  Durchschnittsvisus  dieser  18  Augen  vor  der  Operation 
0*24  betrug  (gleich  dem  allgemeinen  Durchschnitte  seiner  Fälle  insgesamt),  der  Durch- 
schnittsvisus nach  der  kombinierten  Behandlung  betrug  0*72,  die  Durchschnitts- 
differenz also  0'48,  d.h.  um  016  mehr  als  die  allgemeine  Durchschnittsdifferenz  und 
sogar  um  008  mehr  als  diese  Durchschnittsdifferenz  bei  den  Augen  der  Fälle  unter 
30  Jahren,  die  keine  oder  nur  leichte  Komplikationen  zeigen. 

Senn  glaubt,  daß  seine  Zahlen  einwandfrei  und  beweisend  genug  seien,  um  die 
Anwendung  seiner  kombinierten  Behandlung  wenigstens  in  Fällen  zu  rechtfertigen,  wo 
sich  erheblichere  Erkrankungen  der  Aderhaut  vorfinden  und  andererseits  hält  er  dafür^ 
daß  die  Verbindung  der  Phakolyse  mit  den  subkonjunktivalen  Injektionen  ermutigen 
dürfte,  allgemeiner  und  mit  mehr  Aussicht  auf  komplikationsfreien  Verlauf  an  die  Ope- 
ration älterer,   durch  zentrale  Chorioiditis  komplizierter  Myopiekranker  heranzutreten. 

Zu  5.  Das  Gesichtsfeld  hochgradig  myopischer  Augen  wird  oft  auffällig  kon- 
zentrisch verengt  gefunden.  Die  Operation  bewirkt  nun  oft  eine  Erweiterung  des 
Gesichtsfeldes.  Auch  diese  Erscheinung  wird  als  eine  Wirkung  der  durch  die  besser 
gewordenen  Ernährungs Verhältnisse  günstig  beeinflußten  Funktion  der  Netzhaut  auf- 
gefaßt. *) 

Wettendorfer')  hat  die  Beobachtung  gemacht,  daß  das  Gesichtsfeld  hoher 
Myopen  eigentlich  nicht  konzentrisch  verengt,  sondern  von  konzentrisch  angeordneten^ 

M  Senn,  Beitrag  zur  operativen  Behandlang  der  hochgradigen  Karzsiohtigkeit.  Arch. 
f.  Augenheilk.,  1901,  XLIII,  S.  241  (257). 

*)  Pflüger,  La  suppression  da  crist.  transparent.  Bull,  et  m6m.  de  la  soc.  franQ. 
d'ophtalm.,  1890,  pag.  139.  —  Otto,  a.a.O. 

')  F.  Wettendorfer,  Über  kunzentrisch-zonaläre  Gesichtsfelddefekte  des  myopischen 
Auges.  Deutsch manns  Beiträge,  1902,  Heft  49,  S.  17. 
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also  riögftJrmigeü  Zonen  unterbrochen  wird,  die  keine  oder  nur  herabgesetzte  Licbtemp- 
finduti^  batien.  Die  Unter^uebung  ist  MQerst  miihmm  und  erfordert  vom  Kranken  eine 
gewisse  JutelligeüK  imd  überhaupt  büufijjfe  Wiederb oluiif?. 

Meines  Wi^Bens  tsiud  üeitdera  bis  jetzt  in  der  Literatur  keine  diese  Öbeira^chen- 
diTi  Mitteihingeii  bostJHigendeD,  aber  auch  keine  gegenteiligen  Aiifraben  erschienen,  leb 
kann  allerdings  beHtätigeii»  diese  Zonen  in  einigen  wenigen  Fallen,  die  an  meiner  Klinik 
daranfhin  untersucht  wurtlen^  gefunden  zu  haben, 

Wettendorfer  nimmt  nun  an,  daß  die  konzentrische  Einengung  des  Ge^cbt^ 
felde«,  die  bei  höherer  Myopie  oft  gefunden  wird,  dadurch  zustande  kommt,  d^  die 
scheinbaren  Auflengrenzeu  mit  der  [njiengrenze  eines  peripheren  konzentrischen  Ring- 
Skotoms  zusammenfallt,  das  erst  nach  wiederholten  IVafiingen  am  l*erimeter  nacbwe»- 
bar  wird. 

Eine  Verengerung  deg  Gesichtsfelde»  tritt  nach  der  Operation  nur  in  jenen 
Fällen  ein^  die  im  Spütt^tadium  kürzere  oder  lungere  Zeit  mit  Drucksteigeruiig  su 
kämpfen  hatten  und  in  jenen  Fällen,  wo  sich  eine  teilweise  Abhebunjf  der  Nets^baut 
einstellt.*) 

C.  Einwände  gegen  die  Operation  der  LinsenbeseitiguD»;. 

Einzelne  davon  wurden  schon  im  vorhergehenden  erwähnt  oder  naher 


erörtert: 


l.  Verlust  der  Akkommodation. 


Daß  dieser  fUr  die  zur  Operation  geeigneten  Fälle  nicht  in  Betracht 
kommt^  ist  schon  ausgeführt  vrorden. 

2.  Der  krankhafte  ProzeU,   an  dem   das  mropischo  Auge    leidet, 

wird  nicht  beseitigt.*) 

Wir  müssen  hier  zweierlei  unterseheiden,  die  zunehmende  Ausdeh- 
ntmg  des  myopischen  Anges  am  hinteren  Pol  und  die  tibrigen,  wenigstens 
«um  Teil  gewiß  als  Folgeersw^heinungen  dieser  Ausdehnung  zn  betrachten- 
den Veränderungen  (Atrophie  der  Netzhaut  und  Aderhaut  im  Zentrum, 
zentrale  Blutinigen,  der  von  Fuchs  beschriebene  schwar/e  Fleek  in  der 
Makula,  die  Ablatio  retinae).  Wir  müssen  das  deshalb  unterscheiden,  weil 
das  Auftrett*n  der  zweiten  Gnippe  von  Erscheinungen  durchaus  nicht  ein 
Beweis  dafUr  ist,  daß  die  Ausdehnung  noch  fortschreitet,  sie  also 
auch  noch  späterhin  auftreten  können^  wenn  die  Ausdehnung  bereits  einen 
Stillstand  erlangt  hat,  wie  das  oft  an  hoch  myopischen  Augen  l>eobaditet 
werden  kann.  Wenn  also  die  Operation  auch  imstande  wän?,  die  weitere 
AchsenverUingerung  des  Auges  zum  Stillstand  zu  bringen,  so  wtirde  sie  des- 
halb noch  nicht  diese  entfernteren  Folgen  beseitigen  müssen,  die  eben  ge- 
nannt wurden. 


')  Gelpke,  Über  die  dettnitiven  Erfolge  der  Phakolvs«.  Arch.  f.  Aujfenheilk.»  1904^ 
XIJX,  Heft  2,  0.123  (130). 

'>  Baaders,  a.  a.  0»  —  v.  Graefe»  a.  a.  0. 
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•  a)  Was  nun  den  Fortschritt  der  Achsenverlängerung  anlangt,  so  ist 
tatsächlich  bei  sehr  vielen  hohen  Myopen  nach  der  Operation  keine  weitere 
Zunahme  der  zunächst  erreichten  Befraktion  beobachtet  worden,  ja  in  aller- 
dings seltenen  Fällen  hat  man  sogar  eine  mäßige  Abnahme  feststellen 
können.  Es  wird  das  von  vielen  Untersuchen!  bestätigt  und  erst  neuer- 
dings hat  Gclpke^)  in  88  von  ihm  operierten  Fällen  nach  längerer  Zeit 
keine  Zunahme  der  Refraktion  gefunden. 

Salzmann ^)  glaubt,  daß  eine  gewisse  Abnahme  des  intraokularen 
Druckes  durch  die  Operation  eintrete,  so  die  Verheilung  der  Bisse  der 
Lamina  vitrea  ermögliche,  was  die  nach  seiner  Ansicht  zweifellosen  Besse- 
rungen der  Sehschärfe  erkläre. 

Von  vielen  wird  nun  das  Ständigbleiben  der  Befraktion  als  ein  Be- 
weis betrachtet,  daß  der  Ausdehnungsprozeß  durch  die  Operation  in  seinem 
Fortschritte  gehemmt  worden  ist. 

So  unbedingt  beweisend  ist  die  Sache  aber  nicht.  Erstens,  weil  sehr 
viele  der  operierten  hochmyopischen  Augen  auch  ohne  die  Operation  keinen 
weiteren  Fortschritt  in  der  Achsenverlängerung  gezeigt  hätten. 

Zweitens,  weil  immerhin  in  einer  nicht  zu  vernachlässigenden  Zahl 
von  operierten  Fällen  eine  spätere  Zunahme  der  Befraktion  beobachtet 
ward.  Freilich  ist  die  Zunahme  der  Befraktion  in  Dioptrien  nicht  so  be- 
deutend, als  man  sie  bei  nicht  operierten  Augen,  eventuell  am  zweiten 
nicht  operierten  Auge  desselben  Kranken  beobachtet,  allein  wir  dttrfcn  nicht 
vergessen ,  daß  die  Achsenverlängerung  im  aphakischen  Auge  um  dasselbe 
Maß  nur  eine  Befraktionszunahme  ungefähr  um  die  Hälfte  JQner  bewirkt, 
die  sie  beim  linsenhaltigen  Auge  hervorruft.*) 

Somit  zeigen  die  operierten  Augen  zum  Teil  noch  einen  Fortschritt 
der  Achsenverlängerung,  zum  Teil  nicht  mehr,  also  ähnlich  wie  die  nicht 
operierten  Augen,  und  dabei  dürfen  wir  nicht  übersehen,  daß  bei  hohen 
und  höchsten  Graden,  und  solche  sind  es,  die  die  überwiegende  Mehrzahl 
der  operierten  Augen  darstellen,  der  Fortschritt  der  Achsen  Verlängerung 
meist  überhaupt  schon  aufgehört  hat. 

Es  scheint  mir  also  ein  zwingender  Beweis  für  einen  günstigen  Einfluß 
der  Operation  auf  die  Achsen  Verlängerung  noch  nicht  erbracht  zu  sein. 

Allerdings  sind  von  Einzelnen  Beihen  beobachtet  worden,  wo  der 
Fortschritt  der  Myopie  am  nicht  operierten  Auge  eintrat,  am  operierten 
aber  ausblieb.*) 


')  Gelpke,  Über  die  definitiven  Erfolge  der  Pbakolvse.  Arcb.  f.  Augenbeilk.,  1904, 
XUX,  2,  123  (135). 

*)  Salzmann,  Die  Atropbie  der  Aderbaut  im  kurzsicbtigen  Auge.  Arcb.f.Opbtbalm., 
1902,  LIV,  S.  337. 

•)  Hirscbberg,  a  a.  0.  —  Ostwalt,  a.a.O. 

*)  Z.  B.  Gelpke,  a.  a.  0.  1904,  S.  135. 
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b)  (ieradc  m  wie  an  nicht  operierten  Augt*n  wurden  an  operierten 
Abnahme  Jer  zentralen  Sehseharfe,  zentrale  Blutungen,  das  Auftreten  des 
schwarzen  Fleeke^  von  Fuchs  und  Netzhautahhebungen  in  spät4?rer  Zeit 
beobaehtet.  Da  diese  ^'erändernnj^en  zu  einer  Zeit  nach  der  Operation  auf- 
getreten sind,  wo  sie  der  Operation  als  solcher  nicht  zur  Last  gele^  wer- 
den können,  zum  Teil  auch  solche  sind,  bei  denen  diese  Frage  gar  nleht 
recht  aulgeworfen  werden  kann  (wann  hat  man  z.  B.  an  anderen  Augen 
das  Auftreten  des  schwarzen  Fleckes  als  Fol^e  einer  Extraktion  oder  Dis- 
zissiOn  beobachtet?),  so  bew^eist  das  Auftreten  dieser  bei  hoch  myopischen 
Augen  so  häutigen  Veränderungen,  dali  die  Operation  nicht  einen  absolut 
prophylaktischen  Wert  auch  in  dieser  Richtung  hat,  daß  also  jene 
pathologischen  VorgKnge^  die  sie  im  nicht  operierten  Auge 
hervorrufen,  auch  im  aphakisch  gemachten  fortwirken  können. 

Gerade  so  aber  wie  im  linsenhaltigen  Auge  ist  fiir  ihr  Auftreten  eine 
zu  dieser  Zeit  noch  fortBchreitende  Ausdehnung  des  Augapfels  nicht 
mehr  notwendig,  daher  braucht  keine  Zunahme  der  Refraktion  nacli- 
weiöbar  zu  sein  und  der  Mangel  gleichzeitiger  Refraktionszunahme  beweist 
nicht,  daß  etwa  die  Operation  die  Hehuld  an  dem  ungünstigen  Ereig- 
nisse trage. 

Fröhlich*)  hat  in  zwei  Fällen  Verbreitimg  der  Chorioitleiil Veränderungen  fest- 
stellen köiineu.  Ha-e dicke')  berichtet  in  seiner  Sbitigtik  über  einen  Fall,  der  4  Jahre 
nach  der  üperatiori  eine  j, Chorioiditis*^  in  matnila  hatte.  Auch  Panas')  finiiet,  daß  di© 
Chorioitlitiö  trotz  Aphakie  weiter  schreitet,  v.  Hippel*)  sah  viemial  von  114  Kranken 
das  Entstehen  zentraler  Chorioiditis  nach  der  Operation.  tUtö'^)  sah  zweimal  nach 
gut  vortaiHenor  Operation  frische  Blutungen,  darunter  eine  fünf  Monate  nach  der 
allerdings  mit  iilaskörperkollaps  komplizierten,  aber  nirht  von  Ablatio  ^efoljrten  Linsen- 
extraktion. 

Am  auiffcnscheiuliehsteu  beweist  es  Haedicke  aus  der  Statistik  von  Schweiggers 
Fällen,  daß  !*ich  bei  eiu^eitig  Operierten  die  Sehschärfe  des  operierten  Auges  im  weiteren 
Verlaufe  ganz  übereinstimmend  mit  der  des  nicht  operierten  verh&U.  Wo  sich  die 
Sehschärfe  auf  dem  nicht  operierten  Auge  gehoben  hatte,  dort  tat  sie  dasselbe  am 
operierten.  Wo  sich  aber  die  Sehscharfe  des  operierten  Auges  trotz  Extraktion  der  Linse 
verschlechtert  hnttej  dt>rt  hatte  t^ie  dies  auch  am  nicht  operierten  getan.  Daraus  zieht 
er  wohl  mit  Hecht  deu  i^cbluß,  daü  die  mjopischen  ProzeBBe  in  der  ('lioriciidea  und 
Retina  ganz  unabhängig  von  der  Extrjiktion  der  Linse  in  beiden  Augen,  sowohl 
dem  operierten  als  dem  nicht  operierteiu  wie  bisher  ihren  Fortgang  nehmen. 

Manche  wollen  allerdings  einen  gt^nstigen  Einfluß  auf  die  vorher  bestandenen  Ver- 
änderungen der  ('borioidea  und  Retina  festtrestellt  haben. 


Vi  Fröhlich,  Beitrag  zur  chirurgischen  Behandlung  hochgridiger  Knrzsichtigkeit. 
Arch,  t  Augenheilk-,  18^17,  XXXV,  Ö.  2B7. 

*1  Haodicke,  Beitrag  zur  o|ienitivcn  Behandlung  hochgmdiger  Rorzsichti^keit, 
Inaug.^Dissert,  Potsdam  18»8. 

•)  Paoas,  Du  tndtement  chirur^ical  de  la  myupitt,  Arch.  d'ophtalm.,  1897^  XVU, 
pag.  6ö  (73). 

*)  V.  Hippel,  Deutsche  raud,  Wf^ebensehr.  1897,  Nr.  25. 

*)  Otto,  a,  a.  0, 
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So  fand  Gelpke*)  in  11  Fällen  eine  auffallende  Resorption  und  Verkleinerung 
peripherer,  alter  Cborioretinalherde,  in  7  Augen  Rückbildung  alter  Retinal  Veränderungen 
in  der  Makula,  die  vorher  allen  medizinischen  Kuren  Trot2  geboten  hatten,  auch  an 
drei  Augen  mit  frischen  Makularveränderungen. 

Daß  ein  Auge  kurze  Zeit  nach  der  Operation  gegen  das  Auftreten  makularer  Ver- 
ändenmgen  nicht  geschützt  sei,  findet  er  erklärlich.  Solche  Affektionen  verliefen  aber 
dann  auffällig  günstiger  als  sonst. 

Doch  muß  er  selbst  auch  Netzhautabhebungen,  die  mehrere  Jahre  nach  der  Opera- 
tion auftreten,  bei  der  keine  technischen  Fehler  unterlaufen  sind,  der  „nicht  vollständig 
ausgeglichenen  Schädlichkeit  des  myopischen  Habitus^  zuschreiben. 

Senn*),  der  mit  Pflüger  von  der  günstigen  Einwirkung  der  Operation  auf  die 
Netzhautfunktion  überzeugt  ist,  glaubt,  daß  eine  mangelhafte  Korrektion  des  nach  der 
Operation  bestehenden  Astigmatismus  die  Entstehung  der  zentralen  Chorioiditis  hervor- 
rufen oder  begünstigen  kann.  Er  sieht  also  in  der  peinlichen  Korrektur  des  Astigmatis- 
mus eine  wirksame  Prophylaxe. 

Tritt  sie  auf,  so  behandelt  sie  Senn  mit  Erfolg  mit  den  subkonjunktivalen  Ein- 
spritzungen von  Hg.  oxycyanat.,  wie  schon  erwähnt  wurde. 

Wenn  aber  der  unter  2.  besprochene  Einwand  auch  richtig  sein  sollte, 
so  kann  er  doch  nicht  die  Operation  als  tiberflüssig  erweisen,  und  zwar 
aus  dem  schon  frtiher  II.  Bd.,  S.  580  angegebenen  Grunde.  Allein  Emmert 
und  Sil  ex  haben  recht,  wenn  sie  die  zu  Operierenden  darauf  aufmerksam 
machen,  daß  alle  Gefahren,  denen  das  hochmyopische  Auge  ausgesetzt  ist, 
die  nämlichen  bleiben  und  daß  das  operierte  Auge  derselben  Schonung  be- 
darf wie  ein  nicht  operiertes. 

Hörn'),  Hertel*)  und  v.  Hippel*)  haben  Mitteilung  über  die  Bildung  von 
Trübungen  im  Pupillargebiete  nach  Durchschneidung  des  Nachstars  gemacht.  Die  Ur- 
sache davon  scheint  verschieden  zu  sein,  teils  Hineinwachsen  des  Kapselzellenbelages, 
teils  Glaskörpermembranen,  die  einer  schleichenden  Entzündung  ihre  Entstehung  ver- 
danken. Aber  nicht  in  allen  Fällen  scheinen  diese  Vorgänge,  auch  wenn  es  sich  um 
vom  Glaskörper  ausgehende  Trübungen  handelt,  mit  Chorioiditis  in  der  Makula  kompli- 
ziert zu  sein. 

3.  Die  Operation   selbst   begünstigt   den   Eintritt  von  Netzhaut- 
abhebungen. 

Dieser  Einwand  ist  sehr  gewichtig,  wenn  man  auch  mit  Fröhliche 
sagen  muß,  daß,  auch  wenn  dies  nachgewiesen  wäre,  es  einstweilen  doch 


1)  Gelpke,   Über  die  definitiven  Erfolge  der  Phakolyse.   Arch.  f.  Angenheilk.,  1904, 
XLIX,  S.  123  (134). 

*)  Senn,  a.  a.  0. 

')  Hörn,  Ein  Beitrag  zar  Frage  der  Myopieoperation.  Zeitschr.  f.  Angenheilk.,  1900, 
III,  S.  683  (711). 

*)  Hertel,    Ein  Beitrag  zur  Frage  der  Myopieoperatiun.    Arch.  f.  Oi^bthalm.,    1899, 
XLVIII.  S.  420. 

•)  v.  Hippelf  Über  die  danemden  Erfolge  der  Myopieoperation. 

*)  Fröhlich,   über  spontane  und  postoperative  Rarzsichtigkeitsnetzhauiabhebungen. 
Arch.  f.  Angenheilk.,  1899,  XXXVIII.  H.  1,  S.  11. 

Csermak,  Die  angen&rstlichen  Operation«!.  2.  Anfl.  II.  33 
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keinen  Unind  abgeben  würde,  über  das  operative  Verfahren  überhaupt  den 
Stab  zu  brechen,  wie  manche  wolleiL  Denn  das  scheint  doch  klar:  nicht 
der  Zustand  der  Aphakie  als  solcher  ist  es  und  kann  es  s^ein .  der  eine 
VeranlassiiDfi:  zum  Auftreten  der  Abhebung  gibt^  sondern  die  Art  und  Weise, 
wie  die  Aphakie  erreicht  wurde;  es  ist  das  Operationsverfahreu,  das 
gewisse  Schäden  mit  sich  brint^ren  kann,  die  die  Al^hebun^  hervorrufen 
oder  begünstigen. 

Jede  neue  Operation  wird  mit  Opfern  erkauft ;  atlein  man  lernt  mit 
der  Zeit  diese  zu  vermindern,  indem  das  Verfahren  entsprechend  abge- 
ändert und  vervüllkouminet  wird.  Es  sagt  uns  aber  niemand,  daü  wir 
flir  die  Operation  der  durchsichti*ren  Linse  bereits  das  beste  Verfahren 
kennen. 

Erst  die  Erfahrungen  mehrerer  Jahrzehnte  und  genaue  Statistiken, 
denen  die  Untersuchungen  von  Fröhlich,  v,  Hippel,  Fischer  die  Rich- 
tung gewiesen  haben,  werden  uns  Aul^klärung  darüber  bringen,  ob  die 
Operation  wirklich  einen  beftirdernden  Eintluß  auf  die  Netzhautabhebnng 
hat.  Jedenfalls  ißt  es  sehr  bemerkenswert,  daß  v.  Hippel')  gefunden  hat, 
daß  der  Prozentsatz  der  Abhebungen  nach  seinen  Operationen  nicht  höher 
war  als  der  der  spontanen  bei  Individuen  mit  Jlyopie  >  10  D  unter  dem 
30.  Lebensalter  (4'3*'/o  gegen  4®/o)'  Auch  trat  die  Aldiebung  bei  den  nicht 
operierten  Augen  derselljen  Individuen  häiufiger  (7*4Vo)  auf,  als  an  dem 
operierten  Auge  (6"/o). 

Sicher  ist^  daß  wir  durchaus  nicht  jede  Abhebung,  die  späterhin 
auftritt,  der  Operation  in  die  Schuhe  schieben  dürfen. 

Abhebungen,  die  nach  tadelloser  Heilung  nicht  früher  als  ungetUhr 
1  Jahr  nach  der  Operation  entstehen,  ^ind  wohl  als  spontane  zu  betrachten, 
Nattlrlich  verhält  sich  das  anders,  wenn  später  wieder  ein  Eingriff  gemacht 
wird,  also  z.  B.  eine  Dissdssion  wegen  Cat,  secundaria  oder  tertiana.  In* 
ßofem  muß  man  Axenfeld*}  beipflichten,  daß  eine  Amotio  auch  nach 
vielen  Jahren  dem  operativen  Verfahren  zur  Last  fallen  könne,  aber  eben 
nur  insofern. 

Neuerdings  hat  sich  Schmidt-Rimpler*)  sehr  bedenkUeh  wegen 
der  häufigen  Netzhautabhebungen  an  den  operierten  Augen  ausgesprochen, 
die  er  an  meist  von  anderen  operierten  Augen  beobachtete.  Er  gibt  zu, 
daß  man  nicht  nachweisen  könne^  daß  sie  infolge  der  Operation  eingetreten 


« 


*)  V.  Hippel,  t*ber  die  dauerDden  Erfoljfe  der  Mvopieoperjition.  Arcfa.  t  Ophthiüm,» 
1900,  XLIX,  H.  387  (396), 

*)  Axenfeld,  Eine  Bemerkung  zur  Statistik  der  Mvupieoperatiou.  Klin,  MouatsbL.  f. 
Äugeutieilk.,  1903.  XU,  1,  S.  60. 

')  Scbmidt'Riiitpler,  Einige  Henierbungeii  üb&r  die  Pnkalaoperation.  Verhandle  d. 
Gesellsch,  deutscher  Naturf.  u.  Ärate.  Bericht»  1903,  11.  T,  2.  Hälfte,  S.  303. 
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seien;  doch  scheut  er  sich  nun,  anch  das  zweite  Auge  der  Operation  zu 
unterwerfen. 

Auch  V.  Hippels  erwähnte  Statistik  verschlechtere  sich  durch  diese 
seine  Befunde,  weil  es  sich  unter  den  von  Schmidt-Rimpler  beobach- 
teten Fällen  auch  um  solche  handelt,  die  von  v.  Hippel  als  Heilangen 
angeflihrt  wurden. 

Als  Ursache  jener  Abhebungen,  die  sicher  im  Gefolge  der  Operation 
auftreten,  betrachtet  man  wiederholte  und  tiefe  Verletzung  des  Glaskörpers 
durch  Nachstardiszission  ^),  dann  Einheilung  von  Glaskörperföden  bei  der 
Diszission  und  bei  der  Punktion  (Lanzenextraktion)  und  Glaskörpervorfall 
bei  der  Extraktion,  endlich  ist  sie  auch  nach  postoperativem  Glaukom 
•  beobachtet  worden.  *) 

Die  Abhebungen  entstehen  schon  verhältnismäßig  rasch  nach  den 
Eingriffen  und  es  ist  für  ihre  Entstehung  die  Disposition  hochmyopischer 
Augen  hierzu  wohl  zu  berücksichtigen. 

Diese  Gefahr  kann  also  durch  Vervollkommnung  der  Technik  ver- 
mindert, ja  vielleicht  fast  ganz  beseitigt  werden. 

Unleugbar  verursachen  an  solchen  Augen  auch  andere  Traumen,  die 
auch  sonst  Netzhautabhebungen  hervorrufen  können  (z.  B.  Kontusionen), 
besonders  leicht  Abhebung,  die  aber  natürlich  in  keinem  Zusammenhange 
mit  der  vorausgegangenen  Operation  stehen.  Aach  angestrengte  Arbeit  in 
gebückter  Stellung  scheint  eine  Veranlassung  zur  Abhebung  zu  geben.') 

Gelpke^)  ist  auch  der  Überzeugung,  daß  alle  infolge  der  Operation  auftretenden 
Abhebungen  durch  Schuld  des  Operateurs  entstünden,  nämlich  entweder  durch 
fehlerhafte  Auswahl  der  Fälle  oder  durch  nicht  einwandfreie  Technik. 

Dafür  würde  auch  die  von  Bjerke^)  za^mineD gestellte  Tabelle  sprechen,  aus 
der  er  folgert ,  daß  die  Netzhautabhebungen  im  großen  und  ganzen  Folge  des  Ope- 
rationsverfahrens (im  weitesten  Sinne  des  Wortes)  seien.  Doch  sagt  er,  daß  die  Furcht 
vor  Ablatio  uns  vor  der  Entfernung  der  durchsichtigen  Linse  nicht  zu  schrecken  braucht. 
Er  glaubt  nicht  an  die  so  sehr  schädliche  Wirkung  des  Glaskörpcrvorf alles ,  weil 
8chweigger  10%  Glaskörpervorfall  und  14^0  Netzhautablösung,  Sattler  207o  Glas- 
körpervorfall, aber  nur  4-34Vo  Abhebung,  Pflüger  auch  lO^o  Vorfall  und  nur  l^o 
Abhebung  hatte.  Auch  an  die  schädliche  Wirkung  der  Nachstardiszission  glaubt  er  nicht, 
weil  Pflüger  in  mehr  als  507o  der  Fälle  diszindierte  und  nur  l^o  Abhebung  hatte. 

Er  meint,  es  handle  sich  um  die  Wirkung  schleichender  Entzündungen,  die  in 
einer  Infektion  während  der  Operation  ihre  Ursache  hätten. 

»)  Vgl.  Meyerhoff,  a.  a.  0.  S.  148.  —  Pflüger,  a.a.O.  1897.  —  Haab. 
a.  a.  0.  1895. 

*)  Meyerhoff,  a.  a.  0.  S.  148. 

»)  Vgl.  Me verhoff,  a.  a.  0.  S.  149.  —  Gelpke,  a.  a.  0.  1904,  S.  141.  —  v. Hippel, 
a.  a.  0.  1900. 

*)  a.  a.  0.  1904. 

^)  Bjerke,  Die  operative  Beseitigung  usw.  Zeitschr.  f.  Augenheilk.,  VIII.  Erg.-Heft, 
5  136  (161). 
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Was  die  Statistik  anlangt,  so  fand  allerdings  Otto*),  daß  die  Ahhebung  D*fh 
der  Operation  der  Myopie  nicht  häufiger,  aber  auch  nicht  seltener  vorkomme  ab  ht\ 
den  nicht  operierten  FilUen.  Fröhlichs*)  Statistik  zei^  aber,  daß  sie  in  den  ope- 
rierten Au^an  häufiger  gci  (3  3%  gegen  l*27o);  '^^  ungOnstigsteo  aber  findet  Fi  sc  her  *> 
das  Verhältnis,  indem  sie  bei  nicht  operierten  Myopischen  Oo'/j,,  bei  openerteo  im 
ersten  Jahre  b'b^:^  betrage. 

V.Hippel*)  und  Voigt*)  kommen  aber  zu  dem  Ergebnisse,  daß  bm  techniäch 
volikommener  Operation  die  Abhebung  nicht  mehr  zu  fdrchten  sei  als  sonst. 

4.  Es  bestehen  Gefahren  für  das  zu  operierende  Aage  durch 
die  Möglichkeit  des  Eintrittes  einer  Infektion  oder  eines  post- 
operativen GlankoiBS. 

Denualeu^  wo  wir  über  die  angebliche  Begünstigung  des  Eintrittes 
von  Netzhautahhehung  doch  noch  nichts  Endgültiges  wissen,  ist  dieser  Ein- 
wand der  ernsteste  und  gewichtigste. 

Diese  Gefahr  ist  leider  nicht  in  Abrede  zu  stellen. 

Wenn  manche  Autoren  die  Infektionsgefahr  als  ganz  unl>edeotend, 
ja  als  „80  gut  wie  ausgeschlossen^  bezeichnen,  so  widerspricht  dem  die 
immerhin  bemerkenswerte  Zahl  von  Fällen  von  Iridochorioiditis,  ja  auch 
Panophthahnitis,  die  verötfentlicht  wurde.  (Wie  viele  wurden  nicht  publi- 
ziert?) Und  ist  der  Satz  von  2%  Verlust  durch  Infektion,  den  Frühlich 
in  seiner  Statistik  herausrechnet,  so  unbedeutend,  daß  die  Infektionsgefahr 
„so  gut  wie  ausgeschlossen'*  erseheint? 

Die  Drucksteigerungen  zerfallen  in  zwei  Gruppen.  Die  infolge  Quellnng 
haben  wenig  zu  sagen  —  sie  lassen  sich  leicht  auf  friedlichem  Wege  oder 
ßchlimmsteDfalls  durch  Punktion  beseitigen  (vgl.  II.  Bd.,  8.70,  344  u.  380). 
Nur  sehr  selten  gehen  sie  in  rebellische  Formen  über.  .Inders  verhält  es 
sich  mit  denen  am  bereits  aphakischen  Auge,  nach  den  Diszissionen  des 
Nachstars.  Sie  erfordern  oft  Operation  (Sklerotomie ,  Iridektomie)  und 
selbst  dann  können  Mißerfolge  vorkommen. 

Eine  bleibende  Schädigung  des  Sehvermögens  oder  gar  der  Verlust 
eines  Auges  durch  die  Myopieoperation  hat  natürlich  eine  ganz  andere  Be- 
deutung als  bei  einem  an  Star  leidenden,  nicht  funktionsiUhigen  Auge.  Die 
Verantwortlichkeit  des  Operateurs  ist  hier  ungeheuer  viel  größer. 

Dennoch  kann  auch  dieser  Einwand  nicht  zur  Verwerfung  der  Ope- 
ration überhaupt  tlihren.  Er  zwingt  jedoch,  1.  den  Myopen  auf  diese  Ge- 


0  Otto,  a.  a,  0. 

*)  Fröhlich,    über  spontane  nnd  postoperative  Kur^sichtigkeitsnet^faantablösiingvn^ 
Arch.  f,  Auge nheilk..  1899,  XXXVIII.  8.11. 

»)  FL«* eher,    Operation  der  Kiir^sichtigkeit  und  Abhisang  der  Netzhaut.  Z«ntraJbL 
f.  prakt.  Augenheilk,   1899,  XXlir,  8.79. 

*f  V,  Hippel,  t^ber  die  dauernden  Erfolge  der  Mvopieoperation.  Ärch,  f.  Ophthalm 
lilOO,  XLIX,  8.  386. 

*)  Voigt,  a,  a.  0. 
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fahr  aufmerksam  zu  machen  und  ihm  nicht  die  Sache  als  eine  gefahrlose, 
leicht  zu  nehmende  hinzustellen,  i) 

2.  Eine  sorgfältige  Erwägung  aller  Umstände  bei  der  Anzeigestellung 
vorzunehmen  und  die  Operation  nur  dort  zu  machen,  wo  sie  durch  kein 
anderes  Mittel  ersetzt  werden  kann  und  eine  unabweisliche  Notwendig- 
keit ist. 

3.  Nie  das  zweite  Auge  zu  operieren,  bevor  nicht  das  erstoperierte 
sicher  als  endgültig  geheilt  betrachtet  werden  kann,  so  daß  keine  Folgen 
mehr  eintreten  können,  die  noch  von  der  Operation  veranlaßt  sein  könnten. 

4.  Bei  Einäugigen  im  allgemeinen  die  Operation  nicht  vorzunehmen. 
[Es  sei  hier  noch  auf  zwei  Mitteilungen  über  Spätresultate  nach  der 

Myopieoperation  hingewiesen,  welche  einerseits  den  dauernden  Wert  der 
Operation  beweisen,  andererseits  aber  die  allzu  optimistischen  Anschau- 
ungen, welche  anfangs  Geltung  hatten,  einzuschränken  geeignet  sind. 

Pause*)  findet  eine  postoperative  Hebung  der  Sehschärfe  um  das 
Zwei-  bis  Vierfache,  erklärbar  durch  günstige  Beeinflussung  der  Aderhaut- 
Netzhautveränderungen ;  aber  die  Verlängerung  der  Augenachse  schreitet 
trotz  Operation  fort,  allerdings  durchschnittlich  0*86  mm  gegen  1*24  mm  an 
nicht  operierten  Augen.  Letzteres  wird  auch  von  de  Font  ReauP)  nach- 
gewiesen. 

Sidler  Huguenin  *)  beobachtete,  daß  die  Sehschärfe  nach  der  Operation 
sehr  gut  sei,  später  aber  wieder  unter  Fortschreiten  der  Myopie  abnehme ; 
schlimme  Folgezustände  werden  nicht  vermieden.  Es  sei  die  Operation  also  nur 
dann  zu  empfehlen,  wenn  trotz  Gläserkorrektur  Berufsstörungen  bestehen. 

Sattler^)  dagegen  tritt  sehr  warm  für  die  Operation  ein.  Er  hat 
bei  174  in  den  letzten  8  Jahren  operierten  Fällen  in  lö^/o  dieselbe,  in  70% 
eine  bessere  und  nur  in  15%  schlechtere  Sehschärfe  erhalten  wie  vor  der 
Operation ;  Netzhautablösung  in  4*6%  innerhalb  von  5—21  Monaten  post 
operationem. 

Auch  Emmert«)  sprach  sich  auf  Grund,  seiner  Erfahrungen  an 
50  Operierten  rückhaltlos  fUr  die  Myopieoperation  (mit  strengster  Aus- 
wahl!) aus. 


*j  Emmert,  a  a.  0.  -  Meyerhoff,  a.a.O.  —  Fischer,  a.a.O.  —  Silex, 
a.  a.  0. 

')  Pause,  über  Dauererfolge  der  operativen  Behandlung  der  Kurzsiohtigkeit.  Zeit- 
Schrift  f.  AugenheUk..  1906,  XV,  S.  115. 

')  De  Font  Reaul,  Resultats  de  Tablation  du  cristallin  transparent  dans  la  myopie 
forte.  Annal.  d'ocul.,  1906,  LXXXV,  pag.  95. 

*)  Sidler  Huguenin,  Über  Spätresnltate  von  75  Augen ,  die  wegen  hochgradiger 
Myopie  operiert  wurden.  Korrespondenzbl.  f.  Schweizer  Ärzte,  1906,  Nr.  11. 

')  Sattler,  Zur  Behandlung  der  Myopie.  Klin.  Monatsbl.  f.  AugenheUk.,  1906,  XLIV, 
II,  S.  465. 

')  Emmert,  50  Operationen  gegen  Mvopie  durch  Evacuatio  lentis.  Arch.  f.  Ophthalm., 
1903,  LV,  S.  358. 
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Nach  meinen  eigenen,  nicht  reichen  Elrfahrnngen  schützt  die  Operation 
nicht  vor  den  deletären  Folgexuständen,  iieftjrdert  aber  sicher  keineswegs 
—  bei  vorsichtigem  Vorgehen,  Vermeidung  von  (^laHkürpervortall  etc,  — 
deren  Eintritt,  Die  Myopieoperation  wird  sich  gewiß  als  eine  wertvolle  Er- 
riingenschaft  der  operativen  Augenheilkunde  dauernd  behaupten,  wenn  mit 
entsprechender  Auswahl  und  mit  großer  Vorsicht  operiert  wird*] 

Operationsverfahren. 

Die  zur  Beseitigung  der  durchsichtigen  Linse  zur  Verftigung  stehen- 
den Verfahren  sind  folgende; 

1,  Die  Diszission  mit  Aufsaugung  der  8tarmassen,  allenfalls  gefolgt 
von  der  Nachstardiszission  (Kukala*)»  Im  Falle  von  Drueksteigerung.  die 
nicht  weicht,  Punktion  der  Hornhaut, 

2,  Die  ausgiebige  (Keifungs-)Diszission  mit  nachträglicher  Lanzen- 
extraktion der  getrübten  Linse,  meist  gefolgt  von  Nachstardiszission 
(FukalaO,  Öchweigger«),  Pflüger  u.a.»). 

3,  Die  primäre  Lanzenextraktion,  eventuell  mit  nachfolgender  Nach- 
stardisziBsion  (Weber*),  Hess^),  Sattler*), 

4,  Die  primäre  Lappenextraktion  (Vacher^),  Fukala,  Hirsch- 
berg»). 

Ausführung  dieser  Verfahren, 

In  dieser  Beziehung  muß  auf  das  IL  Bd.-,  ^.  :i37  und  573  ülier  die  Dis- 
zission und  Lanzenextraktion  Gesagte  verwiesen  \v erden, 


I 


*)  FukalH,  Mitteilang:  vtm  14  Fällen  in  der  ??ilzuii|;^  der  k.  k.  Uesellsch,  d,  Arzte  in 
Wien  vom  8.  Nav.  18811.  Wiener  klin.  Woclien^sclir.,  II.  Jahrg,  ö.  889.  —  Derselbe»  Ope- 
rative BehandluDf^  der  hoch stj^radip^e n  Myopie  durch  Aphakie.  Äreh.  f.  Ophthalin.,  1890, 
XXXVI,  2,  Ö.  230.  —  Doraelbö,  Heilutii;  höehstgTadiKer  Mjopie  durch  Beseitigning  der  Lins«. 
Leipzig  und  Wien  1891.  —  Derselbe,  Heilung  h&chstgradiger  KurziiLcbtigkeit  u.sw.  Wien, 
Deuticke  1896.  —  DerselbeT  Der  geji^iiwärtigie  fcjtand  der  Myopieoperation.  XIL  Internat. 
Kongr.  zu  Moskau.  Bericht  181*8,  S.  153. 

')  8chweigger,  KorrektioQ  der  Myopie  durch  Aphakie.  Bericht  d.  XXII.  Versiam ml. 
der  ciphthalm.  Gesellseh.  zti  Heidelherp,  1892.  l!?.  115. 

')  Pf  lüg  er,  Bemerkungen  zur  operativen  Behandlung  hochgradiger  Kurxsichtigkeit. 
Ebenda,  S.  118. 

*)  W  eben  Kitiert  bei  Sattler  J.  c. 

^1  Hess,  Tber  neuere  Fortschritte  in  der  operativeti  Be handlang  hochgradiger  Kurs- 
Sichtigkeit.  Zoitschr  f.  pmkt.  Ärzte,  1897,  VI.  Jahrg.,  S.  470. 

"}  Sattier.  Üb^r  ein  vereinfachtes  Verfahren  bei  der  operativen  Behundlung  der 
Mj'opie  und  die  damit  erreichten  E]rgebnisse.  Bericht  der  XXVIL  VersjinunL  d.  ophtha  Im. 
Gesellsch.  zu  Heidelberg,  1899,  ö.  i?07  [und  Derselbe,  Zur  Behandlung  der  Mvopie.  Klin, 
MonatsbJ.  f.  Aqgenheilk.,  19(X>,  XLIV,  II,  S.  465]. 

^>  Vacher,  Traitement  de  bi  niyopie  progressive  chorcsidienne  et  prophyla\le  da 
decollemeot  de  la  retine  i>ar  Veitraction  du  cristaMin  tran5fi>arent.  Vortrag,  gehalt^an  in  der 
Soc.  d'ophtalm.  de  Paria  1891,  Rec.  d'ophtalm.,  1891,  S.  671. 

^)  Hirsch  berg,  in  der  Dis^kusRion  am  X1I>  inlemat.  Koogrease  in  Moskau  Ber. 
S,  174. 
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Bei  der  Diszission  ist  es  am  vorteilhaftesten,  möglichst  ausgiebig  die 
Kapsel  zu  eröffhen  und  auch  die  Linsensubstanz  ziemlich  tief  zu  zertrennen. 
Man  diszindiert  mit  einer  nicht  zu  schmalen  Nadel,  indem  man  im  Hom- 
hautrande  oder  noch  in  der  klaren  Hornhaut  einsticht.  Man  durchtrennt  die 
Kapsel  entweder  bloß  vertikal  vom  oberen  zum  unteren  Pupillenrande  und 
dringt  dann  noch  in  die  vorderen  Rindenschichten  ein  oder  man  eröffnet 
sie  kreuzweise. 

Wichtig  ist,  daß  kein  Kammerwasserabfluß  eintritt,  weil  die  verän- 
derte Zusammensetzung  dann  Anlaß  zu  Verklebungen  gibt  und  sich  außer- 
dem die  Pupille  stark  verengt.^) 

Ist  die  Trübung  und  Quellung  der  Linse  in  den  ersten  Tagen  zu 
wenig  ausgiebig,  so  macht  man  vom  unteren  oder  oberen  Rande  aus 
eine  zweite  horizontale  Durchtrennung  der  vorderen  Kapsel. 

Die  Extraktion  mit  der  krummen  Lanze  bei  quellender  Linse 
ist  ganz  nach  den  IL  Bd.,  S.  373  ff.  gegebenen  Regeln  nach  oben  aus- 
zuführen. Man  eröffne  jedoch  nach  Axenfelds*)  Rat  [wie  es  bei  jeder 
Linsenextraktion  empfehlenswert  ist)  nach  dem  Homhautschnitte  die  vordere 
Kapsel  noch  möglichst  ausgiebig,  um  alles  aus  dem  Kapselsacke  entleeren 
zu  können. 

Wenn  man  so  vorgeht,  daß  man  zuerst  eine  möglichst  breite  Eröff- 
nung der  Kapsel  vornimmt,  sie  dann  auch  bei  der  Punktion  noch  weiter 
eröfthet,  djinn  erreicht  man  sehr  oft,  daß  keine  Nachstardiszission  gemacht 
werden  muß.  Ist  die  Linse  ordentlich  durchweicht,  so  gelingt  es  leicht, 
alle  Starmassen  heraus  und  die  Pupille  schwarz  oder  fast  schwarz  zu  be- 
kommen. In  solchen  Fällen  bleibt  nie  so  viel  zurück,  daß  die  Reste  Anlaß 
zur  Drucksteigerung  geben  würden. 

[Czermak  hielt  hier,  wie  viele  Operateure,  es  für  angezeigt,  nach 
der  Diszission  möglichst  gleichmäßige  Trübung  der  Linse  abzuwarten,  vorher 
eventuell  auftretende  Drucksteigerung  durch  Atropin  (Skopolamin)  und 
Eisüberschläge  zu  bekämpfen.  Ich  stehe  für  alle  Starformen,  bei  denen  vor- 
erst diszindiert  wird,  auf  dem  entgegengesetzten  Standpunkte  (Begründung: 
s.  II.  Bd.,  pag.  344).  Es  soll  nach  der  Diszission  der  Eintritt  von  Druck- 
steigerung oder  Irisreizung  (die  oft  gleichzeitig  bestehen)  nicht  abgewartet 
werden,  sondern  beim  Beginne  geringster  Ziliarröte  schon  die  Lanzen- 
extraktion ausgeführt  werden.  Dieser  Zeitpunkt,  der  oft  nur  3 — 4  Tage 
beträgt,  läßt  sich  etwas  hinausschieben,  wenn  man  unmittelbar  nach  der 


' )  Fröhlich,  Beiträge  zur  chirurgischen  BehandJung  hochgradiger  Kurzsichtigkeit.  Arch. 
f.  Augenheilk.,  1897,  XXXV»  S.  267.  —  Pflüger,  Eine  weitere  Bemerkung  zur  Myopie- 
operation. Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1903,  XLI.  Jahrg.,  I,  S.173.  —  Axenfeld, 
ebenda,  S.  1 76. 

*)  Axenfeld,  a.  a.  0. 
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DiVzii^sioii  schon  energisch  atroiuniBiert  und  niehrnmls  täglich  EisLM?utel  ani 
Augf  appliziL'Tt.J 

Zur  primären  Extraktion  der  durchsichtigen  lAn^e  enipHehlt 
Sattler^)  folgenden  \'organg;  Mit  der  Hohllanze  von  Welker,  die  jetzt 
vom  Instnmientenmacher  Sehedel  in  Leipzig  in  tiidt*lloser  Beschaffenheit 
gehefert  wird,  wird  l'b~2nwi  vom  oberen  Hornhautrande  entteriit  ein 
6 — ^8  »if«  langer  Einschnitt  gemacht,  dann  ein  scharfes  IrishUkchen  biB 
hinter  den  unteren  Rand  der  stärkst  erweiterten  Pnpille  gel)racht,  ein 
horizontaler  EinriiJ  nnd  von  da  eine  möglichst  au^igiehige  Zerreißung  der 
vorderen  Kapsel  gemaelit.  Dann  führt  nnin  das  Häkchen  mit  dem  Kücken 
entlang  der  Äquatorgegend  nnd  der  hinteren  Kapsel,  nm  die  Linsenuiasse 
möglichst  in  ihrer  Verbindung  zw  lockern.  Hierauf  wird  mit  einem  Da  viel- 
hvfiel  die  oliere  Wundlippe  etwas  niedergedriiekt,  indem  man  ihn  ein 
wenig  in  die  vordere  Kammer  vorschiebt,  während  man  nnt  einem  anderen 
Löftel  in  horizontaler  Richtung  in  der  Gegend  des  unteren  Hornhautrandes 
einen  leichten  Druck  auf  die  Hornhaut  aui?übt.  So  entleert  sieh  erst  die 
ganze  Kempartie.  kenntlich  an  ihrer  schon  bei  Kindern  st rohgel blichen 
Fitrbung,  und  bisweilen  auch  Bchon  ein  Teil  der  Rinde.  In  der  Regel  ist 
es  niitig^  diesen  Vorgang  zwei-,  drei-  ja  viennal  zu  wiederholen,  solange 
eben  ohne  Schädigung  des  Auges  Linsennmssen  herausy,ubekomnien  sind. 

Ist  die  Iris  in  die  Wunde  getreten,  dann  wird  sie  sorgtUitig  rück- 
gelagert und  dann  sterile  Atropinlosung  eingeträufelt. 

Die  Menge  der  lierausbeftirderten  Linsensubstanz  beträgt  zwei  Drittel 
bis  drei  Viertel  der  ganzen  Linse. 

Für  die  primäre  Extraktion  der  Linse  mit  dem  Lappen- 
schnitte ist  ein  »Schnitt  von  ein  Viertel  Ins  ein  Drittel  des  Hornhautuni- 
fanges  anzulegen  —  je  nach  dem  Alter  des  Individuums. 

Um  nicht  so  viel  Nachstar  zu  bekommen,  meint  Axenfcld^),  daß 
es  vorteilhafter  wäre,  bei  der  primären  Extraktion  die  Kapsel  mit  der 
Pinzette  zu  entfernen,  da  wir  ja  von  den  Staroperationen  her  wissen, 
daß  nach  Entfernung  der  Kapsel  weniger  Nachstar  entsteht. 

Was  die  Nach  st  ar  Operationen  anlangt,  so  verweise  ich  auf  die 
betreffenden  Abschnitte,  IL  Bd.,  S.  345  und  SÖS, 

Sie  stellen  den  wunden  Punkt  des  Vertahrens  dar  und  es  wäre  sehr 
wünschenswert,  wenn  es  möglich  wäre,  sie  bei  den  aphakischen  Lang- 
augen ganz  zu  vermeiden,  weil  gerade  diese  Eingritlc  ftir  die  Entstehung 
lK>8to|*erativer  Abhebungen  verantwortlich  gemacht  werden  müssen.  Auch 
zu  pofttoperativem  (llaukom  geljen  sie  zuweilen  Anlaß. 


*)  Sattler,  a.  a.  0. 

*)  Axenfcld,  Eine  l/emerkung  zur  Statistik   der  Mvopieoperfttinii,  KUd.  Moniitsbl. 
f.  Aogenheilk.,  1903.  XLI.  Jahrg.,  I,  ö.  60. 


601 

Es  wäre  sehr  erfreulich,  wenn  sieh  das  Verfahren  Emmerts  (vgl. 
später)  in  dieser  Richtung  bewähren  würde. 

Die  Iridektomie  mit  der  Diszission  zu  verbinden,  wie  dies  F  u  k  a  1  a  zuerst  getan 
hatte  und  worin  ihm  insbesondere  russische  Operateure  (v.  Schröder,  German, 
Magawly)  gefolgt  waren,  erwies  sich  bald  als  unnötig  und  wurde  von  anderen  sowohl 
als  von  Fukala  selbst  aufgegeben. 

Manz^)  hielt  die  Iridektomie  jedoch  vielleicht  f(ir  angezeigt  1.  bei  unruhigen, 
unverständigen  Kranken ;  2.  bei  älteren  Leuten ;  3.  bei  doppelseitiger  Operation ; 
4.  wenn  trotz  weit  vorgeschrittener  Komplikationen  im  Augenhintergrunde  operiert 
werden  soll. 

Die  primäre  Diszission  nahmen  Mooren 'j,  Fukala')  und  Schnabel^)  mit 
dem  Messer  von  v.  Graefe  vor. 

Statt  die  Kapsel  zunächst  nur  wenig  zu  öffnen,  empfahlen  Schweigger ^), 
Sattler*),  Pflüger')  und  Axenfeld*)  eine  ausgiebige  Eröffnung  der  Kapsel  und 
tieferes  Einschneiden  in  die  Linse,  v.  Hippel  und  Manz  machten  einen  Kreuzschnitt. 
Thier')  durchschnitt  die  ganze  Linse  bis  in  den  Glaskörper,  ein  Verfahren,  das  er 
schon  lange  an  Schichtstaren  (Ibte,  das  aber  mit  Recht  wegen  der  Verletzung  des 
Glaskörpers  allgemein  verworfen  wird. 

Als  schonendstes  Verfahren  zur  Entfernung  der  Starmassen  nach  der  Diszission 
empfahl  Rogman*<>)  die  Suktion. 

Neuerdings  ist  Emmert**)  für  eine  sehr  ausgiebige  Zertrtlmmerung  der  Linse 
eingetreten,  jedoch  ohne  Verletzung  der  hinteren  Linsenkapsel.  Er  macht  einen  komealen 
Einstich  mit  einer  sehr  breiten  Diszissionsnadcl.  S—bmm  vom  Hornhautrande  (warum 
bei  unerweiterter  Pupille,  ist  nicht  ersichtlich).  Er  durchschneidet  nun  nicht  bloß  die 
Kapsel  und  vordere  Rinde,  sondern  auch  den  Kern  und  die  hintere  Rinde.  Die  Nadel 
wird  langsam  herausgezogen,  um  Abfluß  des  Eammerwassers  zu  vermeiden.  Erst  nach 
zwei  Stunden  gibt  er  ein  Mydriatikum.  Das  Auge  bekommt  Eisumschläge. 

Nach  24  Stunden  längstens  kann  er  die  ganze  Linse  durch  einen  Lanzenschnitt 
entleeren.  Er  legt  hierbei  einen  Lanzenschnitt  außen-unten  im  Limbus  an.  Es  wird  ein 
Daviellöffel  in  die  Kammer  geführt,  um  die    Linsenschollen   abfließen   zu   lassen,    was 


*)  Leers,  Die  operative  Behandlung  hochgradiger  Karzsicbtigkeit.  Inaug.- 
Dissert.,  1896. 

*)  Mooren,  Die  operative  Behandlung  der  natürlich  und  künstlich  gereiften  »Star- 
furmen.  Wiesbaden  1894.  —  Derselbe,  Die  medizinische  und  operative  Behandlung  kurz- 
sichtiger Störungen.  Wiesbaden  1897. 

')  Fukala,  a.  a  0    1896. 

*)  Schnabel,  Über  Myopieheilung.  AViener  med.  Wochenschr,  1898,  Nr.  23. 

^)  Schweigger,  a.  a.  0. 

•)  Sattler,  Über  die  operative  Behandlung  der  hochgradigen  Myopie.  Bericht  der 
24.  Versammlung  der  opbthalm.  Gesellscb.  zu  Heidelberg,  1892,  S.  89. 

'')  Pflüg  er,  Bemerkungen  zur  operativen  Beseitigung  hochgradiger  Kurzsichtigkeit. 
Bericht  der  XXH.  Versammlung  der  ophtbalm.  Gesellsch.  zu  Heidelberg,  1892,  S.  118. 

^)  Axenfeld,  Eine  Bemerkung  zur  Statistik  der  Mvopieoperation.  Klin.  Monatsbl. 
f.  Augenheilk.,  XLI.  Jahrg.,  I,  S.  60  (und  S.  176). 

')  Thier,  Bericht  der  XXIV.  Versammlung  der  ophtbalm.  Gesellscb.  zu  Heidelberg 
1895,  S.  86.  —  Derselbe,  Die  operative  Behandlung  höchstgradiger  Myopie  durch  Dis- 
zission der  Linse.  Deutsche  med.  AVocbenschr.,  1893,  XIX,  S.  717. 

^^)  Kogman,  Traitement  operatoire  de  la  myopie.  Annal.  d*ocul.,  1899,  CXXI, 
pag.  1  (11). 

^^)  Emmert,  Fünfzig  Operationen  gegen  Mvopie  durch  Evacuatio  lentis.  Arch.  f. 
Ophtbalm.,  1903,  LV,  2,  S.  358. 
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man   durch    Streichen  mit   eiiiom    L«^ffcl   tiDtcri^tHtzco    kann.  M    Wenn  nichts  mehr  auß- 
I  fließt,  imiß  auf  gehört  werden.  Dan  ja  wirci  ein  Mydriatikujn  ffeg<?hen, 

I  Eine  Schlulidiszissiotj   bat   er  nur   anfangs  gemjicht.  Seine  spiiteren  ErfiüiruDgeu 

'  haben  ihn    belehrt,    daß  sie  ganz  unnötig  ist.    Sowohl  die  Reste  der  vorderen    als    der 

hinteren    Kapsel  nnd  der  Linse  erleiden  im  weiteren  Verlaufe  Resorptionen,    Vcrschie- 
I  bungen    und    Zerreißungen,    die    über    kurz    oder  lang  zu  einer  ganz  schwarzen  Pupille 

I  führen. 

I  Emmert    stellt    daher   den    (Iruiideatz    auf,    man    solle    nur    zwei    üpenitioneii 

I  machen:    die    Diszistiion    und  die  Evaknuiion^  solle  das  dem  Kninken  voraussagen  and 

\  sich  nicht  bewegen  lassen,  diivon  abzugehen,    ^'ur   ganz  aui^nahms weise  kfmnen   äußere 

'  Verhaltnitise    nnd    allzu  langes  vergebliches  Zuwarten    zur    Nachstardiszission   zwingen. 

Man  mtiG  nur  dem  Patienten  voraussagen,  daß  er  Wochen  unii  Monate  njit  dem 
Auge  schlecht  sehen  v^rerde. 

Es    muß    sich    zeigen,    ob    sich    diese    günstigen    Verhältnisse  auch  bei  anderen  | 

Operateuren  und  hei  größereu  Reihen  von  üpeiierten  zeigen  werden;  jedenfalls  Ite- 
stätigen    aber    die    Operationen    von    Enimert    wieder,    daß    eine  sehr  ausgiebige  Er-  j 

Öffnung  der  Kapsel  und  I>urchurildung  der  Linse  es  ermöglichen,  die  Entleerung  der 
Linse  sehr  bald  vornehmen  zu  können  und  daß  dann  sehr  vvenie:  Nachstar  entsteht. 

Gelpke')  legt  nenerdings  eine  ungefiihr  4  fftm  lauge  Schnittwimdo  etwa 
l  —  Vbftim  vom  Hornhatitrande  entfernt  an.  geht  mit  einer  feinen  Kapselpinzette  ein 
und  nimmt  aus  dem  Bereiche  der  vorher  erweiterten  Pupille  ein  mögbchst  großes  Stück 
aus  der  Kapsel  heraus.  Gelpke  empfiehlt  dieses  \'erfabren,  ilas  KapselverdiehtungeD 
vermeidet,  hesouders  für  alten*  Leute,  Axenfeld*)  glaubt  auch»  daß  dieses  Verfahren 
vorteilhaft  würe. 

V.Hippel*),  Pfldger*)  und  Sattler*)  trachteten,    den  Hornliautastigniatismns  < 

dadurch  zu  beseitigen  oder  zu  vermindern,  daß  gie  den  Schnitt  mit  der  Lanze  senkrecht  | 

auf  den  Meridian  stärkstt^r  KriunmiuiL'^  anlegten.    Doch  hat  sich  dieses  Verfahren  nicht  j 

al3    verbißlieb    erwiesen')    und    es    ist    aus    ainierweitigen    (tründen    die   Anlegung  des  \ 

Schnittes  nach  oben  vorzuziehen.  Senn'*)  legt  allerdings  großes  (lewieht  auf  die  Ver- 
minderung des  Astigmatismus  durch  die  entsprechende  Wahl  der  Ei tjscbnitts teile  ent- 
weder im  wag-  oder  im  lotrechten  Meridian  der  Hornhaut,  J 


'J  ^eit  kurzem  benutzt  er  zur  Kntkerarg  der  LiDsenroassen  ein  eigens  gebiintes 
Instrument  (Lins  e  n©  va  k  uat  cir),  das  einen  Lufl'el  darstelU,  der  mit  einem  gläsernen 
Rez4^ptakiduni,  zuni  Anfsauj^n  der  aus^tretenen  Linsenmassen,  versehen  ist.  Vgl.  auch 
Arch.  t  üphthalni..   IJtUS,  LVL  L  Heft,  S.  Hh3. 

*)  Grlpke,  Pher  die  detinitiven  Erfoli^*'  der  Phakidvse.  Arch.  f.  Aa^enheilk^i  1901, 
XLLX,  2,  S.  152. 

'^  Axenfeld,  Eine  Bemerkung  zur  Statistik  der  Mycipieopenition.  Klln,  Monatsbl, 
f,  Äugeaheilk  ,  XLl.  ,Iahrg.  (l),  S,  60. 

*]  V.  Hippel,  Über  die  operative  Behandlung  der  hachgradigen  Myopie.  Bericht  der 
XXIV.  VersaniBilung  der  ophtha  Im.  Gesellscb.  zo  Ileidell>erg  1895,  S.  17. 

*)  Pfiiiger,  Ui  sappression  du  cri*?tallin  traiis|jarent.  BnlL  et  m»^in.  de  la  9oe, 
fran^.  d'ophtalm,,  IHUl).  —  Derselbe»  in  der  Diskussion  zu  Fukalas  nnd  Vach ers  Vor- 
trag auf  dem  intern.   Kongreß  in  Mnskau.  Ber.  fc^ektion  XI.  S,  HiH.    -    SJenn,  a.  ri»  0. 

')  Sattler,  Über  dir  operative  Behandbuig  der  hücbgradi^en  Myofde.  Bericht  der 
XXIV.  Versfimmlun^  der  ophlh:dmohi^.  Gesellsch.   zu  Heidelberg:   1H95,  8  25. 

')  Gelpke  und  Hieb  I  er,  Die  operative  Behandlung  myopischer  Schwachsichtigkeit. 
Beutschmanns  Beilmge.  1H98,  Heft  XXVIIl,  S.  15.  —  Magen,  Der  beatige  Stand  der 
operativen  Be handlang  usw,  Wiener  med.  Preise,   1898^  Nr  L 

'*)  Senn,  Beitrag  äuc  operativen  Behandlung  hochgradiger  Kurzsichtigkeit.  Areh.  f. 
Angenbeilk.,  1901,  XLIH,  S,  24L 
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Z^vischen  dem  ursprünglich  Ton  Eukal a  befolgten  Vorgange  und  dem  später  von 
anderen  und  ihm  selbst  eingeschlagenen  Verfahren  besteht  ein  gewisser  Unterschied. 
Fukala  machte  zuerst  als  Hauptoperation  die  Diszission  (er  operierte  damals  nur 
jüngere  Leute)  und  wiederholte  diese  gegebenen  Falles  auch  10— 12mal.  Nur  bei  be- 
drohlichen Firscheinungen  griff  er  zu  einer  (kleinen)  Punktion,  bei  der  auch  ein  Teil 
der  Linsenmassen  entfernt  ward.  Auch  diese  Punktion  wurde  zuweilen  wiederholt,  wenn 
wieder  Drucksteigerung  entstand. 

Das  spätere  Verfahren,  das  sich  zunächst  nicht  ganz  scharf  abgrenzte,  hat  eigent- 
lich zum  Hauptakte  die  Lanzenextraktion  (nach  Fmmert  Evakuation  der 
Linse),  der  nur  als  Vorakt,  um  möglichst  glatt  und  viel  extrahieren  zu  können,  eine 
recht  ausgiebige  Reifungsdiszission  vorangeschickt  wird.  Die  Extraktion  soll  womöglich 
die  ganze  Linsenmasse  entfernen,  nicht  bedrohliche  Erscheinungen,  sondern  der  weit 
vorgeschrittene  Linsenzerfall  geben  ihre  Anzeige.  Mooren  hat  deshalb  auch  mit  der  Dis- 
zission die  Knetung  der  Linse  verbunden,  um  den  Zerfallsprozeß  zu  beschleunigen. 

Sind  bei  der  Lanzeuextraktion  oder  Punktion  Anheftungen  des  Glaskörpers  durch 
Fäden  oder  von  Kapselzipfeln  an  die  Hornhaut  entstanden,  die  die  Gefahr  von  Abhe- 
bung hervorrufen,  so  empfiehlt  Senn*)  ein  sichelförmig  geschliffenes  Häkchen,  das 
durch  eine  Lanzenpunktions wunde  in  die  Kammer  eingeführt  wird,  zur  Durchschneidung 
dieser  Anheftungen. 

Auswahl  des  Verfahrens. 

Nach  den  bisherigen  Erfahrungen  ist  man  wohl  so  ziemlich  über 
folgende,  hierbei  maßgebende  Grundsätze  einig: 

1.  Man  bestrebe  sich,  so  wenige  und  so  schonende  Eingriffe  als  mög- 
lich zu  machen.  2) 

2.  Jedenfalls  ist  Glaskörpervorfall  oder  Einheilung  zu  vermeiden. 

3.  Überhaupt  soll  der  Glaskörper  so  wenig  als  möglich  verletzt 
werden.  ^) 

A.  Für  Kinder  bis  zu  14  Jahren  ist  das  vorteilhafteste  Verfahren 
die  bloße  ausgiebige  Diszission  der  Kapsel,  nach  der  die  Linse  der  selb- 
ständigen Aufsaugung  überlassen  wird,  also  das  ursprünglich  von  Fukala 
gewählte  Verfahren.  Diese  ist  gewöhnlich  in  3 — 4  Monaten  vollendet.  Die 
Gefahr  einer  Drucksteigerung  ist  hier,  auch  wenn  sich  die  Linse  stärker 
aufbläht,  sehr  gering.  Dieses  Verfahren  stellt  somit  das  Ideal  dar,  da  man 
sehr  häutig  mit  einem  einzigen  Eingrifle  den  vollen  Erfolg  erreicht.  Zu- 
weilen wird  allerdings  eine  Nachstardiszission  nötig  werden  und  ausnahms- 
weise eine  Lanzenextraktion  (oder  Punktion)  nicht  zu  umgehen  sein. 

Hier  paßt  also  der  von  Gelpke  eingeführte  Ausdruck  Phakolyse 
in  den  meisten  Fällen  ganz  gut. 


')  Senn,  a.a.O.  8.281. 

*)  Gelpke,  a.a.O.  1904.  —  Emmert,  a.a.O.  1903.  —  Meyerhof  (Augstein), 
a.a.O.  1902,  S.  15  und  viele  andere. 

')  Haab,  Bericht  über  die  XXIY.  Versammlung  der  ophthalmolog.  Gesellsch.  in 
Heidelberg  1895.  —  Frühlich,  a.a.O.,  Arch.  f.  Augenheilk.,  1899,  XXXVIII,  S.  12.  — 
Rogman,  Traitement  op^ratoire  de  la  myopie.  Ann.  d'ocol.,  1899,  CXXI,  pag.  18. 
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[Meinen  eigenen  abweichenden  Standpunkt  habe  ich  schon  IL  Bd.. 
S.  600,  präzisiert.  EJ 

B.  Vom  la — 35.  Lebensjahre  ist  als  regelmäßiges  Verfahren  die 
Lanzenextraktion  zu  betrachten,  entweder  nach  vorbereitender  Diszission 
oder  primär. 

Dermalen  sind  jedoch  die  Akten  darüber  noch  nicht  geschlossen, 
welches  der  beiden  \' erfahren  das  bessere  ist.  Hätte  man  es  nach  der  vor- 
bereitenden Diszission  nicht  öfters  mit  Drucksteigrerunp?n  zu  tun  und  konnte 
man  immer,  wie  so  oft^  die  gründliche  Trübung  nnd  Erweichung  der 
ganzen  Linse  abwarten,  so  wäre  wohl  kein  Zweifel,  daß  dieses  \'erfahren 
der  primären  Extraktion  vorzuziehen  wäre.  Allein  die  in  diesen  Lebens- 
jahren, liesonders  Über  das  zwanzigste  hinaus,  schon  recht  häufig  vor- 
kommende Drucksteigerung  (QucUungsglaukom)  ist  keine  angenehme  Zu- 
gabe, weil  sie  mitunter  zwingt,  voraeitig  zu  extrahieren,  weil  der  Reizungs- 
znstand  dem  Kranken  Schmerzen  bereitet  und  weil  da.s  Operieren  an  einem 
gereizten,  stark  gespannten  Auge  verschiedene  Unannehmlichkeiten  lialien 
kann  und  Narkose  erfordert.  Allerdings  darf  man  auch  wieder  die  Oefahren 
dieses  Quellungsglaukoms  bei  jungen  Leuten  nicht  übertreiben. 

Trotz  der  genannten  Unannehmlichkeiten  ist  es  im  allgenieinen  ge- 
fahrlos, denn  meist  gehngt  es,  es  durch  die  schon  oft  envahntcn  Maß- 
nahmen zu  beseitigen,  so  daß  die  Extraktion  an  einem  ungereizten  Auge 
vorgenommen  werden  kann. 

Die  von  Hess  und  »Sattler  empfohlene  und  ausgeübte  primäre  Ex- 
traktion mit  der  Lanze  erfordert  einen  w^esentlich  größeren  Schnitt  und 
führt  daher  wohl  leichter  zu  Iriseinklemmungcn. 

Gewisse  Vorteile  sind  jedoch  nicht  zu  verkennen,  so  die  geringere 
Gefahr  des  Glaskürpcrvorfalls  bei  der  Extraktion,  ein  wichtiger  Umstand, 
wenn  man  bedenkt,  daß  der  Olaskörpervorfall  zweifellos  in  Beziehung  zu 
postoperativen  Netzhautabhehungen  steht,  femer  die  Vermeidung  des 
Quellungsglaukoms. 

Ob  man  aber  in  der  einen  oder  anderen  Weise  vorgegangen  ist, 
Nachstardiszissionen  sind  in  sehr  vielen  Fällen  unvenneidbch.  Vielleicht 
bringt  hier  das  erwähnte,  von  Emmert  befolgte  Verfahren  der  sehr  aus- 
giebigen Diszission,  die  die  Extraktion  schon  nach  wenigen  Tagen  ge- 
stattet, die  Lösung  dieser  Frage. 

Was  das  Verfahren  von  Hess  »ml  Sattler  aulangt.  so  kann  icli  folgeude  Bc- 
iiierkimj^en  nicht  imterlassen.  ohne  tkinit  seinen  Wert  heratisetzeu  zn  wollen,  iikdem 
ich  auch  auf  das  schon  IL  Bd.,  S.  559  Uher  d»e  primäre  K\traktioa  von  l'eiktareii 
Ge&agte  verweise. 

Allerdings  wird  die  Zahl  der  Eingriffe  in  der  Regel  auf  zwei  herabgedrückt;  doch 
i!*t  der  Eingriff,  der  weggelassen  wird,  nicht  die  hedenkliche  DiR^issiolJ  des  Nachstars, 
sondern  die  Aufaug^diszi^sion,    die,    was   lufektion,  Ketzbantahhehuag,   postoperatives 
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Glaukom  anlangt,  eigentlich  doch  ganz  ungefährlich  ist;  denn  die  der  Diszission  fol- 
genden Drucksteigerungen  sind  etwas  viel  Harmloseres  als  das  Glaukom  nach  der  Linear- 
extraktion und  Nachstardiszission. 

Ferner,  es  gelingt  nicht  mehr  als  V»"'/*  ^^r  Linsen  Substanz  bei  der  Extraktion 
d«r  durchsichtigen  Linse  zu  entfenien.  Der  Rest  muß  der  Aufsaugung  Aberlassen  werden. 
Dieser  Rest  ist  nun  nicht  so  groß,  daß  seine  Aufquellung  Drucksteigerung  hervorrufen 
wilrde;  seine  Aufsaugung  hat  auch  meist  gewiß  keine  besondere  Schwierigkeit,  zumal 
bei  Menschen,  die,  wie  vorausgesetzt,  im  jüngeren  und  mittleren  Lebensalter  stehen. 
Aber  doch  hat  es  sein  Bedenken.  Wenn  man  alle  Mitteilungen  der  letzten  Jahre  durch- 
geht, so  findet  man,  daß  alle  Operateure,  die  bei  ihren  Punktionen  aus  Vorsicht,  um 
nicht  zu  oft  mit  Instrumenten  ins  Auge  eingehen  zu  müssen  und  um  nicht  Glaskörper 
zu  bekommen,  verhältnismäßig  mehr  Reste  zurücklassen  (hier  also  bei  Punktionen  nach 
vorhergehender  Diszission;  aber  das  kann  kaum  einen  Unterschied  in  der  Wirkung  der 
Reste  verursachen),  auffallend  viel  postoperatives  Glaukom  (nicht  Quellungsglaukom)  nach 
und  vor  der  Nachstardiszission  beobachten  0»  während  jene,  die  bei  ihren  Punktionen, 
weil  sie  die  Linse  ganz  durchweichen  und  trüb  werden  lassen,  dann  fast  alles  entfernen, 
dieses  postoperative  Glaukom  fast  gar  nicht  beobachten. 

So  wurden  denn  auch  an  Sattlers  Klinik  unter  den  von  Voigt  mitgeteilten 
Fällen  in  27o  dieses  postoperative  Glaukom  nach  der  Nachstardiszission  beobachtet. 

Diesen  2^0  werden  allerdings  von  Voigt  die  87o  Drucksteigerung  in  den  nach 
Fukala  operierten  Fällen  der  Klinik  Sattler  gegenübergestellt,  und  in  der  Vermin- 
derung der  Zahl  der  Drucksteigerungen  ein  großer  Vorzug  der  primären  Extraktion  ge- 
sehen —  allein  diese  Zahlen  sind  ja  gar  nicht  gegenüberstellbar. 

Denn  die  87o  beziehen  sich  ja  auch  auf  die  Quellungsglaukome,  die,  wie  schon 
öfter  erwähnt,  eine  ganz  andere  Bedeutung  haben  als  die  nach  der  Lanzenextraktion 
und  Nachstardiszission  auftretenden  Drucksteigerungen  (postoperative  Glaukome  im 
engeren  Sinne).  Es  ist  aber  von  Voigt  leider  nicht  angegeben,  wie  viele  von  diesen  8% 
reines  Quellungsglaukom  und  wie  viele  Nichtquellungsglaukom  sind. 

Da  sich  unter  den  von  Otto  früher  aus  Sattlers  Klinik  mitgeteilten  85  Fällen, 
die  alle  nach  Fukala  operiert  waren,  33  befanden,  wo  überhaupt  Drucksteigerung  nach 
der  Myopieoperation  beobachtet  ward,  so  ergibt  sich  für  diese  Fälle  38"8Vo  I^ruck- 
steigerung.  Von  diesen  38-87o  waren  aber  28  Fälle  =  32-9%  Quellungsglaukom,  5  Fälle 
=  5'8Vo  solche,  die  erst  nach  der  Linearextraktion  auftraten  (postoperatives  Glaukom 
im  engeren  Sinne).  Die  Quellungsglaukome  verhielten  sich  also  zu  den  Nichtquellungs- 
glaukomen  wie  329:  58  oder  abgerundet  wie  33:6,  gleich  11:2. 

Nehmen  wir  nun  an,  daß  dieses  Verhältnis  in  den  von  Voigt  mitgeteilten,  auch 
nach  Fukala  an  derselben  Klinik  operierten  Fällen  bestanden  habe  —  und  das  dürfte 
statthaft  erscheinen  ~,  dann  waren  unter  den  Fällen  6'6®/o  Quellungsglaukom  und  14% 
Nichtquellungsglaukom  (postoperatives  Glaukom  im  engeren  Sinne). 

Da  nun  die  Quellungsglaukome,  als  im  allgemeinen  harmlos  und  von  anderer  Be- 
deutung, abzurechnen  sind,  wenn  man  das  Verfahren  mit  Diszission  und  das  der  pii- 
mären  Extraktion  vergleichen  will,  so  ergeben  sich  nach  dem  Verfahren  von  F'ukala 
14%  eigentliches  postoperatives  Glaukom,  nach  dem  der  primären  Extraktion  27© »  ^^ 
sich  also  bei  Fukalas  Operation  ein  günstigeres  Verhältnis  und,  wenn  man  wegen  der 
Kleinheit  der  zugrunde  liegenden  Zahlen  einen  sicheren  Schluß  auf  die  prozentuellen 
Verhältnisse  nicht  zuläßt,  doch  mindestens  das  gleiche  Verhältnis  und  durchaus  kein 
besseres. 


0  Z.B.  Oelpke  u.  Biehler,  a.  a«  0.  38%  Glaakom  im  Spätstadiam. 
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Endlich  ist  die  Ücfahr  der  Jrisoiiikleiiimung'  nach  der  L&nzcticxtraktion  wegen 
der  i^iißerer»  Sehnittlange  etitschjedeii  jarroßer  als  nach  der  bloßen  Punktion,  wo  mir  eine 
solche  EinklemmiHig  figeritlich  nie  vorkommt. 

Die  Infokti(vns^pfahr  der  Wunde  ist  trotz  Voigts  Ein  wunden  größer.  Wenn 
auch  die  klein^ite  Wunde  infiziert  werden  kann  und  die  allergi'ößte  aseptisch  heilen 
kann  und  so  uji^pheuer  <^*ft  heilt,  so  ist  doch  die  tiefahr  um  so  gröBer^  je  jifrööer  die 
Wnnde  ist,  weil  die  FiaKehheit  des  Wundsehlusse»  in  umprekehrtem  Verhältnis  zur  Wand* 
gntße  steht.  Je  i-ascher  ^ich  aber  eine  Wunde  tichließt,  desto  weniger  leicht  wird  sie 
ceteriB  panbns  infiziert. 

Nun  sagt  alier  Voigt»  da  auch  die  kleinste  Wunde  infiziert  werden  kann,  so  wird 
die  Infektionsgefahr  hauptsächlich  durch  die  Verminderung  der  Zahl  di^r  Eingriffe  ver- 
mindert. Die  Ehigriffe  ^ind  aher  in  Beziehung  auf  die  Infektionsgefahr  durchaus  u  o- 
gleich wertig  :  Die  Diszission  hei  der  Vollinse  hat  praktisch  so  gut  wie  keine  In- 
fektionsgefahr, jene  Eingriffe  aber^  die  wirklich  eine  Infektiouegefahr  mit  sich  bringen, 
mü:>3<eu  hei  der  primären  Extraktion  in  der  seihen  Zahl  verrichtet  werden,  uämiicb 
geradeso  wie  hei  Fukalai^  Verfahren  Funktion  und  Nachstardiszission,  so  hier  Lanzen- 
extraktion  und  Nachstardiszission,  Letztere  füllt  hie  und  da  hei  heideu  Verfahren  fort, 
zuweilen  muÜ  sie  bei  beiden  \'erfahren  wiederholt  werden  —  geradefio  wie  zuweilen  die 
Punktion. 

Es  ist  lilso  die  (iesamtzahl  der  Eingriffe  bei  der  primüreu  Extraktiim  allerdings 
kleiner  als  hei  dem  Verfahren  von  Fukala,  aher  das  Mehr  hei  diesem  sind  jene 
Eingriffe,  die  man  praktisch  als  nn  geführ  lieh  bezeichnen  kann  —  die  Zahl 
der  bedenklichen  Eingriffe  ist  bei  beiden  Verfahren  also  mindestens  dieselbe. 

.1  a  A  s  e  n  f  e  1  d  '  ]  um  c  h  t  auch  mit  Recht  d  a  ra  n  f  a  n  f ni  e  rksa  m ,  d  aß  P  f  l  ü  g  c  r  hei 
«iCiucm  durchwegs  nach  Fukala  operierten  Materiale  6:^%,  Sattler  aber  bei  seinem 
Verfahren  82**  <j  Schlußdiszissioncn  machen  mußte.  Also  gerade  jene  Operation,  die  be* 
denklich  ist,  mußte  häufiger  vorgenommen  wertlen. 

Es  mnfl  also  erst  die  Zukunft  lehren,  ob  wirklich  dem  Verfahren  der  primikren 
Extraktion  der  Vorzug  gebührt. 

Bis  jetzt  ficheint  es  mir  allerdings,  daß  mit  dem  Verfahren  einer  mögliehst  wetten 
Eröffnung  der  Kapsel  und  nachfolgender  Lanzenextraktion  die  Zahl  der  bedeukUchen 
Operationen  (Puuktion  und  Nachstardiszission)  am  ehesten  noch  aufs  Mindestnaaß  be* 
schränkt  werden  kann. 

Pfl liger *J  findet  sogar,  daß  die  künstliche  Trübung  der  Linse  und  die  nachträg- 
liche Lanzenextraktion  bei  weitem  den  Vorzug  vor  der  Lineofextraktion  bei  ungetrübter 
Liüso  Terdienc.  Sie  gebe  weniger  Anlaß  zu  Nachstardiszissioncn. 

Auch  Gelpke*)  leuchten  a  priori  die  Vorteile  des  Verfahrens  von  Sattler 
nicht  ein. 

Am  ehesten  uKichte  es  mir  noch  scheinen,  daß  die  primäre  Uinzeoextraktion  dort 
anzuwenden  waie,  wo  die  tjuellungen  doch  schon  weniger  gut  vertragen  werden,  also 
bei  den  höheren  Jahrgängen  des  besprochenen  Lebensabsehnittes.  Man  konnte  also  vo© 
14.  bis  ungefähr  zum  2U,  oder  25,  Lebensjahre  hin  diszindieren  und  extrahieren,  von  da 
ab  primär  extrahieren 


^)  Axeofeld.  Eine  Bemerkung  znr  Statistik  der  Mvopboperation«  Etin.  Monatsbl.  t 
Augenheilk.,  1903.  Jahrg.  XU,  L  S.  üL 

-}  Pflüg  er,  Eine  weitere  Bemerkung  sior  Myopieoperation.  Klin,  MonatsbJ.  f  Aagwi- 
heilkunde,  1903,  Jahrg.  XLI.  I,  S.  173. 

»)  Gelpke,  a.  a.  0.  1904,  S.  Iö4. 
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C.  Vom  35.  Lebensjahre  an  ist  die  Lappenextraktion  vorzu- 
nehmen, der  dann  gewöhnlich  eine  Nachstardiszission  folgen  muß. 

Manche  Operateure  (v.  Hippel  i)  gingen  allerdings  auch  bei  älteren 
Leuten  mit  der  Diszission  und  Lanzenextraktion  vor,  da  sieh  heraus- 
gestellt hat,  daß  bei  hoher  Myopie  oft  kein  harter,  großer  Linsenkem  vor- 
handen ist. 

Allein  immer  ist  das  nicht  so^)  und  man  kann  im  Einzelfalle  die 
Kembeschaffenheit  nicht  genau  feststellen.  Außerdem  wird  von  älteren 
Augen  die  Eröffnung  der  Kapsel  meist  nicht  ohne  stärkere  Reizzustände 
vertragen  und  deshalb  scheint  mir  bei  ihnen,  wo  man  doch  gewr)hnlich 
auf  ein  ruhigeres  Verhalten  bei  der  Operation  und  Nachbehandlung  rechnen 
kann  und  wo  die  Glaskörperspannung  viel  weniger  hoch  ist  als  bei  jüngeren 
Leuten,  die  sofortige  Extraktion  mit  dem  Lappenschnitte,  das  richtige 
Verfahren,  wie  es  Vacher^),  Hirschberg*)  und  auch  v.  Hippel^) 
selbt  üben. 

Hirschberg*),  der  bei  Erwachsenen  die  Diszission  vor  der  Lappenextraktion 
gemacht  hat,  findet  die  Extraktion  danach  wegen  der  zähen,  kleisterartigen  Be- 
schaffenheit der  Masse  weniger  bequem  und  vollständig  als  bei  der  primären  Ex- 
traktion. 

V ach  er  macht  tlberhaupt  nur  die  primäre  Extraktion  mit  dem  Lappenschnitte. 
Doch  hält  Abadie^)  dieses  Verfahren  für  zu  gefährlich.  Er  hat  viele  Augen  gesehen, 
die  durch  Glaukom,  großen  Glaskörperverlust,  durch  Atrophia  bulbi  nach  der  Extrak- 
tion zugrunde  gegangen  waren. 

Wie  viel  Reste  nach  der  Extraktion  oft  zurückbleiben,  ersieht  man  aus  der  An- 
gabe von  Vignes*),  der  drei  Tage  nach  der  Extraktion  eine  „Oulötomie"  macht,  um 
die  Reste  herauszulassen. 

Anzeigen. 

Die  Voraussetzung  einer  operativen  Behandlung  bei  Myopie  ist  im 
allgemeinen  der  Umstand,  daß  der  Kranke  infolge  seiner  Myopie  in  seinem 
Berufe  hilflos  ist«),  also  durch  Konkavgliiser  nicht  entsprechend  korri- 
giert werden  kann,    weil  er  sie  nicht  verträgt,    oder  weil  er  sie   infolge 


*)  v.  Hippel,  fber  die  operative  Behandlung  der  hochgradigen  Myopie.  Bericht  über 
die  XXIV.  Versamml.  der  opbtbalmolog.  Gesellsch.  zu  Heidelberg,  1895,  8.  17. 

')  Hess  kann  diesen  Befund  Hippels  nicht  bestätigen.  Graefe-Saemisch,  2.Aufl., 
VIII,  Kap.  XI,  S.  332. 

•)  Vacher,  a.  a.  0. 

*)  Hirschberg,  a.a.O. 

')  V.  Hippel,  Über  die  dauernden  Erfolge  der  Mvopieoperation.  Arch.  f.  Ophthalm., 
1900,  XLIX,  S.  387  (403). 

*)  Hirschberg,  Bericht  über  den  XII.  internationalen  Kongreß  zu  Moskau,  1898, 
S.  174. 

')  Abadie,  ebenda,  S.  167. 

*)  Vignes,  ebenda,  S.  167. 

•)  Hirsch berg.  Über  die  Verminderung  der  Karzsichtigkeit  durch  Beseitigung  der 
Kristallinse.  Zentralbl.  f.  Augenheilk.,  1897,  Jahrg.  XXI,  S.  72. 


608 


äußerer  Umstände  (Rauch,  StaiilL  DampfK  oder  infolge  Rücksicht  auf  seine 
Bernfsart  (Kellner,  Bediente,  Kutsclier,  ^stubeniuädchen  ii,  v.  a.)  nicht  tragen 
kann.*) 

Eine  j;^naue  Auswahl  der  Ffllle  int  jedenfalls  iiöti^,  bei  der  alle 
Nebenumstände  bertlcksiclitigt  werden  niilsscn.  Das;  wird  auch  von  solchen 
betont,  die  sieh,  wie  z.B.  Gelpke*)^  in  den  besonderen  Anzeigen  von 
dem  (Jrade  der  Myopie  nicht  l>esehränken  lassen.  Die  kritiklose  Atiswahl 
der  Fälle  hat  manchen  Mißerfolg  verschuldet ,  allerdings  nicht  sie  allein. 
Die  Operation  bei  Myopie  ist,  wie  Emmert  mit  Recht  betont,  der  ver- 
antwortungsvollste Eingritf  am  Auge,  weil  die  Anzeige  dazu  keine  zwin- 
gende ist. 

Was  nun  die  Anzeigen  im  besonderen  anlangt,  so  lassen  sieh  keine 
ganz  strengen  Regeln  geben,  weil  hier  vor  allem  individualisiert  werden 
muß.  Wir  sprechen  zunächst  von  den  Erwägungen  bei  Fällen,  wo  die 
Myopie  an  beiden  Augen  annähernd  gleich  oder  doch  nur  wenig  verschie- 
den ist. 

Die  Anzeigen  hängen  nun  ab: 

1.  Vom  Grade  der  Myopie; 

2.  vom  Berufe  und  der  Lebensstellung  des  Myopen; 

3.  in  gewissem  Sinne  auch  von  seinem  Alter  und 

4.  vom  Znstande  der  Netzhaut  funk tion. 

Zu  1.  Reträgt  die  Myopie  (es  ist  hier  immer  die  sog.  Glasmyopie, 
bei  Abstand  des  Glases  V}mm  vom  Hornhautscheitel  gemeint)  ungefähr 
18  D  oder  mehr,  dann  ist  die  Operation  angezeigt,  weil  in  diesen  Fällen 
auch  ein  unterkorrigierendes  Glas,  das  eine  bemerkenswerte  Hinausriiekung 
der  Arbeitsdistanz  bewirkt,  nicht  vertragen  wird,  dabei  aber  flir  die  Ferne 
kaum  in  Betracht  kommt. 

In  solchen  Fällen  erhält  man  durch  die  Operation  seh  wache  Hyper- 
metropie,  Euimetroi)ie  oder  schwache  bis  mittlere  Myoi»ie.  Die  Leute  be- 
nützen oft  gar  kein  Glas,  wenn  mittlere  oder  schwache  Myopie  entsteht, 
indem  sie  nun  so  viel  besser  als  früher  in  die  Ferne  sehen,  daß  sie  auf 
die  weitere  Besserung  durch  das  Konkavglas  ganz  verzichten,  in  der  Nähe 
aber  infolge  der  librig  gebliebenen  Myopie  ftir  ihre  Beschäftigung  genügend 
sehen;  oder  sie  benülzen  nur  ein  Glas,  und  zwar  bei  mittlerer  Myopie  ein 
Konkavglas  für  die  Feme,  bei  schwacher  Myopie  ein  Konvexglas  ftlr  die 
Nalie,  Ebenso  wie  die  letzteren  verhalten  sich  auch  die  emmetropisch  oder 
auch  viele  gering  hypermefropiseh  gewordenen.  Bei  etwas  mehr  Hyper- 
metropie  müssen  wieder  zwei  Gläser  benützt  werden,  ein  schwächeres  Kon- 


')  In  dieser  Frape  hrrnscht  wohl  heute  aUgiMneine  t^bereinFtimmung:, 
*)  Gelpke  und  Biehler,  a.  a,  0,  —  Gel|>ke,  a.  a,  0,    —  Pflüger,  I^  suppreasioD 
de  la  tataracte.  Bull,  et  Mf  m.  de  la  soe.  franv-,  1899. 
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vexglas  für  die  Ferne,  ein  stärkeres  fdr  die  Nähe.  Doch  ist  auch  hier  das 
Sehen  in  die  Feme  mit  schwachen  Konvexgläsern  weniger  störend  als 
früher  mit  starken  Konkavgläsern. 

Alle  diese  Gläser  haben  nicht  die  Nachteile  der  starken  Konkav- 
gläser, die  mittelstarken  Konvexgläser  vergrößern  zudem  noch  etwas. 

Myopien  zwischen  14  und  17  D  geben  jedoch  nur  bedingte  Anzeige 
zur  Operation.  Entsprechend  dem  eingangs  erwähnten  Grundsatze  ist  bei 
vielen  solchen  Fällen  die  Operation  unnötig,  weil  die  korrigierenden  oder 
mäßig  unterkorrigierenden  Gläser  vertragen  werden. 

Für  die  anderen  Fälle  entscheidet  dann  der  Beruf,  das  Alter,  die 
individuellen  Verhältnisse,  wovon  gleich  die  Rede  sein  soll. 

Man  muß  Hess*)  beistimmen,  wenn  er  es  für  nicht  wohl  möglich 
erklärt,  für  diese  GrenzfiUle  allgemein  gültige  Regeln  zu  geben. 

Bei  Myopien  von  weniger  als  ungefähr  14  D  (=11*6  D  Haupt- 
punkts-M.)  ist  die  Operation  unter  allen  Umständen  gegen  angezeigt,  weil 
die  hier  entstehende  Hypermetropie  zu  hoch  ist  und  daher  in  die  Feme 
und  Nähe  starke  Konvexgläser  getragen  werden  müßten,  während  im  Zu- 
stande der  Myopie  mit  einem  Glase  das  Auskommen  gefunden  wird,  das 
ja  schon  nicht  mehr  die  Nachteile  der  ganz  starken  Konkavgläser  in  so 
hohem  Grade  hat. 

Auch  Schweigger  gibt  diese  untere  Grenze  filr  die  Operation  wegen 
Myopie  an.  2) 

Mit  den  für  die  Nähe  bestimmten  Konvexgläsem ,  die  für  die  ge- 
wöhnlichen Lesedistanzen  bestimmt  werden,  ist  der  Operierte  oft  nicht  im- 
stande, kleine  Gegenstände  so  stark  anzunähern  wie  früher,  kann  sie  also 
überhaupt  nicht  sehen  und  ist  daher  unter  Umständen  sehr  geschädigt  *), 
wenn  seine  Sehschärfe  gering  ist  und  eine  starke  Annäherung  für  solche 
Objekte  somit  nötig  ist. 

Manche  Operateure  siud  dafür,  bei  Kindern  mit  der  Operation  unter  diese  Grenze 
hinabzugehen,  ^enn  die  Myopie  rasch  fortschreitet,  indem  sie  annehmen,  daß  die  ent- 
stehende stärkere  Hypermetropie  ja  später  doch  durch  die  zunehmende  Achsenverlängc- 
rang  werde  ausgeglichen  werden.  So  will  V ach  er  operieren,  wenn  die  Zahl  der  Diop- 
trien höher  ist  als  das  Lebensalter. 

Wir  haben  aber  noch  zu  wenig  Erfahrung  darüber,  ob  und  wie  die  Achsenverlänge- 
nmg  nach  der  Operation  fortschreitet;  von  vielen  wird  sie  ja  bestritten.  Wir  sollten 
also  dermalen  auch  bei  Kindern  unter  jene  Grenze  nicht  hinabgehen  und  lieber  trachten? 
durch  Vollkorrektion  die  Myopie  am  Fortschreiten  zu  verhindern. 


*)  Hess,  Die  Anomalien  der  Refraktion  und  Akkommodation.  Graefe-Saemisch' 
Handb.,  2.  Aufl.,  VIII,  Kap.  XII,  S.  334. 

^)  Vgl.  Haedicke,  Beitrag  zur  operativen  Behandlang  hochgradiger  Kurzsichtigkeit. 
Inaug.-Dissert.,  Potsdam  1898. 

')  Schnabel,  Über  Myopieheilang.  Wiener  med.  Wochenschr.,  1898,  Nr.  23. 

Cserinak,  Die  angenttntlichen  Opermtionen.  2.  Aufl.  II.  39 
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Jcdpiifalls  kann  man  mit  FfliigfM'*),  Gelpke-)  n.  a.  insawpit  tiherein- 
stiiijiuen,  daß  der  Orad  der  Myopie  nicht  allein  entscheidend  für  die 
Frage  der  Operation  ist. 

Dennoch  lilßt  sich  die  geiuinrite  untere  Grenze  feststellen,  unter  die 
nicht  hinausgeganj^en  werden  soll,  weil  hier  der  Schaden  der  Aphakie 
unter  allen  Cm  ständen  zu  groÜ  ist  und  etwaige  Vorteile  zu  sehr 
überwiegt. 

In  den  Orenztilllen  sind  außer  dem  Myopiegrad  das  Alter  des  Myopen, 
seine  mittlere  Horuhautretraktion,  seine  SehseliHrfe,  sein  allgemeiner  Zu- 
stand, seine  gesellschaftlielie  Stellung,  der  Fortschritt  der  Myopie,  die  herexli- 
tären  Verhältnisse  zu  berücksichtigen. 

Zu  2.  Ein  sehr  wiclitiger  und  fiir  die  Frage  der  O|)eratiou  entschei- 
dender Umstand  ist  der  Beruf  des  Myopen,  Gerade  bei  der  l»edingten  An- 
zeige, also  hei  den  Fällen  von  Myopie  ungefähr  von  1(3  D  bis  16  D,  gibt 
der  Beruf  den  Ausschlag  für  die  Operation. 

Myopen,  die  keines  sehr  feinen  Sehens  für  die  Nähe  benötigen  (Land- 
wirte, Feldarbeiter  Taglöhner  u.  dgh),  sondern  höchstens  des  Lesens  ge- 
wöhnlicher Schrift,  dafür  aber  grobe  Arbeit  verrichten  oder  gutes  Sehens 
in  die  Feme  bedürfen  und  l#ei  denen  dies  durch  Koukavgläser  gar  nicht 
oder  nur  sehr  unvollkonnuen  erreicht  werden  kann ,  wird  die  Gperation 
einen  großen  Nutzen  bringen. 

Zu  8.  Die  Operation  kann  allerdings  in  jedem  Lebensalter  vorgenommen 
werden.  Doch  wird  die  Operation  bei  Leuten,  die  mit  ihrer  Slyopie  60  bis 
70  Jahre  und  darüber  alt  geworden  sind,  wohl  kaum  mehr  angezeigt  er- 
scheinen. Andererseits  winl  die  Myopie  bei  Kindern  unter  6  Jahren  kaum 
noch  jene  Höhe  erreicht  haben,  daii  die  Operation  in  Betracht  käme. 

Bei  Kindern  über  6  Jahren  wird  wohl  zunüchst  der  Versuch  mit  der 
Vollkorrektion  zu  maclien  sein.  Hier  wird  man  aber  doch  schon  öfters, 
besonders  gegen  das  14.  Leliensjahr  zu,  in  die  Lage  kommen,  die  Phako- 
lyse  vorzunehmen.  Ja  man  betrachtet  dieses  Alter  als  die  günstigste  Zeit 
für  die  t>penition,  da  man  noch  oft  mit  einer  einzigen  Operation  (Dis- 
zission)  auskommt  und  somit  der  Eingritf  als  gefahrlos  gelten  kann.  Diese 
Augen  zeigen  auch  noch  keinerlei  tiefer  greifende  Veränderungen,  die  sich 
mit  der  Achsenverlängerung  allmählich  ausbilden. 

Schreiber  hofft,  daß  durch  die  Vornahme  der  Operation  in  diesem 
Alter  eine  Zeit  kommen  könnte,  wo  man  überhaupt  keine  Myopen  iji 
höherem  Alter  zu  operieren  brauchen  würde. 


^)  Pflnper»  La  suppre«sioB  du  cristaUin  tran»parent.  Btill  et  M^ni.  de  la  üoc  fran^, 
d'ophtalm.,  1899,  pag,  1  {\2Bl 


*)  Gelpkti  üJiii  Bielilor,  a.  a.  0.  —  Gelpke,  a.  a.  0. 
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Die  Beschaffenheit  der  Linse  und  die  Gesamtverhältnisse  des  Aug- 
apfels bewirken  es,  daß  die  günstigste  Zeit  zur  Vornahme  der  Operation 
zwischen  der  Kindheit  und  ungefähr  dem  20.  Lebensjahre  liegt. 

Zu  4.  Ein  wichtiger  Punkt  für  die  Anzeige  der  Operation  ist  der 
Zustand  der  Netzhautfunktion.  Nur  wenn  diese  verhältnismäßig  gut 
ist,  wird  es  geraten  sein,  zu  operieren.  Hess^hat  die  Erfahrung  gezeigt, 
daß  Fälle,  die  ohne  Glas  noch  Jäger  Nr.  1  oder  2  in  geringem  Abstände 
lesen,  noch  guten  Erfolg  versprechen.  Im  aUgemeinen  kann  man  V  =  0*1 
als  untere  Grenze  für  die  Operationsföhigkeit  betrachten. 

Ein-  oder  beidseitige  Operation. 

Die  Frage,  ob  die  Operation  bei  ungefähr  gleicher  Myopie  bloß  an 
einem  oder  an  beiden  Augen  verrichtet  werden  soll,  läßt  sich  nicht  für  alle 
Fälle  kurzweg  mit  ja  oder  nein  beantworten. 

Manche  Operateure  verwerfen  die  beidseitige  Operation,  und  zwar 
wegen  der  durch  die  Operation  unmittelbar  für  das  Auge,  insbesondere 
durch  Infektion  entstehenden  Gefahren ;  dann  wieder,  weil  man  jetzt  noch 
nicht  wisse,  was  aus  den  operierten  Augen  späterhin,  nach  Jahrzehnten 
werde,  so  Vacher,  Pflüger  und  neuerdings  Schmidt-Rimpler*).  Diese 
Operateure  legen  keinen  besonderen  Wert  auf  die  Ermöglichung  des  Bin- 
okularsehens;  Emmert^)  will  auch  beobachtet  haben,  daß  akkommo- 
dationslose  Augen  das  binokulare  Sehen  weniger  schätzen  als  solche,  die 
frei  über  ihre  Akkommodation  verfügen  können. 

Man  weist  auf  jene  Fälle  hin,  die  das  operierte  Auge  ftlr  die  Feme, 
das  nichtoperierte  für  die  Nähe  benutzen. 

Dahingegen  behaupten  andere,  gerade  die  Ermöglichung  des  Bin- 
okularsehens auch  für  die  Nähe  sei  ein  Hauptvorteil  der  Operation;  wie 
Voigt*)  meint,  wird  dadurch,  daß  die  starke  Annäherung  vermieden  wird, 
am  ehesten  das  Fortschreiten  der  Achsenverlängerung  vermieden. 

Sehr  häufig  trete  das  Sehen  mit  dem  operierten  Auge  flir  die  Feme 
und  mit  dem  nicht  operierten  für  die  Nähe  nicht  ein  ^),  sondern  die  Leute 
benutzen  nach  der  Operation  das  operierte  Auge  für  beide  Zwecke. 

Es  ist  nicht  zu  leugnen,  daß  das  richtig  ist  und  daß  sehr  viele  Ope- 
rierten auf  der  Operation   des  zweiten  Auges  bestehen.   Manche  einseitig 


»)  Hess,  a.  a.  0.  S.  315. 

'•  Schmidt-Rimpler,  Einige  Bemerkangen  über  die  Fukalaoperation.  Verhandl. 
d.  Gesellsch.  d.  Naturf.  u.  Ärzte.  Bericht,  II.  Teil,  2.  Hälfte,  S.  303. 

')  Emmert,  a.  a.  0. 

*)  Voigt,  Über  die  operative  Behandlang  hochgradiger  Kurzsichtigkeit  mittelst  pri- 
märer Linsenextraktion  der  klaren  Linse  und  ihre  Erfolge.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1902,  ÜV, 
S.  217  (241). 

»)  V.  Hippel,  a.  a.  0.  1895.  —  Gelpke,  a  a.  0    1904,  S.  155. 
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Op*^rierten  erapfinden  aneh  die  verschiedene  Sehärfo  und  Gniße  der  Rilder 
beider  Augen  sehr  störend  ^),  viele  kla^ren  über  Dopjielseljfn.  -) 

Im  all^enieiiieu  ist  die  Zufriedenheit  der  doppeli^eitig  Operierten  mit 
dem  Erfolge  der  Oiierntion  größer. 

Man  kann  ührigens^  da  das  gleichzeitige  Operieren  beider  Angen 
ohnedies  zu  verwerfen  ist.  sehr  gut  abwarten,  wie  sich  im  Kinzelfall  die 
Verhältnisse  nach  der  Operation  des  ersten  Auges  gestalten.  Danach  kann 
man  sich  dann^  wenn  der  Kranke  die  Operation  des  zwei  tun  Aoges  wünseht, 
entschließen.  Ist  es  schon  heim  ersten  Auge  ein  sehr  wichtiger  (Grundsatz, 
nur  zu  operieren,  wenn  der  Kranke  um  die  Operation  bittet,  und  nachdem 
man  ihm  reinen  Wein  darüber  eingeschenkt,  »laß  die  Sache  nicht  getahr- 
los  ist,  daß  die  Operation  die  Sehonungsbedürftigkeit  des  Auges  nicht  l>e- 
seitigt  (Emmert),  daß  der  es  bedrohende  Prozeß  der  AehsenverlKngenmg 
nicht  sicher,  die  anderen  Oetahren  (zentrale  Erblindung,  Auftreten  von  Glas- 
körpertrübung,  Netzhautahhcbnng)  aber  bestimmt  nicht  l>ehoben  werden,  so 
ißt  dies  für  die  Operation  des  zweiten  Auges  um  so  notwendiger. 

Hat  man  das  aber  getan  und  bestellt  der  Kranke  auf  der  Operation, 
dann  kann  man  sieh  auch  zur  Operation  des  zweiten  Auges  wirklich  ent- 
schließen; ein  großer  Vorteil  ist  die  Ermöglichung  des  Binokularsehens 
doch  gewiß.  Die  Hauptgefahr  ist  die  Infektion  und  diese  kann  nicht  als 
besonders  groß  gelten,  wenn  sie  auch  nicht  Null  ist.  Auch  diese  Gefahr 
wird  mit  zunehmender  Vervollkommnung  der  Technik  kleiner,  insbesondere 
mit  der  Abnahme  der  Zahl  der  gefährlichen  Eingritte.  Noch  mehr  gilt  das 
von  einer  anderen  Gefahr  der  Operation,  nämlich  der  Abhebung  der  Netz- 
haut, soweit  sie  durch  die  Operation  begünstigt  wird.  (VgL  früher  IL  Bd., 
8.5930'.) 

Die  Infektionsgefahr  ist  am  geringsten  dort,  wo  nur  eine  Diszission 
gemacht  werden  muß,  also  bei  Kindern,  und  sie  wie^  dort  weniger,  wo 
es  sich  um  die  Operation  des  zwu^iten  Auges  handelt  und  wo  der  Kranke 
zugleich  das  nicht  operierte  Auge  nicht  benutzen  würde. 

Andererseits  ist  auch  zu  bedenken,  daß  eine  bloß  einseitige  t*peration 
dort,  wo  Neigung  zu  Strabismus  divergens  besteht ,  diese  befördern  wird. 
so  daß  es  zur  Ausbildung  des  Strabismus  kommt,  während  nach  der  beid- 
seitigen (Operation  durch  die  Erleichterung  der  Konvergenz  diese  Neigung 
verschwinden  kann. 

Die  schon  (II.  Bd.,  8.  ctS^y)  erwähnten  Feststellungen  Senns  über  den 
ausreichenden  Binokutarsehakt  beidseitig  i  operierter  müssen  unbedingt  zur 
beidseitigen  Operation  ermuntern. 

*)  Otto»  B*obiichtiins?^ii  ütjer  hochgradige  Kurasvchtigkeit  usw.  Artb.  f.  Ouhthalm  , 
1»Ö7,  XLIII,  H.  bH2, 

*)  Gelpke,  a.  a.  0.   1904,  SAbb 
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In  Fällen,  wo  Insuffizienz  der  Konvergenz  besteht,  soll  schon  vor- 
bereitend die  Tenotomie  beider  Recti  extemi,  auch  die  Vorlagerung  eines 
Internus  ausgeführt^)  und  dann  die  Myopieoperation  jedesfalls  an  beiden 
Augen  ausgeführt  werden. 

Bei  vorbestehendem  manifesten  Strabismus  divergens  aber  hat  man 
sich  vor  der  Myopieoperation  zu  überzeugen,  ob  das  abgelenkte  Auge  seh- 
tüchtig ist  oder  nicht.  Im  zweiten  Falle  käme ,  wenn  überhaupt  eine ,  so 
nur  die  einseitige  Myopieoperation  am  fixierenden,  am  anderen  nur  die 
kosmetische  Tenotomie  oder  Vorlagerung  in  Betracht.  Im  ersten  Falle  aber, 
wenn  das  abgelenkte  Auge  sehttichtig  ist,  muß  man  sich  durch  vorbereitende 
Übungen  dieses  Auges  erst  vergewissem,  ob  das  Bild  dieses  Auges  dem 
Patienten  bemerkbar  gemacht  werden  und  ob  es  dann  durch  die  Schiel- 
operation mit  dem  Bilde  des  anderen  Auges  zur  Verschmelzung  gebracht 
werden  kann.  In  diesem  Falle  sind  dann  beide  Augen  der  Operation  zu 
unten^'crfen.  Gelingt  es  aber  nicht,  durch  die  vorbereitenden  Übungen  das 
Bild  dem  Kranken  bemerkbar  zu  machen  oder  nach  den  ausgeführten 
Muskeloperationen  die  Vereinigung  der  Bilder  herbeizuführen,  dann  ist  nur 
das  fixierende  Auge  zu  operieren;  denn  im  ersten  Falle  (Nichtaufhören 
der  Unterdrückung  des  Bildes  des  Schielauges)  wäre  die  Operation  an  dem 
Schielauge  überflüssig,  im  zweiten  Falle  (Unvermögen  der  Fusion)  würde 
sehr  lästiges  Doppelsehen  entstehen. 

Im  allgemeinen  kann  man  aber  auch  heute  noch  Voigt  zustimmen, 
wenn  er  sagt,  daß  die  beidseitige  Operation  anzustreben  ist. 

Jedenfalls  aber  soll  man  1.  nie  beide  Augen  zugleich  operieren,  2.  die 
Operation  am  zweiten  Auge  nur  auf  ausdrückliche  Bitte  des  Kranken  oder 
bei  Kindern  seiner  Angehörigen  und  erst  dann  vornehmen,  wenn  ein  ge- 
nügend langer  Zeitraum  (ungefähr  1  Jahr)  nach  der  Operation  des  eisten 
verstrichen  ist. 

Zur  Operation  am  ersten  Auge  ist  das  weniger  sehtüchtige  zu  wählen. 

Vorgehen  bei  stärkerer  Anisometropie. 

In  diesen  Fällen  ist  in  der  Regel  keine  Operation  vorzunehmen,  wenn 
das  eine  Auge  stark  myopisch,  das  andere,  gute  Auge  emmetrop,  schwach 
myop  oder  hypermetrop  ist  oder  wenn  es  mittlere  Myopie  hat.  Gerade  in 
letzteren  Fällen  möchte  es  so  scheinen,  als  ob  hier  durch  die  Operation 
ein  gewisser  Vorteil  erreicht  werden  könnte;  das  stark  myopische  Auge 
könnte  emmetrop  oder  nahezu  emmetrop  werden,  dann  für  das  Sehen  in 
die  Feme  benutzt  werden,  das  mittelgradig  myopische  Auge  ftlr  die  Nähe. 
Allein  es  ist  nicht  vorteilhaft,  ein  gut  sehendes  myopisches  Auge  geringen 


1)  Otto,  a.  a.  0.  S.  583. 
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oder  mittleren  Grades  ohne  Korrektur  zu  la^^^en.  Es  niiumt  son^t  bei  jün- 
geren Leuten  die  Myopie  fast  sicher  äu,  wahrend  die  VoUkorrektioii  dies 
aufhält  oder  doch  verlan^sauU.  Aber  das  korrigierte,  mittelstark  myopische 
Auge  und  das  operierte  emmetropische  oder  nahezu  enimetroi>ische  Auge 
pausen  nicht  zusaninien. 

Im  ersten  Falle  krmnte  möglicherweise  nahezu  dies;elbe  Refraktion 
am  operierten  Auge  entstehen  wie  am  nicht  operierten ,  eventuell  mit 
schwachen  Gläsern  korrigierten;  ob  aber  in  die  Ferne  binokularer  Sehakt 
entstünde,  ist  noch  sehr  fraglich.  Für  die  Nähe  könnten  die  Bilder  des 
aphakisehen ,  mit  stärkeren  Gläsern  versehenen  und  des  linsenhalt  igen, 
akkomniüdierenden ,  allenfalls  noch  mit  Konkavgläsern  versehenen  (Voll- 
korrektion !)  Auges  nicht  vereinigt  werden. 

Natürlich  ist  es  etwas  anderes^  wenn  die  Sehschärfe  des  nicht  oder  nur 
wenig  ametropen  Auges  sehr  ungenügend  ist ;  solch  ein  Individuum  ist  eigent- 
lich einäugig  und  daher  —  allerdings  nur  bei  dringendster  Nötigung 
(vgl.  II,  Bd.,  S.  615)  —  am  guten,  aber  stärkst  myopen  Auge  zu  operieren. 

Bei  hoher  Myopie  beider  Augen,  wenn  das  eine  höchsten  Grad  hat 
(30  D),  während  das  andere  z.  B.  18—20  hat,  kommt  die  beidseitige 
Operation  in  Betracht.  Das  früher  hochgradig  myopische  Auge  kann  dann 
ohne  Glas  für  die  Nähe  verwendbar  werden. 

Gegenanzeigen. 

Diese  ergeben  sich  zum  Teil  schon  aus  dem  Gesagten :  Man  soll  nicht 
operieren : 

1.  Wenn  die  Myopie  kleiner  als  ungefähr  14  D  ist.  Schreiber  nimmt 
als  unterste  Grenze  sogar  16  D  an. ') 

2.  Wenn  Anisometropie  besteht  unter  den  erörterten  Umständen. 

3.  Wenn  die  Sehschärfe  geringer  ist  als  0*1. 

4.  Wenn  frische,  krankhafte  Veränderungen  im  Auge  bestehen: 
Blutung  in  der  Makulargegend '^X  frische,  entzündliche  Herde  in  der  Perl* 
pherie  des  Fundus  ^),  frische  oder  ausgedehnte  Glaskörpertrübung  mit  Glas- 
körperverflüBsigung  *),  flache  Netzhautabhebung  an  irgend  einem  Teile  des 
Fundus*),  Herabsetzung  des  intraokularen  Druckes, 


*)  Schreiber,  Die  Indikationen  der  MyopieoperatioD.  Festschrift  zur  Feier  des 
öOSührigen  Bestcliens  der  Medizin ifichen  GeseUsch.  za  Jlap^deburpr  1898. 

')  Haedicke^  Ikitrag  zur  operativen  Bphandlun^  hochgradiger  Eiirzslchtigkeit 
JnaDg.-Disfiert.  Potsdura   1898. 

*>  Gelpke,  tber  die  definitiven  Erfolge  der  Phnkolvse.  Arch.  f*  Augen  hei  Ik.,  19(H> 
XLIX,  2.  Heft,  S,  123, 

*J  C.Hess,  über  nenefe  Fortechritte  in  der  operativen  Behandlung  hochgradiger 
KurEgichtigkeit.  Zeitschr.  f  prakt.  Ärzte^  1H97»  VI,  Jjihrg.,  Nr.  14.  —  Silex,  Die  operative 
Behandlung  der  hochgradigen  Myopie.  Thenip.  Monatsh.,  1890^  Nov. 

*>  Hess,  a.  a.  O,  —  Meyerhoff,  a.  a.  0.  1902,  8.  146:  Vorhandene  Abhebungen 
vei^rößerten  sich  nach  drei  Diszissi*>nen   rasch. 
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Alte,  atrophische  Aderhautveränderungen  um  die  Papille  und  in 
der  Makulargegend  bilden  jedoch,  wenn  S  genügend  ist,  keine  Gegen- 
anzeige. 

5.  Meist,  wenn  das  zu  operierende  Auge  das  allein  gebrauchsfähige 
ist,  besonders  am  anderen  Auge  Netzhautabhebung  besteht. 

Trotzdem  in  solchen  Fällen  die  Aphakie  oft  sehr  wünschenswert 
wäre,  so  ist  doch  die  Operation  in  der  Regel  zu  unterlassen,  weil  sie  nicht 
gefahrlos  ist.  Viele  verwerfen  hier  jeden  Eingriff  durchaus.^)  Doch  soll 
zugegeben  werden,  daß  diese  Gegenanzeige  keine  ganz  schroffe  sein 
kann.  Ist  der  Kranke  ganz  hilflos  und  besteht  er,  trotzdem  man  ihm  alle 
Gefahren  und  möglichen  Folgen  klar  gemacht  und  jede  Verantwortung  im 
Falle  des  Mißlingens  abgelehnt  hat,  auf  seinem  Begehren,  operiert  zu 
werden,  dann  wird  der  Versuch  immerhin  gerechtfertigt  werden  können.*) 
Natürlich  muß  das  Auge  an  sich  allen  Bedingungen  zur  Operation  ent- 
sprechen. 

Insbesondere  erschwerend  ist  der  Umstand,  wenn  das  andere  Auge 
infolge  Netzhautabhebung  erblindet  ist;  die  meisten  nehmen  hier  eine  er- 
höhte Disposition  zur  Abhebung  an  dem  zu  operierenden  Auge  an.  Andere 
freilich  glauben  nicht  an  diese  Disposition  3),  indem  sie  auf  den  Umstand 
verweisen,  daß  die  beidseitige  Abhebung  überhaupt  selten  ist. 

Die  Beschränkung  der  Anzeige  der  Operation  auf  Fälle,  die  jugendliche  Leute 
bis  zu  24  Jahren  und  solche  betreffen,  wo  keine  Veränderungen  der  Aderhaut  bestan- 
den, die  Fukala^)  ursprünglich  aufgestellt  hatte,  wurde  bald  fallen  gelassen,  einesteils 
weil  sich  herausstellte,  daß  bei  Myopen  oft  kein  harter  Kern  bis  zum  höheren  Alter 
vorhanden  ist  (v.  Hippel^)  und  außerdem  bei  älteren  Leuten  die  primäre  Lappen- 
extraktion vorgenommen  werden  kann  (V acher,  Hirschberg),  anderenteils,  weil  sich 
herausstellte,  daß  abgelaufene  und  nicht  in  der  Makulargegend,  sondern  nur  um  sie  und 
die  Papille  liegende  Aderhautveränderungen  die  Operationsergebnisse  in  keiner  Weise 
schädlich  beeinflussen.")  Ja,  Gelpke')  geht  so  weit,  gerade  in  Makularveränderungen 
unter  Umständen  eine  Anzeige  zur  Operation  zu  sehen. 

Dagegen  wurden  immer  mehr  mahnende  Stimmen  laut,  die  von  einzelnen  Opera- 
teuren auf  zu  niedere  Grade  von  Myopie  ausgedehnte  Operation  in  dieser  und  in  noch 


>)  Hess,  a.  a.  0.  —  Silex,  a.  a.  0.  —  Schreiber,  a.  a.  0.  u.  v.  a.  —  Axenfeld, 
zit.  bei  Gelpke,   a.  a.  0.  1904. 

-)  Magen,  Der  heutige  Stand  der  operativen  Behandlang  hochgradiger  Myopie  nach 
Fakala.  Wiener  med.  Presse,  1898.  —  Hörn,  Ein  Beitrag  zur  Frage  der  Myopieopera- 
tion. Zeitschr.  f.  Augenheilk.,  III,  Ergänzungsheft. —  v.  Hippel,  Über  die  dauernden  Er- 
folge der  MyopieoperatioD.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1900,  XLIX,  8.387(404).  —  Gelpke, 
a.  a.  0.  1904,  S.  149.  —  Voigt,  a.  a.  0.   1902.  —   Meyerhoff,  a.  a.  0.  1902,  S.  146.  — 

»)  Gelpke,  a.  a.  0.  1904,  S.  148. 

*)  Fukala,  Operative  Behandlung  der  höchstgradigen  Myopie  durch  Aphakie.  Arch. 
f.  Ophthalm.,  1890,  XXXVI,  S.  230. 

*)  v.  Hippel,  Ober  die  operative  Behandlung  hochgradiger  Myopie.  Bericht  über  die 
XXIV.  Versamml.  d.  ophthalmol.  Gesellsch.  zu  Heidelberg  1895,  S.  17. 

•)  v.  Hippel  ebenda. 

')  Gelpke,  a.  a.  0.  1904. 
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anderer  Ric htimg  zu  lipseliriiiikeö  und  mir  d«rl 
wendigkeit  besteht. 

Jedenfalls  i^iugeii  noch  iielpke  nml  ßieble^^)  mit  ibrom  (iruiidsatze:  jeden 
Mendcfaen,  dessen  Myopie  durch  Korrekt ioiisgbiser  nicht  derart  korrigiert  werden 
kann,  diiß  ein  genügendes  Sebveniio^'-eii  reetiltiertt  matr  die  Myopie  gerintr-  oder  hocbgradig 
sein,  doch  etuas  zu  weit,  ganz  abgesehen  von  Mooren,  der  s^ogar  M  *J  1)  operiert© 

Auch  Fnkala"!  biilt  nocb  1898  ibiran  fe?t.  daß  man  Erwachsene  von  lu  I»,  Kinder 
sogar  von  8D  aiifv\ärts  ftpeneren  könne. 

Gelpke')  stellt  in  einer  neueren  Arbeit  folgende  Anzeigen  auf: 

I.  Absolute  ludikationen: 

1.  Bei  allen  Individuen  mit  bedeutender  rayopiecher  Anildyopie,  d.  h.  bei  allen 
Individuen,  deren  Myopie  dureb  optbehe  Hüfsmittel  in  keiner  für  den  Beruf  liea  be- 
treffenden Myopen  genügenden  Weise  iinsgeglichen  werden  kuun. 

2.  Bei  allen  Individuen,  deren  Myopie  einen  deutlich  progressiven,  also  für  die 
Sehfunktion  deletaren  Charakter  trägt. 

Bei  diesen  ahsoluten  Indikationen  sind  der  tirad  der  Myopie,  das  Alter  des  zu 
Operierenden  nnd  Makularkomplikationen  ganz  irrelevant. 

Später  j^iht  er  allerdings  au*),  daß  er  im  allgenieineji  „nicht  hei  Myopie  unter 
16  D"  operiert.  Dai  sich  das  auf  die  ahsioluten  Indikationen  l>eziebt,  gebt  daran$^  her- 
vor, daß  er  den  Salz  mit  den  Worten:  ^ja  bei  relativer  Indikation  nicht  einmal  hier, 
sondern  erst  bei  18—20  D"  besehlieüt. 

IL  Relative  Indikationen: 

1,  Wenn  zwar  die  betreffende  Myopie  durch  optißche  Hilfsmittel  in  genügender 
Weise  ausgeglichen  werden  kann»  das  Tragen  korrigierender  Gläser  jedoch  auf  innere 
oder  äußere  Schwierigkeiten  stoßt.  Unter  den  eniteren  vei^i^telit  er  subjektive  Beschwer- 
den, die  das  Tragen  starker  Köukavgläser  dem  betreffenden  Myopen  verur^^ai'hea,  unter 
den  anderen  äußere  atmosphärische  Einwirkungen  Olauch,  Staub,  Dampf),  die  das  Tragen 
voD  Korrektionagläsern  unmöglich  maebeuj  ferner  Hücksicbten  auf  die  Berufsarten 
{Kellner»  Kutscher,  Dienstmädchen),  für  die  das  Tragen  von  Korrekt ioniglÄsem  auf 
äußere  Scbwierigkeiten  stößt. 

2,  Bei  allen  alten  oder  relativ  frischen  Makularveränderunpn ,  die  einer  sonst 
üblichen  medikamentösen  Therapie  Trotz  bieten. 

Absolute  Gegen  anzeige  besteht: 

1.  Bei  allen  Individuen ,  deren  Myopie  durch  Konkavgläser  ausreichend  aiisge- 
glichen  werden  kann,  die  also  nach  der  Korrektion  normalen  resp.  annUbemd  normalen 
Visus  bähen  und  ihre  Korrektionsgläser  ohne  Scbwiorigkeit  tragen  können. 

2.  Bei  allen  Individuen,  die  an  entzündlichen  Veränderungen  der  ('horioid*»a  und 
Retina  in  iler  Äi|uatorialgegeud  des  Auges  mit  bedeutender  Verengerung  des  Gesichts- 
feldes, Verflt^ssigung  des  Gla&kßrpers  (zahlreiche  bewegliche  Glaskörpertrühungen)  und 
Herahsetstung  des  intraokularen  Druckes  leiden. 

In  der  Amotio  ret.  des  anderen  Auges  sieht  er  keine  Gegenanzetge,  denn  er  glaubt 
nicht  an  die  Frädispoeition  des  Auges  zur  Ablösung  in  dieisen  Fällen. 


I 


M  Gelpke  und  Biehler,  Die  operative  Behandlung  der  myopischen  Soli  wachs  ichtiir' 
keit.  Deutschmanns  Beiträge,  1898,  H.  28. 

')  Fakala,  Ülier  den  gegenwärtigen  Stand  der  Myopieoperation.  Bericht  des  inter- 
nationalen Kongresse»!  xn  M^iskati  1898. 

')  Gelpke,  Über  die  dettnitiven  Erfolge  der  Phakoivse,  Arch.  f.  Angenheilk..  1904, 
XLIX,  H.  2,  8  U4 

*)  ft,  a.  O.  1904,  S,  151. 
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B.   Wahl  des  Vef-fahrens  bei  Komplikationen. 


Wir  müssen  hier  zwei  Gruppen  von  Fällen  unterscheiden: 

1.  Stare,  wo  zugleich  am  Augapfel  selbst  Komplikationen  vorhan- 
den sind,  gleichviel,  ob  ohne  ursächlichen  Zusammenhang  mit  dem  Stare, 
also  ganz  zufällig,  oder  ob  mit  ihm  in  ursächlichem  Zusammenhang  (letzteres 
die  sog.  Cataracta  complicata  im  engeren  Sinne). 

2.  Stare,  wo  außer  dem  Stare  an  den  Adnexen  des  Auges,  an  den 
Nachbarorganen,  an  entfernten  Organen,  im  allgemeinen  Zu- 
stande des  Kranken  irgend  welche  Veränderungen  bestehen,  die  auf  den 
Verlauf  der  Operation,  der  Wundheilung  und  tiberhaupt  auf  die  Prognose 
Einfluß  haben. 

Zu  1.  Komplikationen  am  Augapfel  und  Cat.  complicata  im  engeren  Sinne. 

a>Komplikationen  von  Seite  der  Hornhaut,  Kammer  und  Iris: 
Trübungen  der  Hornhaut,  Anwachsungen  der  Iris  (vordere  und  hintere 
Synechie),  Seclusio  pupillae,  Occlusio  pupillae.  Irisschlottern. 

Daß  frische  entzündliche  Trübungen  der  Hornhaut  die  Vor- 
nahme einer  Linsenoperation  ausschließen,  braucht  nicht  näher  erörtert  zu 
werden. 

Ganz  zarte,  zentrale  Hornhauttrübungen  trüben  bloß  die  Prognose 
der  Operation.  Bei  ständigen  dichten  Trübungen,  die  bloß  zentral  oder  im 
ganzen  recht  ausgebreitet  sind,  ist  das  Veriahren  mit  Iridektomie  (kom- 
binierte Diszission,  kombinierte  Lanzen-  oder  Lappenextraktion)  zu  wählen, 
da  hier  das  Kolobom  aus  optischen  Gründen  notwendig  ist.  Hier  wird 
unter  Umständen  auch  eine  andere  Schnittlage  als  die  nach  oben  zu 
wählen  sein. 

Muß  man  nach  der  Seite  operieren  und  würde  bei  großkemigem 
Stare  ein  Lanzenschnitt  nicht  ausreichen,  dann  kann  man,  da  nach  den 
Seiten  das  Schmalmesser  nicht  gut  brauchbar  ist,  den  Lanzenschnitt 
mit  der  Schere  verbreitem  oder  das  Verfahren  von  Bourgeois  an- 
wenden. 

Bei  ausgedehnteren  vorderen  Synechien  ist  die  Iridektomie  bei 
einer  Staroperation  nicht  bloß  gegebenenfalls  aus  optischen  Gründen  nötig, 
sondern,  auch  um  den  Staraustritt  zu  erleichtem  oder  geradezu  zu  ermög- 
lichen. Ist  z.  B.  ein  breiter  Teil  des  Pupillarrandes  an  die  Homhaut  fest 
angewachsen,  dann  kann  sich  der  Rest  der  Pupille  auch  bei  sonst  normaler 
Beschaffenheit  des  Irisgewebes  nicht  genügend  ausdehnen,  um  einen  größeren 
Starkem  durchtreten  zu  lassen,  ja  sogar  bei  Weichstaren  wird  man  Schwierig- 
keiten haben,  die  Massen  hinter  der  gespannten  Iris  hervorzubekommen. 
Zudem  ist  das  Gewebe  der  Iris  infolge  der  vorausgegangenen  Entzündungs- 
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vor^^iiii^e  und  der  Narbeubitdung  teilweise  atroptiiKch,  teilweise  verJiduet, 
also  zäh. 

Die  Irisaussclmeidim^  ist  aueh  unter  UiustHiiden  der  eijjjciitlichen 
Staroporation  voniiiszusehieken,  da  man  unter  den  ^euitunten  Ijustauden 
(z.  B.  bei  trauiuatiselieu  Staren)  oft  erst  eine  g^aiügende  Urientirruo^  über 
den  Star  erhält  und  dann  erst  die  Wahl  des  Verfahrens,  das  den  \'erhäh- 
nissen  am  besten  entspricht,  ^^etroflen  werden  kann. 

Wo  die  Kammer  infolge  breiter  vorderer  Synechien  sehr  seiebt  oder 
aufgehoben  ist,  wo  Vortreibting  der  Linse  infol^jce  Seclusio  pupillae  besteht, 
ist  die  Kammer  nach  Ablösung  der  Bindehaut  am  halben  Hörn  hantum- 
fange am  leiehtesten  niit  dem  bauchigen  Skalpell  zu  eröflnen  und  der 
Schnitt  sodann  mit  der  an  den  Spitzen  abgerujuleten  Kammerschere  (vgK 
IL  Bd.,  S.  220)  zu  vergrößern. 

Senile  Rigidiüit  des  Sphinkters  verlangt  Extraktion  mit  Iridektomie. 

Wie  hat  nian  sich  nun  bei  Vollstaren  mit  oder  ohne,  harten  Kern,  bei 
Balg-  und  Hautstaren  zu  verhalten,  wenn  hintere  Synechien  da  sind? 

Sobald  es  sich  nicht  bloß  um  vereinzelte  punktförmige  Anheftnngen 
handelt,  ist  im  allgemeinen,  welches  Verfahren  sonst  auch  nJitig  sei  (üis- 
zission,  Lanzen-  oder  Lappenextraktion)^  ein  kombiniertes  \  erfahren  vor- 
zunehmen. Die  hinteren  Synechien  erschweren  den  Austritt  der  Starmasse, 
Oociusio  pupillae  die  Errttfnung  der  Kapsel.  Die  Irisaussehneidung  wird 
entweder  vorausgesehiekt  (so  inmier  bei  Diszissionen)  oder  mit  der  Ope- 
ration (Extraktion)  selbst  verbunden. 

Man  macht  femer  bei  der  betretfenden  Extraktion  die  Korelyse  mit 
dem  stumpfen  Häikchen,  was  meist  leicht  gelingt  und  die  VerhHltnisse  für 
den  Staraustritt,  die  Kapseleröttnung,  viel  günstiger  gestaltet. 

Beim  sympathischen  Weicb^tar  reißt  llirschberg  die  Kapsel  Bumt  der  Schwarte 
einfaeh  horauB  und  iiinimt  dabei  keine  IridektoTnie  vor. 

Hintere  Synechien  und  Oeclusio  pupillae  beeinflussen  auch  bei  Haut- 
staren das  Verfahren,  indem  dann  Kapsulotomien  mit  der  Schere  oder 
Iridotomien  zu  verrichten  sind,  da  Diszissionen  mit  nadelartigen  Instru- 
menten, sowie  Lanzenextrakttonen  unmiiglich  sind. 

War  infolge  Iriduehorioiditis  Seclusio  pupillae  vorhanden  gewesen, 
die  durch  Transfixion  oder  Iridektomie  beseitigt  ward,  und  ist  an  einem 
solchen  Auge  die  nachher  trlib  gewordene  Linse  zu  entfernen,  dann  ge- 
lingt nach  vorher  vorgenommener  Korelyse  die  Operation  in  der  geschlos- 
senen Kapsel  nach  Pagenstecher  leicht. 

Kombiniert  sich  aber  die  \'erwachsung  des  Fupillarrandes  in  nUchen- 
verwaebsung  zwischen  Iris  «nd  Kapsel,  dann  kann  bei  Staren  mit  VoH- 
linsen  nur  die  Extrakrion  nach  Wenzel-Wecker,  bei  Balgstaren  die 
lridokapsub}toniie  oder  die  Iritoektomie  vorgenommen  werden. 
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Schlottern  der  Iris,  insoweit  es  nicht  ein  Zeichen  gröberer  Ver- 
schiebungen der  Linse  ist,  wovon  gleich  zu  sprechen  sein  wird,  findet  sich 
bei  Glaskörperverfltissigung,  Atrophie  der  Zonula  bei  hoher  Myopie,  bei 
geschrumpften  Staren  und  mahnt  zur  Vorsicht  bei  der  Extraktion  wegen 
drohenden  Glaskörpervorfalles.  [Hier  ist  jedenfalls  fiir  raschen  Wund- 
verschluß durch  einen  Bindehautlappen  vorzusorgen.] 

b)  Komplikationen  von  seiten  der  Linse  selbst:  Abnorme 
Verbindung  mit  dem  Ziliarkörper;  Lockerung  der  Zonula  (durch  Atrophie, 
Usur,  Verletzung),  also  Zitterstar,  Verschiebung  der  Linse  in  der  teller- 
förmigen Grube  (Subluxatio  lentis),  Verlagerung  in  die  vordere  Kammer, 
in  den  Glaskörper  (Luxatio  lentis). 

Diese  Zustände  erfordern  eine  gesonderte  ausführlichere  Besprechung, 
da  hierbei  auf  sehr  verschiedene  Umstände  Rücksicht  zu  nehmen  ist  und 
sehr  verschiedene  Verfahren  verwendet  werden  können. 

Abnorme  Verbindung  der  Linse  mit  dem  Ziliarkörper  kommt  beson- 
ders bei  rudimentärem  Star  traumatischen  und  nicht  traumatischen  Ur- 
sprunges vor.  Läßt  sie  sich  vor  der  Operation  feststellen,  dann  macht 
man  die  Lappen-  oder  Lanzenextraktion  nach  jener  Seite,  wo  die  Anheftung 
besteht. 

Operationen  bei  verlagerten  Linsen. 

Hierbei  kommen  folgende  Fälle  in  Betracht: 

a)  Verlagerung  unter  die  Augapfelbindehaut  (Luxatio  subconjunc- 
tivalis). 

ß)  Verlagerung  in  die  vordere  Kammer  (Luxatio  in  cameram  anteriorem). 

y)  Verlagerung  in  die  Pupille  und  Verschiebung  in  der  tellerförmigen 
Grube  des  Glaskörpers  (Subluxatio  lentis). 

S)  Verlagerung-  in  den  Glaskörperraum  (Luxatio  in  corpus  vitreum). 

Zu  a)  Bei  Verlagerung  unter  die  Bindehaut  (Luxatio  sub- 
conjunctivalis)  kann  die  Lederhautwunde  schon  fest  oder  mit  Ektasie 
geschlossen  oder  noch  offen  sein;  in  diesem  Falle  kann  die  Linse  auch 
teilweise  in  der  Wunde  stecken  und  den  Wundverschluß  verzögern. 

Man  hat  hier  einfach  durch  einen  entsprechenden  Einschnitt  in  der 
Bindehaut  die  Linse  zu  entfernen.  Es  ist  auch  gar  nicht  nötig,  die  Ver- 
heilung  der  Lederhautwunde  abzuwarten,  sondern,  wie  auch  Mit valsk^*) 
angibt,  sobald  sich  der  Bluterguß  in  und  unter  die  Bindehaut  aufgesaugt 
und  man  so  genauen  EinbUck  in  die  vorliegenden  Verhältnisse  erlangt 
hat,  entfernt  man  die  Linse.  Auch  die  Linsenkapscl  ist  mit  zu  entfernen, 


')  Mitvalsky,   Remarques  sar  la  laxation    sousconjonctivale  du  cristallin.    Arch. 
d'ophUlm.,  1897,  XVII,  pag.  337. 
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insbesondere,  wenn  eine  Verbindung  des  Kapselsackes  mit  dem  Au^en- 
innerii  besteht,  weil  s^ie  sich  sonst  naehtril^dieh  mit  Pltissi^rkeit  wieder  füllt. 

Mit  der  Iris  braiieht  man  nieh  nicht  aliziniiühen,  außer  in  g:anz 
frischen  Fällen,  wo  me  noch  vollständig  frei  ist.  Ist  die  I^derhantwimde 
noch  nicht  ganz  geschlossen,  so  kann  sie  mit  ('at^*utnähteii  geschlossen 
werden.  Meist  ist  das  aber  nicht  nötig.  Man  vernäht  einfach  die  Binde- 
hantwunde (vgh  IL  Bd.,  S.  167). 

Zu  S)  \'orfall  der  Linse  in  die  vordere  Kammer.  Dieser 
entsteht  durch  Kontusion  des  Augapfels  oder  von  seihst.  Im  zweiten  Falle 
handelt  es  sich  um  schon  vorher  subluxierte  oder  angeboren  verlagerte 
Linsen  oder  um  solche,  die  im  Glaskörper  frei  liewe^lich  waren.  (>ft  hat 
man  es  dabei  mit  stark  geschrumpften,  verkalkten  Staren  zu  tun. 

Die  Eingrifte,    die  bei  diesem  Zustande  angewendet  werden,  sind: 

a)  Die  Rüeklagerung  der  Linse  hinter  die  rupille  (Reposition  ). 

h)  Die  Extraktion  der  Linse, 

Zu  a)  Die  Rileklagerung  der  vorgefallenen  Linse  (wenn  man  es 
so  nennen  wollte  die  Einrenkung  der  Linse)  ward  zuerst  von  Ftirsteri) 
mit  einem  von  xorne  nach  hinten  ausgeübten  Druck,  wenn  es  sich  um 
kleine  verkalkte  Linsen  handelte,  verrichtet.  In  einem  Falle  ward  dies 
erst  möglieh,  nachdem  durch  eine  Funktion  einige  Tropfen  Kammerwasser 
entleert  worden  waren.  Boggi^)  brachte  eine  in  die  \'orderkammer  ge- 
fallene Linse  durch  bloße  Massage  mit  den  Augenlidern  wieder  in  den 
Glasköqier  zurück.  Bickerton*)  hingegen  reponierte  eine  angeljoren 
verschobene  Linse,  die  in  die  vordere  Kammer  getreten  w*ar,  indem  er 
durch  einen  kurzen  Homhautschnitt  eine  Spatel  einführte  and  damit  die 
Linse  zurückschob  und  ebenso  drückte  Weymann*),  nach  einem  unvoll- 
endeten Extraktionsversuch  einer  in  die  vordere  Kammer  gefallenen  Linse, 
diese,  da  sie  vor  der  Pupillenmitte  lag,  mit  der  Hornliantspatel  durch  die 
Pupille  Zurück. 

Auch  durch  Escrinwirkung  können  angeboren  ektopisclie  Linsen,  die 
in  die  vordere  Kammer  gefallen  sind,  zuweilen  zurückgebracht  werden 
(Ev  er  s  husch). 


■ 


*)  Förstfir*  t'ber  kiia'?tliche  Reifunia:  des  Stars.  Korelysi«.  l^ffÜtamig  der  Kapsel 
mit  der  Pinzette.  Bericht  der  13.  Versammlung  der  ophth^m.  GeseUseli.  zu  Ueidelbef^, 
1881,  S.  1S3. 

^)  Bogg],  Ün  caso  di  spontaBea  e  completa  lussaziane  del  cristaUino  oeUa  canen 
anteriore.  Riduzione  col  massagiu.  Annali  di  Ottaimol.,   18%^  XXV,  pag,  7. 

')  B  ick  ertön,  Spontaneuas  disbcatiun  of  tbe  lens  ioto  the  anterior  cbambcr. 
Opbtbalm.  Rev.p  1897,  pag.  222.  —  Derselbe,  Di  »location  oft  be  lens;  couchingi  recovery. 
Ebenda,  pag.  325. 

*)  Wer  mann,  Spontaneoas  laxation  of  tbe  lena  and  xonul&rcataract  Ophtbalm.  Etev»« 
1900,  pag.  217. 
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Weymann  meint,  das  ideale  Verfahren  bei  Linsenluxationen  sei  die 
Extraktion :  aber  wenn  das  andere  Auge  unbrauchbar,  wenn  die  Extraktion 
besonders  gefährlich  und  wenn  die  Linse  schon  vorher  luxiert  oder  sub- 
luxiert  gewesen  und  ohne  Reizung  hinter  der  Iris  vertragen  worden  sei, 
dann  wäre  die  einfache  Rücklagerung  der  Extraktion  vorzuziehen. 

Weymann  dürfte  mit  diesen  Einschränkungen  der  Anzeigen  der 
Extraktion  doch  kaum  Recht  haben.  Die  Extraktion  birgt  ja  bei  luxierten 
Linsen  stets  gewisse  Gefahren.  Aber  die  Rücklagerung  der  Linse  ist  bei 
Luxation  in  die  vordere  Kammer  ein  Verfahren,  das  erstens  nicht  vor 
Rückfällen  schützt,  und  das  zweitens,  wenn  die  hinter  die  Iris  zurückge- 
lagerte Linse,  falls  ihr  Zusammenhang  mit  der  Zonula  wie  gewöhnlich 
unvollständig  ist,  dort  Reizzustände  hervorruft,  sozusagen  den  Teufel  mit 
dem  Beizebub  austreibt.  Eine  solche  hinter  die  Iris  verlagerte  Linse  ist  ja 
schwerer  zu  extrahieren  als  eine  in  die  Vorderkammer  getretene. 

Im  allgemeinen  ist  also  die  Extraktion  das  zu  wählende  Verfahren.^) 

Zu  b)  Die  Gefahr  bei  der  Extraktion  einer  in  die  vordere  Kammer 
luxierten  Linse  besteht  hauptsächlich  in  dem  zu  gewärtigenden  Glas- 
köri)erverlust. 

Extrahiert  man  die  Linse  mit  dem  gewöhnlichen  Lappenschnitt,  so 
behindert  einen  oft  bei  der  Schnittführung  die  vorliegende  Linse,  ja  sie 
kann  durch  das  vordringende  Messer  hinter  die  Pupille  gestoßen  werden. 
Auch  die  Iris  kann  mit  dem  Messer  in  manchen  Fällen  in  Zwiespalt  ge- 
raten, wenn  sie  dort,  wo  sie  der  Linse  nicht  anliegt,  an  die  hintere  Horn- 
hautfiäche  angepreßt  erscheint,  was  man  in  einzelnen  Fällen  mit  Druck- 
steigerung beobachten  kann. 

Allein  hier  kann  die  Extraktion  so  verrichtet  werden,  wie  dies  bei 
vollständig  aufgehobener  Vorderkammer  überhaupt  auszuführen  ist,  näm- 
lich durch  Verrichtung  des  Schnittes  schichtweise  von  vom  nach  hinten 
mit  dem  bauchigen  Skalpell  und  Erweiterung  des  Schnittes  zur  genügenden 
Länge  mit  der  Kammerschere,  wie  dies  Spencer  Watson*)  schon  1871 
getan  hat  und  ebenso  später  Hagen  Torn.'^) 

Dasselbe  Verfahren  hat  ja  Gay  et  für  die  Iridektomie  bei  aufge- 
hobener Vorderkammer  angegeben  (vgl.  II.  Bd.,  S.  220  und  221). 

Ist  aber,  wie  gewöhnlich,  neben  der  Linse  freier  Kammerraum  vor- 
handen, und  das  ist  in  der  Regel  nach  oben  der  Fall,  da  die  Linse  in  der 


*)  Grösz,  Szemeszet  1876.  Waldmann,  Die  Operation  der  Cataracta  laxata.  Orvosi 
Iletilap,  Szemeszet,  1897,  2.  und  ungarische  Beiträge  zur  Augenheilk.,  II,  S.  189. 

*)  Watson  W.  Spencer,  A  case  of  traumatic  dislocation  of  the  crystaHine  lens  into 
the  anterior  Chamber.  The  Practitioner,  1871,  Nov.,  pag.  271—274. 

')  Hagen  Tom.  Ein  Fall  von  Entfernung  des  luxierten  Linsenkemes  durch  eine  von 
der  üblichen  abweichende  Methode.  Zentralbl.  f.  prakt.  Augenheilk.,  1885,  Juni,  S.  176. 
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Kainiiiei"  nacli  unten  sinkt,  dann  kann  eine  gewohnliclio  Lappenextraktioii 
gemacht  werden. 

[Dieses  Verfahren,  das  das  einfachste  ist  und  somit  die 
beste  Voraussage  für  glatte  Wundheilunp;  gewalirt,  ist  meines 
Eraehtens  dat^  beste.  Wenn  nicht  genügend  freie  Vorderkaminer  da  ist, 
80  führt  man  das  Messer  beim  Lappensehnilt  dureh  die  Linse  durch.  Be- 
steht Drucksteigen] ng,  so  entbindet  sich  mit  der  Volk^ndung  des  Schnittes 
meist  spontan  die  Linse  aus  der  Kapsel  und  gelingt  es  fabt  iunner.  nach- 
träglich noch  die  Kapsel  mit  der  Vorderkammerpinzette  zu  Jioh'n ,  ohne 
daß  Glaskörper  vorfällt.  Empfehlenswert  ist  es  aber  jedenfalls,  einen  breiten 
liindehautlap|Kui  beim  Lappeusebnitt  anzulegen,  damit  im  Falle  des  Olask^lrper- 
Yorfalles  trotzdem  glatte  (sul)koujunktivale)  Heilung  der  Wunde  erfolgt.  E.] 

V.  Kothmund')  bevorzugte  die  Lanzenextraktion  nach  außen.  Er 
hielt  hier  die  Operation  nach  oben  fWr  schwierig;  nach  unten  sei  sie 
weniger  angezeigt,  weil  die  Linse  dabei  angestochen  und  zerschnitten  werde. 

Die  Lanze  lasse  sich  leicht  vor  oder  hinter  der  Linse  vor l>ei führen. 
Auch  Saunders*)  extrahierte  am  äußeren  Korneoskleralrande. 

Für  diese  Fälle  hat  auch  L.Müller  sein  Verfahren  (IL  Bd.,  S.  520) 
empfohlen. 

Ich  hatte  S4:boD  früherer  Zeit  io  die  Vorilerkammer  luxiertc  [.iiiseti  so  extrahiert, 
daß  ich,  um  den  Sehuitt  dort,  wo  sich  die  Linse  in  den  mitereii  Kiiuimerfuk  ein  setzt, 
führen  in  können  nnd  so  tilaHkörpen'i>rfall  zu  verraeideiij  luid  um  diil>ei  die  Linse  nicht 
zu  Versehieben  und  anzuschneiden,  sondern  ein  unversehrtes  Präparat  zu  srewinnen,  de» 
Schnitt  mit  dem  hauehiiuren  Skalpell^  Hchirhtwei«e  von  vorn  naeh  hinten  schneidend, 
unten  anlegte.  Vorher  löste  ich,  um  nicht  durch  die  hin-  und  herf3fe7.0Krene  Bindehaut 
hehindert  zu  werden  und  um  den  Schnitt  möglichsit  g^nau  f (ihren  zu  k»mnen,  die  Binde- 
haut  dicht  au  der  Horuliaut  auf  eine  Strecke  von  B  — lUmw  al>  und  schob  sie  dann  zu- 
rück. Sobald  die  Kammer  eröffnet  war,  ghig  ich  mit  dem  einen  Blatte  einer  Louis- 
sehen  Schere,  deren  Spitzen  abgerundet  sind,  in  die  Kanimer  an  einem  Wuudwinkel  ein, 
verhingerte  so  deu  Schnitt  nach  der  einen,  dann  ebenfalls  nach  der  anderen  Seile,  wo* 
bei  CS  stets  gebnjsr,  die  Kapsel  der  Linse  unversehrt  zu  Ins^ru  iJie  Entbindung  der 
Linse  erfolple  dann  leicht  und  gefahrloj^. 

Später  zog  ich  es  jedoch  vor,  die  Linse  subkonjuuktival  zu  extrahieren,  Ge- 
rade hier  hewührt  sich  ja  dieses  V'erfahren  ganz  ausgezeichnet  weisen  des  drohenJcti 
Gla^kÖrpervorfalles.  Dabei  wurde  die  Linse  mit  Pagensteehers  L<>ffel  oder,  wenn  kein 
Gewicht  auf  Erlialtun^r  der  l\ap«el  gelen't  ward  oder  nur  ein  harter  K*m  n  in  die  Kammer 
luxiert  war,  wenn  die  Kap&el  bei  dem  Trauma  i^e platzt  war,  mit  Reisiuipers?  Doppel- 
h&kcheu  heraushcförd**rt 

Nachdem  ich  nun  einige  in  die  vordere  Kammer  luxierte  Linsen  mit  dem  i*ub- 
konjunktivaleu  Verfahren  (l  und  11)  nach  oben  operiert  hatte,  saun  ich  danach,  ob  sich 


*)  V.  Rothmund,  Über  die  Kontmtndikationen  der  v.  Qraefeschen  Lmearextrak- 
tbn.  Bericht  d,  ophthabn.  Gesensch.  zu  Heidelberg  1884,  1?.  3öO. 

^>  A.  R.  Snunders,  Trntimatlc  dislocAtiun  of  thf>>  lens,  fulminating  glaucoma.  Brit. 
med.  Jouro.,  1889.  2,  mars. 
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beide  Verfahren  nicht  vereinigen  ließen,  trotzdem  sie  in  gewissem  Gegensatze  zueinander 
standen. 

Ich  ging  deshalb  bei  solchen  Luxationen  später  so  vor.  Ich  legte  den  Bindehaut- 
lappen nach  unten  vor  dem  Schnitte  in  der  bei  Verfahren  II  (II.  Bd.,  S.  549)  geschilderten 
Weise  an,  dann  löste  ich  mir  den  Bindehautrand  zwischen  dem  oberen  Ende  des  tempo- 
ralen Bindehautschlitzes  und  dem  temporalen  Ende  des  wagrechten  Hornhautmeridians 
ab,  legte  dort  mit  dem  bauchigen  Skalpell  den  Einschnitt  an;  von  seinem  unteren  Ende 
verlängerte  ich  dann  den  Schnitt  mit  der  Schere  unter  der  Bindehautbrückc  bis  zum 
anderen  Ende  des  wagrechten  Meridians,  worauf  die  Entbindung  der  in  der  Vorder- 
kammer liegenden  Linse  in  ihrer  Kapsel  mit  der  größten  Leichtigkeit  ohne  Glaskörper- 
verlust erfolgte.  Die  Iris  blieb  geschont. 

Dadurch  kam  ich  ja  weiterhin  auf  den  Gedanken,  ein  ähnliches  Verfahren  auch 
bei  normal  liegender  Linse  anzuwenden.  Hier  war  natürlich  ein  Einschneiden  von  vorn 
nach  hinten  mit  dem  Skalpell,  das  aufhält,  unnötig;  ferner  beschloß  ich  nach  dem  ersten 
Versuche  den  nasal  liegenden  Bindehautschlitz  als  überflüssig  ganz  aufzugeben,  so  daß 
die  Linse  in  eine  Bindehauttasche  entbunden  wird.  So  entstand  mein  Verfahren  III 
(IL  Bd.,  S.  537  und  550). 

Dieses  Verfahren,  weiter  ausgebildet  als  die  subkonjunktivale  Extraktion  mit 
Bindehauttasche  nach  unten  und  mit  Schonung  der  Iris  (Verfahren  lU,  A\  ist  es  auch, 
das  ich  nun  bei  Luxation  der  Linse  in  die  vordere  Kammer  regelmäßig  anwende.  Na- 
türlich darf  der  Einschnitt  nicht  mit  dem  (iraefemesser,  sondern  muß,  wie  geschildert, 
mit  dem  bauchigen  Skalpell  gemacht  werden.  Die  Operation  wird  in  tiefer  Narkose  ver- 
richtet. Vor  der  Operation  ist  kräftig  zu  eserinisieren. 

Bei  in  die  vordere  Kammer  getretenen,  angeboren  ektopischen  Linsen 
widerrät  Eversbusch^)  das  vorherige  Einträufeln  von  Eserin,  weil  in 
diesen  Fällen  die  gedehnte  Zonula  nicht  zerrissen  ist  und  bei  der  Myosis 
die  Linse  durch  den  Zug  der  Zonula  wieder  in  die  hintere  Kammer 
schlüpfen  kann.  Man  extrahiert  also  ohne  vorherige  Anwendung  eines  Mio- 
tikums. 

Die  Linse  in  diesen  Fällen  vorher  mit  einer  Nadel  zu  spießen,  da- 
mit sie  bei  der  Extraktion  nicht  durch  die  Pupille  abtaucht«),  ist  wohl  in 
den  meisten  Fällen  ganz  unnötig  und  kompliziert  das  Verfahren  in  lästiger 
Weise.  Diese  Gefahr  besteht  nur,  wenn  die  Linse  sehr  klein  ist,  also  in 
den  meisten  Fällen  von  angeborener  Ektopie,  die  zum  Vorfall  der  Linse  in 
die  Vorderkammer  geführt  haben,  ober  bei  stark  geschrumpften,  meist  ver- 
kalkten Linsen,  s)  Bei  den  anderen  Fällen  gentigt  wohl  das  Eserin,  um  die 
Linse  auch  in  der  Rückenlage  des  Kranken  in  der  vorderen  Kammer  zu 
erhalten. 


*)  Eversbusch  in  der  Diskussion  zu  Sattlers  Vortrag  auf  der  26.  Versamml.  d. 
ophthalm.  Gesellsch.  zu  Heidelberg  1878,  Bericht,  S.  239. 

*)  Grit  che  tt,  Dislocation  of  the  lens.  Brit.  med.  Journ.,  1887,  I,  pag.  102.  — 
Keyser,  Two  cases  of  removal  of  spontaneonsl}'  dislocated  lenses  from  the  anterior  Cham- 
ber of  the  eye.  Philadelphia  med.  Register,  1889,  7.  Febraary.  —  Despagnet,  De  l'ex- 
iraction  da  cristallin  luxe,  dans  la  cliambre  anterieure.  Rec.  d'ophtalm.,  1898,  pag.  215. 

•)  V.  Graefe.  Über  die  Pupillenbildang  bei  spontaner  Verschiebung  der  Kristallinse. 
Arch.  f.  Ophthalm.,  1858,  IV,  2,  S.211. 
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Bei  i^ehr  kleinen  Linsen  kann  man  die  Extraktion  einfach  am  s^itxen- 
den  Kranken  verrichten ;  ei^  ist  das  viel  bequemer,  als  die  Linse  in  Bauch- 
lage des  Kranken  zu  spieiSen  *),  abgesehen  davon,  daß  sich  verkalkte  Linsen 
nicht  spielten  lassen. 

Verengt  sich  übrigens  die  Pupille  auf  Esenn  genügend,  dann  besteht 
die  Gefahr,  daß  die  Linse  durch  die  Pupille  entschlüjife ,  aueb  l>ei  ver- 
kleinerten Linsen,  beim  Herausheben  mit  dem  Lüfifel  in  keiner  Weise. 

Zu  y)  Verlagerung  der  Linse  in  die  Pupille  und  Verschie- 
bung in  der  tellerförmigen  Grube  des  Glaskörpers  (Snblnxa- 
tionen). 

Zu  den  ^Subluxationen  gehören  jene  Fülle  von  Verschiebung  der  Linse, 
wo  diese  die  teilerturmige  Grube  des  Glaskörpers  nicht  ganz  verlassen  hat. 
Diese  Verschiebung  erfolgt  entweder  hinter  der  Iris  —  es  ist  das  die  gewöhn- 
liche Form  der  Hubluxation  — ,  oder  es  dreht  sich  die  Linse  nach  vorn  und 
tritt  zum  Teil  durch  die  Pupille,  so  daß  sie  mit  einem  nn?br  weniger  großen 
Abschnitte  in  der  vorderen  Kaumier  liegt.  Es  sind  das  also  unvollständige 
Luxationen  in  die  vordere  Kammer  und  diese  Fälle  bilden  den  Übergang 
zu  der  eben  besprochenen  Groppe. 

Die  angeborenen  Ektopien  der  Linse  bestehen  in  Verschiebung  der 
Linse  hinter  der  Iris.  Auch  bei  ihnen  kann  es  späterhin  zum  Vorfall  in 
die  Kammer  oder  Einkleunnimg  in  die  Pupille  kommen. 

Bei  den  erworbenen  Subluxationen  ist  die  Zonula  an  der  einen  Seite 
der  Linse  zerrissen,  sei  es  durch  ein  Tranma,  sei  es  spontan  infolge  Atro- 
phie. Bei  den  Ektopien  ist  sie  an  einer  Seite  mangelhaft  entwickelt,  spär- 
lich und  verlängert,  aber  nicht  ganz  fehlend  —  wenigstens  nicht  von  vorn- 
herein, 

a)  Bei  in  die  Pupille  subluxierten  Linsen  entsteht  gewöhnlich 
dareh  Pupillensperre  Drueksteigerung.  Die  Linse  ist  sozusagen  im  Sphinkler- 
ring  inkarzeriert.  Dieser  Zustand  erfordert  sofortige  Abhilfe.  Das  operative 
Verfahren  richtet  sieh  nach  der  GrfllÄe  der  Linse. 

Bei  VoUinsen  ist  geradeso  vorzugehen  wie  bei  Luxationen  in  die 
vordere  Kammer.  Man  macht  also  die  Extraktion.  Der  Schnitt  wird  atn 
besten  an  jener  Seile  angelegt,  wo  die  Linse  in  die  Kammer  vorragt,  um 
sie  sofort  mit  dem  eingeführten  Löifel  holen  zu  künnen ,  während  die  an 
der  anderen  Seite  angelegte  Kniespatel  sie  dem  Löffel  entgegendriickt- 

Bei  verkleinerten  Linsen  gelingt  es  aber  unter  Umständen,  durch  Er- 
w^eiternng  der  Pupille  durch  ein  Mydriatikum  bei  vorgebeugtem  Kopfe 
(Bauchlage)  die  Einklemmung  zu  losen  und  die  Linse  in  die  Tordere  Kammer 
herabfallen  zu  machen  (bei  beweglichen  Linsen,  die  nur  mehr  durch  einen 


^ 


*)  Keyser^  a.  a.  0. 
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bandartigen  Rest  der  Zonula  niit  dem  Ziliarkörper  zusammenhängen).  Man 
kann  sie  dann  durch  kräftiges  Eserinisieren  in  der  vorderen  Kammer  ab- 
fangen und  subkonjunktival  extrahieren,  was  unter  diesen  Umständen  sehr 
leicht  auszuführen  ist. 

Gelingt  die  Lösung  der  Einklemmung  nicht,  dann  extrahiert  man  sofort. 

Ist  die  in  der  Pupille  liegende  Linse  jedoch  nicht  eingeklemmt,  son- 
dern liegt  sie  nur  in  ihr,  wie  das  bei  sehr  beweglichen  verkleinerten  Linsen 
vorkommt,  dann  besteht  die  Gefahr,  daß  sie  in  den  Glaskörper  zurücksinkt, 
wenn  man  sie  mit  einem  Instrumente  fassen  will.  ^)  Hier  kommt  die  Ope- 
ration mit  der  Nadel  von  hinten  (vgl.  später)  in  Anwendung. 

b)  Bei  hinter  der  Iris  subluxierten  Linsen  ist  ein  operativer  Eingriff' 
nur  dann  in  Betracht  zu  ziehen,  wenn  entweder  eine  namhafte  Seh- 
störung oder  Drucksteigerung  besteht.  Die  Sehstörung  wird  ent- 
weder durch  Trübung  der  Linse  oder  durch  Doppelsehen  hervor- 
gerufen. 

Der  häufigste  Grund,  der  Anlaß  zum  operativen  Eingriffe  gibt,  ist 
die  Drucksteigerung.  Ob  nun  die  Linse  durchsichtig  oder  getrabt  ist,  scheint 
mir  in  diesen  Fällen  zunächst  die  unter  -ß,  1,  c  (vgl.  später  II.  Bd.,  S.  635) 
gegebene  Regel  das  Wichtigste,  womöglich  die  Drucksteigerung  zu  beseitigen. 
Es  sind  also  druckherabsetzende  Maßnahmen  (Eüsüberschiäge,  Eserin)  und 
Operationen  zu  verrichten:  Iridektomie  und  Sklerotomie  [insbesondere 
Zyklodialyse],  letztere  nötigenfalls  wiederholt.  Erst  wenn  diese  versagen, 
wird  die  Linse  entfernt,  wofür  hier  nur  die  Extraktion  mit  langem  Schnitte 
in  Betracht  kommt.  Doch  muß  man  insbesondere  bei  älteren  Leuten  mit 
rigiden  Gefäßen  auf  einen  Übeln  Ausgang  durch  Blutung  gefaßt  sein. 

Das  Kolobom  legt  man  nach  jener  Seite  an,  wohin  die  Linse  ver- 
schoben ist,  imd  macht  es  möglichst  breit.  Zur  Schnittführung  eignet  sich 
hier  das  Verfahren  Gayets  mit  dem  bauchigen  Skalpell  (vgl.  II.  Bd., 
S.  221),  statt  der  Lanze  oder  dem  Graefemesser,  für  die  hier  kein  Raum 
vorhanden  ist. 

Die  Operationen,  die  bei  bloßer  Sehstörung  durch  die  Subluxation  in 
Erwägung  zu  ziehen  sind,  sind  die  Iridektomie  (radiäre  Iridektomie, 
Iridodesis*),  die  Diszission  und  die  Extraktion  der  Linse. 

Was  die  Ausführung  der  Operationen  anlangt,  so  hat  für  die  optische 
Iridektomie  schon  v.  Graefe'^)   auf  die  Schwierigkeit   aufmerksam  ge- 


•)  V.  Graefe,  MitteilaDgen  vermischten  Inhaltes.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1856,  II,  1, 
S.  195. 

«)  V.Wecker,  Gaz.  des  höpitaax,  1863  und  Ann.  d'ocul.,  XLIX,  pag.159  und  196. 
—    A.  Pagenstecher,    Verlagerung   der  Pupille    durch    Iridodesis.    Arch.  f.  Ophthalm., 

1861,  vm. 

')  V.  Graefe,  Über  die  Pupillenbildung  bei  spontaner  Verschiebung  der  Kristallinse. 
Arch.  f.  Ophthalm.,  1858,  IV,  2,  S.  211. 

Csermak,  Die  aagen&ntlichen  Opentionen.  2.  Aufl.  II.  40 
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macht,  die  dm  Fassen  der  Iris  findet,  iudem  diet^e  durch  den  vortreteuden 
Glaskörper  nach  liinteo  gestülpt  wird.  Der  Schnitt  nmli  also  recht  peripher 
gemacht  werden,  weil  sich  die  Irißwiirzel  doch  immer  an  die  Homhant 
anlegt.  Man  kann  dann  die  Iris  in  ihrem  mittleren  Bereiche  fassen.  E vers- 
husch') macht  eine  bloüe  Sphinkterektomie  und  hedient  sieh  hierzu  einer 
besonders  feinen  Irispinzette  von  Wülfing- Liier  in  Paris. 

Ein  sehr  oreeignetes  Instrument  zum  Fassen  der  Iris  ist  hier  wohl 
das  Irishilkehen. 

Die  Iridodesis  wird  heulzutaj^e  nieht  mehr  gemacht  (vgL  IL  Bd„ 
S.  283).  Sie  wäre  nur  in  Betracht  zu  ziehen,  wenn  es  sich  um  Beseitigung 
des  Doppelsehens  handelte  und  müßte  dann  im  Sinne  Pagen  Stechers 
zum  Ausschlüsse  des  aphakischcn  Pupillenteiles  verrichtet  werden. 

Die  Diszission,  die  den  Zweck  hätte,  dio  Linse  zum  Zerfall  zu 
bringen  und  ihre  allmähliche  Aufsaugung  einzuleiten,  hat  hier  ihre  be- 
sonderen  Schwierigkeiten. 

Die  Schwierigkeit  liegt  darin,  daß  es  gar  nicht  leicht  gelingt,  die 
Kapsel  durch  ehien  größeren  Schnitt  zu  cröffiicn,  weil  sich  die  Linse^  mit 
der  Nadel  oder  dem  Messer  gespießt,  sodann  mit  dem  Instrumente  infolge 
ihrer  Beweglichkeit  mitbewegt  und  dabei  in  den  Olaskürper  himihgestoüen 
werden  kann.  Diszissioncn  sind  bei  subluxierten  Linsen  und  angelwrenen 
Ektopien  von  Rajardi*),  Evcrsbusch^)  und  Sattler*)  ausgeführt  worden. 
Sattler  gibt  selbst  die  Bedenken  gegen  die  üis/ission  bei  beweglichen 
Dnsen  zu.  In  der  Tat  wichen  sie  auch  der  Nadel  nach  hinten  aus  und 
es  gelang  nicht,  eine  ausgiebige  EroHiiung  der  Kapsel  zu  erreichen.  In 
allen  FHIlen  mußte  die  Diszission  mehrmals  wiederholt  w-erden.  Die 
Quellung  war  geringfügig,  aber  die  Linsen  trübten  sich  tloeh  und  ver- 
kleinerten sich,  so  dali  der  Erfolg  der  (>i>eration  als  zufriedenstellend  be- 
zeichnet werden  muß  (es  haudelte  sieh   um  lauter  kleine  Kinder). 

Eversbusch^)  diszindiert  deshalb,  um  crbeldichere  Verletzungen  des 
Glaskürpers  zu  vermeiden,  nicht  mit  der  Diszissionsnadeb  sondern  er  macht 
am  Leder hantborde  einen  5 — 4  ntm  langen  Lanzenschnitt  und  eri^ftnet  dann 
die  Kapsel  mit  einer  Fliete.  Man  muß  zugeben,  daü  die  Diszission,  in 
dieser  Weise  ausgeführt,  viel  von  ihrer  Schwierigkeit  verliert. 


')  Evers husch,  m  der  nisknssino  zu  Sattlers  Vortrag  iitif  der  XXVI. V« 
lung  der  ophthulmrttog,  ÖweUsch.  zu   Heidelberg  1897,   Ber.  8.238. 

^)  Bajardi,    Estraziaiie   del   cry^italüiio   s^uldussato    in   occbjo  glftacomfttoso.  Giorn. 
E*  Ac«ad.  di  mvd.  in  Torio«   19()0,  pag.  k*7. 

*)  Eversbusch,  Eiu  FaU  von  Ectopia  lentis  c<m^.  binacularis  hei  etoem  17  Jahre 
alten  Mannv.  Versammlung  deutscher  Naturforscher  und  Amte  in  Nürnlxsrg  1893.  Bericht, 

*)  Sattler,  ther  openitiv*^  Behandlung  der  Ectf^pia  lentis  coog,  Bericht  der  XX\1.  Ver 
Bamnilang  der  Ophthalmologe  U^scllsfh,  zu   Ileidelberg  1H97,  S,  232. 

^\  Ever*!busch,  in, der  Diskussiitii  zu  Sattle r»  Vortrag  auf  der  XXVL  Verüamm- 
loBg  der  ophthalniülug.  Gesellscb.  zu  Heidelberg  181*7,  Her  8.  23^8. 
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Zion')  wiederum  gibt  ein  Verfahren  mit  zwei  Nadeln  an,  wobei  die 
eine  dnrch  die  Hornhaut,  die  andere  durch  die  Lederhaut  eingeführt  wird. 
So  wird  eine  weitere  Verschiebung  der  Linse  verhindert  und  das  Hinein- 
drängen der  Linse  in  den  Glaskörper  vermieden.  Die  durch  die  Leder- 
haut eingeführte  Nadel  spießt  die  Linse,  drängt  sie  in  die  Vorderkammer 
und  nun  gelingt  es,  sie  mit  der  anderen  Nadel  ausgiebig  zu  zerreißen. 

Wenn  also  auch  mit  diesen  Abänderungen  die  &öflTiung  der  Kapsel 
oft  gelingt,  so  führt  die  Diszission  doch  nicht  immer  zum  Ziele,  weil 
solche  Linsen  bei  angeborener  Ektopie  oft  hart  sind  und  wenig  oder  gar 
nicht  zur  Aufsaugung  zu  bringen  sind,  wie  sich  in  Zions  Falle  zeigte 
[und  wie  ich  es  auch  in  einem  Falle  gesehen,  in  dem  die  Kapselwunde 
sich  —  nach  zweimaliger  ausgiebiger  Diszission  —  wieder  rasch  mit 
kleiner  Narbe  schloß,  ohne  daß  lYübung  der  Linse  eintrat].  Bei  Sub- 
luxationen älterer  Leute  ist  wieder  der  harte  Kern  ein  Hindernis  für  die 
Diszission. 

In  Fällen,  wo  Drucksteigerung  besteht,  hätte  man  die  Aufblähung 
der  Linse  gewiß  als  ein  ungünstiges  Ereignis  zu  betrachten. 

Die  Diszission  sollte  also  nur  verwendet  werden,  wenn  es  durch  sie 
zur  Aufsaugung  der  Linse  kommen  kann,  also  bei  Kindern  bis  zu  14  Jahren. 
Denn  als  Vorakt  für  eine  Punktion  oder  Lanzenextraktion  ist  sie  deshalb 
nicht  geeignet,  weil  die  in  der  Kammer  und  im  eröffneten  Kapselsacke 
aufquellenden  und  sich  trübenden  Starmassen  bei  der  Eröffnung  der  Kammer 
in  den  meisten  F'ällen  (immer  bei  traumatischen  Subluxationen,  häufig  auch 
bei  angeborener  Ektopie)  nur  zum  geringsten  Teile  und  schon  gemischt 
mit  Glaskörper  entleert  werden  können,  während  der  Rest  durch  den 
vordringenden  Glaskörper  zur  Seite  verschoben  und  verdrängt  wird,  also 
im  Auge  zurückbleibt. 

Diese  Bedenken  sprechen  auch  gegen  die  einfache  Lanzenextrak- 
tion, wenn  es  sich  um  starig  gewordene,  verschobene  Linsen  bei  jüngeren 
Personen  handelt.  Ter  so  n*)  empfiehlt  zwar  als  sicherstes  Verfahren  die 
Aspiration.  Er  macht  einen  6 — 7  mm  langen  Schnitt  mit  der  Lanze,  eröff- 
net die  Kapsel  breit  mit  dem  Zystitorae  und  saugt  dann  mit  der  Spritze 
von  Bowman,  deren  Kanüle  mitten  in  die  Linse  eingeführt  wird,  die 
Starmassen  aus. 

Eröffnet  man  aber  bei  weichen  Staren  die  Kapsel,  dann  ([uellen  die 
weichen  Starmassen   in   den    mittlerweile   meist   vorgetretenen  Glaskörper 


^)  O.  Zion  ,  Ein  Beitrag  zur  operativen  Behandlung  von  Ectopia  lentis  cong.  Ophtlialm. 
KUnik,  1899,  Ill.Jahrg.,  S.  121  (Clinique  ophtalm.,  1899,  Nr.  8). 

*)  Terson,  Une  indication  pr^cise  de  Textraction  de  la  cataracte  niulle  par  la  me- 
.thode  d'aspiration.  Ann.  d'ocul.,  1899,  CXXI,  pag.  161. 
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und  können  nur  unter  {großem  Glaskörperverlust  nnd  zum  Teil  mit  Löffeln 
entfernt  werden. 

Sind  aber  die  Stare  konsistenter  und  das  ist  bei  angeborenen  Ektopien 
meiet  der  Fall,  dann  bringt  man  den  Star  aus  der  kleinen  Wunde  nicht 
heraus. 

Die  Extraktion  mit  langem  Schnitte  kann  in  ähnlicher  Weise 
wie  die  gewöhnlicher  Stare,  und  zwar  in  der  geschlossenen  Kapsel  nach 
Pagenstechcr »)  oder  nach  Knapp*)  vorgenommen  werden  (vgl.  später 
bei  der  Extraktion  in  den  Glaskörper  Inxierter  Linsen K  Bourgeois  emp- 
fiehlt fUr  diese  FäDe  sein  IL  Bd.,  S.I521  geschildertes  Verfahren. 

Auch  die  Tridektomie  wird  sich  gewöhnlich  als  ersprießlich  erweisen. 
Bei  einige  Zeit  bestehender  Linsenverschiehung  ist  mit  Sicherheit  auf  eine 
Lösung  der  Verbindung  der  hinteren  Kapsel  und  der  Hyaloidea  zu  rech- 
nen, da  diese  durch  das  fortwährende  Sehlottem  allmählich  schwinden  muß. 
So  ist  die  Hauptbedingung  für  die  Extraktion  in  der  Kapsel  ge4J:ehen ;  man 
wird  also  in  der  genannten  Weise  verschobene,  weiche  oder  kleinkemige 
Stare  operieren. 

Ich  halte  es  auch  hier  für  vorteilhaft,  subkonjunktiTal  zu  extrahieren.  Doch  muß 
"man  hier  stets  zu  einem  Zuginstrumente  (Lriffei  Schlinge)  gi-eifon,  wenn  die  Verschie- 
bung nicht  paiiÄ  geringfügig  ist. 

Ißt  der  Star  aber  regressiv  nnd  hat  er  eine  verdickte  Kapsel,  dann 
ist  es  besser,  ihn  mit  der  Pinzette  herauszuziehen,  statt  den  Löffel  anzu- 
wenden. 

Ebenso  kann  dann  Reisingers  I>oppelhäkcheD   verwendet  werden. 

In  derselben  Weise  können  aach  senile  Linsen  mit  groüera  harten 
Kern,  ob  sie  in  ihrer  Rinde  getrübt  sind  oder  nicht,  mit  dem  zuletzt  j^e- 
nannten  Instrumente  sicherer  als  mit  dem  Löffel  oder  der  Schlinge  heraus- 
gezogen w^erdeo,  w*enn  auch  dabei  oft  die  Kapsel  zerschnitten  wird.  Die 
bequeme  Einführung  des  Instrumentes  bedingt  die  Iridektomie. 

Zur  Extraktion  in  diesen  Flillen  sind  auch  die  Verfahren  von 
L.  Müller  und  von  Bourgeois  angegeben  worden. 

Den  Vorschlag  Dehennes>),  die  subluxierte  Linse  ganz  zu  reklinieren, 
könnte  man  wohl  nur  bei  stark  geschnimpften  Linsen  in  Erwägung  ziehen, 
in  Fällen,  wo  eine  andere  0|»eration  infolge  gewisser  Komplikationen  ver- 
wehrt wäre. 


')  Vgl.  II,  Bd.,  S.  1044. 

^)  Knappr  ITber  die  Extraktion  in  den  Glaskörper  disli>xi«rt«r  LinBen.  Arch.  f.  Ait§reii* 
heilkund«^  1891,  XXII,  S.  17L 

^)  DeheoDe,  De  lioterventitm  chJror^icale  dun»  lä  luxiition  du  erlst&llin.  Tnioa 
miVd..  1885,  Nr.  92,  pug.2il 
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Was  nun  die  Anzeigen  dieser  Eingriffe  bei  bloßer  Sehstörung  be- 
trifft, so  ist  zunächst  zu  bemerken,  daß  bei  störendem  Doppelsehen  die 
Beseitigung  der  Linse  vorzunehmen  ist.  Die  Iridodesis,  wobei  die  Pupille 
nach  der  Seite  der  Linse  verlagert  wird  (A.  Pagenstecher),  wäre  an 
sich  die  weitaus  zweckmäßigere  Operation.  Allein  sie  ist  zu  gefährlich  in 
ihren  Folgen. 

Trübt  sich  die  verlagerte  Linse,  dann  ist,  wenn  die  Erweiterung  der 
Pupille  durch  Atropin  und  die  Anwendung  einer  stenopäischen  Spalte  eine 
wesentliche  Besserung  des  Sehens  ergibt,  die  optische  Iridektomie  ange- 
zeigt. Tritt  dabei  keine  Besserung  des  Sehens  ein,  dann  ist  die  trübe  Linse 
zu  entfernen. 

Zu  S)  Verlagerung  der  Linse  in  den  Glaskörperraum. 

Hierbei  begegnet  die  operative  Entfernung  stets  größeren,  oft  unüber- 
windlichen Schwierigkeiten.  Sie  ist  nur  in  Fällen  zu  versuchen,  wo  die 
Linse  Beschwerden  verursacht  und  noch  Sehvermögen  vorhanden  ist. 

Man  kann  hier  dem  Grade  nach  Fälle  unterscheiden,  wo  sich  die 
Linse  (oder  der  Linsenkem)  nur  sozusagen  in  der  hinteren  Kammer  weiter 
verschoben  hat,  so  daß  ihr  Rand  noch  der  Iris  nahe  liegt;  dann  solche, 
wo  die  Linse  tiefer  in  den  Glaskörper  versenkt  ist,  wobei  dieser  durch 
das  veranlassende  Trauma  zertrümmert  oder  (bei  spontanen  Luxationen) 
verflüssigt  ist,  und  endlich  solche,  wo  [die  Linse  ganz  frei  beweglich  ist. 
In  allen  Fällen  kann  die  Linse  entweder  noch  durch  Teile  des  Aufhänge- 
bandes mit  dem  Ziliarkörper  zusammenhängen  oder  von  ihm  ganz  abge- 
löst sein.  Letzteres  ist  natürlich  stets  der  Fall,  wenn  es  sich  bloß  um  den 
verlagerten  Kern  handelt. 

Die  uns  zur  Verfügung  stehenden  Verfahren  sind  das  von  Knappt, 
das  von  v.  Graefe*)  und  v.  Arlt^)  mit  Anspießung  der  IJnse  durch  die 
Lederhaut  und  das  von  Agnew*)  mit  dem  Bident;  endlich  die  Verlage- 
rung der  frei  beweglichen  Linse  in  die  vordere  Augenkammer. 

'  Knapps  Verfahren  besteht  in  folgendem:  Man  läßt  den  Kranken 
in  einen  Operationssessel  setzen,  legt  nach  Kokainisierung  einen  Sperr- 
lidhalter an  und  macht  mit  dem  Graefemesser  einen  Schnitt  durch  den 
oberen  Teil    der  Hornhaut,    dessen  Enden   in   dem   durchsichtigen  Rand, 

^)  Knapp,  über  Extraktion  in  den  Glaskörper  dislozierter  Linsen.  Arch.  f.  Aagen- 
heilkunde,  1890,  XXn,  S.  171. 

*)  V.  Graef  e ,  Ein  aaßergewöhnlicher  Fall  von  Extraktion  einer  in  die  vordere  Kammer 
vorgefallenen,  verkalkten  Linse.  Arch.  f.  Ophthalm.,  II,  1,  S.  201. 

')  V.  Arlt,  Operationslehre  im  Handbache  von  Graef e  a.  Saemisch,  1874,  III, 
1.  Aufl.,  S.  289  u.  331.  —  Derselbe,  Diskussion  zu  Noyes'  Vortrag  auf  der  XVI.  Ver- 
sammlung der  ophthalmolog.  Gesellsch.  zu  Heidelberg  1884.  Ber.  S.  90. 

*)  Agnew,  Operation  for  the  removal  of  the  dislocated  crystalline  lens.  Amer.  Joum. 
of  Ophthalm.,  1885,  II,  pag.  142.  —  Derselbe,  An  Operation  with  a  double  needle  or  bident, 
for  the  removal  of  crystalline  lens  dislocated  into  the  vitreous  Chamber.  Transact.  of  the 
Amer.  ophth.  soc.,  1885,  21.  meeting,  pag.  69. 
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dessen  Scheitel  al>er  2  mm  darunter  liegt.  Dann  wird  der  Lidhalter  ent- 
ftTnt,  das  oben?  Lid  mit  dem  Zeigeiloger  dt!r  linken  Hand  gehalteu  und 
mit  dem  Daumen  der  rechten  Hand  der  Rand  des  unteren  Lides  ^e*^en 
den  unteren  Teil  der  Lederhaiit  direkt  auf  den  Mittelpunkt  des  Auges  zu 
gedrückt.  So  wie  t^icli  die  Lin^e  in  die  Pupille  einstellt,  wird  sie  durch 
immer  festeren  Druck,  jedoch  immer  in  der  Richtung  auf  den  Mittelpunkt 
des  Auges  zn,  allmählich  durch  die  Pupille  in  den  klaffenden  Hornhaut- 
ßchnitt  getrieben* 

Wenn  ungerähr  zwei  Drittel  der  Linse  geboren  eind,  hebt  sie  der 
Gehilfe  mit  einem  Löffel  in  ihrer  unverletzten  Kapsel  vollends  heraus.  Die 
Iris  zieht  sich  gewöhnlich  von  selbst  zurück.  Bei  Vorsieht  verliert  man 
gar  keinen  Glaskörper. 

Dieses  Verfahren  eignet  sich  für  schlotternde  unti  suhluxierte  Linsen, 
auch  ektopische  Linsen  (siehe  dort),  dann  für  die  während  der  gewöhn- 
lichen Extraktionen  vorkommenden  Kern  Verschiebungen  und  endlich  flir 
die  in  den  Glaskörper  gelagerten  Linsen,  wenn  sie  der  Iris  noch  nahe 
liegen,  besonders  aueh^  wenn  sie  noch  irgendwie  an  ihrem  Auf  hänge  bände 
befestigt  sind.  ^) 

Das  Verfahren  von  v.  Graefe  und  v.  Arlt  erinnert  etwas  an  das 
Verfahren  der  Extraktion,  das  von  Cann Stadt  1871  zur  Entfernung  der 
Lint^e  in  der  geschlossenen  Kapsel  vorgeschlagen  ward  (vgl  IL  Bd.,  S.  fxiO), 
Man  benutzt  dazu  irgend  eine  der  tiblichen  Starnadeln,  mit  der  man  durch 
die  Lederhaut  eingeht,  die  Linse  spießt  und  t^ie  in  die  Pupille  oder  die 
vordere  Kammer  drängt,  und  zwar  liei  vornüber  geneigter  Lage  des  Kopfes 
oder  bei  Bauchlage  des  Kranken. ')  Während  dann  die  Linse  festgehalten 
wird,  kann  man  den  Kopf  des  Kranken  zurückneigen  oder  ihn  in  die 
Rückenlage  bringen,  und  nun  einen  Lappenschnitt  anlegen.  Man  geht  darm 
mit  einem  Löffel  ein  und  während  der  Gehilfe  die  Nadel  zurückzieht,  faßt 
der  Löffel  die  Linse  und  zieht  sie  aus.  Bei  harten  Linsen  kann  auch 
Eeisingers  Doppelhäkchen  benützt  werden. 

Mit  guter  elektrischer  Beleuchtung  könnte  man  wohl  auch  versuchen, 
die  Operation  in  der  Bauchlage  oder  bei  vorgcneigteni  Kopfe  des  Kranken 
zu  vollenden. 

Dieses  Verfahren  ist  anwendbar  in  Fällen ,  wo  die  Linse  tief  im 
Auge,  am  Boden  des  Auges  liegt  und  gar  keinen  Zusammenhang  mit  dem 


i 


V)  Kversbuseh,  <>j>er[itive  Behandlang  der  in  den  Gla.skurper  dislozierten  Liüs«, 
Müncheoer  med.  Wochenschr.,  181)5,  S.  U95. 

*)  Noyes,  Luxation  der  Linse  ins  Cnrpns  vitreom.  Bericht  der  XVf.  Veresaroinloi]^  d«r 
ophthalraolog.  Ges©nsch.  «o  Heidelberg  1884,  *S.  90.  —  Terson»  R«maix|U«»  sur  TestnictioQ 
de  diverses  vari^tta  des  cataractes.  Clin,  nphtbalra.,  1898^  Nr.  20. 
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Ziliarkörper  hat,  dabei  aber  anch  nicht  so  frei  beweglich  ist,  daß  man 
sie  durch  Erweiterung  der  Pupille  und  vornüber  geneigte  Kopflage  in 
die  Pupille  brächte.  Von  v.  Graefe  ward  es  zuerst  bei  in  der  Pupille 
reitender  Linse  verwendet,  wie  schon  angegeben  ward. 

Kuhnt*)  hat  Webers  Schlinge  dahin  abgeändert,  daß  in  dem  Schafte 
des  Instrumentes  eine  verschiebbare  Nadel  eingelegt  ist,  also  das  Ganze 
wie  eine  Art  Tonsillotom  gebaut  ist.  Damit  soll  das  Fassen  der  Linse  er- 
leichtert und  gesichert  werden. 

In  ganz  eigentümlicher  Weise  ging  Agnew  bei  einer  fast  ganz  frei 
beweglichen,  nur  an  der  Schläfenseite  noch  einigennaßen  befestigten,  kalkig- 
kataraktösen  Linse  vor.  Ein  Paar  gerader  Staniadeln  von  «/s  Zoll  Länge 
wurde  in  einer  Entfernung  von  Vg  Zoll,  parallel  zueinander,  in  einem 
flachen,  gerieften,  plattenartigen  Griff  zu  einem  gabelartigen  Instrumente 
verbunden  („Bident").  Dieser  Doppelzinke  ward  in  einen  Nadelhalter 
gefaßt. «) 

Agnew  ging  nun  an  der  Schläfenseite  des  Augapfels,  an  einer  Stelle, 
die  so  weit  zurücklag,  um  in  den  Glaskörperraum  ohne  Verletzung  der 
Iris  oder  Berührung  der  verlagerten  Linse  zu  gelangen,  bis  zu  einem  wenig 
schläfenwärts  vom  Mittelpunkte  des  Glaskörperraumes  gelegenen  Punkte 
mit  dem  Doppelzinken  ein.  Dann  drückte  er  den  Nadelhalter  Sands,  wo- 
mit der  Doppelzinke  gefaßt  war,  nach  hinten,  so  daß  dessen  Spitzen  einen 
Bogen  nach  vom  beschrieben.  Die  Linse  ward  von  dem  Bident  erfaßt  — 
etwa  wie  eine  Erbse  von  einer  zweizinkigen  Gabel  gefaßt  wird  —  und  nach 
vom  durch  die  Pupille  in  die  vordere  Kammer  gebracht.  Dann  stieß  er 
den  Bident  weiter  vor,  so  daß  seine  Spitzen  an  der  Nasenseite  des  Aug- 
apfels nahe  hinter  der  Iris  und  ohne  sie  zu  verletzen  zum  Vorschein 
kamen.  Mit  einem  schmalen  Graefemcsser  machte  er  darauf  einen  genügend 
großen,  unteren  Hornhautschnitt  und  vollendete  die  Entbindung  der  Ijnse 
mit  einer  feinen  Drahtschlinge  leicht.  Dann  entfernte  er  den  Bident  ohne 
Schwierigkeit.  Die  Hornhaut wundränder  legten  sich  schön  an,  es  entstand 
kein  Irisvorfall.  Die  Heilung  war  glatt,  die  Behandlung  dauerte  17  Tage. 

Webster')  teilte  in  derselben  Sitzung  der  Amerikanischen  ophthal- 
mologischen  Gesellschaft   einen   anderen   solchen   Fall  mit   und  1888  be- 


^)  Kahnt,  in  der  Diskussion  zu  Noyes,  a.  a.  0. 

')  Die  Beschreibung  des  Bidents  nach  dem  Jahresbericht  fdr  Ophthalmologie  von 
Nagel  für  1885,  S.  431,  da  mir  das  Original  nicht  zugänglich  ist.  Die  Beschreibung  der 
Operation  entnehme  ich  Knapps  Arbeit  .«Über  Extraktion  in  den  Glaskörper  luxierter 
Linsen".  Arch.  f.  Augenheük.,  1891,  XXII,  S.  171. 

')  Webster,  Extraction  of  lens,  dislocated  into  the  vitreous,  with  the  aid  of 
Dr.  Agnews  bident.  Transact.  of  the  Amer.  ophthalm.  soc.,  1885,  pag.  76  (21.  meeting). 
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richtete  romcroy')  über  sechs  dcrartip:e  Fälle  (Tier  eigene,  einen  von 
Agnew  und  einen  von  Webster).  Auch  And rews^-)  hat  vienaal  so  operiert, 

Andrews  hat  das  Instniinent  so  abgeändert,  daß  der  üriff  dureh 
eine  zarte  Feder  daran  l)e festigt  wird^  wodurch  eine  gröüere  Zartheil  der 
Handhabung  möglich  ist,    als   wenn  Sands  Nadelbaltcr   angewandt  wird. 

Knappt)  versicbert,  die  Operation  habe  anf  ihn  keinen  günstigen 
Eindrack  gemacht,  weil  er  in  seiner  Praxis  inuner  imstande  gewesen  sei, 
8oldic  Linsen  auf  die  schon  erwähnte,  v<jn  ihm  angegebene  Weise  durch 
äußere  Triebkräfte  zu  entlernen.  Dies  verhindere  der  Bident.  Auch  müsse 
seine  Entfernung  unangenehm  sein.  Doch  gibt  er  zu,  daß  die  Entfernung 
Terlagerter  linsen  solche  Schwierigkeiten  geben  könne^  daO  man  den  Bident 
nicht  für  alle  Fälle  als  ühertlüssig  erklären  könne.  Darum  will  er  ihn  für 
Ansnahmstalle  vorbehalten.  Einen  Fall,  wie  der  Agnews,  hat  er  nach 
seinem  Verfahren  anstandslos  operiert. 

Es  scheint,  daß  für  Agnews  Verfahren  jene  Fälle  am  meisten  ge- 
eignet sind,  wo  die  Unse  ziemlich  vorn  liegt,  mit  dem  Ziliarkrirper  durch 
einen  Zonulastraug  noch  zusammenhängt,  dabei  recht  beweglich  ist*  so 
daß  sie  sicli  nicht  spießen  läßt,  aber  doch  anch  durch  die  erweiterte  Pupille 
nicht  üi  die  vordere  Kammer  vortreten  kann. 

Wo  eine  Linse  frei  beweglich  ist,  ist  zunächst  immer  das  IL  Bd.,  S.  625 
erwähnte  Verfahren  zu  versuchen.  Man  erweitert  die  Pupille  (durch  Eu- 
phthalmin  und  Kokain,  hesser  als  durch  das  von  Krüger  *)  zu  diesem  Zwecke 
verwandte  Atroijin).  Dann  wird  der  Kopf  stark  nach  vorn  geneigt  und 
oft  geschüttelt;  am  besten  bringt  man  den  Kranken  ganz  in  Bauchlage.*') 
Durch  diese  Handhabungen  trachtet  man  die  ohnedies  häufig  im  Fupillar- 
bereiche  auftauchende  Linse  in  die  vordere  Augenkanmier  zu  bringen.  Ist 
dies  gelungen,  dann  muß  der  Kranke  in  der  gegebenen  Stellung  verharren, 
bis  das  mittlerweile  angewandte  kräftige  Myotikum  (Fl^serin)  eine  maximale 
Myosis  erzeugt  hat  und  sonach  die  Linse  in  der  vorderen  Kammer  ahge- 
fangen  ist.  Von  dort  wird  sie  dann  auf  die  IL  Bd.,  S.  622  geschilderte 
Weise  entfernt. 

Es  ist  klar,  daß  dieses  Verfahren  das  schonendste  von  allen  ist  und 
am  wenigsten  die  Oefabr  größeren  Glaskörperverlustes  herbeiführt.  Genaue 
Regeln  lassen   sich   für  eine  solche  atypische  Operation,   wie  es  die  Ent- 


')  Pomeroj%  Transact.  c»f  tlje  Amer.  opbthalm.  soc.^  1888^  pag.  1B8. 

*)  Ebenda.  ' 

»J  a.  a,  O. 

*)  Krüger,  Beriebt  der XVI.  VöTSÄmmlung der  O|ibthalmolog.  GuscUscb,  zu  Heidelberg 
1884,  8.  9. 

^)  Dentscbmann  (Luxation  der  Linse,  Mtinchener  med.  Woch^nsebr.,  18%,  S,  64) 
bracbte  eine  Lins«  dadurch  in  die  vordere  Kammer,  daß  er  den  Kranken  sich  möglichst  oft 
auf  den  Kupf  stellen  ließ. 
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femang  von  Linsen  aus  dem  Glaskörper  ist,  überhaupt  nicht  geben.  Der 
Operateur  muß  nach  den  gegebenen  Umständen  handeln.  Ich  erwähne 
schließlich,  daß  viele  Operateure  auch  in  dem  Glaskörper  befindliche  Linsen 
durch  bloßen  Homhautschnitt  und  Eingehen  mit  einer  Curette  oder  Schlinge 
entfernt  haben.  Freilich  ist  dabei  der  Glaskörperverlust  oft  groß  und  der 
£rfolg  sehr  unsicher. 

Als  Schnittverfahren  fiir  solche  Fälle  überhaupt  hat  L.  Müller  sein 
Verfahren  mit  dem  deckenden  Homhautlappen  empfohlen  (II.  Bd.,  S.  520). 
[Einfacher  ist  die  Deckung  eines  kornealen  Schnittes  mit  Bindehaut  (Kuhnt, 
Pflüger),  wie  es  Bd.  II,  S.  482  beschrieben  wurde.] 

Gesichtspunkte  für  die  operative  Behandlung  des  Wandstars. 

Ebenso  wie  das  Vorgehen  bei  verlagerten  Linsen,  erfordert  auch  das 
Verfahren  bei  Wundstaren  eine  gesonderte,  kurze  Besprechung,  indem  hier 
oft  eine  Anzahl  von  Komplikationen  gleichzeitig  vorhanden  ist.  Allerdings 
kommen  auch  ganz  „reine"  Wundstare  vor. 

1.  Ist  der  Wundstar  nicht  mit  einer  Entzündung  kompliziert  und 
unvollständig,  dann  ist  zunächst  jeder  Eingriff  an  der  Linse  zu  verschieben. 
Natürlich  ist  eventuell  die  vorgefallene  Iris  abzutragen  u.  dgl.  mehr.  Die 
Trübung  kann  sich  zurückbilden  (wenigstens  teilweise)  und  stationär  bleiben. 
Schreitet  sie  vor,  dann  wartet  man,  bis  sie  vollständig  geworden  ist,  ja 
unter  Umständen  hilft  man  (bei  jungen  Leuten)  mit  einer  Diszission  nach. 
Innerlich  während  dessen  Jod. 

Tritt  Drucksteigerung  auf  und  geht  auf  Eis  und  Skopolamin  nicht 
zurück,  während  die  zentrale  Lichtempfindung  und  Projektion  anfangen 
abzunehmen,  dann  ist  die  ausgiebige  Entleerung  der  Starmassen  sofort  vor- 
zunehmen —  bei  Kindern  und  jungen  Leuten  mit  der  Lanzenextraktion, 
bei  älteren,  wenn  noch  ein  harter,  großer  Kern  nachweisbar  ist,  mit  Lappen- 
extraktion. 

Tritt  keine  Drucksteigerung  auf,  dann  läßt  man  die  Linse  ganz  trüb 
werden  und  extrahiert  sodann. 

Ist  der  zur  Behandlung  kommende  Wundstar  schon  vollständig,  dann 
ist  selbstredend  sofort  zu  operieren. 

Die  Extraktion  kann  hier  auch  bei  alten  Leuten  häufig  mit  der 
Lanzenextraktion  gemacht  werden,  wenn  die  Verletzung  tief  in  die  Linse 
(den  Kern)  eingedrungen  ist  und  nicht  bloß  oberflächlich  war,  bloß  die 
Kapsel  ritzte.  Denn  in  solchen  Fällen  zerfällt  auch  der  Kern  in  eine  breiige 
Masse  und  ein  langer  Starschnitt  ist  ganz  überflüssig. 

Zu  achten  ist  stets  darauf,  daß,  wenn  die  Linse  bei  der  Verletzung 
ganz  durchbohrt  ward,   die  Gefahr  des  Glaskörpervorfalles  bei  der  Ope- 


634 

ration  besteht,  üb  mit  oder  ohne  Irit^aussehneidnng  operiert  wird,  hängt 
von  den  Umständen  h\k  i^s  kann  auch  bei  der  Operation  die  Losung  be^ 
stehender  vorderer  Synechien  der  Iris  versucht  werden. 

[Ich  stehe  auch  ]m  der  Behandlung  des  Wnndstar^  auf  demselben 
Standpunkte  wie  bei  der  Myopieoperation  (Wundstar  nach  Diszission  der 
Vollinse).  Die  quellenden  Linsfcnninssen  ruien  fast  immer  Irisreizung*  Infi«, 
allein  oder  mit  nachfolgender  Drucksteigerung  hervor.  Der  Eintritt  dieser 
Komplikation  ist  daher  nicht  abzuwarten ,  sondern  bei  Beginn  der  ersten 
Reizerseheinungen  eine  Lanzenextraktion  (Punktion  der  \'orderkamnicr  mit 
Entleerung  wenigstens  eines  Teiles  der  Linsenmassen)  autszuflihren.  Bleiben 
Reste,  so  sollen  sie.  talls  sie  nicht  rasch  sich  aufsaugen,  was  nach  aus- 
giebiger Eröttnung  der  Linsen  kapsei  meist  der  Ftdl  ist,  durch  eine  neuer- 
liche Punktion  entfernt  werden. 

Von  manchen  Autoren  (DorO  wird  das  Aussaugen  des  Wundstars 
wHnnstens  hefürw^ortet.] 

2.  Ist  der  Wundstar  mit  phistischer  oder  eitriger  Entzündung  kom- 
pliziert, dann  ist  zunächst  diese  zu  bekämpfen :  feuchtwarme  UmschlHge 
oder  Eis,  je  nachdem,  was  vertragen  wird,  subkonjunktivale  Injektion  von 
Hg  cyanat.  nach  Darier  [Ijei  noch  offener  Wunde  Ausspülung  der  Vorder* 
kammcr  nnt  VsVoigßi*  KoUargollösung],  A tropin  usw. 

Ein  Eingriff  zur  Entfernung  des  Stars  darf  erst  geniaebt  werden,  wenn 
das  Auge  dauernd  blaß  geworden  ist.  Hierfür  gibt  Becker  den  beherzigens- 
werten Rat,  daß  man  erst  oiJi^ricrcn  soll,  bis  das  Auge  nach  probeweise 
ausgefithrtcm  Anfassen  mit  der  Pinzette  nicht  mehr  mit  Ziliarinjektion 
re^ert. 

Wenn  aber  Drucksteigemng  auftritt,  dann  ist  auch  in  diesen  mit 
Entzündung  gepaarten  Fällen  operativ  vorzugehen,  und  zwar  eine  Iridek- 
tomie  zu  machen.  Es  schadet  natürlich  nicht,  wenn  sich  dabei  in  der 
Kammer  behndliches  Exsudat  und  Starmassen  entleeren,  nötigenfalls  mit 
der  l'inzette  herausgezogen  werden.  Auch  eine  Ausspülung  der  Kammer 
zur  mechanischen  Reinigung  [^Dder  Desinfektion  mit  ViVo  Kollargollösung] 
kann  dabei  vorgenommen  werden. 

Ist  die  Entzündung  ganz  abgelaufen^  dann  ist  die  Operation  des  an- 
gewachsenen, sehr  oft  stark  geschrumpften  Stars  vorzunehmen,  natürhch 
wenn  die  Liehtemptindung  entsprechend  ist.  In  Betracht  kommen,  je  nach 
den  Verhültnisscn  des  Falles,  die  Lanzenextraktion  mit  Iridektomie,  die 
Lappenextraktion  mit  Iridektomic,  die  Extraktion  von  Wenzel -Wecker, 
die  Iridokapsulotomie,  die  Iritoektomie,  in  seltenen  Fällen  auch  die  bloße 
Diszission  mit  dem  Nadelmesser  oder  der  {Schere. 


H 


^ 


')  Dor,  Fuünote  2,  II.  Bd.,  S,  389. 
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Dauert  aber  die  Entzündung  fort,  wird  die  Lichtempfindung  schlecht 
oder  erlischt  sie,  dann  ist  die  Enukleation  des  Augapfels  wegen  der  Ge- 
fahr der  sympathischen  Ophthalmie  vorzunehmen. 


c)  Komplikationen  von  Seiten  der  Spannung  des  Augapfels. 

Wo  außer  dem  Star  gleichzeitig  Drucksteigerung  vorhanden  ist,  ist 
in  der  Regel  zuerst  diese  zu  beseitigen  und  dann  erst  die  Staroperation 
vorzunehmen.  Eine  Ausnahme  bilden  nur  jene  Fälle  von  Drucksteigerung 
von  Verletzungsstar  in  jugendlichen  Augen  (nach  zufälligem  Trauma  oder 
Diszission,  sog.  Quellungsglaukom) ,  die  den  friedlichen  Maßnahmen  nicht 
weichen  und  durch  rasche  Aufquellung  der  Linse  entstanden  sind.  Sie 
können  ohne  weiteres  der  Lanzenextraktion  unterworfen  werden.  Bei  Blä- 
hung seniler  Linsen  infolge  Verletzung  ist  aber,  sowie  bei  Drucksteige- 
mngen  anderer  Art  zuerst  die  Iridektomie  vorzunehmen,  der  später  die  Ex- 
traktion folgt. 

Diese  Grundregel  hat  schon  v.  Arlt  betont  und  ihre  Vernachlässigung 
rächt  sich  unter  Umständen  sehr,  wie  z.  B.  Woods  Fall  zeigt,  wo  der 
Extraktion  eines  Stars  an  einem  an  Glaukom  leidenden  Auge  eine  das 
Auge  vernichtende  Blutung  folgte,  i) 

[Für  die  oben  (IL  Bd.,  S.  435)  erwähnten  seltenen  Fälle  von  Glaukom 
durch  Quellung  seniler  Katarakte  in  unverletzter  Kapsel  halte  ich  aber  die 
primäre  Extraktion  der  Linse  mittelst  kombiniertem  Lappenschnitt  doch 
fiir  vorteilhafter,  wie  ich  es  schon  in  meiner  ersten  Mitteilung  über  diese 
seltene  Komplikation  angegeben.  *)  Die  Iridektomie  beseitigt,  wie  ein  eben 
jetzt  an  meiner  Klinik  in  Behandlung  stehender  Fall  uns  zeigt,  nicht  immer 
die  Drucksteigerung,  es  muß  daher  unter  ungünstigeren  Heilungsbedingungen 
die  Extraktion  rasch  nachgeschickt  werden.] 

In  Fällen,  wo  nach  der  Iridektomie  extrahiert  werden  soll,  geschieht 
dies  in  der  Regel  mit  der  Lappenextraktion  nach  der  Seite  des  Koloboms 
wie  nach  allen  präliminaren  Iridektomien. 

Aber  auch  eine  aus  bestimmten  Gründen  erwünschte  subkonjunktivale  Extraktion 
ist  nicht  ausgeschlossen;  nur  muß  man  sie  dann  nach  der  dem  Kolobom  entgegen- 
gesetzten Seit«  verrichten. 

In  jenen  Fällen,  wo  nach  wiederholten  Iridektomien  und  Iridotomien,  die  erfolg- 
los geblieben  sind,  zur  Beseitigung  des  gesteigerten  Binnendruckes  die  Linse  entfernt 
wird,  rät  L.  Müller  an,  sein  IL  Bd.,  S.  520  dargestelltes  Verfahren  zu  benützen.  Auch 
das  von  Bourgeois  angegebene  Verfahren  kommt  hier  in  Betracht. 


*)  Woods,  Intraocular  haemorrhage  consecutive  to  cataract  extraction  or  to  iridectomy 
for  tbe  relief  of  glaucoma.  Med.  Reo.,  1890,  XXXVII,  pag.  613. 

')  El  sehn  ig,  in  Enzyklopädie  der  praktischen  Medizin  von  Sehn  ir  er  und  Vier- 
ordt,  „Glaukom"  S.  404,  „Katarakt"  S.  1136. 
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d)  Komplikationen    durch    Erkrankung   der   tieferen  Teile. 

Ist  die  Lielitemptiiului)^  scldeelit,  aJso  tnitweder  die  zentrale  Liclit- 
empfindung  herabgesetzt  udei*  die  Projektion  nian^clhafr  oder  fehlend,  oder 
ist  beides  zugleich  vorhanden,  dann  bestehen  Komplikationen  von  öeiteu 
der  tieferen  Organe  des  Auges  und  im  allgemeinen  erseheint  unter  diesen 
Umständen  eine  Staropenition  ausgeschlossen. 

Nichtsdestoweniger  gibt  es  Fälle,  wo  eine  solche  trotzdem  vorge- 
nommen werden  kann : 

1.  Aus  kosun^tiselten  Gründen.  [Flier  ist  absolut  die  Tätowierung  einer 
„schwarzen  Pupille"  im  Hornhautzentrum  vorzuziehen!] 

2.  Wenn  die  Mangelhaftigkeit  der  Lichteni|*tinduiig  nicht  allzu  groll 
ist  und  es  sieh  um  das  einzige  Auge  des  Kranken  handelt,  indem  das 
andere  fehlt  oder  amaurotisch  ist,  um  vielleicht  eine  Besserung  des 
Sehens,  deren  Höhe  sich  freilieh  gar  nicht  im  voraus  auch  nur  abschät7.en 
läßt,  zu  erlangen.  In  solchen  Fällen  ist  jede,  auch  die  geringste  Besserung 
von  Wert.  Doch  kann  der  Versuch  auch  zum  Zugrundegehen  des  schwer 
veränderten  Auges  führen.  Es  ist  also  der  Kranke  auf  diese  Möglichkeit 
auch  aufmerksam  zu  machen. 

Das  Verfahren  ist  im  allgemeinen  die  Extraktion, 

Wo  eine  VerfliVs^igarii^  des  GluskörperK  besteht  oder  eine  Netzhautahhebuug 
sicher  da  ist  oder  an  genommen  werden  kann»  dort  iat  »tatt  der  gewökniicheii  Lappen- 
extraktion die  HuhkonjuuktiTüJe  anzublenden,  wenn  es  i^ich  um  ähere  Lente  handelt.  Bei 
jungen  Leuten  hat  schon  v.  Arlt  hier  die  Dit^SEigBiun  empfohlen, 

[3.  Zur  Behebung  der  Drueksteigerung  bei  absolutem  fTlaukom,  To- 
polanwki  i)  hat  dies  Veriahren  empfohlen  und  berichtet  ül*er  gute  Resul- 
tate, und  ich  eelbst  konnte  mich  auch  von  der  Brauclibarkeit  derselben 
tiberzengen.  Schmei'zhafte,  steinharte  Bulbi,  l>ei  denen  die  Iridektoinie  wir- 
kungslos geblieben  oder  noch  zu  Zunahme  der  Drucksteigerung  getührt, 
werden  nach  Extraktion  der  (durchsichtigen  oder  eventuell  glaukonmtöa- 
kataraktiisen)  Linse  entspannt  und  schmer/tos. 

Topolanski  macht  den  f^dmitt  entweder  mit  einer  übertrieben  breiten  Lanze 
oder  mit  dem  Graefemesscr»  KTöfiuiing  der  Kapsel  mit  dem  Hfikrhen.  Zur  Erleichtertuig 
des  Austrittes  der  Linse  wird  dieselbe  sofort »  wenn  sie  nieh  einznstellen  beginnt,  mit 
dem  sipitzcn  IfUkchen  angehakt  und  mit  dessen  Hilfe  entbunden.  Htellt  »ich  Glaskörper 
varber  ein,  dann  ist  die  ReiBingerpinzette  anzuwenden, 

Bitidebautlappen  hoU  ntir  dAun  angelejyt  werden,  wenn  kein  (Tlaskörpennrfall  m 
gewärtigen  ist,  sonst  äoU,  nm  eine  glattere  Heilung  zu  erzielen,  kern  Bindehautlappen 
gebildet  oder  ein  tolcher  sogar  abgetragen  werden  (V).] 


*)  Topolanski  ,   Die  Operation  des  Glaukoraa  absrdntam  etc,    Arcb.  t  Aug^nhetlk., 
1906,  XLIV.  S.  420, 


I 


637 

Zu  2.  a)  Komplikatumen  von  aeiten  der  Adnexe  und  Naehbarargane,  der  Stellung  und 

Lage  des  Augapfels. 

Hierher  gehören  Veränderungen  und  Erkrankungen  der  Lider,  der 
Bindehaut,  der  Tränenwege,  ferner  Strabismus  und  Lageveränderungen  des 
Augapfels  (Exophthalmus  und  Enophthalmus). 

Es  sollen  hier  natürlich  diese  Veränderungen  nicht  ausführlich  be- 
sprochen werden,  sondern  es  soll  nur  das  hervorgehoben  werden,  was 
praktisch  für  die  Ausführung  und  Ausführbarkeit  der  Operation  in  Betracht 
kommt. 

1.  Veränderungen  an  den  Lidern. 

Es  ist  selbstverständlich,  daß  bei  akuten  Entzündungen  der  Lidhaut, 
der  Lidränder  und  der  Lidranddrüsen  keine  Staroperation  ausgeführt  werden 
darf,  weil  aUe  diese  Zustände  zur  Quelle  von  Infektion  werden  können. 
Das  gleiche  gilt  für  die  chronischen  Entzündungen.  Stellungsänderungen 
des  Lides  (En-  und  Ektropien)  und  Mißwuchs  der  Wimpern  (Trichiasis) 
gefährden  nicht  bloß  durch  die  begleitenden  katarrhalischen  Zustände  die 
aseptische  Wundheilung,  sondern  beeinträchtigen  durch  unangenehme  Einp- 
findungen  und  reflektorischen  Lidkrampf  das  ruhige  Verhalten  des  Kranken. 

Alle  diese  Zustände  sollen  vor  der  Vornahme  der  Operation  beseitigt 
sein.  Nach  der  Heilung  ziehe  ich  in  solchen  Fällen  die  subkonjunktivale 
Extraktion  den  anderen  Verfahren  vor. 

Eine  lästige  Komplikation  ist  eine  sehr  enge  Lidspalte,  weil  sie 
alle  Handgriife  sehr  erschwert.  Man  tut  am  besten,  die  operative  Erweite- 
rung der  Lidspalte  der  Staroperation  vorauszuschicken.  Für  die  Extraktion 
wählt  man  am  besten,  wenn  eine  solche  Voroperation  nicht  zugestanden 
wird,  entweder  ein  Verfahren  nach  unten  oder  das  Verfahren  von  An- 
gelucci  (U.Bd.,  S.  517). 

2.  Veränderungen  des  Tränensackes. 

Die  gefährlichste  Komplikation  für  Operationen  am  Augapfel  über- 
haupt bildet  ein  Tränensackleiden,  indem  es  eine  der  Hauptquellen  der 
Infektion  darstellt.  Es  wird  natürlich  niemand  einfallen,  bei  einer  akuten 
Dakryocystitis  phlegmonosa  zu  operieren,  aber,  wie  jeder  weiß,  sind  die 
chronischen  Schleimhauterkrankungen  des  Tränensackes  nicht  weniger 
gefährlich.  Es  muß  in  allen  Fällen  nach  ihnen  gesucht  werden  und  wo 
sich  eine  Verengerung  des  Tränennasenganges  oder  Sekret  im  Tränensack 
findet,  muß  möglichst  radikal  vorgegangen  werden.  Wo  die  Zeit  mangelt, 
eine  konservative  Behandlung  durchzuführen,  oder  keine  Aussicht  auf  Elr- 
folg  vorhanden  ist,  nehme  man  die  Exstirpation  des  Sackes  vor.  Ihr  muß 
dann  eine  entsprechende  Behandlung  des  begleitenden  Bindehautkatarrhs, 
der  Lidrandentzündung,  folgen.  Das  hernach  einzuschlagende  Verfahren 
hängt  vom  Zustande  dieser  Organe  ab. 


Bei  Leuten ,  die  die  Exstirpation  des  Sackes  nicht  zugestehen, 
ist  als  Ersatz  die  Spaltung  und  Atzung  (xler  bloße  Tamponade  vorzu- 
nehmen. 

.^.  Akute  und  chronische  Bindehautentzündungen  müssen 
vorher  gründlich  hehandelt  und  womöglich  beseitigt  werden.  Das  gelingt 
nun  bei  den  chronischen  gewöhnlich  nicht  <xier  nur  Bcheinban  indem,  auch 
wenn  die  Bindehaut  fdaß  geworden  und  abgeschwollen  ist  und  auch 
die  bakteriologische  Untersuchung  nichts  Verdächtiges  mehr  auftinden  lätit, 
unter  dem  Reize  der  traumatischen  Einwirkungen  bei  der  Operation  eine 
ganz  bedeutende  Absonderung  eintritt,  die  den  WundheiUingsverlauf  ge- 
llihrdet. 

[Gerade  hier  ist  die  bakteriologische  Untersuchung  des  Bindehaut- 
sekretes geradezu  unerläßlieli  \  Trotz  reichlichen  Sekretes  beherbergen  solche 
Bindehautsäcke  mitunter  keinerlei  {lathogene  Keime,  Bei  Mischtlora  sind 
Virulenzbestimmungeu  der  Mischkulturen  vorzunehmen;  fallen  die  Versuche 
negativ  aus,  so  kann,  wie  ich  dies  aus  praktischer  Erfahrung  ersehe, 
ohne  weiteres  die  Ofieration  vorgenommen  werden.] 

Für  solche  Fälle  gibt  die  Deckung  der  Wunde  mit  einem  dop|>elt- 
gestielten  Bindebautstreifen  nach  Kuhnt  gnißere  »Sicherheit  wegen  der 
Erschwerting  der  sekmidJlren  Infektion.  Dieses  Ver Jahren  kann  auch  bei 
Lanzonextraktionen  eingeschlagen  werden.  Eine  vollständige  Sicherung  er- 
gibt allerdings  leider  keine  der  genannten  Maßnahmen. 

Große  rtcrygien  erlbrdem  die  Extraktion  mit  Iridektomie,  [wenn 
es  anders  möghch  ist,  soll  man  natürlich  vorher  die  Pteryginmoperation  aus- 
führen],  ausgedehnteres  Symblepharon  ersehwert  jedes  Extraktionsvertahrcn 
wegen  der  Behinderung  der  Beweglich kcit.  Subkonjunktivale  Extraktion 
ist  da  unmughch, 

[Zu  erwähnen  wäre  hier  noch  die  Star  Operation  bei  hoch- 
gradig eingeengtem  Binde b autsacke.  Kuhnt  hat  sich  aus^ruhrlieher 
hierül>er  verbreitet;  er  wendet,  um  ohne  Lidhaltcr  operieren  zu  können, 
einen  Lappensehnitt  nach  unten  an  und  operiert  8ubkonjunktival  nach 
Desmarres-v.  Hasncr. 

2  mm  über  und  parallel  dem  horizontalen  HonibautmeruUaxje  winl  dii'  Bindehaut 
«owohl  lateral  als  medial  3  mm  weit  mit  der  Sehere  oin^eschtiitten  und  der  Srhnitt 
voni  peripheren  WMndwinkel  uu«  4  —  bmm  weit  reeht winke lifr  naeh  unten  geffihrt.  Ab- 
lösung der  umgrenzten  Bindehautlappen  bis  zum  Limbus,  Ztigeluabt  am  oberen  Moni- 
hautraijde;  der  Operateur  faßt  die  Reetus  inferinr-Infeertion,  wahrend  der  Assistent  die 
Zügelnaht  nach  oben  hält  und  die  Bindehauttasche  lateral  lüftet^  uüd  legt  mit  dem 
breiten  KulintPeheo  Messer  einen  (fast)  Ilalbbojyenscbnitt  im  Sklerallnmde  nach  unten 
an,  wcdjei  nach  dess^en  Wdlendiing  ein  8  mm  breiter  Bindehautlappeu  nach  nnten  bis 
zur  Überganggfahe  gebildet,  aber  nicht  abgetrennt  winL  IHe  übrige  Operation  ^trd 
typisch  vollendet. 
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Ich  kann  nicht  einsehen,  weshalb  man  die  Extraktionen  in  so  schwie- 
rigen Fällen  noch  schwieriger  gestalten  soll  und  ziehe  unbedingt  die 
Lappenextraktion  mit  freiem  Bindehautlappen,  eventuell  nach  unten,  vor. 
Natürlich  darf  sie  erst  vorgenommen  werden,  wenn  der  Bindehautsack 
keine  pathogenen  Mikroorganismen  mehr  beherbergt,  i) 

Zur  Fixation  des  Bulbus  und  zum  Festhalten  der  Lider  ist  das 
geschilderte  Vorgehen  Kuhnts  zu  empfehlen,  das  dem  Verfahren  Ange- 
luccis*)  nachgebildet  ist.  E.] 

Zu  1.,  2.  und  3.  Neuerdings  ist  die  Frage  aufgeworfen  worden,  ob  bei  niebt  zu 
beseitigender  Gefahr  der  Infektion  von  Seiten  der  Lider,  des  Tränensackes  (V^erweige- 
mng  der  Ezstirpation)  und  der  Bindehaut  die  Reklination  gerechtfertigt  sei,  und  von 
verschiedenen  Seiten  bejahend  beantwortet  worden  (11.  Bd.,  S.  306 ff.). 

4.  Strabismus.  Bestand  er  schon  vor  dem  Eintritte  der  Starblind- 
heit, dann  kann  man  einen  sicheren  Seherfolg  durch  die  Operation  nur 
versprechen,  wenn  der  Strabismus  ein  alternierender  war,  oder  bei  uni- 
lateralem Strabismus,  wenn  das  zu  operierende  Auge  das  fixierende  war. 
Wo  diese  Umstände  nicht  mehr  festzustellen  sind,  ist  die  Wiederherstel- 
lung eines  genügenden  Sehens  zweifelhaft  in  Aussicht  zu  stellen,  weil  man 
nicht  sicher  ist,  ob  man  nicht  an  einem  amblyopischen  Auge  operiert.  Wo 
man  das  Schielauge  mit  Sicherheit  feststellen  kann,  >vird  man  an  ihm 
keine  Staroperation  vornehmen,  außer  es  wird  dringend  gewtlnscht.  Es 
kann  ja  immerhin  das  Sehvermögen  so  weit  brauchbar  werden,  daß  der 
Betreffende  unter  den  vorhandenen  Umständen,  die  sehr  mannigfaltig  sein 
können,  einen  Nutzen  von  der  Operation  hat.  Auf  die  Wahl  des  Verfahrens 
selbst  hat  der  Strabismus  natürlich  keinen  Einfluß. 

5.  Stärkere  Prominenz  des  Augapfels  und  wirklicher  Exophthal- 
mus bei  Achsverlängerung,  bei  Morbus  Basedowii  setzt  den  Augapfel  der 
Einwirkung  des  Liddruckes  in  einer  den  Operationsverlauf  sehr  gefährden- 
den Weise  aus. 

[Es  empfiehlt  sich  hier,  einen  breiten  Bindehautlappen  anzu- 
legen oder  eine  Deckung  der  Wunde  naehKuhnt  oder  mit  schürzen- 
artig vorgezogener  Bindehaut  nach  Pflüger  vorzubereiten  und  damit 
die  Operation  zu  schließen. 

Während  der  Operation  muß  hier  besonders  auf  die  Lider  gCÄchtet 
werden,  und  zwar  sind  da  wohl  am  besten  die  Desmarressehen  Lidhält  er 
zu  verwenden. 


M  Angelucci,  s.  II.  Bd.,  S.  517. 

*)  Kuhnt,  Über  Starextraktion  bei  wesentlich  eingeengtem  Bindehaatsacke.  Zeitschr. 
f.  Augenheilk.,  1905,  XIII,  8. 103. 
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Unbedingt  ist  Irisausschnitt  vorzunehnieTi  oder  priiiniratoris*eb  der 
Extraktion  voratiszüschicken.] 

Die  hier  so  große  Gefahr  des  rmklappeiis  des  flornliautlappen.^  uud  des  Glas- 
tcf^rper^'orfalJes  läßt  sieh  durch  die  8iihkoiijunktiv!ile  Extraktion  fast  sicher  heseitigen. 
Man  macht  die  Operation  aber  nach  oben  utnl  mit  Iridektooiie  (IIJ,  Bl  weil  die  Ins 
in  solchen  Füllen  zu  leicht  heraii^^chlfipft  Andere  Verfahreu,  die  hier  anj/eweudet 
werden  könrietj,  sind  die  mit  Wuudiiaht  (II.  Bd,  S.  470),  ins  von  Bourgeoii^  (IL  Bd., 
S.  531),  das  von  MüUer. 

6.  Starke  Tief!a*re  des  Bulbus  ersehwert  die  Operation  nach  ol>en 
sehr.  Ich  extrahiere  in  solchen  FäUen  suhkonjunktival  nach  imtcn.  Wegen 
der  geringen  Einwirkuuj^  der  Lider  auf  den  Bulbus  ist  hier  die  Iridektoniie 
unnötig.  Schon  t.  Arlt  hat  ftir  solche  Fälle  die  Lappenextntktion  nach 
unten  angeraten,  Angelueci  empfiehlt  hierfür  Imsonders  sein  ILBd,.  8*517 
besprochenes  Verfahren. 

Zu  2.  b)    AUffemfine    Komplikationen  ^    die    auf  das  VerhatUn    des   Kranken    b^i  der 
Operation  und  im  Heil unijsprr! auf t ,    dann  solche ^   die  auf  den  Htiluntfsrarffang  ühtr' 

haupt  Einfluß  haben. 

Zur  ersten  Gruppe  gehören: 

%)  Psychische  und  nervöse  Zustände: 

Demenz,  Psychosen,  große  Erregbarkeit,  Nervosität,  Alkohohsiuus,  die 
ein  ruhiges  Verhalten  während  und  nach  der  Operation  verhindern. 

Leiden  der  sensiblen  und  niotorischen  Nerven  :  Neuralgien.  Tic  dou- 
lonreux,  Ischias  u,  dgh,  Taubheit,  Krämpfe  infolge  Hysterie,  Epilepsie,  Te- 
tanie, Chorea  n.  dgl. 

ß)  somatische  Zustünde: 

Oallenstein-,  Nieren-^  Bleikoliken,  Magenkrämpfe ;  Herzleiden,  Herz- 
krämpfe; Dyspnoe,  Husten,  Emphysem,  Asthma;  Harnbeschwerden,  Pro- 
stataleiden, Strangurie,  Harn-,  Darmfisteln;  Hernien  u.  dgl. 

All  das  kann  zu  störender  Unruhe,  ja  gewaltsamen  Bewegungen  des 
Kranken  führen  und  die  Wundheilung  schwer  Schädigern. 

[Es  ist  daher  dasselbe  Verfahren  wie  bei  2,  3^  5  anzuwenden. 

Jedenfalls  darf  iinr  kombinierte  Kxtraktinn  ausjcreffthrt  werden,  wenn  nicht  t^chon 
vorher  ein  Knlohoin  ari^elept  worden  hi.] 

Bei  p^roßkeniijren  Staren  verrichte  ich  in  all  diesen  Füllen  die  anbkonjmiktivale 
Extrtiktion  (Verfahren  lU,  B}  mit  Fridektoraie;  bei  weichen  Staren  ist  wie  sonst  die 
Ijanstenextraktion  zu  machen,  da  hier  die  kleine  Wunde  nicht  pefilhrdet  ist. 

Auch  L.  Müllers  Verfahren  (JI.  Bd..  S.  520)  und  die  anderen  Verfahren  mit  Wimd- 
naht  (Williams,  Czermak,  S  aar  ex.  Kalt,  dann  Bourgeois)  wären  hier  anziiwendeo. 

Zur  zweiten  Gruppe  gehören  Dyskrasien,  konstitutionelle  Erkran- 
kungen ,  die  eine  ungtinstigc  Beeinflussung  der  Heilungsvorgänge  herbei- 
fiihren  können.  Ich  erwähne  hier  die  konstitutionelle  Lues,  wenn  gerade 
frische  Erscheinungen  autgetreten  sind.  Man  wird  unter  diesen  Umständen 
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keinen  operativen  Eingriff  vornehmen.  Ferner  den  Diabetes  und  die  Albu- 
minurie. 

Die  Prognose  der  Operation  ist  bei  Albuminurikern  entschieden  un- 
günstiger als  bei  gesunden  Leuten.  SicheP)  hielt  den  Star  in  solcheti 
Fällen  für  ein  Noli-me-tangere.  Deutschmann*)  sah  zwei  Eiterungen  unter 
sieben  Fällen. 

[Man  lasse  in  solchen  Fällen  jedenfalls  eine  längere  Diätkur  (Milch- 
diät) vorausgehen.] 

Nur  wenig  anders  als  bei  gesunden  Individuen  steht  es  dagegen  um 
die  Erfolge  bei  Diabetikern.  Immerhin  dürfte  bei  ihnen  leichter  eine  In- 
fektion zustande  kommen.  Ich  habe  bei  einem  jungen,  schwer  kachekti- 
schen  Diabetiker  nach  jeder  Diszission  (der  Vollinse)  eine  schwere,  eitrige 
Iritis  auftreten  sehen. 

[Es  ist  daher  unter  allen  Umständen  vor  der  Operation  durch  Diät, 
Karlsbader  Kur  u.  dgl.  wenigstens  die  Intensität  der  Zuckerausscheidung 
herabzusetzen.  Ist  eventuell  im  Harn  reichlich  Azeton  vorhanden,  so  soll 
keinesfalls  operiert  werden,  um  nicht  die  Gefahr  eines  Coma  diabeticum 
heraufzubeschwören.] 

Bei  echtem,  diabetischem  Star  besteht  ein  gewisser  Grad  von  Zonula- 
atrophie  3),  der  größere  Vorsicht  beim  Entbinden  des  Kernes  und  der  Reste 
erheischt.  Manche  Operateure  halten  die  präparatorische  Iridektomie  ftlr 
zweckmäßig,  doch  ist  es  fraglieh,  ob  das  nötig  ist.  Andere  haben  gerade 
bei  einfacher  Extraktion  die  besten  Erfolge  gehabt.*) 

Die  Prognose  hängt  von  allfälligen  Komplikationen  an  den  tieferen 
Teilen  des  Auges  ab,  besonders  aber  von  allfälliger  schwerer  Kachexie. 
Es  darf,  wenn  man  operieren  soll,  keine  akute  Exazerbation  des  Leidens 
da  sein  und  der  Diabetes   ist  in   entsprechender  Weise  vorzubehandeln.  ^) 

[Besondere  Beachtung  schenke  ich  auch  der  Indikanausscheidung  im 
Harn ,  die  ja  —  als  Zeichen  von  abnormen  \'orgjingen  im  Darmkanal  — 
auch  von  spontaner  Iridokyklitis  gefolgt  ist.«)  Ist  Indikan  in  erhöhter 
Menge    im   Harn    nachweisbar,    so    muß    zuerst   durch    Pur^antien ,    Diät 


*)  Sichel,  Traite  elementaire  d'ophtalmologie,  I.  Paris  1S79. 

*)  Deutsch  mann,  Fortgesetzte  Untersuch  ODgen  zur  Pathogenese  der  Katarakt.  Arch. 
f.  Ophthalm..  1879,  XXV,  2,  S.  213  u.  427. 

')  C.  Waldbauer  sen.,  (^uatre  cas  des  cataractes  diab(^ti({ues.  Rev.  gen.  d'ophtalm.. 
1885,  pag.  1. 

*)  Calamy,  Du  traitement  de  la  cataracte  diabotique.  These  de  }*aris,  1800. 

*)  Cousserant,  Reflexion  sur  l'operation  de  la  cataracte  chez  les  diabetiques,  Rec. 
d'ophtalm.,  1878,  pag.  10.  —  .lany.  Zur  Lehre  von  der  diabetischen  Katarakt  und  der 
Operation  derselben.  Deutsche  med.  Wochenschr.,  1881,  Nr.  9.  —  Levisti,  De  l'operation 
.de  la  cataracte  chez  les  diabetiques.  These  de  Paris,  1883.  —  Jany,  Zwei  Fälle  von  beider- 
seitiger Cataracta  diabetica.  Arch.  f.  Augenheilk.,  VIII,  S.  203. 

•)  S.  Elschnig,  t^ber  Augenerkranknngen  durch  Autointoxikation.  Klin.  Monatsbl. 
f.  Augenheilk..  1905,  XLIII.  II,  Ö.417. 

Csermak.  Die  auf^enürKtliclien  Oporationen.  2.AuH.  II.  41 
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eventuell  Desinfektion  den  Darmkanales  (Kalomel)  diese  Anomalie  beseitigt 
werden,  bevor  die  Staroiieration  vor^enonunen  werde«  soll.] 

Das  Verfahren  ist  dasselbe  wie  bei  unkomplizierteni  Star:  Diszission 
bei  jüngeren,  Extraktion  bei  alteren  Individuen, 

Zeitpunkt  der  Operationen  bei  beidseitigem,  operierbarem  Star 

Was  die  Frage  anlan*2:t,  ob  in  Fällen,  wo  beide  Augen  an  operier- 
barem Stare  leiden ,  lieide  Augen  in  einer  Sitzung  der  0|)eration  unter- 
worfen werden  sollen,  stelle  icli  mich  iiir  die  Extraktionen  unbedingt  auf 
die  Seite  jener  (MackenzieM,  v.  Arlt*),  Fuchs^  Hirschberg"),  Ter- 
ßon*)  u.  a.),  die  dieses  \'orgehen  verweifeii.  Die  Gründe  hierfür  sind 
folgende : 

Man  weiß  nie,  welche  Zufälle  im  Ueilungsverlaufe  eintreten  werden. 
Sind  aber  beide  Augen  zugleich  operiert,  dann  treffen  diese  Zufälle  auch 
beide  und  können  unter  Uniötlinden  den  Verlust  beider  Augen  nach  sieh 
ziehen.  Operiert  man  die  beiden  Augen  zu  verschiedenen  Zeiten,  dann  winl 
wohl  das  Eintreten  derselben  Zufalle  nach  beiden  Operationen  ein  sehr 
seltenes  Ereignis  darstellen. 

Ferner  lernt  man  J>ei  der  Operaticm  des  ersten  Auges  das  Benehmen 
des  Kranken  walirend  der  Operation  und  in  der  Heilmigsj>eriode,  die  Be- 
schaftenheit  des  Stars  und  des  Auges  kennen  und  kann  gewisse  Gefahren 
bei  iler  Operation  des  zweiten  durch  Wahl  eines  anderen  Verfahrens  u.dgL 
venneiden. 

Wenn  man  einwendet,  die  Sache  werde  durch  die  beidseitige  Opera- 
tion tiir  den  Kranken  vereinfacht,  indem  er  mit  einem  Male  mit  beiden 
Augen  fertig  wird,  es  entschließe  sich  nicht  jeder  Kranke  zur  zweiten 
Operation  oder  es  erlauben  ihm  seine  Verliältnisse  nicht,  zum  zweiten 
Male  zu  komnieii  oder  seinen  Spitalsaufenthalt  entsprechend  zu  verlängern, 
fio  sind  diese  Einwilnde  nicht  sehr  stichhaltig,  Denn  wenn  ein  Auge  glück- 
lich operiert  ist,  so  macht  es  schlieülich  nicht  so  viel  aus,  wenn  das  zweite 
Auge  unopetiert  bleibt. 

Man  operiere  also  immer  nur  ein  Auge,  Die  Oi>eration  am  anderen 
kann    gegebenenfalls  schon  nach  10—14  Tagen    verrichtet   werden;   (von 


*)  Zitiert  von  v.  Arlt,  Oiieratboslehre,  8,254.  (Praktiflche  AbbandlungeD,  Übeisetzt 
Weimar  1832,  8.  blS.) 

*)  V.  Arlt,  U|>e rationsieh re,  $.253- 

')  Hirschberg,  über  die  peripher-lineare  iStarextraktion.  Berlin**r  kUn.  Wochenscbr, 
1867,  Nr,  1   u.  2. 

*)  Tersoüp  Sur  Ja  |>atho^cni*?  et  la  prc^phjlaxie  de  rhetinirrhaicie  ex)>ulsive  apres 
feitraction  de  la  cataracte.  Arch.  d'uijbtaliu.,  1894,  XIV,  pag.  110. 
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vielen  Operateuren,  so  auch  Sattler,  wird  schon  nach  4 Tagen  der  Operation 
des  ersten  Auges,  bei  gutem  Heilverlaufe,  die  des  zweiten  nachgeschickt.] 

Bei  Diszissionen  des  Nachstars  verhält  sich  die  Sache  jedoch  anders. 
Der  Erfolg  dieser  Eingrifife  ist  viel  weniger  von  Zufällen  in  der  Heilungs- 
periode abhängig.  Daher  hat  es  kein  Bedenken,  beide  Augen  in  einer 
Sitzung  zu  diszindieren. 

Hat  man  nun  bei  einem  Kranken  die  Wahl  zu  treffen,  welches  Auge 
zuerst  zu  operieren  ist,  so  fährt  man  mit  folgender  Regel  wohl  am  besten ; 
man  operiere  zuerst  jenes  Auge,  das  für  die  Wiederherstellung  des  Sehens 
die  allergünstigste  Prognose  gibt.  Das  ist  aber  jenes  Auge,  dessen  Star 
der  sog.  Reife  am  nächsten  steht ;  sind  also  beide  Stare  noch  unreif,  dann 
den  reiferen;  ist  einer  unreif,  einer  reif,  dann  den  reifen;  ist  einer  reif, 
einer  überreif,  dann  ebenfalls  den  reifen;  ist  endlich  einer  unreif,  einer 
überreif,  dann  den  überreifen,  wenn  die  Unvollständigkeit  der  Trübung  des 
unreifen  noch  sehr  stark  ist,  jedoch  den  unreifen,  wenn  der  Überreife  stark 
geschrumpft  ist  oder  schlottert  und  das  Alter  des  Kranken  die  Extraktion 
des  unvollständig  getrübten  Stares  ohne  weiteres  gestattet. 

[Ich  habe  an  der  Klinik  Schnabel  die  Gewohnheit  angenommen,  bei  allen  älteren 
Individuen,  wenigstens  jenseits  des  70.  Lebensjahres ,  denen  man  nicht  die  Aufregung 
und  Strapazen  einer  zweimaligen  Operation  zumuten  kann  und  darf,  beide  Augen,  wenn 
beide  Star  haben,  an  einem  Tage  zu  operieren,  und  habe  sowohl  in  der  Privatpraxis  als 
seit  der  Übernahme  der  Prager  Klinik  es  niemals  beklagt,  so  vorgegangen  zu  sein.  Ich 
operiere  aber  auch,  wie  Schnabel,  bei  seniler  Katarakt  jüngerer  Individuen,  wenn 
anders  möglich,  beide  Augen  unter  einem.  Es  wird  ja  nicht  die  Gefahr  verdoppelt, 
sondern  die  Aussicht  auf  die  Schaffung  eines  guten  Sehvermögens!  E.] 

Vornahme  der  Operation  bei  einseitig  operationsfähigem  Star,  wenn  das  andere 

Auge  gut  sieht. 

Der  Nutzen  der  Operation  unter  solchen  Umstünden  besteht  darin,  daß 

1.  der  Kranke  nach  der  Seite  des  operierten  Auges  eine  Erweiterung  dos  peri- 
pheren Sehens  gewinnt,  die  dem  nicht  binokularen  Teile  des  Gesichtsfeldes  des  operierten 
Auges  angehört.  Da  es  nun  im  indirekten  Sehen  auf  Schärfe  der  Bilder  nicht  ankommt, 
80  besteht  dieser  Nutzen  auch  für  das  unkorrigierte  Auge; 

2.  daß  das  operierte  Auge  ein  Reserveauge  darstellt,  das  den  Kranken  davor 
bewahrt,  daß  er  in  dem  Augenblicke,  wo  irgend  ein  Zufall  das  andere  Auge,  sei  es  an- 
<lauernd,  sei  os  auch  nur  vorübergehend,  unbrauchbar  macht,  hilflos  dasteht. 

Aus  diesen  Gründen  läßt  sich  die  Vornahme  der  Operation  am  starkranken, 
operationsreifen  Auge  rechtfertigen. 

Doch  stehen  folgende  Bedenken  dagegen.  Für  das  zentrale,  zweiäugige  Sehen  ge- 
winnt der  Operierte  nichts.  Mit  und  ohne  Starglas  hat  das  operierte  Auge  von  dem 
nicht  operierten  so  in  der  Größe  abweichende  Bilder,  daß  sie  nicht  verschmolzen  werden 
können.  Es  gibt  zudem  Fälle,  wo  das  Bild  des  operierten  Auges  das  des  guten  gerade- 
iregs  stört.  In  solchem  Falle  ergibt  das  durch  die  Operation  erreichte  Sehen  einen 
direkten  Nachteil  für  den  Uperierten,  der  die  Ausschaltuiijr  des  operierten  Auges  vom 
gemeinsamen  Sehen  erfordert. 

41* 
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Aber  suirh  wenn  das  Si^ieii  lies  uübewaffnelon  oppriprteu  Au^es  das  Seheu 
anderen  nicht  stört,  m  sind  die  Leute  meiHt  weui(r  dankbar  für  die  Operation.  Sie 
findpii ,  daß  das  Aupe  gf'lf^'nüber  dem  njciit  oporienen  in  i^einer  Leiötitnff  ziirück»ii^ht, 
die  Enveiterniig  des  Uesiehtsfeltles  wird  von  den  meisten  nicht  besonders  in  Rechniing- 
gezognen,  Kin  sulehes  Ergtdmis  liefrifHiigt  den  wenige  der  (be  Sehen  vor  der  (Vj^eration 
überwunden  und  diiuii  üllo  Mühen,  Helrtstigungen  imd  aucb  Kosten  der  Behandhing  er- 
trajjfen   Imt, 

I>io  Operatifin  bei  einseitig  operierbarem  Star  ist  daher,  wenn  das  andere  Au|?e 
vollkninmen  oder  für  tien  Bernf  iinsreieliend  sieht,  im  ailjfenieinen  liesser  7a\  unterla^Ken' 
Wenn  der  Kranke  über  dir  OperMtion  drin^rnd  wünscht,  ßpi  es  aus  kosnieti^ehen  Grün- 
den,  sei  es  ans  Äng"stbehkeit,  weil  er  bereits  eine  ^ewi^^e  Almuhrne  des  Si^beuB  am 
anderen,  trotzdem  noeh  gebranchsftihiijren  Anije  bemerkt,  dann  kann  die  Operation  vor- 
genommen werden,  nachdem  man  dem  Kranknn  ilen  Nutzen,  aber  auch  die  (renanoten 
Kaehteile  ansei nandergesetzt  hüt. 

Zu  dieser  Operation  ist  rmi  so  mehr  zn  raten  t  weno  der  einseitijL^  vorhandene 
oder  vorgeschrittene  Star  sehon  beginnende  Zeichen  der  sop-enannten  Überreife  triijjt, 
weil  sich  ja  hier  späterhin  Umstünde  durch  die  Scbrnmpfun^  der  Linse,  Lockerung 
der  Zonula,  Schlottern  des  Linsensystems  einstellen,  die  die  Prog-nose  der  Operation 
trüben. 

Einfaeher  lie|y:t  die  Sache,  uenn  das  Sehen  des  anderen  Auijes  nicht  nortuab  son- 
dern  doch  sclnni  etwas  mehr  beeintraehtiia't  ist,  weil  dort  beginnender  Star  liesteht,  wiewohl 
das  Sehen  zum  Benife  noch  ausreicht.  Wird  das  Sehen  des  zu  operierenden  Au|fes  durch 
die  Extraktion  schon  wesentlich  hesser  als  das  des  anderen,  dann  verziehten  die  Leute 
g-erne  auf  das  Sehen  des  nicht  operierten  Auges.  Es  wird  dann  dieses  nach  der  Heilung 
des  anderen  vom  Sehen  ausgeschlossen. 


Entfernung  von  Fremdkörpern  aus  der  Linse. 

Die  Entfemang  vod  Linsen fremdkorpeni  verlangt  eine  genaue  Über- 
legung der  vorliegenden,  durch  die  \'erletzung  gesetzten  VerhäUnisse  und 
somit  strengste  Individualisieniiig.  Desh;iU>  können  hier  nur  ganz  allgo 
meine  Gesichtspunkte  gegeben  werden,  die  bei  der  Wald  des  \'ertuhreus 
und   dem    Entwürfe   des   Operationsplanes  Berücksichtigung  tiudeu  sollen. 

v,  Arlt  sagt  mit  Rechte,  daß  man  sieh,  wie  bei  alh^i  Op^Tationen, 
Bo  insbesondere  bei  der  Entfernung  fremder  Körper,  nicht  ohne  w*eitere 
Überlegung  nach  irgend  einem  Schema  richten,  sondern  das  in  einem 
speziellen  FaUe  einzuschlagende  Verfahren  nach  den  besonderen  Verhält- 
nissen unter  Benützung  allgemeiner  Erfahruiigssätzc  zu  wählen  und  zu 
modifizieren  habe.  Man  nmü  sich  in  Jedem  Falle  einen  (»jHTationsplan 
entwerfen,  die  Aussichten  für  Gelingen  und  Mißlingen  envägen  und  zugleich 
an  die  Möglichkeit  denken,  daß  iH-ini  Operalionsakte  seilest  noeh  die  eine 
oder  die  andere  Abweiehung  von  dem  ursprünglichen  tjperationsplnnc  nötig 
werden  kann.  Man  muß  wenigstens  annühernd  wissen,  w^as  man  erreichen 
kann  und  wie  weit  man  gehen  dürfe. 


')  v.Arlt,  Operationslehre,  S.  39L 
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Die  Grundfrage  ist  hier  stets,  ob  etwa  die  Linse  trotz  der  Anwesenheit 
des  Fremdkörpers  ganz  oder  teilweise  durchsichtig  bleiben  kann  und  dem 
Kranken  dabei  ein  mehr  weniger  nonnales  Sehvennögen  erhalten  l)leibt 
oder  durch  eine  optische  Operation  verschafft  werden  kann,  oder,  ob  die 
Linse  der  vollständigen  Trübung  verfallen  ist. 

Welcher  Natur  immer  der  Fremdkörper  ist,  an  sich  wird  er  von 
der  Linse  stets  gut  vertragen  werden  [sofeme  er  nicht  chemisch  diflferent, 
d.  h.  löslich  ist]  und  es  entsteht  die  Trübung  durch  die  Einwirkung  des 
Kammerwassers  (Praun),  wobei  Grüße  und  Lage  des  Fremdkörpers,  Größe 
der  Kapselwunde  sowie  der  Ort  der  Verletzung  wichtig  sind. 

Für  die  Wahl  des  Verfahrens  ist  im  allgemeinen  maßgebend: 

1.  Die  Beschaffenheit  der  Einbrüchspforte,  nämlich  in  Hin- 
sicht darauf,  ob  sie  noch  ofifen  oder  nur  verklebt  oder  ob  sie  schon  fest 
geschlossen  ist.  Es  kann  nämlich  unter  Umständen,  wenn  die  Wunde 
genügend  groß  ist  oder  wenn  sie  leicht  entsprechend  erweitert  werden 
kann,  die  Ausziehung  des  Fremdkörpers  durch  die  frische  Wunde  mög- 
lich sein. 

2.  Die  Lage  des  Fremdkörpers  in  der  Linse.  Fremdkörper, 
die  nur  der  vorderen  Linsenkapsel  aufliegen,  ohne  daß  diese  durchbohrt 
ist,  sei  es  nun,  daß  sie  bloß  im  Pupilhurfalz  gleichsam  eingeklemmt  sind, 
sei  es,  daß  sie  durch  etw^as  Blut  oder  klebriges  Exsudat  festgehalten 
werden,  oder  daß  sie  in  die  Iris  gespießt  sind,  gehören  nicht  hierher, 
sondern  zu  den  Fremdkörpern  in  der  Kammer  oder  der  Iris  und  es  ist 
ihre  Entfernung  nach  den  bei  Besprechung  dieser  gegebenen  Gesichts- 
punkten zu  beurteilen. 

Sind  sie  in  die  Kapsel  eingedrungen,  so  kcmnen  sie  zum  Teil  noch 
in  die  Kammer  hervorragen  oder  in  der  Iris  stecken. 

Ist  in  einem  solchen  Falle  die  Linse  nur  an  der  Stelle,  wo  der 
Fremdkörper  sitzt,  getrübt,  dann  kann  es  gerade  durch  das  Herausziehen 
des  Fremdkörpers  zu  einer  weiteren  Verletzung  der  Kapsel  und  damit 
zur  vollständigen  Trübung  der  Linse  kommen,  während,  wenn  man  den 
Fremdkörper  unberührt  läßt,  er  einheilt  und  die  Linse  klar  bleibt.  Aller- 
dings sind  Fälle  beobachtet  worden  (Vossius),  wo  sich  nach  Entfernung 
eines  solchen,  oberflächlich  eingebohrten  kleinen  Fremdköq)ers  die  kleine 
Wunde  rasch  schloß  und  es  zu  keiner  weiteren  Trübung  der  Linse  kam. 

Darauf  dürfte  am  ersten  zu  rechnen  sein,  wenn  der  Fremdkörper 
gleichzeitig  in  der  Iris  steckt  und  nach  der  Extraktion  der  Iris  die  Kapsel- 
wunde bedeckt.  Doch  liat  man  andererseits  Fälle  gesehen,  wo  nach  der 
Extraktion  eines  solchen  Fremdkörpers  eine  schwere  Entzündung  auftrat, 
die   man   sich   nur   durch   Keime   erklären   konnte,   die   am  Fremdkörper 
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hafteten  und  nach  seiner  Entfernunf^  ihrt^  Wirkiin^r  entfalteten,  wJlhrend 
«ie  in  der  Linse  uiischädlieh  waren J) 

Man  kann  also  bei  frischem,  derartigem  Zui^tande  zuwarten  und  den 
FremdkiJrper  gej^elienen falls  einheilen  lassen,  insbesfmdere,  wenn  es  sich 
um  chemis^ch  indifferente  Fremdkörper  handelt.  Chemisch  differente  (Kupfer, 
Eisen)  wird  man  am  besten  sofort  entfernen. 

Liegt  der  Fremdkörper  ganz  im  Kapselsacke  eingeschlossen,  dann 
kann  es  ebenfalls  dazu  kommen,  daß  er  bloß  von  einer  um  schrieben  en 
Trübung  nmgeben  bleibt,  ja  Teile  der  anfänglich  ausgebreitereren  Trübung 
können  wieder  verschwinden,  oder  es  entsteht  mehr  weniger  rasch  oder  im 
späteren  Verlaufe  eine  sich  immer  mehr  ausbreitende,  schließlich  voll- 
ständige Trübung. 

Insbesondere  Kiipfersplitter  besitzen  die  Eigenschaft,  daß  die  zunächst 
entstandene  TeiltrUhung  stationär  bleibt,  während  sich  bei  anderen  doch 
meist  allmählich  eine  Trübung  der  ganzen  Linse  einstellt. 

Es  ist  natürlich  für  die  Operation  wichtig,  ob  der  Fremdkörper,  wie 
immer  die  Trübung  der  Linse  sei,  in  den  oberflächlichen  Schichten  der 
Linse  oder  aber  tief  eingebettet  ist,  eventuell  schon  teilweise  in  den  Glas- 
körper vorragt,  ol)  er  mehr  axial  oder  peripher  in  ihr  liegt* 

Die  Fremdkörper  können  auch,  bei  großen  Kapselwunden  und  Auf- 
blähung der  Linse,  ihre  Lage  ündern.  indem  sie  mit  den  Starmassen  in 
die  vordere  Angenkamnier  Ijinansgcdrängt  werden  und  dann  dort  in  den 
KunTmerfak  hinabgleiten . 

3.  Die  Größe  der  Fremdkörper.  Es  kommen  sehr  oft  winzig 
kleine  Fremdkörper  vor,  die,  wenn  sie  mechanisch  entfernt  werden  sollten^ 
sehr  große  Schwierigkeiten  bieten,  aber  leicht  mit  der  ganzen  Linsen- 
masse zusammen  herausbefOrdcrt  werden  können.  Bei  gr<"ißen*n  Partikeln 
ist   das  gesonderte   Fassen    mit  Tinzetten  oder  Haken  wesentlich   leichter. 

4,  Die  Natur  der  Fremdkör j»er.  Diese  konnnt  in  zweifticher 
Hinsicht  in  Betracht. 

Erstens  ob  sie  magnetisierbar  sind  oder  nicht,  ob  es  sich  also  um 
Stahl,  Eisen  und  Nickel  einerseits  oder  andererseits  om  sonst  eine  Sul)- 
stanz  handelt.  Im  erstcren  Falle  liegen  die  Verhältnisse  für  die  Anstührung 
der  Operation  wH^itans  günstiger.  Es  kann  schon  oft  vorher  dem  Fremd- 
körper eine  günstigere  Lage  erteilt  werden,  das  Herausziehen  mit  magneti- 
sierten  Instrumenten  oder  der  MagnctsomJe  ist  viel  schonender  uml  sicherer 
als  bloß  mit  njechanisclien  Mitteln  und  es  besteht  nicht  flie  tTctahr,  daß 
der  Fremdkörper  durch  die  Verrichtungen  bei  der  Oj>eration  selbst  so  ver- 
lagert  wird,  daß  er  in  die  Tiefe  (hintere  Kammer,  Olask(lrper)  entschwindet. 

^\  Vgl.  Snmelsfihn  in  der  Diskussion  zu  Haabs  Vortrag  um  Heidelberger  Kongreß 
1892,  Ber.  8.  1G9, 
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Zweitens  ist  die  chemische  Natur  des  Fremdkörpers  insofeme  auch 
von  Belang,  als  Linsen  auch  jugendlicher  Individuen  bei  längerer  An- 
wesenheit eines  Stahl-  oder  Eisensplitters  in  ihrer  Substanz  eine  viel 
zähere  und  festere  Konsistenz  annehmen,  mehr  wie  senile  Linsen  werden, 
was  natürlich  ftlr  die  Ausführung  der  Staroperationen  nicht  gleichgültig  ist. 

5.  Der  Zustand  der  Linse.  Dieser  ist  häufig  daftir  ausschlag- 
gebend, ob  sofort  ein  Eingriff  gemacht  werden  soll  und  kann  oder  ob 
man  zuwarten  mag. 

Die  Linse  kann  bis  auf  eine  umschriebene  Trübung  um  den  Fremd- 
körper ungetrübt  sein,  sie  kann  eine  ausgebreitete  oder  vollständige  Trü- 
bung zeigen,  endlich  kann  sie  mehr  weniger  geschrumpft  sein. 

Ist  die  Trübung  umschrieben  und  der  Zustand  schon  längere  Zeit 
bestehend,  dann  ist  natürlich,  wenn  nichts  anderes  dazu  zwingt,  keine 
Entfernung  des  Fremdkörpers  vorzunehmen,  da  ja  dadurch  unbedingt  ein 
Wundstar  erzeugt  würde. 

Bei  zentraler  Lage  und  Verbesserung  des  Sehens  durch  Erweiterung 
der  Pupille  ist  aber  eine  optische  Operation  (Iridektomie,  radiäre  Iridek- 
tomie)  vorzunehmen. 

Ist  der  Zustand  noch  frisch,  so  muß  abgewartet  werden,  ob  sich  die 
Trübung  ausbreitet  oder  nicht. 

Ist  aber  die  Trübung  ausgebreitet,  trägt  sie  deutUch  die  Zeichen 
des  Weiterschreitens  an  sich,  ist  die  Linse  aufgebläht  oder  ist  die  Trübung 
schon  vollständig,  dann  ist  die  Entfernung  des  Fremdkörpers  und  der 
Linse  vorzunehmen.  Droht  der  Fremdkörper  während  der  Resorption  des 
Wundstars  herabzufallen  oder  hinter  die  Iris  zu  verschwinden,  dann  wird 
die  Anzeige  zur  Operation  dringend. 

Dasselbe  gilt  für  geschrumpfte  Linsen,  die  das  Pupillarbereich  ganz 
verschließen;  sie  sind  zu  entfernen.  Ist  jedoch  ein  Teil  des  Bereiches  frei 
oder  zeigt  sich  hinter  der  Iris,  wenn  die  Pupille  erweitert  wird,  eine  vom 
Star  freie  Stelle  oder  ist  die  Linse  zu  einer  dünnen  Haut  umgewandelt, 
dann  wird  man  auch  hier  auf  die  Entfernung  des  reizlos  vertragenen 
Splitters  verzichten  und  nur  die  unter  den  gegebenen  Umständen  ange- 
zeigten optischen  EingriflFe  (Iridektomie,  Diszission)  vorzunehmen  haben, 

6.  Komplikationen.  Diese  bestehen  erstens  in  gleichzeitig  mit 
dem  Eindringen  des  Fremdkörpers  entstandenen  Zerreißungen,  Einklem- 
mungen u.  dgl.,  vorderen  und  hinteren  Synechien;  dann  in  Entzündungen 
(Iridokyklitis),  auf  Infektion  oder  der  chemischen  Wirkung  des  Fremd- 
körpers beruhend,  wenn  dieser  auch  in  Berührung  mit  den  uvealen  Teilen 
steht,  und  endlich  in  Drucksteigerung  durch  Aufquellung  der  Linse. 

Das  Verhalten  muß  hier  den  Umständen  entsprechend  verschieden  ein- 
gerichtet werden  (vgl.  das  Vorgehen  bei  Wundstar  II.  Bd.,  S.  633  fif.) ;  bei  Druck- 
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^iei^immg  ist,  wenn  sie  nidit  auf  Eisiil>ersehläge  and  Skopolamin  ziiriiek- 
gelit,  sofort  vAi  operieren. 

a)  Einiges  zur  Ausflihrnng  der  Extraktion  bei  oieht  nia^netisier- 

baren  Freuidkurpern. 

Die  Ausführung  der  Extraktion  erfolgt  entweder  bloß  unter  Ortlicher 

oder  unter  allgemeiner  Betäubung.  Ist  eine  neue  Wnnde  anzulegen,  wie 
das  zumeist  nötig  ist,  ßo  lienützt  man  dazu  die  Lanze  oder  das  Schmal- 
niesser.  Wo  einzusehneiden  ist^  riehtet  s;ich  ganz  nach  den  gegel»enen  l'm- 
ständen,  ebenso,  ob  eine  Iridektomie  vorzunehmen  ist  oder  nieht. 

Soll  bloß  der  Frenidkr»r|>er  entfernt  werden  oder  außerdem  ein  Weieli- 
star,  dann  genügt  der  Lanzenschnitt,  soll  die  Linse  niüglielKst  im  ganzen 
entfernt  werden,  dann  ist  der  Lappenschnitt  vorzuziehen.  Man  lege  den 
Schnitt  womöglich  so,  daß  er  dem  Fremdkör]}er  nahe  kommt;  ferner  in 
der  klaren  lh>rnhuiit,  unj  nicht  dureli  Blutung  die  übersieht  zu  verlieren. 

Sitzt  nun  der  Fremdkörper  oberflächlich,  dann  wird  er  zuerst  mit 
einem  Zugwerkzeug  (llnzette,  stumpfes  Irishäkchen,  nuldhaken  Knapp», 
[  VorderkammerpinzetteJ)  herausgeholt  und  sodann  nötigenfallsder  Star  entfernt. 

Bei  tiefer  unter  der  geschlossenen  Kapsel  sitzenden  Splittern  muß 
natürlich  vorher  die  Kapsel  cröönet  oder  mit  der  Kapsel piuzette  heraus- 
gezogen w^erden.  Sitzt  der  Fremdkörper  in  der  hinteren  Rinde  und  ist 
die  Trübung  noch  nicht  so  weit  vorgeschritten,  daß  man  die  Linse  gleich 
extrahieren  kann,  dann  kann  mau  bei  jüngeren  Leuten  nach  v,  Graefes  Vor- 
gang^) zuerst  diszindieren,  damit  der  Fremdkörper  durch  die  aufquellenden 
Massen  nach  vorn  geholfen  wird  und  dann  später  extrahieren.  Bei  älteren 
Leuten  ist  jedoch  die  Ausbildung  des  Stars  ruhig  abzuwarten.  Terson-) 
empfiehlt  bei  jüngeren  Leuten  die  Extraktion  vor  der  vollständigen  Trü- 
bung vorzunehmen,  weil  nmn  infolge  der  starken  Erw^eichung  der  Linse 
den  Fremdkörper  bei  der  Extraktion  sonst,  leicht  verlieren  kann. 

Ist  der  Star  schon  stark  getrübt,  so  daß  niun  den  Frcnjdkörper 
nicht'  mehr  siebt  und  seine  Anwesenheit  nur  von  einer  früheren  Unter- 
suchung her  kennt,  dann  extrahiert  man  eben  auf  gut  Ctlück.  Zuweilen 
konimt  der  Frenidköri>er  hierbei  mit  der  Stannasse,  zuweilen  wird  er  nach 
ihrem  Austritte  sichtbar,  unter  Umstünden  entschlüpft  er  einem  jed<x!h 
trotz  aller  Vorsicht. 

Hat  man  peinlieh  aufgepaßt  und  bemerkt,  nach  wi?lcher  Kiehtnng 
er  hinler  die  Iris  geglitten  ist,  dann  kaim  es^  allenfalls  nach  Iridektomie, 
noch  gelingen,  ihn  zu  fassen,  auch  hinter  der  Iris;  doch  gelingt  das  durch- 


*)  v.  Graefe.    MItt*üiJng«n  veniiischien  InhaUes.  Äreh.  f,  Opfatlmlm.,  Ü,  1.  S,  229. 
»)  Terson,  a.a.O.   1892. 
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aus  nicht  immer  und  es  stellt  somit  dieses  Ereignis  einen  recht  üblen  Zu- 
fall dar.  Das  Eingehen  hinter  die  Iris  erfolgt  am  besten  mit  einem  stumpfen 
Haken,  der  sogleich  weit  in  die  Peripherie  geführt  wird,  um  hinter  den 
Fremdkörper  zu  kommen. 

Fremdkörper,  die  zum  Teil  in  der  Iris  stecken,  erfordern,  auch 
wenn  die  Linsentrübung  nicht  progressiv  ist,  die  Entfernung,  wenn  ihre 
Anwesenheit  Reizzustände  in  der  Iris  hervorruft.  Hat  sich  die  Linse  schon 
ganz  getrübt,  die  Kapsel  verdickt  und  ist  der  Fremdkörper  in  der  Iris 
abgekapselt,  dann  ist  die  Extraktion  jedenfalls  mit  Iridektomie  vorzunehmen. 
Doch  ist  dies  auch  bei  bloßer  Einspießung  gewöhnlich  notwendig. 

Sitzt  ein  Fremdkörper,  welcher  Art  inuner,  völlig  reizlos  in  einer 
umschriebenen,  nicht  fortschreitenden  Trübung,  dann  ist  jeder  Extraktions- 
versuch gegenangezeigt.  M 

b)  Fremdkörper  aus  Eisen  und  Stahl. 

Natürlicherweise  können  magnetisierbare  Linsenfrenidkörper  auch 
ohne  den  Magneten  entfernt  werden,  wie  dies  Hirschberg  selbst  mit 
Beziehung  auf  die  glücklichen  Extraktionen"),  die  in  der  Zeit,  bevor  der 
Magnet  durch  ihn  in  allgemeinen  Gebrauch  kam,  ausgeführt  Avurden,  an- 
gibt. Natanson")  fand  aus  der  Literatur  und  Statistik,  daß  die  Aus- 
ziehung von  Eisen  aus  der  Linse  meist  mit  Zugwerkzeugen  gelingt,  daß 
die  magnetische  Kraft  selten  in  Frage  kommt,  aber  namentlich  dann  von 
Bedeutung  ist,  wenn  sich  der  Splitter  verschiebt  oder  aus  dem  Gesichts- 
kreise entschwindet. 

Heutigentags  wird  wohl  niemand  bei  Fremdkörpern,  die  magnetisier- 
bar  sind,  auf  den  Magneten  verzichten  wollen.  [Es  gelingt  damit  mitunter, 
Fremdkörper  aus  der  Linse  zu  entfernen,  ohne  daß  totale  Linsentrübung 
nachfolgt.*)  Dies  ist  aber  natürlich  nur  dann  möglich,  wenn  der  Eisen- 
splitter und  damit  die  Kapselwunde  klein,  Linsentrübung  noch  nicht  ein- 
getreten ist  und  der  Fremdkörj^er  durch  die  Eingangspforte  aus  der  Linse 


M  Wie  lange  ein  Fremdkörper  getragen  werden  kann,  zeigen  Fälle,  wie  z.  B.  der  von 
Nottage,  wo  ein  Stahlsplitter  in  einer  sichelförmigen,  peripheren  Linsentrübung  32  Jahre 
lang  völlig  ohne  Störung  in  der  Linse  weilte.  (Foreign  bodv  in  lens  thirtv  two  vears. 
Ophthalm.  Rec,  1899,  pag.  78.) 

')  Hirschberg,  (^ber  die  Ergebnisse  der  Magnetextraktion  in  der  Augenheilkunde. 
Arch.  f.  Ophthalm  ,  1888,  XXXVl,  Abt.  3,  S.  37.  —  Derselbe,  Die  Magnetoperationen  in 
der  Augenheilkunde.  Leipzig  1899,  2.  Aufl.,  S.  100. 

•)  Natanson,  Zur  Extraktion  von  Eisensplittern  aus  der  Hinterkammer  des  Auges 
und  der  Linse.  Medic.  obosrenje,  1901,  LV,  S.  672. 

"*)  S.  z.B.  Feilke.  Ein  Fall  von  Entfernung  eines  Eisensplitters  aus  der  Linse  mit 
Erhaltung  ihrer  Durchsichtigkeit.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1903,  XLVIII,  S.  242;  Morax,  Corps 
etranger  metallique  du  cristallin.  Extraction  avec  l'electro-aimant.  Guerison  sans  cataracte. 
Ann.  d'Oculi.st.,  im"),  CXXXIl,  pag.  122. 
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entfernt  werden  kann,  l  nter  solclien  Umständen  kt  wie  ja  überhaupt  bei 
Eiseos|>litterverletznngen,    sofortige  Entfernang  des  Splitters   anzustreben.] 

Ich  will  im  folgenden  zunächst  das  Vorgehen  mit  magnetisierten 
Instrumenten  und  dem  kleinen  (Hand-)  Magneten  erwähnen,  da  ja 
manchem  nur  solche  zur  Verfügung  stehen. 

Im  ganzen  wird  die  Extraktion  so  verrichtet  ^  wie  es  für  die  nicht 
niagnetisierbaren  Fremdkörper  geschildert  ward,  was  Zeitpunkt,  Ein- 
schnitt usw.  betrifft,  nur  benSitzt  man  zum  Fassen  des  Fremdkcirpers  mag- 
netisch gemachte  Instrumente  (Lansse,  Haken,  Pinzetten)  oder  führt  die 
Magnetaondc  ein. 

Dabei  hat  man  den  Vorteil,  daß  man  außer  dem  sichereren  Fassen 
einen  nicht  oder  schlecht  sichtbaren  Fremdkörper  trotzdem  mit  lier  Magnet- 
sonde  leicht  aus  der  Starmasse  holen  kann,  daß  man  ihn  ferner  auch, 
wenn  er  hinter  die  Iris  gelangt  ist,  leicht  in  die  Pupille  und  dann  heraui?- 
ziehen  kann. 

Weiters  entfernt  der  Magnet  auch  Splitter,  die  durch  ihr  längere» 
Verweilen  in  der  Linse  schon  ganz  morsch  und  bHiekelig  geworden  sindO^ 
also  mechanisch  gar  nicht  mehr  gut  horausgeliracht  werden  kennen. 

Das  Magnetisieren  der  kleinen  Instrunjente  wird  durch  Anlegen  an 
den  Handmagneten  oder  einen  stabilen  Magneten  bewirkt.-)  Es  ist  aber 
beim  Elektromagneten  nicht  nötig,  dies  vor  dem  Auskochen  der  Instru- 
mente zu  tun,  wodurch  die  Magnetisierung  um  20Vo  nachlaßt.  Man 
braucht  nur  an  den  Handmagneten  einen  sterilisierten  Ansatz  anzuschrauben, 
an  den  man  dann  das  betretfende  Instrument  anlegt.  Auch  Co  Her*)  ging 
80  vor. 

Mit  dem  großen  Magneten  (Riesenmagneten)  gestaltet  sich  die 
Sache  viel  einfacher  und  resoluter,  indem  hier  jeder  Fall,  bei  dem  der 
Fremdkörper  entfernt  werden  soll,  sofort  nach  den  im  folgenden  Abschnitt 
zu  gebenden  Regeln  behandelt  wird.  Der  Splitter  wird  eintiieh  in  die 
vordere  Kammer  gezogen,  was  mit  dem  Riesenmagneten  leicht  gelingt 
[sofern  die  Kapselwunde  noch  offen  ist],  und  dann  aus  dieser  entweder 
durch  die  Einschlagstelle,  in  frischen  Fällen,  oder  durch  einen  Einschnitt, 
wenn  die  Einschlagstelle  schon  geschlossen  ist.  und  zwar  gleich  mit  dem 
Riesenmagneteu  selbst  oder  mit  dem  kleinen  Magneten  herausljcfördert, 
ßesoriders  vorteilhaft  ist  dieses  Verfahren  bei  jenen  tiefsitzenden  Hplittcm, 
die  zum  Teil  in  den  Glaskörper  hincinnigen. 


*)  Mirschberj?,  t'ber  die  Ergebniäso  der  MagnetoperatioQ  in  der  Aiigenh«t]]caiide. 
Arch.  f.Opbthalm..  IBM,  XXXVI,  3.  S.  37, 

')  llirschberiy:,  Dw  Mai^neloperatioii  in  der  Augenhi^il künde.  Leipzig  1899,  S.  103. 

')  Cofler,  Delr  estniziöTiö  di  IniiiimentS  di  ferro  dfdl©  parti  anttriori  deir  octhio 
con  la  laneia  rf^sa  calamiia.  Adh.  di  ottalm.  e  Lavori  deila  clin.  ocqI,  di  Napuli,  1902* 
XXXI,  pag.  109. 
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Im  Gegensatz  zu  Coppez  und  Gunzberg  gibt  Mayweg^)  den 
Rat,  nicht  zu  warten,  bis  die  Stare  reif  sind,  sondern  den  Linsenfremd- 
körper  sofort  zu  entfernen,  da  sehr  leicht,  auch  ohne  besonders  bedroh- 
liche Erscheinungen  in  den  ersten  Tagen,  Infektion  eintreten  kann.  Es 
handelt  sich  hierbei,  wie  man  sieht,  um  frische  Fälle. 

[Es  muß  noch  bemerkt  werden,  daß  in  neuester  Zeit  Stahlsorten 
fabriziert  werden,  welche  nicht  magnetisch  sind.  Manganstahl  ist  fast  un- 
magnetisch, Nickelstahl,  Chromstahl,  Wolframstahl  dagegen  wirken  auf 
das  Sideroskop  und  werden  vom  Handmagneten  angezogen,  aber  beides 
schwächer  als  Eisen  und  gewöhnliche  Stahlsorten.  *)  Wie  HerteP)  angibt, 
sind  außer  Eisen  auch  Nickel  und  Kobalt  paramagnetische  Körper 
(werden  vom  Magneten  angezogen,  resp.  sie  ziehen  die  Magnetnadel  an) ; 
Wismut,  Zinn,  Zink,  Blei  und  Kupfer  sind  diamagnetische  Körper, 
welche  die  Nadel  des  empfindlichsten  Sideroskopes  abstoßen.] 


0  May  weg,  Tber  Magnetoperationen.  Klin.  Monatsbl.  f.  Aogenheilk.,  1902,  XL,  II, 
S.  1  (11). 

•)  Vgl.  Sweet  William,  Ref.  Zentralbl.  f.  prakt.  Augenbeilk.,  1906,  S.  55.  —  Hirsch- 
berg, ebenda,  1906,  S.  96  und  219. 

*)  Hertel,  Einiges  über  den  Nachweis  von  intraokolären  Eisensplittem  durch  ein 
verbessertes  Sideroskop  sowie  über  die  Einwirkung  von  anderen  Metallen  auf  die  Magnet- 
nadel. Arch.f.  Ophthalm.,  LXI. 


Operationen  im  Glaskörper  nnd  an  der  Netzhaut. 

Wir  haben  im  folgenden  eine  Reihe  von  atypischen  Operationen  zu 
besprechen,  deren  Ausülmn^  zum  Teil  neueren  Datums  ist  und  erst  durch 
die  Aseptik  teils  zur  Entfaltung  ihrer  vollen  Wirksamkeit  gekonniien,  teils 
erst  Überhaupt  möglieb  geworden  ist,  Ihr  Gebiet  ist  ein  äußerst  heikles, 
der  Glaskürperraum,  dessen  Verletzung  wir  ja  im  allgeujeinen  uinglichst 
vermeiden  und  wobei  wir,  wenn  wir  es  tun  müssen,  möglichst  schonend 
vorzugehen  haben. 

Hierher  gehört  zunächst  die  Entfernung  von  Frennlkürpern  aus  der 
hinteren  Augenkaumier  und  dem  (ilaskörper^)  und  die  dazu  gehörige  Ent- 
fernung von  Frouidkrirpem  aus  der  Netzhaut,  dann  die  Eingriffe  zur  Be- 
seitigung von  Sebmarotzem  (meist  Finnen)  aus  dem  Oh^sköi'per  und  dem  sub- 
retinalen Räume  und  endlieh  die  Eingritte  zur  Heilung  der  Netzhautablösung, 

Den  ruhmreichsten  Abschnitt  unter  den  aufgezählten  bildet  die  Aus- 
ziehung der  Eisensplitter  aus  der  Tiefe  des  Auges  durch  den  Magneten, 
die  wir  Hirschberg  verdanken  und  die  deshalb  eine  so  große  Beileutung 
hat.  weil  diese  Venvundungen  unter  jenen,  wo  der  Fremdkrir])er  iui  Auge 
zurückbleibt,  weitaus  die  Mehrheit  bilden  und  daher  die  wichtigsten  sind. 

Wenn  es  auch  nicht  meine  Aufgabe  ist,  die  Diagnose  der  betreffen- 
den Zustände  hier  ahzuliandeln,  so  ist  es  doch  wegen  der  Technik  der 
Eingriffe  nlitig,  einen  Abschnitt  über  die  Lokalisierung  von  Fremdgebilden 
am  Augengrunde  vorauszuschicken. 


Lokalhaüön  von  Fremdkörpern  und  Paras^ifenj  die  am  Augtmhintvrtpninde 
mehihar  sind,  an  der  Außenfläche  der  Lederhaut J) 

Ich  gebe  im  folgenden  Hirschbergs  Darstellung  wörtlich.  „So  leicht 
die  Enthindung  des  Stars  aus  dem  typischen  Hornbautschnitt,  so  schwierig 
ist  die  kunstgerechte  Ausziehung  eines  im  Augengrunde  testhaftenden 
Fremdkörpers, 


^)  strenge  genommeri,  gehurt  die  Kntfemtiiij;  der  verlagerten  Linse  aas  dem  Glas- 
körper auch  hierher  !^ie  wurde  jedoch  des  ZiisanimeahaDgefi  wegen  bereits  II.  Bd.,  8.  62ÖC 
ht\  der  fipenitian  luxierter  Linsen  ijherhaupt  abgehandelt. 

*)  Hirschberg,  Die  Magnetoperation  in  der  Augenheilkumle.  Lelpstj?,  Veit  Ä  Co,, 
1899.  a71ff. 
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Im  ersten  Falle,  dem  des  Stars,  ist  die  Größe  des  auszuziehenden 
Körpers  genügend  bekannt;  bekannt  und  sichtbar  vom  Anfang  bis  zu  Ende 
ist  seine  Lage.  Im  zweiten  Falle  kann  Größe  und  Lage  jenes  Körpers 
nur  annähernd  vorher  berechnet  werden.  Ist  diese  Berechnung  nicht  richtig 
gemacht,  oder  aber  das  richtige  Ergebnis  der  Rechnung  nicht  genau  genug 
in  die  Schnittführung  übersetzt  worden,  so  verfehlen  wir  den  Fremdkörper 
(den  Parasiten),  den  wir  noch  dazu  während  der  Operation  nicht  vor 
Augen  haben  1),  und  können  ihn  entweder  gar  nicht  oder  doch  nur  nach 
ernster  Beleidigung  der  inneren  Augenteile  herausbefördern. 

Wie  triflFt  man  am  sichersten  die  richtige  Stelle? 

I.  Zuerst  sind  die  Maße  des  menschlichen 
Auges  genau  zu  berücksichtigen. 

II.  Sodann  ist  L  die  Gesichtsfeldmessung, 
2.  das  Augenspiegelbild,  und  zwar:  a)  des  ruhen- 
den, h)  des  passend  gedrehten  Augapfels  zu  Hilfe 
zu  nehmen. 

I.  Fig.  78  ist  (nach  v.  Arlt)  der  normale 
Umriß  des  wagrechten  Durchschnittes  vom  rechten  Fig.  78. 

Augapfel. 

A.  Vom  Nasenrande  der  Hornhaut  (nc)  bis  zum  Nasenrande  des 
von  seiner  Scheide  umhüllten  Sehnerven  (ns)  mißt  man  mit  dem  Zirkel 
id'iymm  als  Länge  der  Sehne  nc  —  ns. 

Diese  Strecke  nc  —  ns  wird  in  zwei  Teile  geteilt : 

a)  nä  —  nc  vom  Hornhautrande  bis  zum  Äquator.  Der  Zirkel  mißt 
diese  Sehne  =12  mm. 


b)  nä  —  ns  vom  Äquator  bis  zum  Nasenrand  des  Sehnerven.  Der 
Zirkel  mißt  diese  Sehne  =11  mm.  (Man  wird  sich  nicht  wundem,  daß 
a  +  b  von  Ä  verschieden ,  da  nicht  der  Ik»gen  A  in  zwei  Teile  geteilt 
wird,  sondern  vielmehr  die  zu  beiden  Teilen  des  Bogens  gehörigen  Sehnen 
gemessen  werden.) 

B.  Vom  Schläfenrande  der  Hornhaut  bis  zum  Schläfenrande  des  von 
seiner   Scheide  umhüllten  Sehnerven  mißt  der  Zirkel  die  Sehne  =  22  mm. 


a)  Von  der  Hornhaut   zum  Äquator,   die  Sehne  sc  —  Ää,  ist  gleich 
12»?m. 


b)  Vom   Äquator  zum   Sehnerven ,    die   Sehne  sä  —  s s,,   ist  nahezu 
gleich  12  mm, 


M  „Das  Operieren  nnter  Leitung  des  An^nspie^ls  ist  theoretisch  «ehr  schön,  prak- 
tisch meist  nnbniQchbar.  Jedesmal,  wenn  ich  damit  angefangen,  mußte  ich  den  Spiegrel  bei- 
seite legen  and  ohne  denselben  die  Operation  beendigen/  (Hirschberg.) 
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II.   1.  itosichtsfeldmessung  nach  Doiidersi)  (vg.  Fig. 

A,  Schläfen  war  ts  im  Gesichtsfeld 

90<*  entspricht    einem    Punkte     HOtwtn  nasenwärts  hinter 
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Fig.  79, 

90** — nO**  sind  am  lebenden  Auge  gemessen.  40^  wird  gefunden,  in- 
dem man  gi  von  t  aus  nasenwärts  auf  der  Netzhaut  aliträgt;  20"  muß 
dieht  bei  f  tie;i:en,  da  der  blinde  Fleck  von  12* — 18''  reicht;  5;  ist  jj:efunden, 
indem  man  von  s  a«8  die  doppelte  Breite  des  Sehnerveneintrittes  schlafen- 
wärts  auf  der  Netzhaut  abtrügt, 

B.  Nasenwärts  ira  Gesichtsfeld. 

65**  entspriclit  einem  Punkte  12  mm  schläfenwärts  hinter  sc-) 

[40°  .  ,  ,        17    ,  ,  ,       ,1 

[20«         ,  „  ,       18   ,  ,  ,       ,J 

10°,  ,  .       21    ,  ,  ,       ,1 

60^^40**  ist  aiu  lebenden  Auge  gemessen.   20^  ist  gefunden ,    indem  man 

die  KStreeke    (jf  von  g   aus    schläfenwlirts   in   die  Netzhaut  eintrügt.    Die 

Netzliautbihler  haben  in  lieziehung  auf  die  Hornhautachse  eine  symmetrische 

Lage  für  gleiehe  FinfiiUswinkel  des  Hauptstrahles,  Aber  für  die  Operations- 

zwecke  braucht  man  4.  %:=\j^  nicht  zu  berücksichtigen. 


*)  Donderjä,  Arch,  f.  0J^hthalu1..  XX 111,  2,  S,  255  tf.  An  pinnietropijicben  vorsteli«!!- 
dMi  Augen  ermitiplt,  wo  vnn  dem  nm  Perime^ter  verschiiliencn  Licht  das  Bildchen  nof  der 
LederhiLut  durcbscLimmert  (Bj 

*)  Nämlicli  dem   Äiiuiitor.  (Cz.) 
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Bei  der  praktischen  Verwertung  der  Gesichtsfeldzeichnung  (H.  Cohn) 
ist  zu  berücksichtigen,  daß  der  Ausfall  im  Gesichtsfeld  größer  zu 
sein  pflegt,  als  die  Projektion  des  mit  dem  Augenspiegel  sichtbaren  Netz- 
hautherdes in  das  Gesichtsfeld.  (Schon  bei  Fremdkörpern;  noch  mehr  bei 
Finnen.)  Ist  aber  der  Ausfall  noch  mäßig,  sei  er  inselfönnig,  sei  er  dreieckig, 
so  leistet  er  unschätzbare  Dienste,  um  den  Meridian  des  Fremdkörper- 
(Finnen-)  Mittelpunktes  festzustellen.  Natürlich  hat  man  sich  durch  mehr- 
fach wiederholte  Gesichtsfeldmessung  von  der  Richtigkeit  der  Angaben 
zu  überzeugen. 

II.  2.  Für  die  Verwertimg  des  Augengrundbildes  gilt  folgendes: 
Der  Sehnerv  (p)  ist  ungefähr  1*5  mm  breit  und  umspannt  (vom  Knoten- 
punkt des  Auges   aus)  6^,   also  4®=  1mm;   5<*=  1*25 mm;   20®  =  5mm. 

Der  Sehnervcnciuerschnitt  ist  Ausgangspunkt  und  Maßstab.  Ein  Punkt 
im  Augengrunde,  der  bp  vom  Rande  des  Sehnerven  entfernt  liegt,  ist 
ungefähr  7*5  mm  entfernt  vom  Sehnerven  zu  suchen,  in  der  entsprechenden 
Richtung. 

Ein  möglichst  getreues  Bild  des  Augengrundes  ist  anzufertigen,  am 
besten  von  mehreren  geübten  Beobachtern.  (Wenn  die  Photographie  einst 
das  leisten  wird,  was  sie  längst  versprochen,  so  könnte  sie  hier  von  er- 
heblichem Nutzen  sein.  ^)  Einige  Genauigkeit  läßt  sich  nur  für  den  mittleren 
Bezirk  des  Augengrundes  erwarten.  Bei  erweiterter  Pupille  können  wir  im 
Augengrundbild  den  Äquator  erreichen  und  etwas  überschreiten.  In  der 
äquatorialen  Gegend  entspricht  1  mm  auf  der  Netzhaut  6  Winkelgraden 
am  Knotenpunkt  des  Auges.  Wegen  der  Unregelmäßigkeit  des  menschlichen 
Augapfels  ist  die  Netzhautknotenpunktsentfernung  merklich  kleiner  für 
den  Äquator  als  für  den  hinteren  Pol.  Übrigens  ist  es,  wegen  des  Abstandes, 
recht  schwierig,  die  scheinbare  Größe  eines  am  Ä(iuator  gelegenen  Herdes 
mit  der  des  Sehnerven  zu  vergleichen. 

II.  3.  A.  Graefe,  dem  wir  die  kunstgerechte  Entfernung  der  unter  der 
Netzhaut  gelegenen  Finnen  verdanken,  hat  einen  Lokalisationsaugenspiegel  *) 
erfunden. 

An  einem  Hohlspiegel  von  9"  Brennweite  und  1*5'"  Durchbohrung 
ist,  um  den  Mittelpunkt  des  letzteren  drehbar,  ein  in  Winkelgrade  geteilter 
Quadrant  von  12"  Halbmesser  befestigt,  für  die  Untersuchung  hn  umge- 
kehrten Hilde  mit  der  Linse  +  2". 

Fixiert  das  kranke  Auge  (Fig.  80)  mit  seiner  Grube  g  den  Mittel- 
punkt G  des  in  Winkelgrade  geteilten  Bogens,  so  erblickt  das  bei  G  auf- 
gestellte Auge  des  Beobachters  die  Grube  des  Kranken.  Nun  wird  ein 
Gesichtszeichen  auf  dem  Bogen  langsam  verschoben,  etwa  bis  Z>,  und  das 

')  Uüfl'entlich  erfüllt  Diininers  Appiirat  diesen  Wunsch  Hirschbergs.  (Cz.) 
^)  Man  kann  auch  das  Perimeter  zu  diesem  Zwecke  verwenden.  (H.) 
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kranke  Auge,  welches  immer  das  Gesichtszeichen  zu  fixieren  hat,  stetig 
(um  den  Winkel  S)  gedreht,  bis  der  Mittelpunkt  des  Fremdgebildes  dem 
Beobachter  erscheint. 

Falls  dieser  Mittelpunkt  nicht  im  wagrechten  Meridian  des  Auges, 
sondern  im  senkrechten  oder  in  einem  schrägen  liegt,  so  wird  der  Quadrant 
in  diese  Richtung  gebracht  und  die  Winkeldrehung  desselben  gegen  den 
Horizont  (X)  an  einer  hinter  dem  Spiegel  befindlichen  Teilung  abgelesen. 
Durch  wiederholte  Nachprüfung  werden  X  und  S  festgestellt. 


Fig.  80. 

Aus  dem  Werte  des  Winkels  GRD  =  ^  wird  die  Netzhautstrecke  ff  d 
und  die  Entfernung  e  des  Punktes  d  vom  Hornhautrand  berechnet. 
Nach  A.  Graefe  ist  e  =  2Vlbmm  für  8  =  200 
e  =  20         „      ,    8  =  30« 
e=  18-50    „      „    8  =  40». 
Ich  selber  finde,  wenn  ich  einfach  in  der  Durchschnittszeichnung  de« 
Auges  vom  Drehpunkte  aus  die  Winkel  an  die  Fixierlinie  anlege  und  auf 
der  Lederhaut  messe,  die  Lunge  e  (vgl.  Fig.  81). 


Schlilfenwärts 


2^Ä 


Nasenwärts 


20twm 

20« 
40» 

V  (im  Sehnerven) 

18  mm 

19»»»» 

Wmju 

60» 

1 7  mm 

11  ;wm 

(Ä,,u.) 

80« 

12-Ö  mm  (,Äqu.) 
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(Niemand  wird  sich  wundern,  daß  der  Äquator  bei  der  Gesichtsfeldr 
messung  dem  Grade  65  entspricht,  bei  der  Drehbewegung  dem  Gradß  80. 
Denn  bei  der  erstgenannten  Messung  liegt  der  Scheitelpunkt  des  Winkels 
ungefähr  15twm  vor  dem  Grübchen  der  Netzhaut,  bei  der  zweiten  imge- 
fähr  10  mm,) 

Bei  diesem  wichtigsten  Verfahren,  mit  A.  Graefcs  Lokalisienmgs- 
augenspiegel,  ergeben  sich  bedeutende  Schwierigkeiten :  1.  Für  die  Messung 
selber,  2.  für  die  Verwertung  derselben  am  kranken  Auge. 

Sowie  das  zentrale  Sehen  verloren  gegangen,  geht  es  gar  nicht;  so^ 
wie  der  Herd  sehr  exzentrisch  sitzt,  geht  es  schwer. 

Die  Drehung  des  menschlichen  Augapfels  beträgt  40^  nach  innen, 
ebensoviel  nach  außen,  35®  nach  oben,  50®  nach  unten. 

Ist  die  Drehung  des  Auges  erschöpft,  ehe  der  Krankheitsherd  in  das 
Gesichtsfeld  des  Beobachters  gehmgt,  so   läßt  A.  Graefe  den  Kei)f  des 
Kranken  derart  neigen,  daß  10®  oder  20®  der  Teilung  den  Ausgangspunkt 
der  Augendrehung  bildet.  Ich  bediene  mich 
eines    Handperimeterbogcus    von  180®   und 
schiebe  mein  Auge  von  0®  um  10®  oder  20® 
nach  dem  anderen  Quadranten  hinüber. 

Liegt  der  Herd  am  Äquator,  so  wird 
ihn  ein  Schnitt  von  6  mm  treffen,  der  6  mm 
hinter  der  Hornhaut  beginnt.  Natürlich  darf 
man,  um  Mißerfolge  zu  vermeiden,  den 
Schnitt  nicht  allzu  karg  bemessen. 

Eine  weitere  Schwierigkeit  liegt  darin,  daß  wir  im  allgemeinen,  not- 
gedrungen, die  Abmessungen  eines  schematischen  Auges  zugnmde  legen 
und  sogar  die  im  wagrechten  Meridian  gewonnenen  für  den  senkrechten 
und  die  schrägen  anwenden. 

Ganz  besonders  schwierig  ist  es,  einen  schrägen  Meridian,  z.  B.  35<» 
nach  außen-unten  von  dem  wagrechten,  nachdem  man  ihn  durch  wieder- 
holte Messungen  festgestellt,  auch  auf  das  lebende  Auge  zu  übertragen. 
Es  scheint  nützlich,  vor  der  Operation,  nach  Kokainisienmg,  den  Sperrer 
einzulegen,  ein  Brillengestell  mit  Winkclteilung  ^)  möglichst  genau  vorzu- 
setzen und  wenigstens  den  entsprechenden  Punkt  des  llornhautrandes  oder 
den  Anfang  der  Meridianlinie  mit  chinesischer  Tusche  zu  bezeichnen,  deren 
Gebrauch  Förster  angeraten  hat.  2) 

Man  sieht  leicht  ein ,  daß  in  schlußfähigen  Fällen,  z.  B.  wenn  ein 
kleiner,  im  Augengrund  festhaftender  Splitter  einen  umschriebenen  Ausfall 


a*f.f<fJ-VC 


— *'r 


Fig.  81. 


^)  Oder  noch  besser  ein  kleineres  ähnliches  Instroment.  (H.) 

')  Bei  Jjidoperationen  haben  schon  die  alten  Griechen  den  Schnitt  mit  Tinte 
vorgezeichnet  und  die  Stelle  des  Starstiches  mit  dem  Sondenknopf  markiert.  (H.) 

Cxerniak,  Die  augonäratlichon  Operationen.  2.  Aufl.  II.  42 
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im  GesichtsfeWe  hen^or^erufen  hat,  der  dem  Mittelimnkte  des  Fremdkörpers 
entsprechende  Punkt  auf  der  LederhaHt  gesondert,  naeh  beiden  Messungen, 
mit  dem  (Tesichtsfclde  und  mit  dem  Lokalisieningsauj^enspiege! ,  zu  be- 
»tiimuen  ist.  Erhält  man  beide  Male  denselben  oder  nahezu  denselben  Stieh- 
punkt,  so  wächst  die  Zuversicht,  daß  diese  Bestimmung  richtig  sei  und 
wird  noch  unterstützt,  wenn  auch  die  Augengrundzetehnung  übercinstiiumt. 

♦Schreitet  man  sehlieWieh  zur  Uperation,  so  kann  es  gelegentlich  selbst 
dem  Geübten  geschehen,  daß  er  den  Herd  verfehlt.  Allerdings  um  so 
seltener,  je  genauer  er  vorher  gemessen.  Oder  der  Herd  wird  getroffen, 
aber  der  F>emdkru'per  nicht  entbunden.  Jedenfalls  zeigen  Fall  XIX 
und  XX  ^),  dab  diese  Erörterungen  nicht  bloß  theoretischen  Wert 
haben,  sondern  eine  hervorragend  praktische  Bedeutung  be- 
sitzen/ Soweit  Hirsehberg. 

Fe  sehet  -)  hat  neuerdings  zur  Größenbestimnjungi  Meridianbestinjnumg 
nnd  Bcstinnnung  des  Sitzes  in  dem  Meridian  genaue  stereometrisebe  P*e- 
tracbtungen  anges*(*llt  und  Winke  zur  praktischen  Bestimmung  mit  dem 
Perimeter  gcgcl h'u . 

Öehmidt-Hinipler ')  zieht  die  Messung  nach  Kreisbogen  der  von 
Graefe  bevorzugten  nach  Sehnenlitngen  vor  nnd  findet  keine  besondere 
Schwierigkeit  im  Auflegen  eines  kleinen  Meßbiiudehens  auf  die  Augen- 
oberilachc.  Um  deti  kleinen  Rechcufehler  zu  vermeiden,  der  da^lurch  ent- 
steht, daß  wir  die  Entfernung  des  Zystizerkus  von  der  l*api!la  optici  au 
der  Innenfliiche  der  Augapfelwand  messen,  eigentlich  sehätzen,  diese  aber 
wegen  der  Wanddieke  kleiner  ist  als  die  AußeuHachc.  auf  die  wir  diese 
Maße  übertragen ,  so  müssen  wir  eigentlich  für  jeden  Millimeter  des  inneren 
Umkreises  11  des  äußeren  rechnen.  Dies  gleicht  sich  annähernd  aus, 
wenn  man  bei  den  Eotfcrnungsabschätzungen  nach  Papillendurchmessern 
diese  glcicb   \i5  nntf  statt   l'^y  mm  annimmt. 

Die  Rcstinnuung  wird  dann  gewi)hnlieh  so  gemacht,  daß  man  schätzt, 
nni  wieviele  Papillendurchmesser  die  Blase  in  mcridionaler  Richtung  von 
der  Pajulle  entfernt  ist.  und  zweitens,  wieviele  P.D.  sie  über  oder  unter 
dem  horizontulrn  Meridian  sitzt.  Wenn  man  den  Durchmesser  des  Auges 
mit  24  mm  annnnmt,  so  ist  der  ganze  Umfang  nach  der  Formel  2rtcnind 
14 mm.  der  halbe  ^M  mm.  Zieht  man  den  halben  meridionalen  Hornhaut- 
umfang mit  6  mm  a1>,  so  beträgt  der  äußere  l'mfang  des  Auges  vom  durch- 
sichtigen Hornbautraude  bis  zum  hinteren  Pol  (Mitte  der  .Makula)  31  mm. 


*Mn  Hirse hh(!rffB  Kfl;?oistik.  (C»/) 

^1  Fese  hei,  Känischer  Beitrug  Tiber  Zysihevken.  Beiträge  «ur  AügeobeÜk.»  18^» 
H.  39,  S.  2"^  im^ 

')  ^  eh  m  id  t-  B  i  m  pler,  Sieben  Extraktionen  von  iDtniokiilaren  Zystizerken.  S^tsohr. 
f.  Aog«nheirk,,  19(XK  JV,  i>,  93. 
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Der  temporale  Rand  der  Papille  liegt  vom  hinteren  Pol  ungefähr 
3'5  mm  entfernt,  demnach  sind  es,  wenn  es  sich  am  den  wagrechten  Meri- 
dian handelt,  von  der  äußeren  Homhautperipherie  zum  temporalen  Papillen- 
rand  26  mm. 


FremdkOrperoperationen  im  hinteren  Augenraume  (hintere 
Kammer,  Glaskörper  und  Netzhaut). 

[Lokalitation  ophthalmoskopiich  nioht  sichtbarer  Fremd- 
körper.] 

[Bevor  man  den  Operationsplan  zur  Elntfemang  eines  intraokularen 
Fremdkörpers  feststellt,  soll  dessen  Sitz  möglichst  genau  bestimmt  werden. 
Soweit  dies  mittelst  der  ophthalmoskopischen  Untersuchung  möglich  ist, 
ist  die  Lokalisation  an  die  Außenfläche  der  Sklera  im  vorhergehenden 
Kapitel  beschrieben  worden.  Fremdkörper  in  der  hinteren  Kammer  können 
unter  Umständen  noch  aus  der  Art  und  Lage  der  Einbruchspforte,  aus  der 
Lage  der  Iris,  Form  und  Tiefe  der  Vorderkammer  u.  dgl.  bezüglich  Lage 
und  Größe  bestimmt  werden. 

Bei  Fremdkörpern  im  Glaskörperraum,  in  der  Aderhaut-Netzhaut- 
Sklera  muß  man  sich,  wenn  die  ophthalmoskopische  Untersuchung  unmög- 
lich ist,  zur  Lokalisation  anderer  Hilfsmittel  bedienen. 

L  Das  Sideroskop  von  Asmus.  Es  ist  verwendbar  bei  allen  para- 
magnetischen Metallen  (Eisen,  Stahl,  Nickel,  Kobalt),  aber,  bei  größeren 
Fremdkörpern,  auch  bei  diamagnetischen  (welche  die  Magnetnadel  abstoßen, 
so  Blei,  Zink,  Zinn,  Kupfer,  Wismut).  Der  Nachweis  diainagnetischer 
Fremdköq)er  ist  aber  nur  mit  dem  allerfeinsten  Instrumente  (Hertel)  und 
bei  einer  gewissen  Größe  der  Fremdkörper  möglich. 

Das  Prinzip  des  Sideroskops  besteht  darin,  daß  eine  Magnetnadel  in  ent- 
sprechendem Gehäuse  an  einem  Kokonfaden  aufgehängt  ist.  Ein  Spiegelchen  ist  mit 
der  Magnetnadel  so  verbunden,  daß  es  die  Drehungen  derselben  mitmacht.  Das  Licht 
einer  Petroleumlampe  fällt  auf  den  Spiegel  und  wird  von  diesem  auf  einen  in  2  bis 
3  m  Entfernung  aufgestellten  Schirm  mit  Skala  reflektiert.  Sobald  ein  Eisensplitter  dem 
einen  Pol  der  Magnetnadel  von  der  Seite  genähert  wird,  wird  die  Magnetnadel  ange- 
zogen und  dreht  sich  um  ihre  Aufhängovorrichtuiig;  das  vom  Spiegel  entworfene  Licht- 
bild wandert  auf  der  Skala.  Wird  das  den  Eisensplitter  bergende  Auge  der  Nadel  an- 
genähert, so  gibt  sie  bei  jeder  Stellung  des  Auges  einen  Ausschlag,  sofern  der  Splitter 
groß  ist;  in  diesem  Falle  ist  jene  Stelle,  an  der  das  Maximum  der  Ablenkung  erfolgt, 
der  Sitz  des  Splitters.  Kleine  Splitter  geben  nur  bei  maximaler  Annäherung  einen  Aus- 
schlag. Erfolgt  ein  solcher  also  nur  bei  Annäherung  einer  bestimmten  Stelle  des  Auges, 
so  ist  dies  der  Sitz  eines  kleinen  Fremdkörpers. 

Bei  kleinen  Eisensplittern  empfiehlt  es  sich,  dieselben  vor  der  Untersuchung  mit 
dem  Sideroskop  durch  Annäherung  eines  Magneten  zu  magnetisieren. 

42* 
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Pooley*)  soll  schon  1880  die  MapiPtnadel  zum  Nachweis  von  Eisen  nud  Stahl 
im  Auge  angewaudt  hahen,  eheri&o  hat  L.  Gerard*)  18^  eia  InstTnmeot  hrer/ti  ange- 
pc|?eheu.  Das  erste  brauchbare  Sideroskop  hat  Astühs^)  1Ö94  konstruiert  und  ist  sein 
neuestes  Mmlell  jedenfallti  das  b^ulchb.lr^ite.  IlerteP)  hat  die  FernrohrahU^sung»  welche 
ain  Aamusschen  Modell  nötig  uar,  dun^i  die  oben  bescliriebeue  »Skalii  ersetzt.  Aach 
HirschbeTK  hat  einen  „Eisen^püher**  anfertigeo  lassen. 

DasSiiieroskop  ist  unverwendbar,  wenn  elektrische  Btarkstrotideitung^en  seinem  Auf- 
stellungsorte nahe  liegen.  Kdster')  hat  diesen  Einflnü  dadurch  ausgeschaltet,  daß  er 
den  Nordpol  der  Sideroskopnadel  zur  Hiebttuig  der  Starkstromleitung  senkrecht  gest^dU 
und  unter  der  Magnetnadel  einen  Kunstmagneten  mit  entgegengesetzter  Polstellung  an- 
gebracht  hat-  Die  Kmpfindlichkeit  des  Sidcroskops  leidet  nicht,  wenn  der  Kunstmagnet 
nicht  zu  stark  angenähert  wird. 

II.  Lokalisation  mittelst  Röntgenstrahlen. 

Sie  soU  niemals  unterlassen  werden,  auch  weun  das  Sideroskop  schon 
ein  eindeutifj:es  Ergebnis  gelieiert. *)  Bei  Metallsplittern,  welche  nicht  die 
Ma^etnadel  l*eeinflnssen,  dann  insbesondere  bei  Metallsplittern,  die  in  der 
Tiefe  der  Augenhöhle  sitzen  (z.  B.  doppelte  Perforation  eines  Fremdkrirpers), 
läßt  die  Köntgenographie  allein  den  sicheren  Nachweis  der  Grüße  und  des 
Sitzes  des  Fremdkörj>er8  zu. 

Es  sind  eine  Reihe  von  Verfahren  angegeben,  um  mmelst  äußerlieh  an  die  Lider, 
den  Orbitalrand  u.  dtrL  angelegter  Bleimarkeu  den  Sitz  des  Fremdkörpers  za  bestimmen. 
Sehr  brauchbar  ist  der  von  Holth')  angegebene  Vorgang.  Am  <d»eren  und  unteren 
Huruhuutrande  wird  ein  Bleiplätlchen  durch  eine  Sutur  befestigt,  der  Ki*pf  des  Patienten 
fixiert  und  dann  Röntgenograranie  hei  lutemporaler  und  an teni posteriorer  Dun'hleuch* 
tuug  —  hei  gleicher  Blickrichtung  des  Patienten!  —  in  einer  Entfernung  aufge- 
nommen, daü  auf  der  Platte  die  (iröüenverhöltnisse  das  Zehnfache  des  Normalen 
betragen. 

IIL  Das  Metallojibun.  Zum  Naehweis  metallischer  Fremdkörjier, 
welche  die  Magnetnadel  nicht  l)eeintlussen,  hat  K.E.  Weiss*)  die  elektrische 
Leitiäliigkeit  dienstbar  gemacht. 

Mit  den  Endpunkten  einer  VVheatstoneschen  Brücke  ist  ein  Teleph^>n  ver- 
bunden* Man  stellt  den  Schleifkontakt  so,  daß  das  Telephon  schweigt.  Ändert  sich  z,  B. 


\)  Pooley,  The  Sideroscope.  New  York  med.  .lourn. ,  1903,  March  8.  (Ref.  Jahres- 
bericht f,  Ophthakti..  1903,  8.  203.) 

=)  L.  Gerard,  La  Cliniqne,   1890,  Nr.  47. 

»)  Asm  US,  Djls  .Siderosknp.  Areh.  f.  Ophthalm.,  1894.  XL,   1,  S.  280. 

*)  Hertel,  Einiges  über  den  Nachweis  dtr  intraokularen  Eisensplitter  durch  ein 
verbessertes  Sideroskop,  sawie  über  die  Einwirkung  \oj\  anderen  Metallen  auf  die  Ma^et- 
nadel  Arch.  f.  <  »phthalm.,  11105,  LX.  S,  I2ll 

^^  Küstert  Kin  Mittel  zur  Bes<*itigTing  des  stiirenden  Eintiusses  der  elelctrisehen 
Straßen  bnhnen  auf  die  l:?ider«sküpe.  Areh,  f.  Augenheilk.,   1907,  IJX,  t?.  41X 

")  Hirsch  her  g  sa|*i:  ^Hüntgcnbild  und  Magnetnadel  sind  ertorderbch,  keines  von 
beiden  allein  ij^t  unfehlbar."  (Hirschberg,  Über  Magnet4)penitienen  in  der  Augenheilkitnde. 
Berliner  klin.  Wochensehr.,  1907.  Nr.  8.( 

")  Hülth,  Zur  RnutgenhikäiliHation  okularer  Fremdkörper.  Fortscbr.  a*  d.  Gebiete  d. 
Eiintgenstrahlen,  1905,  VIIl. 

")  K.  E.  Weiss,  Das  Metalhipbun,  ein  Apparat  ssura  Nachweis  meiiüliacher,  auch  nicht 
eiserner  Fremdkörper  im  Äugeninnem.  Zentrall»!,  f.  prakt.  Augenheilk.,  1907,  S.  100, 
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durch  Einbringung  ^nes  besser  leitenden  KOrpers  in  den  einen  Stromkreis  dessen 
Widerstand,  so  ertönt  das  Telephon.  Es  werden  zwei  stumpfe,  platinierte  Kupfemadeln 
als  Elektroden  in  ca.  4  mm  Entfernung  zuerst  an  einer  unverdächtigen  Stelle  des  Auges 
angelegt  und  durch  Änderung  des  Widerstandes  nach  Einstellung  des  Induktionsapparates 
das  Telephon  wieder  zum  Schweigen  gebracht.  Legt  man  bei  gleicher  Versuchsanord- 
nung die  Nadeln  an  einer  Stelle  auf,  an  der  sich  ein  guter  Leiter  (Metallstückchen) 
befindet,  so  tönt  das  Telephon.  Wie  Weiss  angibt,  hat  schon  Janssen  1902  durch 
sein  „Siderophon''  in  ähnlicher  Weise  Metallsplitter  zu  lokalisieren  versucht.  Weiss 
selbst  hält  die  Versuche  noch  nicht  für  abgeschlossen. 

IV.  Der  Riesenmagnet.  Sobald  das  Auge,  das  einen  paramagne- 
tischen Fremdkörper  enthält,  dem  Riesenmagneten  angenähert  wird,  emp- 
findet der  Kranke  Schmerz.  Hirschberg  u.  A.  warnen  vor  dieser  dia- 
gnostischen Verwertung  der  Schmerzreaktion  des  Fremdkörpers,  da  der- 
selbe hierbei  leicht  an  eine  Stelle  gebracht  werden  kann  (Ziliarkörper), 
aus  der  er  nicht  oder  nur  mit  schwerer  Schädigung  des  Auges  entfernt 
werden  kann. 

Im  Falle  es  sich  um  Fremdkörper  handelt,  die  keiner  der  genannten 
Untersuchungen  zugänglich  sind,  wie  Stein-  oder  Glassplitter,  so  kann  nur 
aus  dem  eventuellen  Bestehen  eines  Gesichtsfelddefektes,  mitunter  bei 
Durchleuchtung  des  Auges  mit  der  Sachslampe,  noch  eine  Lokalisation 
wenigstens  annähernd  vorgenommen  werden.] 

1.  Fremdkörper  in  der  hinteren  Kammer. 

Fremdkörper,  die  in  der  hinteren  Kammer  stecken,  sieht  man  nicht 
und  man  wird  von  ihrer  Anwesenheit  nur  wissen,  wenn  sie  frtlher  in  der 
Linse,  Iris  oder  vorderen  Kanmier  lagen,  und  beim  Versuche,  sie  heraus- 
zunehmen, in  die  hintere  Kammer  geglitten  sind  oder  wenn  die  Radio- 
graphie  einen  zweifellosen  Befund  ergibt.  Sic  würden  dann  nach  Verheilung 
der  Verletzungswunde  eine  Iridektomie  erfordern;  es  könnte  danach  ge- 
lingen, sie  bei  scharfer  fokaler  Beleuchtung  zu  sehen  und  mit  dem  Hohl- 
haken oder  einer  Pinzette  auszuziehen  oder,  wenn  sie  der  Innenfläche  des 
Ziliarkörpers  anliegen,  sie  durch  vorsichtiges  Sondieren  aufzufinden  und 
dann  zu  extrahieren.  M 

Schrotkömer  sind  zuweilen  bei  Iridektomien  mehr  zufilllig  in  der 
Wunde  zum  Vorschein  gekommen.  *) 


*)  Vgl.  z.  B.  den  Fall  von  Sweet,  A  piece  of  ^lass  in  the  ciliary  body  located  by 
the  Roentgen  rays  and  its  removal  with  forceps.  Ophthalm.  Rec,  1900,  pag.  627.  —  Hart- 
ley  (Fragment  of  brass  ten  years  in  the  eye;  removal.  Brit.  med.  Journ.,  1883,  II,  pag.71) 
entfernte  ein  V*  Zoll  langes  Messingstück,  das  10  Jahre  hinter  der  Iris  verborgen  war,  nach 
Iridektomie  mit  der  Irispinzette. 

»)  Vgl.  den  Fall  von  Spencer  Watson,  Lancet,  1872,  U,  pag.  598. 


Wie  man  sich  nötigenfalle  bei  Liimenfrenidkörpern,  die  bei  der  8tar- 
operation  in  die  hintere  Kammer  entgleiten,  zu  benehmen  hat,  wurde  schon 
IL  Bd.,  S.  648  angedeutet. 

Bei  Eisen-  und  Stahisplittem  verhält  sich  die  Sache  anders  und  ist 
bei  der  Magnetextraktion  besprochen. 


2*  Magnetoperat Ionen. 

Sowohl  bei  den  Operationen  an  der  Hornhant  und  Iris  als  an  denen 
der  Linse  war  tichon  von  Mugnetoperationen  die  Rede.  Ihr  Hatiptgebiet 
haben  aber  diese  Operationen  bei  jenen  magnetisierbaren  lTemdkrir|>em^ 
die  sich  hinter  der  Iris  in  der  hinteren  Kammer,  im  Ziliarkörper^  in  der 
Netzhaut  und  im  Glaskörjierraum  Ijcfinden,  Deshalb  soll  hier  eine  gedrängte 
Besprechung  dieser  Operationen  im  allgemeinen  und  im  besonderen  bei  Sitz 
des  Fremdkörpers  an  den  genannten  Orten  (mit  Aussehlui^  des  schon  Be- 
sprochenen) gegeben  werden. 

Geeohfchlliche  Vorbemerkiaig. 

Hirse hberg^*)  gibt  an,  daß  die  chirurgische  Anweodiuig  tlßs  Magnetton  naiiezu 
2000  Jahre  alt  iwt,  indem  sichoQ  im  Ajur-Veda  des  Su<jruta  die  Änszielumg  von 
eiserueLi  Pfeil spitzt^ü  mit  dem  Miigneteisen stein  erwähnt  wird.  Am  Ange  selbst  wurde 
der  Miigtiet  zuerst  von  Wilhelm  Fabry  in  Hilden  auf  Rat  ?ieincr  ärztlich  gobildeten 
Fran  znr  Eutfenumg  vfiu  Eisenj^plittern  auf  der  HorabautoberflÄrhe  benutzt.  ^)  [Nach 
Feldhaus')  hat  schoD  1462  Hieronymus  Brunschvvyck  die  Ansziehung  von  Eisen- 
splitteni  (^Feilicht*')  mit  dem  Magnet  aus  dem  Ange  enipfohlen.]  Morgagni*)  ver* 
Buchte  1779  vergeblicb  mit  dem  Magnetoti  einen  Splitt^^r  auti  dßr  Hornhaut  (nämlich  aus 
einem  Abszeß)  zu  entfenn^n,  wäbrend  dies  Milh es  schon  1745  gelungen  war.*)  Himly 
erwähnt  in  seinem  Lehrbuch*)  den  Magneten  und  folgenden  Fall.  Dr.  Meyer  in  Mwdtin 
holte  als  erster  aus  dem  Augcninnern  mit  Hilfe  eines  30  rfuüd  tragenden  Riescnmaf- 
neten')  ein  Eisenstück,  das  durch  die  Lederhaiit  bis  unter  die  ln%  gedrungen  war. 

Ebenso  tientitzt4?  Dixou  1858*)  uud  White  t'nopcr  1850")  dea  Magneten  dtirch 
Anlegen  au  die  Wunde. 

V.  Roth m  und  ^^)  bat  1873  durch  eineu  Riesenma^rneteu  eineii  S^ditter  vou  der 
Linse  abgezogen  uud  McHardy  hat  eiue  ähniiche  Beobachtung  veröffentlicht**) 


^)  Hirse  hberj?.    Geschichte  der  AugenheUkande   im  AUertum.    Handk  v,  Graef«> 
Saemiscb,  2.  Aatl.,  Leipzig  1899,  §  23,  8.47, 

»)  Fabricii  Hildtini  Opera.  Frankfurt  1656. 

*)  FeldhauH,    Die    Geöchichte    der    Magnetoperation    im  Ange.    Zentralbl.  f.  pimkt 
Aagenheilk,,  190B,  iS.  188. 

*)  Morgagni,  De  sedibas  et  causis  morbomnj.  Hebroduni,  1779»  I,  pag.  215. 

*)  i^.  Milhes,  1745,  zit  von  Snell  im  Brit.  med.  Jonrn.,  IX  Juli  1880. 

*)  Himly,  Die  Kmukheiten  and  MiÜbildungen  de»  meni^chfifheu  Aag«s.  fiertln  1843. 

')  Med.  Zeitung  vom  Verein  für  Heilkunde  in  Preußen,  1542. 

«}  Diion,  Oiihthalm.  Hosp.  Rpp.,  1858,  h  pag.  282. 

•)  White  Cüoper,  Lancet,  1859,  I,  pag.  B88, 
^^)  Inaag.-Dissert.  vun  Hassen  stein,  München  1879» 

'^)  Mc  Hardy,  Brit.  med.  Jüum,,  1878,  I,  pag,  532. 
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Der  erste,  der  mit  dem  Magneten  in  den  Glaskörper  einging,  war  McKeownO« 
indem  er  einen  Aquatorialschnitt  anlegte  und  einen  Stabmagneten  benützte. 

Hirschberg')  war  der  erste,  der  [1875]  den  Elektromagneten  in  Anwen- 
dung  zog.  Ihm  gebührt  nicht  bloß  das  Verdienst,  ein  brauchbares  Instrument  erdacht  zu 
haben,  sondern  überhaupt  erst  das  Verfahren  systematisch  angewendet  und  ausgebildet 
zu  haben.  £r  ist  also  als  eigentlicher  Begründer  der  Magnetoperation  zu  betrachten. 
Ähnliche  Instrumente,  die  jedoch  vor  dem  Hirschbergs  nichts  voraus  haben,  haben 
dann  Burgl*),  Fröhlich^),  Jany,  Snell,  Gollin  u.  a.  hergestellt.  Neuerdings  wird 
Hirschbergs  Handmagnet  mit  besonders  starker  Anziehungskraft  geliefert  und  stellt 
das  vollkommenste  Instrument  dieser  Art  dar.')  Er  trägt  bis  zu  14*5 A;^. 

Der  große  Magnet  war,  wie  schon  erwähnt,  von  Meyer,  Dixon  und  Co o per 
und  Y.  Rothmund  benützt  worden.  1881  entfernte  Knies')  einen  nicht  sichtbaren 
Fremdkörper,  der  nicht  weit  von  der  Ziliarkörpergegend  entfernt  liegen  konnte,  indem 
er  ihn  mit  einem  Riesenmagneten  durch  die  Iris  in  die  Kammer  zog  und  aus  dieser 
dann  durch  Einschnitt  herausbrachte.  Er  betont,  wie  viel  vorteilhafter  die  Entfernung 
eines  Fremdkörpers  aus  der  Kammer,  statt  aus  dem  Glaskörper  direkt  sei.  Doch  er- 
wartete er  nur  von  leicht  beweglichen  Fremdkörpern,  daß  sie  durch  den  Magneten 
würden  hervorgezogen  werden  können. 

Auch  Hill  Griffith^)  und  McHardy*)  benützten  schon  die  Fernwirkung 
des  Magneten,  doch  erst  Haab')  nützte  sie  voll  aus.  Er  zog  Eisensplitter  nicht  bloß 
aus  den  hinteren  Linsenschichten,  sondern  aus  der  Tiefe  des  Augengrundes  in  die  vor- 
dere Kammer,  von  wo  sie  dann  leicht  zu  entfernen  waren. 

Mit  Hilfe  Prof.  Klein  er  s  baute  sich  Haab  ein  entsprechendes  Instrument  und 
bildete  die  Extraktion  mit  dem  Riesenmagneten  zu  einem  wirklichen,  praktisch  verwert- 
baren Verfahren  aus.  Auch  Schloesser*®)  ließ  bald  nach  Haab  ein  gut  brauchbares, 
wenn  auch  schwächeres  Instrument  verfertigen,  das  den  Vorzug  hat,  billiger  zu  sein  als 
Haabs  Riesenmagnet. 

*)  McKeown,  Extraction  of  a  piece  of  steel  from  the  vitreous  hamoor  by  the 
magnet;  recovery  of  almost  perfect  vision.  Brit.  med.  Joum.,  1874,  Jur.  20.  —  Derselbe, 
On  the  ase  of  the  magnet  in  the  diagnosis  of  the  presence  of  steel  or  iron  in  the  eye  and 
in  the  extraction  thereof.  Dublin.  Joum.  of  med.  science,  1876,  LXII,  pag.  201 — 210.  — 
Derse  Ibe,  Extraction  of  steel  and  iron  from  the  eye  by  the  magnet.  Lancet,  1878,  11,  pag.  253. 

")  J.  Hirschberg,  Berliner  klin.  Wochenschr.,  1879,8.681;  Zentralbl.  f.  Augen- 
heilkunde, 1879,  Ö.  376. 

')  Bargl,  Entfernung  eines  Stahlsplitters  aus  dem  Glaskürperraum  durch  einen 
Elektromagneten.  Berliner  klin.  Wochenschr.,  1880,  Nr.  44. 

*)  Fröhlich,  Ein  Elektromagnet.  KHn.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,    1881,  Januarheft. 

*)  Hirschberg,  Mein  neuer  Handmagnet.  Zentralbl.  f.  prakt.  Augenheilk. ,  1901, 
XXV,  S.  166. 

*)  Knies,  Extraktion  eines  nicht  sichtbaren  Fremdkörpers  aus  dem  Auge  mit  Hilfe 
des  Elektromagneten.  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1881,  S.  30. 

')  Hill  Griffith,  Removal  of  a  chip  of  iron  from  lens  by  electromagnet.  Ophthalm. 
Rev.,  1882,  I,  pag.  163. 

^)  Mc  Hardy,  Electromagnets  for  the  detection  and  removal  of  fragments  of  iron. 
Transact.  ophthalm.  Soc,  United  Kgdm.,  1891,  I,  pag.  220. 

')  Haab,  Die  Verwendung  sehr  starker  Magnete  zur  Entfernung  von  Eisensplittern 
aus  dem  Auge.  Bericht  der  XXII.  Versamml.  der  ophthalm.  Gesellsch.  zu  Heidelberg  1882, 
S.  163.  —  Derselbe,  Die  Zurückziehung  von  Eisensplittern  aus  dem  Innern  des  Auges. 
Bericht  d.  XXIV.  Versamml.  d.  ophthalm.  Gesellsch.  zu  Heidelberg  1895,  S.  187.  —  Der- 
selbe, Ein  neuer  Elektromagnet  zur  Entfernung  von  Eisensplittern  aus  dem  Auge.  Deutsch- 
manns Beiträge,  1904,  H.  XIII,  S.  68. 

*®)  Schloesser,  Bedingung  zur  Entfernung  von  Eisensplittern  durch  den  Magneten. 
Bericht  d.  XXIII.  Versamml.  d.  ophthalm.  Gesellsch.  zu  Heidelberg  1893,  S.  153. 
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NeuerdingTS  bat  Schloesser  sein  Inslrument  imtor  Beihilfe  Edel maotis  weiter 
ven'ollkomumet*)*  uachtiem  mcli  auch  VolkiiKiBii  lipuniht  hatte,  den  Aii^cnmaguetett 
eine  panz  uciie  Form  zu  sjeben,') 

EiT* t  i  1  i lipet  b a t  H  j r s c h b e r g ' )  nach  A u j^^a ben  D o li \\  i ^ -  D o b r  i »  iä  o  1  s k  j  s  einen 
üpueri  Rieseiima^netent  d«r  gleich  denen  Volkmaiuig  aufgebäri^:!  igt,  von  Dörffel 
und  Fiirber  bauen  laissen. 

[Auch  M  a  y  w  e  <T  *) ,  Schenkel*),  S  c  li  n  b  in  a  u  ii  *}  n .  A .  haben  neue  Koustnik- 
tiouen  lies  Rieseuina«,meten  anjfC'ij^ebeu. 

Durch  die  EinfiUiruiig  des  Innen polniagn et en  (Klingelfuss  in  Biisel)  hat 
C.  Mollin  ger')  ein   neues  Prinzip  in  die  Technik  der  Magnet  Operation  eiujfefOhrt. 

Derselbe  besteht  atis  einem  ovalen  Ring  (Solenoid)  mit  einer  sehr  großen  Zahl 
Winduntreu  van  Knpfeniraht,  der  auüen  von  einem  Eisenmantel  umgeheo  ist,  ^Vird  durch  den 
Kupferdniht  ein  elektrischer  Strom  geschickt,  t^o  tMjtsteht  in  der  Lichtung  des  Hiuges  ein 
b^jmopeuL'gj  magnetisches  Feld,  das  ungefiibr  im  Zentrum  seine  größte  Dichtigkeit  besitzt. 
Bringt  mau  in  diese  Gegend  einen  Eisenstift,  80  wird  derselVie  niiVffTietisiert,  Die  TragfÄhigkeit 
des  Innenpolmagneten  ist  bei  kleinerer  Anzahl  von  Amperewimlun^eu  nach  den  Ergebnissen 
der  Uuteisucbungeii  von  Jurn  i  t?^chek^)  großer  ul^  beim  ge\vuhiilirhen  Elektromagneten- 

Als  Magnet  kmnnieti  in  Verwendung  verschieden  kalibrierte  Eisenstifte,  die  mit 
einer  Hand  leicht  geführt  werden  kennen,  oder  ein  großes  eiserne«  Hom.  da^*  mit  der 
freien  Ihind  nicht  melir  lenkbar  ist  *)] 


[Heute  ist,  in  ernter  Linie  dnreh  die  baliiil>reeheiiden  Publikationen 
Hirchbergs^*'),  dem  in  der  nlektroDiajL^;!! etlichen  Entfernung  von  Eisten- 
splittern  aus  dem  Auge  iinhestritt(^ii  die  Füluerrollr  xuerkaont  werden  niuU. 
das  VerfiihreiJ  sehtui  vollends  ausgebildet.  Nieht  die  Au wendun*^  de^i  einen 
oder  des  anderen  Magneten  ist  das  Entscheidende  in  der  i>j)eration,  son- 
dern die  Art  der  Anwendun*r  des  Haudniagneten  und  des  Riesennuifrneten, 
die  lieide  ihre  von  Fall  zu  Fall  hestinuute  Aaf^alie  zu  erfüllen  haben.  Wie 
Hirschberg '1)  in  seiner  letzten  rublikatiou,    in  der   er   sehon  über  347 

*)  Schloe*<ser,  Demonstration  einc^s  verbesserten  llni^netfn.  Bt^richt  d.  XXXI.  Ver^ 
jciimml.  d.  0[thtk'ilm.  GesellBch,  zu  Heidfllherg  1903^  8.  303.  —  Edelmann,  rntersnchungen 
über  die  beste  Form  dvs  Prof  Hehl  oesserschen  Augenelektromagnetea.  KÜn,  ÄlonatshL  f, 
Augfübeilk  .  1903,  XU,  i;  8.  433. 

^)  Volknintin,  Neue  Augen magnete.  Klin,  5b>natsbb  f,  Augenfaeilk.,  190S«  XL.  Jahrg., 

I,  S,  353.    —    l>rrs©lhe.    Ein  neuer  Au^enmagnet  KHn.  Monatsbl.  f.  Augenheilk..    1902. 
XL,  Jahrg.,  I,  8.  113. 

^j  fli  rschbe  rg^Ein  neuer Riesenmaj^n et.  Zentralbl  f.  Au^enbeilk.,  1904»  XXVIII,  S.  176, 
*)  Mavweg,  Über  Magneto jierationen.  Klin.Monati^bhf.  Augenheilk*,  1902,  XL.  Jahrg., 

II,  S.  ] .  ^ 

*)  SchenkeL    T*ber  einen  neuen   Klektromagtiften  etc.   Dcntsche  med.  Wöchenschr» 

^J  Asm  US,  Mitteilunj^en  über  deu  Sehn  lim» nn sehen  Angenelektremtigneten.  Kliu. 
Monatsbh  f.  Augenheilk..  1904,  XU!,  Jahrg.,  I,  S.  241. 

')  Meilinger,  X.  intcrnat.  0|ihthalm,-Kiingr,  Lnzeru  1904. 

*)  i  u  r  ni  tse h e k.  Der  Innenpolmtiguet.  Zeitschr  f.  Augenheilk,,  190a,  XIV, S.426 11.552. 

''j  Antberg,  Weiterer  kasuistischer  Beitrag  zur  p]ntf*'rnung  von  Eisenspltttern  aus 
dem  ÄQge  mit  dem  Innen polmagneten.  Zeitschr.  i\  Augeuheilk.,  1907,  X\'lll,  S.  oll. 

**)  8iehe  Hirschbergs  zusammenfassendes  Werk:  Die  Magnet4>peration  in  der 
Aügenht'Ukunde.  Leipzig  1899,  2.  AiiH.  (Mit  170  Literaturangaben !) 

**)  Hirachherg,  Über  Magnetoperationen  iu  der  Augenheilkunde.  Berliner  klin. 
Wochenschr.,  1907|  Kr,  8. 
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€igene  Fremdkörperextraktionen  berichtet,  gezeigt,  führt  nur  genaueste 
Untersuchung  und  Feststellung  des  Sitzes  des  Fremdkörpers  und  sofortige 
Vornahme  der  Operation  nach  genauer  Feststellung  des  Operationsplanes 
zum  Ziel.  So  konnte  Hirschberg  bei  den  letzten  64  Fällen  (1899—1903) 
von  Eisensplittem  in  Glaskörper  und  Netzhaut  in  56%  gute  und  bleibende 
Sehkraft  erzielen!] 

Verfahren  mit  dem  Handmagneten  von  Hiraehberg. 

Im  folgenden  soll  das  Vorgehen  mit  dem  kleinen  Magneten  (dem 
Handmagneten)  von  Hirschberg  besprochen  werden.  Dieses  so  nützliche 
Werkzeug  ist  durch  die  Einführung  des  großen  Magneten  durchaus  nicht 
in  allen  Fällen  verdrängt  oder  bloß  auf  die  vordere  Augenkammer  be- 
schränkt worden.  Zudem  kann  sich  wohl  jeder  einen  Handmagneten  an- 
schaffen und  ihn  mit  einem  Element,  einer  Batterie,  einem  kleinen  Akku- 
mulator betreiben,  während  der  Riesenmagnet  nicht  für  jeden  erschwinglich 
ist  und  zu  seinem  Betriebe  einen  großen  Akkumulator  oder  einen  Starkstrom 
erfordert,  der  nicht  jedem  zur  Verfügung  steht.  Auch  kommt  es  ja  vor, 
daß  ein  Akkumulator  versagt  und  dann  läßt  sich  ein  einfaches  Element 
für  den  Handmagneten  schnell  instand  setzen  und  in  einem  dringlichen 
Falle  die  Extraktion  des  frisch  eingedrungenen  Splitters  vornehmen,  was 
doch  der  Verschiebung  des  Eingriffes,  bis  der  große  Magnet  in  den  Stand 
gesetzt  ist  oder  bis  der  Kranke  einen  anderen  Ort  aufsucht,  vorzuziehen 
sein  dürfte.  Nach  24 ,  48  Stunden  können  schon  viel  ungünstigere  Ver- 
hältnisse, besonders  durch  Infektion  gegeben  sein.  Und  gerade  für  frische 
Fälle  leistet  ja  der  Handmagnet,  besonders  der  neue,  kräftigere  [s.  I.  Bd., 
i5.  44],  nahezu  dasselbe  wie  der  Riesenmagnet.') 

Wir  folgen  in  der  Darstellung  dem  Altmeister  und  Begründer  dieses 
Oebietes,  Hirschberg. 

Wir  haben  hier  zu  unterscheiden: 

1.  Jene  Fälle,  wo  die  Entfernung  des  Fremdkörpers  durch  die  frische 
Eingangswunde  erfolgen  kann  (Magnetsondierung). 

2.  Jene  Fälle,  wo  der  Fremdkörper  nach  Verschließung  der  W^unde 
entfernt  werden  soll. 

Zu  1.  Kommt  der  Verletzte  sofort  oder  bald  nach  der  Verwundung, 
<1.  h.  eine  oder  wenige  Stunden  darnach,  und  ist  Eisen  im  Innern  des 
Auges,  so  soll  man  augenblicklich,  aber  vorsichtig  versuchen,  durch 
die  noch  offene  oder  doch  nur  leicht  verharschte  Wunde  den  Fremdkörper 
wieder   herauszuziehen.    Am    bequemsten    zugänglich    sind    Wunden   von 


^)  Derselbe,  Mein  neaer  Handmagnet.  Zentralbl.  f.  prakt.  Augenheilk.,  1901,  XXV, 
S.  116.  —  [S.  A.  Hirsch berg,  Über  Magnetoperationen  in  der  Augenheilkunde.  Berliner 
klin.  Wochenschr.,  1907,  Nr.  8.] 
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3 — 5  mm  hiin^e,  die  nicht  zu  nahe  am  Homhautrande  Herren,  aber  auch 
in  diesen  letzteren  FHllcii  ht  eine  erfolgieiche  Ausziehiin^  häufig  geiuaclit 
worden.  Ist  die  Eingangsstelle  zu  eng,  so  hat  man  sie  mit  der  Schere  zu 
erweitern.  Es  ist  selbstvergtilndlich,  daß  das  Auge  vorher  gereinigt,  die  In- 
ßtnimente  und  die  Magnetansätze  in  kochender  Sodah'isung  t^terilisiert  werden. 

Man  bcncjtigt  zum  Auseinanderhalten  der  Wunde  wahrend  der  Hand- 
habung des  Magneten,  zum  Nachhelfen  am  Fremdkörper  t^ilberncr  oder 
neusilberner,  feiner  Doppelhäkchen,  Pinzetten,  stumpfer  Haken,  Spateln 
und  Löffel. 

Den  Magnetkör|>cr  lasse  ich  stets  mit  einer  sterilen,  feuchten,  gut 
ausgedrückten  Kompresse  umwickeln,  und  zwar  so,  daß  ihr  Rand  den 
Rand  des  Körpers  an  der  Seite,  wo  der  Ansatt  angeschraubt  wird,  um 
1  nn  überragt.  So  wird  dann  beim  Anschrauben  des  Ansatzes  und  bei  der 
Handhabung  jede  Berührung  mit  dem  nicht  sterilisierten  Eisenkeni  ver- 
mieden; die  sterilisierten  Ansätze  werden,  ohne  sie  an  dem  ins  Auge  ein- 
zutührendeu  Teile  zu  herUbren,  mit  den  Fingern  aufs  (tc winde  aufgesetzt 
und  leicht  eingedreht,  sodann  mit  einem  großen  Nadelhalter  (am  gerieften 
Basalteil  des  Ansatzes  faßt  er  gut  an)  angezogen.  Ebenso  können  die 
Ansätze  zum  Wcebseln  Iciebt  wieder  ausgeschraubt  werden,  indem  nmn 
sie  erst  mit  dem  Nadelhälter  lockert  und  sie  dann  mit  den  Fingern  roll- 
en ds  heraus  seh  raubt. 

Es  ist  nicht  immer  nötig,  mit  dem  Ansätze  einzugehen.  Zuerst  nimmt 
man  einen  der  breiten  Ansätze  und  leg:*,  ihn  an  die  Wuiule.  Das  neue, 
sehr  kräftige  Modell  von  Hirsch  he  rgs  Handmagneten  bringt  auf  diese 
Weise  den  Splitter  oft  giinz  anstandslos  zutage.  Erst  wenn  dieses  Ver- 
fahren versagt,  dann  gehl  man  mit  dem  kurzen  gekrümmten  Ansatz  von 
2'ö — 3  mm  Dicke  vorsichtig  ein,  so  wie  das  bei  dem  Mendionalsebnitte 
beschrieben  ist. 

Natürlich  ist  das  Verfahren  sehr  erleichtert,  wenn  man  dr'u  Fremd- 
körper noch  sehen  konnte. 

Zu  2.  Kommt  der  Verletzte  erst  zum  Arzte,  nachdem  die  Wunde 
geschlossen  ist,  so  sind,  wenn  man  keinen  großen  Magneten  hat  oder 
dieser  versagt,  folgende  Regebi  zu  beobachten; 

a)  Um  den  Weg  zu  dem  im  Olaskörperraum  oder  in  der  Netzhaut 
steckenden  Fremdkörper  zu  eröffnen,  dient  in  den  meisten  Fällen  am 
besten  der  typische  Mcridionalschnitt  in  der  Äquatorialgegend 
des  Augapfels, 

b)  Seltener  ist  ein  Schnitt  im  Hornhautrande  zweckmäßiger,  und 
zwar  nur: 

ot)  Wenn  dicht  hinter  der  sich  trübenden,  jugendlich  weichen 
Linse  der  Fremdkörper  sitzt. 
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fj)  Wenn  die  Linse  bereits  entfernt  oder  resorbiert  ist,  sei  es 
durch  die  ursprüngliche  Verletzung,  sei  es  dnrch  eine  vorausgegangene 
Operation. 

c)  Sehr  selten  hat  man  einen   in  der  Wand   festgekeilten  Splitter 
von    der   Außenfläche  her   frei    zu  präparieren  und  mit  Zuhilfe- 
nahme des  Magneten  zu  entfernen.  Dazu  muß  der  Sitz  des  Fremdkörpers - 
genau  lokalisiert  sein. 

Hier  kann  außer  den  besprochenen  Verfahren  das  Einstechen  einer 
oder  zweier  Nadeln  nach  Stölting^)  gute  Dienste  leisten.  Dieses  Ver- 
fahren wurde  übrigens  schon  von  Stevens*)  angewandt. 

Dabei  ist  unter  Umständen  die  temporäre  Resektion  eines 
Muskels,  ja  bei  weit  hinten  sitzendem  Fremdkörper,  die  der  äußeren 
Augenhöhlenwand  als  Vorakt  nötig. 

Die  im  Ziliarkörper  eingespießten  und  dort  abgekapselten  Splitter 
können  wohl  kaum  anders  als  durch  Einschnitt  an  der  Stelle  des  Sitzes 
entfernt  werden.  Ein  schönes  Beispiel  eines  solchen  Falles,  wo  der  Fremd- 
körper mit  einem  Ende  im  Ziliarkörper  festgespießt  und  abgekapselt  war, 
teilt  Ha  ab')  mit.  Der  große  Magnet  hatte  völlig  versagt. 

Der  typische  Meridionalschnitt  wird  entweder  primär,  sekundär 
oder  tertiär  vorgenommen. 

Primär  ist  die  Operation,  wenn  es  durch  den  eingedrungenen  Fremd- 
körper noch  nicht  zur  Reizung  gekommen  ist. 

Sekundär  ist  sie  während  des  folgenden  Reizzustandes,  sei  er  mäßig 
oder  bis  zu  umschriebener,  eitriger  Entzündung  angestiegen. 

Tertiär  ist  die  Operation,  wenn  nach  Abklingen  des  ursprüng- 
lichen Reizzustandes  entweder  Ruhe  herrscht  oder  neuer  Reizzustand  ent- 
standen ist. 

Bei  schwerer,  ausgebreiteter  Eiterung  (Panophthalmitis)  ist  natürlich 
von  einer  Entfernung  des  Splitters  keine  Rede  mehr,  sondern  hier  kommt 
nur  mehr  die  Ausweidung  des  Augapfelinhaltes  in  Betracht. 

Aasffihrung   der  Extraktion   mit   dem   Meridionalschnitt 

(Hirschberg). 

Einlegen  einer  Leitnaht,  Ablösung  eines  Bindehautsektors, 
Einstich  in  die  Lederhaut  mit  einem  doppelschneidigen  Graefe- 

*)  StÖlting,  Bericht  der  XXII.  Versammlung  der  ophthalmolog.  Gesellsch.  zu  Heidel- 
berg 1893,  S.  161;  Berliner  klin.  Wochenschr.,  1889,  8.915. 

')  Stevens,  Successful  extraction  of  a  foreign  body  from  the  retina.  Transaction  of 
the  Amer.  ophthalm.  soc,  1875,  pag.  308 — 309. 

')  Haab,  Über  die  Anwendung  des  großen  Magneten  bei  der  Ausziehung  von  Kisen- 
splittern  aus  dem  Auge.  Zeitschr.  f.  Augenheük.,  1902,  YII,  Heft  6,  S.  587  (599). 
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messer,    woraö^lich    bis    znm    Fremdkörper    hiiL    Verlängerung 

des  oieritliüiialen  Lederhautschnittes,  Einführung  des  Ma^^Det* 
ausätzen  und  Extraktion  des  Splitters,  Hierauf  Vernähung 
der  Bindehaut w u n d e. 

Stets  wird  tiefe  Narkose  angewendet. 

Die  Lidspalte  wird  mit  den  Lidhaltern  von  Desmarres  oder  dem 
Sperrlidhalter  otlen  gehalten. 

L  Akt,  Einlegun^  des  Leitfadens  und  Ablösung  der  Binde- 
baut. Man  zielit  mit  einer  grljßeren  krummen  Nadel  einen  starken  Faden 
nahe  an  der  Hornhaut  in  jenem  Meridian,  w^o  der  Einsehnitt  beabsichtig 
wird,  dureh  die  Bindehaut  und  Episklera.  Naehdem  die  Xadel  abgenommen 
ist,  nimmt  der  Gehilfe  beide  Fadenenden  zusammen,  zieht  damit  den  Aug- 
apfek  soviel  als  es  nöd^  erseheint,  nach  der  dem  Einseimitte  entgegen- 
gesetzten Seite  und  hält  ihn  fest.  So  kann  der  Augapfel  bis  zum  Äquator, 
ja  anüen  noch  darüber  hinaus  entblößt  werden.  Nahe  an  dem  Faden 
wird  nun  die  Bindehaut  und  Tenoiiische  Kapsel  eingesehiiitten  und  von 
diesem  Funkte  zwei  divergierende  Sehnitte  so  angelegt,  daü  sie  einen 
Quadranten  umschließen.  Die  Bindehaut  und  Kapsel  werden  nun  von  der 
Lederhaut  abgebest,  bis  so  weit  hiutrn,  als  es  niitig  erscheint,  Muskel  und 
Muskelseheideu  sind  zu  schonen.  Der  dreieckige  Lappen  wird  vom  Ge^ 
liillen  mit  einer  Pinzette  gegen  die  Peripherie  abgezogen  erhalten. 

IL  Akt.  Einschnitt.  Das  doppelschneidige  Graefemesser  wird  nun 
senkrecht  auf  fite  Lederhaut  an  dem  Punkte,  wo  das  vordere  Ende  des 
Meridionalschnittes  liegen  soll,  so  aufgesetzt,  daß  seine  Fläche  in  dem 
l>etreflendcn  Meridian  liegt.  Dann  stößt  man  durch,  und  zwar  so  tief, 
als  CS  die  Lage  des  Fremdkörpers  erfordert,  wobei  man  gegebenenfalls 
die  Richtung  der  Klinge  im  Vorstoßen  nach  vorn  oder  lunten  oder  seitlich 
ändert^  nm  dem  Fremdkörper  möglichst  nahe  zu  konunen.  Ist  seine  La^e 
unbekannt,  dann  sticht  man  gegen  den  Augapfcinjittelpunkt  zu.  Beim 
Herausziehen  des  Messers  wird  die  Wunde  mit  der  rückwärts  gewandten 
Schneide  entsprechend  verlängert.  [Statt  des  Graefemessers  kann  auch  eine 
Lanze  verwendet  werden.] 

in.  Akt,  Handhabung  des  Magneten.  Man  nimmt  zuerst  einen 
der  starken  Ansätze.  Die  Wunde  wird  mit  zwei  feinen,  silbernen  t>oppel- 
häkchen  durch  einen  Gehilfen  sanft  auseinandergezogen  und  der  Ansatz 
an  die  Wunde  geliracht,  wobei  die  Ma^ietachse  in  der  Richtung  liefen 
soll,  in  der  sieh  der  Fremdkörper  zu  bewegen  hat.  Denn^ntsprechend  muß 
also  das  Instrument  gehalten  werden.  Nun  wird  der  Strom  geschlossen 
und  einige  Sekunden  wirken  gelassen. 

Kommt  der  Fremdkörper  so  nicht,  dann  wird  einer  der  längeren, 
sondenartigen,   geraden   oder   gekrümmten  Ansätze  angeschraubt  und  nun 
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vorsichtig  in  der  Richtung  des  Einstiches,  also  nach  dem  Fremdkörper 
zu,  entsprechend  weit  eingegangen,  dann  wieder  der  Strom  geschlossen 
und  2 — 20  Sekunden  gewartet. 

Wer  gut  hört,  nimmt,  wenn  im  Saale  Stille  herrscht,  das  Anfliegen 
des  lYemdkörpers  als  einen  „Klick"  mit  dem  Ohre  wahr.*) 

Das  Herausziehen  des  Magneten  muß  langsam  erfolgen,  insbesondere, 
wenn  man  mit  dem  Ende  des  Ansatzes  an  die  Wundebene  der  Sklera 
herankommt,  um  den  Fremdkörper  nicht  abzustreifen.  Zeigt  er  Neigung 
hiezu,  so  kann  man  ihn  in  der  Wunde,  während  der  Magnet  ihn  noch 
festhält,  mit  einem  stumpfen  Häkchen,  Löffel,  Spatel  oder  einer  Pinzette 
(alles  aus  Silber  oder  Neusilber)  in  seinem  Austritte  unterstützen. 

Erhält  man  beim  ersten  Herausziehen  den  Fremdkörper  nicht,  dann 
darf  man  von  weiteren  Versuchen  nicht  gleich  abstehen,  sondern  man 
wiederholt  das  Eingehen,  läßt  ein  wenig  länger  einwirken  und  zieht  wieder 
aus.  Bei  wiederholtem  Eingehen,  besonders  wenn  man  den  Fremdkörper 
bei  der  Untersuchung  nicht  sehen  und  somit  nur  ungefähr  mit  dem  Side- 
roskop  lokalisieren  konnte,  ändert  man  die  Richtung  der  eingeführten  Sonde. 

IV.  Akt.  Verschluß  der  Wunde. 

Hat  man  vorsichtig  gearbeitet,  so  hat  man  es  in  der  Regel  mit  keinem 
Vorfall  des  Glaskörpers  zu  tun.  Sollte  eine  Glaskörperperle  in  der  Wunde 
stehen,  so  trägt  man  sie  wie  bei  der  Extraktion  mit  der  Schere  ab.  Hierauf 
wird  der  Bindehaut-Kapsellappen  zurückgelegt  und  an  seiner  Spitze  und 
an  beiden  Rändern  mit  je  einer  feinen  Seidennaht  geschlossen.  Ich  lege 
danach  nur  das  Schutzgitter  an. 

Nachbehandlung.  Ruhelage  im  Bett  2  Tage,  dann  Sitzen  im  Lehn- 
stuhl weitere  8  Tage.  Entfernung  der  Nähte  am  5. — 6.  Tage.  Der  Kranke 
soll  nicht  vor  4 — 6  Wochen  entlassen  werden. 

Erfolge  und  Mißerfolge: 

Die  Erfolge  der  Extraktion  mit  dem  Handmagneten  waren  gewiß 
gut  und  ein  ungeheurer  Fortschritt.  Hirschberg  hebt  mit  Recht  hervor, 
daß  sie  lediglich  der  Anwendung  des  Magneten  zu  danken  waren,  denn 
das  Extrahieren  der  früheren  Zeit  mit  Löffeln,  Haken  oder  Pinzetten  hatte 
keinen  Fall  aufzuweisen,  wo  ein  Fremdkörper  aus  der  Tiefe  des  Glas- 
körpers oder  gar  aus  der  Netzhaut  herausgezogen  ward. 

Nach  Hürzclers-)  Zusammenstellung  von  313  Fällen  von  Magnet- 
operationen sind  203  Fälle,   also  64*85Vo,   als  erfolgreich  zu  bezeichnen. 


*)  Starr  verband  den  Elektromagneten  gar  mit  einem  Telephon  und  konnte  so  die 
Berührung  des  Magneten  mit  dem  Stahlstücke  deutlich  hören.  (Steel  in  vitreous  body 
located  by  means  of  the  x-rays  and  removed  with  a  magnet.  Ophthalm.  Rec,  1898,  Nr.  7.) 

*)  Hürzeler,  Über  die  Anwendung  von  Elektromagneten  bei  der  Eisensplitterver- 
letzung des  Auges.  Dentschmanns  Beiträge,  1894,  H.  13,  S.  20. 
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indem  der  Splitter  eDtfernt  werden  konnte.  In  HO  Fällen  (35*1  öVo)  schlug 
das  Verfahren  fehl.  Von  den  erfol*?reicheD  blieb  das  Sehvennöi^en  erhalten 
in  69  Fallen  (37  99^'o)  oder  in  22*04 V«  aller  Operationen.  Ohne  Funktion 
blieb  der  Bulbus  erhalten  in  35  Fällen  =  17'24Vo  oder  in  lllHVo  alltr 
Fälle;  verloren  png  das  Auge  in  99  Fällen  ^48-77 Vo  t>der  in  äV62y^ 
der  Gesamtzahl:  also  ungefähr  in  einem  Drittel  der  Fälle  Wieb  die  t\ink- 
tion  in  hi)herera  oder  geringerem  Grade,  in  einem  Sechstel  der  Fälle 
wenigstens  die  Form  erhalten;  fast  in  der  Hälfte  der  Fälle  war  die  Er- 
haltung des  Auges  unmöglich. 

[Die  neueren  Statistiken  sind  für  die  Operation  mit  dem  Handmagneten 
nicht  verwertbar,  da,  wie  vorher  schon  bemerkt  wurde,  nicht  ausschließlich 
mehr  mit  dem  einen  oder  dem  anderen  Elektromagneten  operiert  wird, 
sondern  je  nach  dem  Falle  Handmagnet  oder  Riesenmagnet  oder  beide  in 
Anwendung  gezogen  werden  mässen.J 

Die  iMilier folge  der  Operation  mit  dem  Handmagneten  können  nach 
Hirschberg  in  drei  Gruppen  geschieden  werden. 

1.  F'äÜe,  wo  zw^ar  die  Auszichung  des  Splitters  geglückt  ist,  aber 
meist  wegen  Übergröße  des  Splitters  oder  Infektion  des  Augeninnern  vor 
dem  Kingriffe  die  Erhaltung  des  Auges  nicht  gelang. 

2.  Fälle,  wo  die  Ausziehung  des  Splitters  nicht  gelang,  trotzdem  sie 
an  sich  möglich  gewiesen  wäre,  weil  das  Instrument  unzulänglich  war, 

3.  Fälle,  wo  trotz  regelrechter  (Operation  der  Splitter  nicht  folgen 
konnte,  weil  er  zu  lest  eingehakt  war  oder  das  Auge  zum  zweiten  Male 
dnrchbohrt  hatte,  oder  weil  er  durch  Exsudat  befestigt  war. 

Die  unvenneidlichen  Mißerfolge  der  Operation  hängen  also  haupt- 
sächlich von  der  Schw^ere  der  urspriingliehen  Verletzung  ab.  Die 
Vorwürfe,  die  dem  Verfahren  gemacht  worden^  waren  vielfach  ganz  un- 
gerechtfertigt und  die  Mißerfolge  beruhten  teils  auf  schon  vorher  erfolgter 
Infektion,  teils  auf  Glaskörpervorfall  und  Olaskörperzerwiihlung,  die  jedoeh 
hei  regelrechter  Ausführung  fast  ganz  zu  vermeiden  sind. 

Nichtsdestoweniger  wird  ja  eine  gewisse  Verletzung  des  Glasköqiers 
auch  hei  knnstgereehter  Ausflihrung  gesetzt,  indem  auf  den  Fremdkörper, 
wenn  er  nicht,  ohne  mit  dem  Magneten  einzugehen,  herausgezogen  werden 
kann,  tief  eingeschnitten  werden  muß,  und  es  ist  nelhstverständliclu  daß 
heute  dt-r  Handmagnet  nicht  mehr  in  Fällen  angewendet  wird,  wo  man 
diese  Uhiskörpervcrletzung  durch  den  großen  Magneten  vermeiden  kann. 
Und  das  ist  tatsächlich  in  vielen  Fällen  so. 


teilen : 


Verfohrea  mit  Ha  ah 8  Ritaenmagneien, 

Das  Verfahren  mit  Haabs  Magneten   ist  frei  von   folgenden  Nach- 
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1.  von  der  EröJBfhnng  des  GlaskOrperranmes ; 

2.  von  der  Einftthrang  von  Instramenten  in  diesen; 

3.  yon  dem  dadurch  herbeigeführten  Glaskörperverlust; 

4.  von  der  Gefahr  der  Infektion*),  die  allerdings  auch  bei  Hirsch- 
bergs Operation  sehr  selten  ist.  (Subkonjunktivale  Lage  der  Wunde!) 

Knapp*)  rühmt  am  großen  Magneten  insbesondere  die  Überleitung 
des  Fremdkörpers  aus  dem  Glaskörperraum  in  die  vordere  Augenkammer 
als  das  segensreichste  Verfahren  der  Magnetoperation.  Er  gesteht  zu,  daß 
diese  Überleitung  um  die  Linse  auf  den  ersten  Blick  verblüffend  ist. 

Es  wird  also  die  Notwendigkeit  des  Meridionalschnittes  auf  eine  Min- 
derzahl von  Fällen  beschränkt  und  andererseits  das  Anwendungsgebiet  der 
Magnetoperation  dadurch  erweitert,  daß  Splitter  zutage  gefördert  werden 
können,  die  zu  operieren  man  früher  Bedenken  trug,  so  z.  B.  kleine  Splitter 
in  der  Netzhaut  bei  noch  guter  Funktion  des  Auges. 

Femer  erweist  sich  der  große  Magnet  dort  vorteilhaft,  wo  man  den 
Splitter  nicht  sieht,  und  daher  aus  der  Feme  wirken  muß,  um  nicht 
den  Glaskörper  tiefer  zu  beschädigen.  Denn  für  Fernwirkungen  ist  der 
Handmagnet  zu  schwach,  auch  der  neue  kräftigere  reicht  nicht  für  alle 
Fälle  aus.  8) 

Für  den  früheren  Handmagneten  hat  Kost  er*)  nachgewiesen,  daß 
die  anziehende  Kraft  sehr  gering  ist,  wenn  auch  nur  eine  geringe  Ent- 
femung  zwischen  Magnetpol  und  Fremdkörper  da  ist.  Ein  Magnet,  der 
6005^  tragen  konnte,  trug  nicht  mehr  als  400  rw^r,  wenn  durch  eine  zwischen 
gelegte  Pappscheibe  die  Entfernung  zwischen  dem  Magneten  und  dem  Fremd- 
körper auf  1  mm  gehalten  war.  Übrigens  solle  man  sich  auch  beim  Riesen- 
magneten die  Kraft  nicht  zu  groß  vorstellen,  wenn  er  aus  einiger  Ent- 
fernung wirkt.  Ein  Eisenstück  von  iOOnig  wurde  in  Ejitfernungen  von 
30,  17*5  und  10  mm  nur  mit  Kräften  von  5,  12  und  40  jr  angezogen.  Man 
ersieht  daraus  auch,  daß  man  fUr  die  Riesenmagneten  keine  Rheostaten 
braucht,  weil  man  durch  Annäherung  und  Entfernung  des  Auges  die  Kraft 
des  Magneten  beliebig  steigei-n  und  abschwächen  kann. 

Die  Vorteile  des  Riesenmagneten  sind  auch  von  Hirschberg  voll- 
ständig anerkannt,  wenn  er  auch  betont,  daß  er  nicht  für  alle  Fälle  dem 
Handmagneten  überlegen  ist,  da  dieser  auch  wieder  seine  bestimmten  Vor- 
züge   hat.    Und  so  sehen  wir  denn,   wie  Hirschberg  sein  Magnetopera- 


*)  Sachs,  Öideroskop  und  Elektromagnet.  Wiener  klin.  Wochenschr.,  1898,  S.  965. 

*)  Knapp,  Klinische  Erfahrungen  mit  dem  starken  Magneten.  Arch.  f.  Augenheilk., 
1899,  XL,  S.  233. 

')  Barkan,  Der  Hirschbergsche  Handmagnet.  Ophthalm.  Rev.,  1902,  pag.  115. 

*)  Koster,  Het  gebruik  der  electromagneten  in  de  oogheelkunde.  Nederl.  Tijdschr. 
voor  geneesknnde,  1901,  I,  pag.  234.  —  Derselbe,  Eenige  opmerkingen  omtrent  het  gebruik 
der  electromagneten  in  de  oogheelkunde.  Ebenda,  pag.  1060. 
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tionszimmer  mit  vier  Magneten  ausgestattet  hat,  dem  von  Uaab-Hirisch- 
raann,  von  8chloesscr  iiml  zwei  HandnHi^eten  von  ihm  selbst,  dem 
starken  und  dem  schwachen ,  um  der  Eigentiimliehkeit  jedes  Falles 
Rechnung  tragen  zu  kännen  und  gegenüber  jedem  Zuiall  gernstet  zu  sein. 


Ausfulirung   der  Eisensplitterextraktion   mit   dem  Riesenmagiieteo 

nach  Ilaab«^) 

Das  Auge  des  Kranken  wird  atropinisiert  und  kokainisiert.  Der 
Kranke  wird  zum  Magneten  hingesetzt.  Der  Operateur  steht  entweder  vor 
ihm,  also  neben  dem  Magneten,  was  die  so  wichtige  genaue  Beobachtung 
des  Vorganges  im  Auge  erleichtert,  oder  hei  ängstlichen  Personen  zur  Seite 
und  etwas  hinter  ihm ,  so  daß  er  den  Kopf  des  Kranken  an  seine  Brust 
höhnen  kann. 

1.  Das  Auge  ist  mit  der  Mitte  der  Hornhaut  dem  Magnet- 
pole gegenüber  zu  bringen  und  die  Iris  und  l*n]nlle  des  Kranken  künst- 
lieh scharf  zu  beleuchten. 

Nun  wird  der  Strom  geschlossen.  Sehr  oft  wird  der  Fremdkörper 
nun  schon  hierbei,  wenn  er  nicht  zu  fest  sitzt,  um  die  Linse  herum  hinter 
die  Iris  gezogen  und  haucht  diese  etwas  vor.  Dieser  Moment  muü  genau 
wahrgenommen  werden,  damit  man  sofort  den  Strom  unterbrechen  kann. 
Sonst  bohrt  sich  der  Splitter  in  die  Iris  ein. 

2.  Nun  wird  der  Kopf  und  das  Auge  des  Kranken  nach  der  Seite, 
wo  die  Vorhauchung  erfolgte,  gedreht,  also  z.  B»  nach  der  SchlUte ,  wenn 
sie  schlafen wärts  erschienen  war,  das  Auge  wieder,  nun  aber  nicht  mit 
dem  Hornhautpole,  sondern  dem  der  Lage  des  Fremdkörpers  entgegen- 
gesetzten Rande  dem  Magnetpol  genähert  und  der  Strom  geschlossen,  um 
den  Fremdkörper  durch  die  erweiterte  Pupille  in  die  Kammer  zu  ziehen, 
was  in  der  Regel  gelingt. 

5.  Hierauf  wird  der  Fremdkörper  durch  einen  kleinen  Einschnitt  und 
Andrücken  der  Magnetspitze  an  diese  Wunde  völlig  aus  dem  Auge  gezogen. 
Man  kann  auch  den  kleinsten  Ansatz  des  Handmagneten  dem  großen  an- 
hängen ,  um  damit  etwas  in  die  vordere  Kammer  eingehen  zu  können, 
Mayweg-^  benützt  zu  diesem  Zwecke  einen  lanzenfijrmigen  Ansatz,  Be- 
findet sich  in  der  Hornhaut  eine  noch  nicht  verheilte  Einsehlagstelle,  so 
kann  auch  sie  zur  Ausziehung  des  Fremdkörpers  aus  der  Kanmier  benützt 
werden.  Es  kann  seUistverständlich  auch  der  Handmngnet  selbst  benützt 
werden,  was  dann  notwendig  ist,  wenn  etwa  der  Kranke  unruhig  und  un- 


n 


*)  Huab,  a.  a.  0.  und  Zeitsclir.  f.  AiigenlieiJk.,  1902,  VIII,  H,  6,  S.  587. 
')  Mavwag,  Über  MogaetüperaiiünäD.  Klin.  MunaUbJ.  f.  Augrnlieilk.,  1902,  XL^Jahrj^.^ 
II,   S.   1.        ^ 
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gebänlig  geworden  ht,  so  daß  man  die  Diszission  und  die  nachfolgende 
Extniktion  des  Fremdkörpers  aus  der  Kammer  nur  in  liegender  Stellung 
und  in  Narkose  rauchen  kann.  Das  ist  aber  mit  dem  Hmidmagneten  unter 
diesen  Umständen  nicht  hloß  !)fiqiiem,  sondern,  wenn  mau  mw  einen  HaalK 
Bchen  Riesenmagneten  hat  und  nieht  einen  vertikal  stell-  und  drehbaren, 
mit  dem  großen  überhaupt  nicht  muglieh. 

[Es  existiereu  beute  sclion  llaubsche  HieseiiniJi^iiete,  welche  an  Hebelarmen  li<*- 
weglicli   imtl  üquilibriert  auf  Sutiven  oder  an   der  Waml  aufgeluingt  sind,   und  daher 


Fig.  82. 

auch  bei  Ruckenbge  der  Kranken  in  belitdnger  Hichtmig^  dtrn  Aug:e  siupcniihert  weitleu 
können.  Die  Abbildung  Fig,  82  ist  dem  IVnspekte  der  Firma  E.  B.  Meyroritac, 
New  York,  104  East,  2S  Str.,  ontui>mnxen.l 

Zu  1.  \^"enn  der  Fremdkörper  beim  ersten  Anniihern  iIps  Äußres  mit 
dem  Hornhaut  pole  gegen  die  Magnetspitze  nicht  hinter  der  Irit;  erseheint, 
so  wiederhole  mtm  den  Versuch  einige  Male,  hist^e  den  iStrom  wieder- 
holt unterbrechen  und  wieder  schlieüen,  weil  der  Splitter  oft  durch  die 
ruckweise  erfolgende  Wirkung  des  Magneten  erst  aus  seinen  Verbindungen 
gelockert  werden  muß^  dann  über  oft  noch  anfliegt. 


CM«rrüftk,   Dia  AtigenlkrEtJicboo  Op»rAt!ODbn.   2.  Aufl.  It. 


43 


i 


674 


Mao  darf  also,  und  es  ij^Ut  das  für  a Mo  einzelne u  Augenblicke 
der  Operation,  diese  nieli!  tii  frühe  aUbreelien,  sondern  miiti  die  Ver- 
önehe  mit  (rcduld  und  Ansdaner  fortsetzen. 

Kommt  der  Splitter  bei  der  Einwirkung  von  vorn  naeb  wiederholten 
Verglichen  nieht  hinter  die  Iris,  dann  brin^'^t  man  die  Mai^üetspitze,  wenn 
der  8it2  des  Splitters  unbekannt  ist,  an  irgend  einer  Seite,  sonst  ihm  zu- 
niiehst  an  den  Ä<|aator  des  Bulbus,  um  sie  dem  Fremdkörper  nilher  zu 
billigen,  und  versnehl  ihn  auf  diese  Weise,  aueli  wieder  durch  beharrlieh 
wiederholte,  rasche  Öffnungen  und  Schließungen  des  Stromes,  gegebenen- 
falls naeb  Weehsel  der  Riebtun^  der  Zugkraft,  seitwärts  gegen  den 
Ätjuator  hinzuzieiteii,  frchngt  dies,  so  nimmt  man  gewüliuheb  beim  An- 
fliegen Schmerzreaktion  wahr,  worauf  sofort  der  Strom  zu  unlerbreehen 
ist.  Man  muß  sieh  bei  diesem  seitlichen  Air/iehen  nur  sehr  hüten,  den 
Splitter  ins  Corpu?^  ciliare  zu  ziehen.  (Es  ist  das  der  ungünstigste  Ort 
für  die  Entfernung  i'ines  Splitters,  wenn  er  sieh  dtu^t  fcstspielit.)  Der  Magnet 
muß  also  genügend  weit  hinten  einwirken  und,  sobald  der  Splitter  an  den 
Ät|Uator  gebracht  ist,  niuLi  der  Strom  sofort  unterbrochen  werden.  Nun 
Uiüt  man  rasch  den  Magneten  wieder  von  vorn  wirken,  um  den  Splitter, 
wie  eingangs  gcsehildert,  hinter  die  Iris  zw  bekommen. 

In  seltenen  Fallen,  wo  der  mit  dem  Spiegel  sichtbare,  hinten  sehr 
festsitzende  Splitter  nach  lange  fortgesetzten  und  an  versehiedenen  Tagen 
wiederholten  Extraktionsversuchcu  nieht  hervorgezogen  wird,  kann  man 
noeh  nach  Haabs  Vorgange  0  versuchen^  ihn  mit  einer  durch  die  Leder- 
haut eingeführten  Diszissionsuadel  unter  Leitung  des  Augenspiegels  direkt 
anzugehen  und  zu  lockern ,  ehe  man  neue  Extraktionsverswehe  mit  dem 
Magneten  vorninnnt. 

Grelingt  es  trotz  all  der  geschilderten  Versuche  nieht,  den  Splitter 
hinter  die  Iris  zu  Ijekomnien.  dann  bleibt  nur  eines  der  TL  Bd.,  S.  666  unter 
2«;  b,  ('  angeführten  Verfahren  übrig,  durch  das  es  entweder  mit  dem 
großen  Magneten  oder  mit  dem  von  Hirsehberg  gelingen  kann,  ihn  doch 
noch  herauszubekom  men . 

Zu  2.  Ist  der  Fremdki>rper  hinter  der  Iris  nicht  durch  die  Puiiille 
vorzubringen,  dann  macht  man  einen  Einschnitt  an  der  seiner  Lage  ent- 
gegengesetzten Seite  des  Ilornbautrandes ,  geht  dadurch  mit  dem  ganz 
dünnen  Ansätze  des  kleinen  Magneten  hinter  die  Iris  und  holt  ihn  auf 
diese  Weise  heraus. 

In  anderen  Phallen  ist  IIa  ab  so  vorgegangen,  daß  er  den  Einschnitt 
vor  der  betreflVnden  Stelle  mit  der  Lanze  im  Hornhautrande  anlegti%  dann 
die  Iris  mit  der  Pinzette   in  der  FerijdKTie    faßte  und  durch  sanftes  Vor- 


*)  Haal),  A,ü.O.  H)02.  S.  594. 
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schieben  gegen  die  Mitte  auf  eine  entsprechend  weite  Strecke  dialysierte. 
Hierauf  wird  der  Fremdk()ri)er  durch  Anlegen  der  scharfen  Spitze  des 
großen  Magneten  oder  mit  dem  kleinen  Magneten  entwickelt.  Die  Dialyse 
heilt  in  einigen  Tagen.  Haab  gibt  an,  daß  sich  dieser  Vorgang  besonders 
für  kleine  Splitter  eigne.  Ich  glaube  aber,  daß  er  auch  für  größere  Splitter, 
bei  denen  das  Durchziehen  zwischen  Iris  und  Linse  geföhrlich  erscheint, 
vorteilhaft  sein  möchte. 

Jedenfalls  hat  man,  wo  immer  möglich,  eine  Iridektoraie  zu 
vermeiden. 

Was  die  Entfernung  anlangt,  in  der  sich  der  Magnetpol  vom  Auge  befinden  soll, 
so  ist  das  Ergebnis  von  Türks  Untersuchung  wichtig,  das  ich  hier  anführe.*) 

1.  Wo  es  sich  um  die  Ausziehung  so  kleiner  Eisenstücko  handelt,  wie  sie  als 
Fremdkörper  im  Auge  vorkommen,  offenbart  sich  die  größere  oder  kleinere  Kraft  eines 
Magneten  viel  mehr  in  der  Größe  der  Fern  Wirkung  als  der  Nahewirkung.  So  kommt 
es,  daß  Ilaabs  Magnet,  während  er  bei  unmittelbarer  Berührung  mit  solchen  Splittern 
verhältnismäßig  nicht  viel  mehr  Kraft  entwickelt  als  das  kleine  Instniment  von  Hirsch- 
berg, in  der  Fernwirkung  diesem  weit  überlegen  ist  und  auch  mittelgroße  Magnete  noch 
um  ein  Wesentliches  übertrifft. 

2.  Um  bei  Anwendung  von  Haabs  Verfahren  eine  zu  starke  Anziehung  zu  ver- 
meiden und  mit  dem  geringsten  Maße  von  Kraft  auszukommen,  das  zur  Ausziehung 
genügt,  so  ist  es  am  zweckmäßigsten,  die  Operation  in  möglichst  großer  Ent- 
fernung von  dem  Magneten  zu  vollziehen.  Denn  diese  Art  des  Vorgehens  bedingt, 
daß  die  auf  den  Splitter  im  Verlaufe  seiner  Bewegungsstrecke  wirkende  Kraft  nicht  nur 
schwächer,  sondern  auch  gleichmäßiger  wird  und  verdient  aus  letzterem  Grunde  den 
Vorzug  vor  der  demselben  Zwecke  dienenden  Herabsetzung  der  Stromstärke  oder  der 
Verwendung  mittelstarker  Magnete  an  Stelle  des  großen. 

3.  Je  kräftiger  der  Magnet  ist,  desto  weiter  kann  das  ganze  Operationsgebiet  von 
ihm  fortgerückt  werden,  und  desto  mehr  kommt  der  Vorzug  eines  gleichmäßigen  Ab- 
laufes der  Anziehung  zur  Geltung.  Daher  muß  für  die  Fälle,  wo  Haabs  Verfahren  an- 
gezeigt ist,  der  stärkste  Magnet  bei  richtiger  Einstellung  der  Entfernung  als  der  un- 
gefährlichste betrachtet  werden.  Auch  unter  diesem  Gesichtspunkte  ist  die  große  Kraft, 
die  Haab  seinem  Instrumente  gegeben  hat,  als  berechtigt  erwiesen. 

[Um  die  Richtungslinien  des  Elektromagneten  für  diese  „Operation  aus  der  Ferne" 
zu  markieren,  hat  Türk*)  zylindrische  Messinghülsen  angegeben,  welche  dem  kegel- 
förmigen Ende  des  Magneten  aufgesetzt  werden.] 

Daß  es  nicht  möglich  ist,  für  eine  derartige  Operation  für  alle  Fälle  bestimmte 
Regeln  zu  geben,  ist  selbstverständlich.  Und  so  sehen  wir  auch,  daß  schon  in  den  Haupt- 
punkten die  verschiedenen  Operateure  in  ihrem  Vorgehen  schrvoneinauder  abweichen  und  daß 
—  wie  fast  überall  —  nicht  einmal  in  den  (irundsätzen  des  Verfahrens  Einigkeit  herrscht. 

Ich  bin  in  meiner  Darstellung  absichtlich  Haab  gefolgt,  weil  das  Verfahren  von 
ihm  stammt  und  er  glänzende  Erfolge  damit  aufzuweisen  hat.  Es  scheint  mir  auch,  daß 
sein  Vorgehen  das  einfachste  und  schontMulste  ist.  Allein  es  erübrigt  nun  auch  kurz 
die  Art  und  Weise  zu  erwähnen,  wie  andere,  sehr  gewiegte  Praktiker  vorgehen. 


*)  Türk,  rntersuchungen  über  Augen magnete.  Arch.  f.  Angenheilk.,  1900,  XLII, 
S.  266  (279). 

2)  Türk,  Zur  Ausführung  der  Magnetoperation.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1906,  LIV, 
S.  180. 
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Hirschberg*)  zieht  iu  ganz  frischeu  Fällen  den  Splitter  tlurcli  die  Ledcrhant- 
wunde T  besonders  wenn  es  sich  um  größere  Splitter  bandelt. 

Sehr  kleine  werden  von  dem  starken  Map-neten  durch  die  Wunde  nicht  sicher 
geholt,  weil  der  Splitter  mit  einer  Breitseite  an  die  Wand  geschleudert  werden  kann 
nnd  dann  nicht  austritt.  (Eben  ans  dief^em  Grunde  scheint  mir  bei  kleinen  Splittern 
das  Vorgeben  Haahs  dats  entsprechende  zu  sein.) 

Bei  geschlüfisener  Autreixkapsel  oder  ia  frischen  Fällen^  wo  man  Grund  hat  an- 
zunehmen, daß  der  Fremdkörper  in  einiger  Entfenmupf  von  der  Eingangspforte*  nnteo, 
unteu-außen  oder  anten-innen  haftet,  bringt  er  einen  dicht  oberhalb  des  Sitzes  befind- 
lichen Punkt  der  Lederbaut  au  die  Magnetspitüc.  wobei  der  Splitter  ans  seiner  Ein- 
pflanzuugsstelle  bpraus-  und  an  der  Innenseite  der  Unihüllungshäute  eraporge/og^en  wird 
und  der  Krfinke  Schmerz  empfindet.  Nachdem  der  Magnet  fso  einige  Sekunden  gewirkt 
hat,  wird  das  verlct?.te  Auge,  nötigenfalls  mit  der  rieusilberncu  Pinzette,  laugsajn  nach 
unten  gedreht,  so  daü  «ich  die  Magnetspitae  zum  Homhaatrande  emporschiebt»  bis  der 
Splitter  am  Boden  der  V'orderkammcr  si*^htbar  wird  .  indem  er  die  Iris  vorwölbt,  I^a- 
iiach  wird  das  Auge  noch  weiter  nacli  unten  gedreht,  bis  die  Magnetsipitze  über  der 
Hornhautmitte  steht,  um  den  Splitter  über  den  unteren  Pupillarraiid  zu  leiten  und  frei  in 
die  vordere  Kammer  gleiten  5?n  lassen.  Hierauf  Extraktion  mit  Lanze  und  kleinem  MagTJetcn. 

Schmidt*Rimpler*)  kommt  fa»t  stets  mit  Haabs  Magneten  allein  ans.  Ffir 
Ausziebnngen  aus  der  vorderen  Kummer  gesteht  er  clem  Haudmagueteii  jedoch  Vorzüge 
zu.  S ch  m i d t -  Ri  ra  p l e r  setzt  tlen  Pol  an  die  H  o r n b a  u  t p e r  i p b e r i e  a  n.  Dort »  wo 
sich  die  Iris  durch  den  Fremdkörper  vor  buckelt,  iridektomiirt  er  und  zieht  den  Fremd- 
körper aus.  (Daß  Haab  fa^^t  nie  zu  iridektomieren  braucht,  während  Schmidt  -Rimp  1er 
stets  iridektomiert,  läßt  denn  doch  Haabs  Vorgang^  den  Magneten  auf  die  Mitte  der 
Hornhaut  aufzusetzen,  als  den  schonenden  en^cheiuen.)  Kennt  man  den  Sit«  des  Fremd- 
körpert«,  so  kann  man  den  Magneten  dort  ansetzen  und  dc-n  Fremdkörper  durch  laiig- 
games  Ühcrfdhren  von  dort  nach  vorn  bringen.  l)och  kana  sich  dabei  das  Eisen  in 
der  l'horiüidea  oder  Sklera  einhaken.  Skleralscbnitte  macht  er  nur,  wenn  das 
genannte  Verfahren  verHagt.  Eine  noch  offene  Skleral wunde  benfitzt  er,  um  ilnrcb  sie 
dea  Fremdkiirper  durch  Anlegen  des  Magneten  hen^orzuzieheu. 

May  weg  ^),  der  ebenfalls  den  Riesenmagneten  f(lr  das  im  ailgemeinen  vorteil- 
haftere Instrument  erklärt,  benutzt  die  noch  offene  Lederhautwunde  zum  Herausy,ieheü 
des  im  Glaskörper  schwebenden  Fremdkörpers  mit  dem  kleinen  Haodmagueten  oder 
(bei  sehr  kleinen  Splittern  tief  hinten)  den  Riesen magneten,  \m  älteren  Fällen  mit 
ekleralem  Einschlag  bevorzugt  er  den  Meridionalschnitt,  durch  den  er  den  Fremdkörper 
mit  dem  Riesenmagneten  herauszieht.  Nur  wenn  cia  koroealer  Einschlag  stattfand,  zieht 
er  ihn  in  die  vordere  Kammer  and  entfernt  ihn  dann  mit  dem  Lanzenscbnitt  und  kleinen 
Magneten.  Er  erklärt  ausdrücklirli,  kein  unbedingter  Anhänger  des  Verfahrens  zu  sein, 
den  Fremdkörper  immer  in  die  vordere  Kammer  zn  ziehen,  ja  selbst  wenn  der  Fremd- 
körper seineu  Weg  durch  die  Hornhaut.  Iris  und  Linse  genommen  hat^  hilt  er  den 
Meridifuialschnitt  für  dai^  bessere  Verfahren. 

Will  er  den  Spbtter  in  die  vordere  Kammer  ziehen,  dann  stellt  er  den  Magrnet- 
pol  Ibetft  vor  die  Mitte  der  Hornhtiut,  nähert  ihn  allmählich    und   steigert  je  nachdem 


^)  Hirse  hberg.  Die  Magnetoperation  in  der  Augenheilkunde.  Leipzig  181*9,  i2,  Aufl., 
9.  29,  42. 

*)  Schmidt-Rlmpler,  Tber  MiigTietoperatlonen  am  Auge.  Arch.  f.  Aagenheilk.,  1903, 
XLVm,  S.  183  1187). 

*)  May  weg,  Über  MagDetoperatiünen,  KJin,  Mooatsbl.  f-  Äageaheilk.,  19ü2,  XL.  Jahrg^ 
II,  S.  1. 
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den  Strom  von  5  M.  A.  auf  15  M.  A.  Kommt  der  Fremdkörper  Dicht,  dann  zieht  er  mit 
dem  Magneten  den  Fremdkörper  an  die  Wand  und  zieht  ihn  dieser  entlang  nach  vorn 
bis  in  die  Kammer  (Knapp).  Dieses  Abtasten  des  Bulbus  mit  dem  Magneten  schätzt 
er  sehr  hoch,  weil  man  damit  zuweilen  auch  Fremdkörper,  die  auch  die  hintere  Wand 
durchbohrt  haben,  um  die  Sklera  herum  nach  vorn  bekommt. 

Nach  May  wegs  Zusammenstellung  seiner  Ergebnisse  lieferte  ihm  der  Meridional- 
schnitt  tatsächlich  die  besten  Erfolge. 

In  Fällen,  wo  das  Eisenstttck  stark  angezogen  wird,  heftige  Schmerzen  erregt, 
aber  doch  nicht  lokalisiert  werden  kann,  weil  der  Magnet  an  verschiedenen  Stellen 
das  Zug-  und  Schmerzgefühl  erzeugte,  und  sich  nicht  in  die  hintere  oder  vordere 
Kammer  ziehen  läßt,  legt  Knappt)  die  Magnetspitze  an  die  Sklera  und  sucht  eine 
Stelle,  wo  sie  durch  den  Fremdkörper  vorgebaucht  wird.  Dort  schneidet  er  dann  ein, 
bis  er  eine  mehr  minder  scharfe  Ecke  findet,  die  er  mit  der  Pinzette  fafit.  Dann 
erweitert  er  die  Skleralwunde  gerade  nur  so  weit,  bis  er  extrahieren  kann.  So  ent- 
fernt man  den  Fremdkörper  mit  der  im  gegebenen  Falle  kleinsten  Skleralwunde  ohne 
Glaskörpervorfall. 

Die  Gründe  für  sein  Vorgehen,  den  Magneten  mitten  auf  die  Hornhaut  aufzu- 
setzen und  dafür,  daß  die  Fremdkörper  um  die  Linse  herum,  ohne  sie  zu  verletzen, 
hinter  die  Iris  gelangen,  hat  Haab^)  auch  experimentell  geprüft. 

[Ausführung  der  Eisensplitterextraktion  mit  dem  Innenpolmagneten  von 

Mellinger.s) 

„Der  Verletzte  wird  nach  Einträufelung  von  Atropin  und  Kokain  auf  einen  Dreh- 
stuhl vor  den  Magneten  gesetzt  und  angewiesen,  den  Kopf  von  der  eiijien  Seite  her  in 
das  Solenoid  zu  halten  (Fig.  83).  Der  Operateur  hält  von  der  anderen  Seit^  her  den 
dünnsten  Stift  und  befiehlt  die  Schließung  des  Stromes.  Reagiert  der  Patient  nicht  mit 
Schmerzensäußerungen,  so  wird  der  Strom  allmählich  verstärkt,  eventuell  der  dünne  Stift 
mit  einem  dickeren  vertauscht.  Je  nach  dem  Sitze  des  Fremdkörpers  erscheint  dieser 
früher  oder  später  in  der  Vorderkammer  und  entstehen  nach  einiger  Zeit  stechende 
Schmerzen,  wodurch  angedeutet  wird,  daß  der  Fremdkörper  in  dem  Auge  des  Patienten 
mit  vorderen  Teilen  des  Uvealtraktus  in  Berührung  getreten  ist.  Das  Bc'^treben  geht 
dahin,  den  Fremdkörper  in  die  vordere  Kammer  zu  leiten,  wo  er  gut  sichtbar  und  aus 
welcher  er  leicht  zu  holen  ist." 

„Die  verschiedene  Dicke  der  Eisenstifte,  die  beliebig  zu  wechselnde  Stromstärke 
gestatten  dem  Operateur,  den  vermutlichen  oder  aufgefundenen  Sitz  des  Splitters  von 
beliebigen  Seiten  her  anzugreifen.  In  der  Regel  bringen  kurze,  zeichnende  Bewegungen 
mit  dem  Stift  schon  eine  genügende  Lockerung  des  eingekeilten  Fremdkörpers  zustande 
und  springt  er  sehr  bald  an  die  hintere  Wand  der  Hornhaut  oder  durch  die  noch  nicht 
verklebte  Ilornhautwunde  ganz  heraus.  Erweist  sich  der  Fremdkörper  als  zu  groß,  so 
daß  sein  plötzliches  Hervorziehen  Zertrümmerung  lebenswichtiger  Teile  des  Auges  be- 
fürchten läßt,  so  kann  der  Strom  rasch  unterbrochen  werden.** 


M  Knapp,  Klinische  Erfahrungen  mit  dem  starken  Elektromagneten.  Arch.  f.  Augen- 
heilkunde, 1899,  XL,  8.223(236). 

*)  Uaab.  Neuer  Elektromagnet  zur  Entfernung  von  Eisensplittern.  Deutschmanns 
Beiträge,  1894.  H.  13.  S.  08. 

^)  Die  Abbildung  wurde  mir  von  Herrn  Kollegen  Mellinger  zur  Verfügung  gestellt. 
Die  Ausführung  der  Uiieration  gebe  ich  nach  der  diesbezüglichen  Beschreibung  in  J  ur- 
nitschek.  Der  Innenpolmagnet.  Zeitschr.  f.  Augenheilk.,  1905,  XIV,  S.  26  und  552. 
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„Alle  wichtigeren  Vorgän^^eT  die  sich  hei  der  Extraktion  in  den  t*ichtbnri?n  Teilen 
des  Auires  abspielen.  Lissen  sidi  von  der  Seite  des  Opt*rattnirs    her  becjuem  üherseh*'n; 


I 
I 
I 


SliADfplittcTuuHKirtiuiig  mit  dorn  InQenpoIrnftgiK^tvu, 


der  Uperateiir  genießt  hei  Benützung  des  Iniienpolma^^'neten  den  sehätzharen  Vorted,  eio 
ßtets  freies  Operationsfeld  vor  sich  zu  haben,  was  hekanntlieh  hei  den  liij^her  gehrütich- 
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liehen  EieseDmagneten  mehr  oder  weniger  zu  vermissen  ist.  Dieser  Vorteil  macht 
sich  auch  insofern  geltend,  als  man  im  verdunkelten  Zimmer  die  Extraktion  vor^ 
nehmen  kann  und  dabei  in  der  Lage  ist,  sich  der  schiefen  Beleuchtung  zu  bedienen, 
den  Fortgang  der  Extraktion  ophthalmoskopisch  zu  verfolgen.  Einmal  in  die  vordere 
Kammer  gezogen,  wird  die  Extraktion  des  Splitters  meist  auf  dem  Operationstische 
durch  Eröffnung  der  Kammer  und  Einführen  des  Hirschbergschen  Magneten  zu 
Ende  geführt. "" 

Ein  Nachteil  des  Innenpolmagneten  ist  es  jedenfalls,  daß  bei  unvorsichtigem  Ge- 
baren der  Eisenstift  insbesondere  bei  plötzlicher  Stromverstärkung  rasch  in  das  Solenoid 
hineingezogen  werden  und  daher  am  Auge  anstoßen  kann.  Aber  es  ist  ein  großer  Vor- 
teil, daß  der  Magnet  im  übrigen  frei  beweglich  ist  und  das  Auge  jederzeit  der  Beob- 
achtung freiliegt. 

Jurnitschek  berichtet  über  20  Fälle  von  Eisensplittem  im  Auge,  von  denen 
19mal  erfolgreich  die  Operation  mit  dem  Innenpolmagneten  ausgeführt  wurde.  Darunter 
befinden  sich  11  Fälle,  in  denen  der  Fremdkörper  hinter  der  Pupillarebene  (Liose,  Cor- 
pus vitreum  u.  dgl.)  gesessen  war. 

Amberg*)  berichtet  über  weitere  16  Fälle,  darunter  12  mit  Eisensplitter  hinter 
der  Irisebene,  in  allen  Fällen  war  die  Extraktion  möglich,  in  3  Fällen  war  der  Ausgang 
ein  ungünstiger.] 

Erfolge  und  Mißerfolge  der  Operationen  mit  dem  Riesenmagneten. 

Haab  erhielt  unter  165  Fällen  55  =  83-3®/o  nait  nachweisbar  gutem 
Sehen  über  V*^  bei  3  war  der  V  unter  Vii  l>^i  21  war  die  Aussicht  auf 
spätere  operative  Besserung  günstig  (meist  Wundstare).  Somit  05  +  3  +  21  = 
=  79  =  40Vo  aller  Fälle;  und  da  im  ganzen  141  ihres  Splitters  entledigt 
werden  konnten,  unter  diesen  56%-  1^  von  diesen  141  Augen  wurden 
ihren  Besitzern  erhalten,  waren  aber  blind,  davon  hatten  3  Ablatio  retinae, 
7  schleichende  Entzündung  mit  unbekanntem  Endausgange,  2  hatten  Eite- 
rung, 6  hatten  ein  ruhiges,  aber  blindes  Auge.  Positive  Erfolge  der  Ex- 
traktion waren  86Vo- 

Unbekannt  war  der  Endausgang  bei  16  Fällen. 

May  weg  hatte  in  den  letzten  10  Jahren  92  Eisensplitter ,    darunter 

20  in  der  vorderen  Bulbushälfte.  Bei  den  72  übrigen  wurde  der  Splitter 
47mal  durch  die  Eintrittswunde  in  der  Sklera  oder  den  Meridionalschnitt, 
25mal  in  die  Kammer  gezogen  und  dann  extrahiert. 

Unter  den  47  skleralen  Extraktionen  waren  7,  die  zur  Enukleation 
kamen,    11  mit  völligem  Verlust   des  Sehvermögens,   8  mit  Fingerzählen, 

21  mit  brauchbarem  Sehvermögen.  Unter  den  25  anderen  waren  6  mit 
brauchbarem  Visus,   3  mit  Fingerzählen,    14  mit  V  =  0,  2  Enukleationen. 

Schmidt-Rimpler  hatte  92^0  positive  Erfolge,  indem  unter  38  Fällen 
die  Ausziehung  35mal  gelang.  Von  diesen  35  behielt  die  Hälfte  ein  brauch- 


')  Fußnote  9,  Bd.  II,  S.  664. 
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bares  Selivemiögeo.  Von  dun  übrigen  18  mußten  noch  später  9  der  Elnn- 
kleution  oder  Exenteratioii  unterzogen  werden,  während  bei  den  anderen 
der  Visus!i  zwischen  quantitativer  Lichteuipiindung  und  Fingerzählen  auf 
O'ö  m  schwankte. 

Während  lUso  nach  Hlirzelers  Zusammenstellung  das  Sehvermögen 
nach  der  Operation  mit  dem  Haudnmgneten  ungefähr  in  einem  Drittel  aller 
Fälle  erhalten  blieb,  liefert  die  Extraktion  mit  dem  Riesenma^eten,  so 
weit  man  es  jetzt  beurteilen  kann,  ein  besseres  Ergebnis,  indem  etwa  die 
Hälfte  der   Fülle  ein  bniuebbares  Sehvermögen  behalt. 

Auch  Call  an  tindet.  daß  zwar  das  Prozentverhältnis  der  Enukleationen 
bei  beiden  Verfahren  dasselbe  sei,  allein  die  QualitiU  der  Erfolge  sei  l»ei 
Haabs  Verfahren  besser. 

Was  die  Ausziehung  des  Splitters  selbst  anhingt,  so  waren  die  f*pe- 
ratioiien  beim  Ilaiuimagueten  nach  Htirzeler  in  «>4'H5"  o  erfolgreielK  bei 
Haab  in  HtiVo,  bei  Schmidt-Rimpler  in  92"/o,  bei  Mayweg  in   ICiO^/o. 

Als  Gründe  für  das  Mißlingen  der  Ausziehung  gibt  IIa  ab  folgen- 
des an: 

L  Der  Splitter  ist  zu  fest  eingekeilt. 

2.  Er  sitzt  am  Corpus  ciliare  oder  wurde  beim  Extraktionsversuch 
dahin  gezogen. 

3.  Es  besteht  librinös-eitrige  Entzlindung. 

Auch  die  Verwendung  ungeeigneter  Ap]mrate.  besonders  mangelhafter 
rolansätze  verschuldet  das  Mißlingen  der  Ausziehung  in  manchen  Fällen. ') 

Eb  wird  auch  angegeben,  daß  ganz  winzige  Splitter  (unter  01K}2^) 
Tom  Eiesenmagneten  nicht  mehr  angezogen  werden  können  (llaab'V 
Praun=*). 

Xun  hat  Hirschberg  den  Magneten  von  Haab  durch  Hirschmann 
so  verstärken  lassen,  daß  er  bei  220  Volt  Spannung  bis  20  Ampere  er- 
zielt. Mit  diesem  Eieseunuigneten  hat  er  vintm  Splitter  von  00(H)5/7,  der 
IVi  Jiihr  in  der  Netzhaut  gewesen,  aus  der  Netzhaut  in  die  Kanimrr  ge- 
zogen, eine  Leistung,  wie  sie  bis  dahin  noch  nicht  gelungen  war.  *)  Man 
sieht  eben,  daß  man  mit  der  Znnahmr  der  magnetischen  KrafI  auch  immer 
bessere  Leistungen  erhält:  je  kleiner  die  Splitter  sind,  desto  kräftiger  muß 
der  Magnet  sein.  ^) 


*)  AsmuSt  liber  die  DiagDostIk  und  Extraktion  von  EisenspUttiirü.  Zeitschr.  f.  Aogen- 
hdlkunde,  189a  S.  178. 

')  Haab,  Ein  nmier  Elektroni  wgn  et  zur  Entfernung  von  Eisen  spUttern  nus  dem  Auge. 
Devitscbnianns  Ueitrase,   1894.  H.  13.  H.  68. 

^)  Fr  nun,  Die  VerleUnugen  des  Auges.  Wiesbaden  1899»  S,  367. 

*}  Hirschberg,  Das  Majcivetoperationszimmer.  ZentralbL  f.  prakt.  AugenbeUk.,  IS 
XXV,  S.  17a 

*>  Vgl.  in  dieser  Beziehung  Tiirk,   Untersucbungen    über   Aagenmagneien.    Arcb. 
AuKt^nheilk.,   19iKJ,  XLH,  8.  2m. 
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Leider  ist  nicht  jeder  in  der  Lage,  sich  einen  der  stärksten  Magneten 
anzuschaffen  oder  es  fehlt  ihm  der  dazu  nötige  Starkstrom;  darmn  werden 
auch  die  schwächeren  Magnete  immer  ihren  Wert  behalten. 

[Auf  das  verschiedene  Verhalten  der  modernen  Stahlsorten  gegenüber 
dem  Magneten  ist  schon  oben,  IL  Bd.,  S.  651  hingewiesen  worden.] 

Wahl  des  Verfahrens  und  Anzeigen  der  Magnetoperation. 

Sobald  die  Anwesenheit  eines  eisernen  Fremdkörpers  im  Auge  fest- 
gestellt ist,  besteht  auch  schon  die  Anzeige,  ihn  zu  entfernen.  Früher  meinte 
man,  daß  man  einen  abgekapselten,  festsitzenden  Splitter  bei  guter  Funktion 
des  Auges  belassen  könne,  und  Tatsache  ist,  daß  solche  [mitunter  anscheinend 
reizlos  durch  einige,  auch  längere  Zeit  ertragen  werden;  wie  aber  neuer- 
dings Hirschbergi)  betont,  geht  früher  oder  später  doch  die  Sehkraft 
dem  Auge  verloren].  Es  kann  eben  jederzeit,  auch  nach  Jahren,  ein  Reiz- 
zustand, ja  heftige  Entzündung  einerseits,  andererseits  Netzhautablösung, 
z.  B.  durch  Lageveränderung  des  Splitters  eintreten  und  den  Bestand  des 
Augapfels  bedrohen.  Ferner  erleidet  bei  Anwesenheit  eines  eisernen  Fremd- 
körpers nicht  bloß  die  Makula  häufig  allmählich  Veränderungen,  die  Haab*) 
beschrieben  und  abgebildet  hat  und  die  das  zentrale  Sehen  inmier  mehr 
verschlechtern,  sondern  es  tritt  auch  oft  ohne  neuerliche  Entzündung  eine 
Entartung  der  ganzen  Netzhaut  ein,  deren  nähere  Kenntnis  wir  E.  v.  Hippel') 
verdanken.  [Eine  Ausnahme  scheinen  nur  kleine  Eisensplitter  zu  bilden, 
die  in  der  Linse  resp.  an  der  vorderen  Linsenkapsel  völlig  eingekapselt  sind.] 

Da  wir  nun  im  Riesenmagneten  ein  viel  schonenderes  Mittel  zur 
Entfernung  solcher  festsitzender  Splitter  in  reizlosen  Augen  haben  als  früher, 
wo  man  solche  ruhig  im  Auge  beließ,  so  ist  die  Vornahme  der  Ent- 
fernung auch  solcher  Splitter  begründet. 

Unter  den  Umständen,  die  bei  dem  Entwürfe  des  Operationsplanes 
und  bei  seiner  Durchführung  zu  berücksichtigen  sind,  hebe  ich  insbesondere 
folgende  hervor: 

L  ob  der  Fidl  frisch  oder  alt  ist; 

2.  ob  die  Wunde  offen,  nur  verklebt  oder  schon  geschlossen  ist; 

3.  welchen  Weg  der  Fremdkörper  genommen  hat,  insbesondere,  wo 
die  Einschlagstelle  ist  und  ob  die  Linse  verletzt  ist  oder  nicht,  und  in 
welchem  Ausmaße; 


»)  Hirschberg,  Fußnote  6,  II,  S.  660. 

*)  Haab,  Über  die  Erkrankang  der  Mac.  lat.  Bericht  des  VII.  intemat.  Kongresses 
zu  Heidelberg  1888.  —  Hürzeler,  Die  Anwendung  des  Elektromagneten  bei  Eisensplitter- 
verletzungen  des  Auges.  De  u  t seh  mann s  Beiträge»  1894,  H.  13.  —  Weidmann,  Über  die 
Verletzungen  des  Auges  durch  Fremdkörper.  In.-Diss.,  Zürich  1888. 

*)v.  Hippel,  Über  Netzhautdegeneration  durch  Eisensplitter,  nebst  Bemerkungen 
über  Magnetextraktionen.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1896,  XLII,  4,  S.  151. 
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4.  Größo.  Form  und  Sitz  des  Fromdki>rpers; 

5»  ob  entzündliche  Reizerseheiimrigen  vorhanden   sind; 

6.  ob  eine  stärkere  Blutung  erfolgt  ist. 

In  allen  Fällen,  ob  frisch  oder  alt,  bis  auf  gleich  tn  erwähnende 
AusnahraeD,  ist  zunäehst  der  RieBenma^et  in  Anwendung  zu  bringen, 
indem  man  den  Frenidkorper  hinter  die  Irisperipherie  und  dann  in  die 
Kammer  zieht,  von  wo  er  dureh  Einschnitt  oder  die  frische  Wunde  heraus- 
befiirdert  wird.  Dabei  kann  meist  mit  Vorteil  der  Handmagnet  zu  Hilfe 
genommen  w^erdeiL 

Von  vornherein  nicht  in  die  Kammer  zu  ziehen,  sondern 
durch  die  ursprüngliche,  w^enn  noch  frische,  gegebenenfalls  zu  erweiternde 
Wunde  oder  den  Meridioualschnitt  zu  entfernen  sind  [Splitter,  die  durch 
eine  Skleralwuude  in  das  Augeninnere  eitigedrangen  sind:  hier  le^t  mau 
den  Hi TSC  hbergscheo  großen  Handmagneten  an  die  eventuell  etwas  zu  erwei- 
ternde Skleralwuude  an  oder  benutzt  in  gleicher  Weise  den  Riewi^n- 
magneten,  um  den  Fremdkörper  durch  die  Skleralwuude  zu  entfernen]. 

[In  gleicher  Weise  hat  man  vorzugehen  bei  allen  großen  Splittern 
im  hinteren  Bulbusabschnitte,  besonders  wenn  die  Linse  noch  unverletzt 
ist],  w^eil  hier  beim  Durchziehen  zwischen  Linse  und  Iris  die  ersterc  sicher 
verletzt  würde.  Man  nimmt  dann  zur  Extraktion  Hirsehbergs  kräftigen 
Handmagneten,  und  zwar  ziehe  ich  diesen  hier  wegen  der  nötigen^  tieteu 
Narkose  vor;    man    kann  aber  auch  den  Riesenmagneten  venvenden. 

Fremdkörper,  die  noch  zum  Teil  in  der  Wunde  stecken  oder  in 
ihr  sichtbar  sind,  w^erden  je  nachdem  mit  dem  Hand-  oder  Riesenmagneten 
unmittelbar  herausgezogen. 

Ist  es  nach  den  beim  Verfahren  mit  Haabs  Magneten  gesehilderten, 
wiederhohen  und  verschiedentlich  abgeänderten  Versuchen  nicht  gelungen, 
den  Fremdkörper  in  die  Kammer  zu  bekommen,  dann  muß  der  Versuch 
mit  dem  Uandmagneten  auf  eine  der  H.  Bd.,  S.  666  geschilderten  drei  Weisen 
je  nach  den  l>mständen  versucht  w^erden  und  es  fuhrt  dies  dann  oft  zu 
dem  gewünschten  Ziele. 

Der  Magnet  von  Haab  dient  in  Fällen,  wo  er  versagt,  zuweilen 
doch  noch  zur  Lokalisation,  indem  die  auftretende  Schmerzreaktion  den 
Sitz  des  Splitters  verrät  imd  dann  die  Entfernung  mit  dem  Uandmagneten 
erleichtert.  Diese  Sehmerzreaktion  gestattet  die  Lokalisation  zuweilen  in 
Füllen,  wo  das  Sideroskop  infolge  Kleinheit  des  Splitters  keine  bestimmte 
Lokalisation  zuläßt.*)  [Doeh  hat  neuerlich  wieder  Hirschberg  betont 
daß   das   Fehleu   der   Schmerzreaktion    kein   Beweis   filr  die  Abweseuheit 


*|  Asma»»   tTber  die  Diagnostik   unä    Extraktion  von  EiwensiiJittero.   Süiumdreferftt. 
Zeitschr.  f.  Aog^nhcilk,,  1899, 1.  S.  178. 
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eines  Eisensplitters  sei.]  Linde 0,  Peltesohn*)  und  Stillson')  verwerfen 
wegen  der  Gefahr  innerer  Zerreißungen  allerdings  den  Gebrauch  des 
großen  Magneten  bloß  zu  diagnostischen  Zwecken  ausdrücklich.  Indes 
können  in  diesen  Fällen,  wo  das  Sideroskop  kaum  reagiert,  innere  Zer- 
reißungen durch  so  kleine  Splitterchen  nicht  wohl  gesetzt  werden. 

[Der  Vollständigkeit  halber  führe  ich  hier  noch  die  wichtigsten  neueren  Publi- 
kationen über  Magnetoperationen  an,  soweit  sie  im  vorstehenden  Texte  noch  nicht 
erwähnt  wurden.  (Meist  Statistisches.) 

Fischer,  One  hundred  and  fifty  magnet  Operations.  Ophthalm.  Rec,  1903,  pag.26. 
Hand-  und  Riesenmagnet;  150  Fälle,  negativ  49,  extrahiert  97;  20  Enukleationen, 
96  gutes  Sehvermögen. 

David,  Ein  Beitrag  zur  Lehre  von  den  Magnetoperationen.  Inaug.-Dissert.,  Göt- 
tingen 1903  (v.  Hippel  sen.).  44  gelungene,  10  mißlungene  Extraktionen,  mit  beiden 
Magneten.  Von  29  Fällen  mit  Splitter  im  hinteren  Bulbusabschnitte  31 7o  gutes,  347o 
schlechtes  Sehvermögen. 

Binder,  Über  die  in  der  Augenklinik  zu  Jena  während  der  Jahre  1901 — 1905 
vorgenommenen  Magnetoperationen.  Inaug.-Dissert.,  Jena  1905  (Wagen mann).  24  Fälle, 
alle  gelungen.  Davon  20  im  hinteren  Bulbusabschnitte;  12  infiziert,  davon  Senukleiert; 
12  nicht  infiziert,  davon  8  gute  Sehschärfe,  2  Haemophthalmus,  2  mit  Katarakt,  besse- 
rungsfähig. 

Hirschberg,  Die  Magnetoperation  bei  Kindern.  Zentralbl.  f.  praktische  Augen- 
heilkunde, 1905,  S.  265.  4  frische  Fälle  erfolgreich,  1  Extraktion  am  erblindeten  Auge 
mit  nachfolgender  Enukleation. 

Bernart s.  Über  Magnetoperationen  am  Auge.  Inaug.-Dissert,  Bonn  1904  (Sae- 
misch).  39  Magnetoperationen,  5  negativ;  34  positive  mit  Hirschbergs  Handmagnet, 
2  mit  dem  Riesenmagneten,  3  mit  beiden;  17mal  gutes  Sehvermögen,  2  Enuklea- 
tionen. 

de  Schweinitz  and  Baer,  Metallic  foreign  bodies  within  the  eye  and  their 
removal,  being  a  clinical  account  of  twenty  six  Operations  of  this  character.  Amer. 
joum.  of  Ophthalm.  Ref.  Zentralbl.  f.  prakt.  Augenheilk.,  1905,  S.  342.  384%  gutes 
Sehvermögen,  308%  Verluste;  davon  in  13  Fällen  Spitze  des  Magnetes  in  den  Glas- 
körper eingeführt;  6  Verluste,  in  6  Fällen  Spitze  des  Sweet  sehen  Magneten  an  die 
Skleralwunde,  immer  Erfolg.  In  7  Fällen  Splitter  in  die  Vorderkammer  gezogen,  davon 
2  Verluste. 

Bas  so,  Magnetextraktion.  La  clinica  oculist.,  1906,  VII.  Mit  Schloesser-Magnet. 
19  Fälle,  15  positiv,  darunter  1  Infektion,  11  gute  Erfolge. 

Wörtz,  Über  eiserne  Fremdkörper  im  Augapfel  und  die  Resultate  ihrer  Ent- 
fernung. Inaug.-Dissert.,  Tübingen  (Schleich)  1906.  66  Fälle,  davon  50  im  hinteren 
Bulbusabschnitte.  Bei  letzteren  Extraktionen  meist  mit  Hirschberg,  lOmal  mit  Volk- 
mann, 29  Verluste.] 


^)  Linde,  Raabs  oder  Hirschbergs  Magnet.  Zentralbl.  f.  prakt.  Augenheilk., 
1899,  S.  237. 

*)  Peltesohn,  Eisensplitterverletzung  des  Auges.  Münchener  med.  Wochenschr., 
1901,  S.200. 

')  Stillson,  Some  experiments  with  the  giant  magnet.  Ophthalm.  Reo.,  1899, 
pag.  109. 
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3.  Ausziehuni^  nicht  niaernetisterbarer  Fremdkörper, 

Ein  wenig  trostreiches  Kapitell  Die  Awsziehung  eines  Freradkörpef» 
aus  dem  Ghiskorperraiime  und  der  Netzhaut  auf  uiedianisehem  Wege  er- 
fordert das  Eingehen  in  diesen  Raum  mit  VM-  und  Zupnstmmente.ii 
(Pinzetten,  Löffel,  Hohlhaken)  durch  eine  vorhandene  oder  erst  anzulegende 
Tiffnung.  Dabei  ist  grcißerer  Glaskörperrerlust  oft  nicht  zu  vermeiden  und 
dieses  liat  auch  ohne  Infektion  Schrnniptuii^^  des  OlaskOrpers,  Netzhaut- 
abhcbuuf^:,  Atrophie  und  Schrumpfung  dos  Augapfels  nur  zu  häutig  zar 
Folge. 

Ins  Auge  zu  fassen  ist  natürlich  die  Ausziehung  eines  Frenidki»ri»ers 
aus  der  Tiefe  des  Augenra^unes  nur.  wenn  die  mechanischen  Folgen  der 
Verletzung  nicht  zu  hochgradig  sind,  so  daß  wenigstens  die  Erhaltung 
der  Form  des  Augapfels  zu  r^rwartcu  steht,  insbesondere  aber,  ^\Tiin  man 
hotien  kann,  gegebenenfalls  sogar  mehr  oder  weniger  Sehfilhigkeit  zu 
erhalten.  Aus  den  genannten  Gründen  bleibt  aber  jeder  derartige  Eingriff 
nur  ein  Versuch,  desj?en  schlechte  Aussichten  man  dem  Kranken  nicht 
verschweigen  wird. 

Wiraussetzung  aber  tür  das  Gelingen  dieses  Versuches  ist  1.,  daü 
mau  den  Fremdkr>rper  vor  der  Operation  »eben  kann,  denn  ein 
Henimsuelicn  im  Glaskörperraume  ist  ausgeschlossen.  Würde  man  den 
Fremdkörper  sogur  bei  bedeutender  GrOüe  oder,  wenn  er  klein  ist,  zu- 
fällig finden,  so  würe  trotzdem  durch  dieses  Umrühren  im  Glaskörj>er  das 
Todesurteil  über  diesen  Augapfel  gesprochen.  Sieht  man  ihn  aber,  dann 
kann  man  ihn  genau  lokalisieren  und  das  ist  hier  unbedingtes  Erfordernis: 
2,  dali  der  Fr4'ualkiirper  entweder,  wenn  er  klein  ist,  irgendwie 
fixiert  ist,  sei  es,  daß  er  in  der  Wunde  (Netzhaut,  Aderhaut,  Sklera) 
eingespießt  ist,  sei  es,  daß  er  durch  Bindegewebe  fixiert  wird,  oder  daß 
er,  w^enn  er  beweglich  ist,  nahe  hinter  der  Linse  liegt,  wobei  man 
das  fassende  Werkzeug  in  der  Tätigkeit  immittelbar  ohne  Augenspiegeb 
bloß  mit  scharfer  lokaler  Beleuchtung  über^^achen  kann. 

a)  In  der  Wand  sitzende,  mit  dem  Augenspiegel  genan  sichtbare 
Splitter  werden  am  In^stcn  durch  den  von  außen  auf  sie  vordringenden 
Skleralschnitt  zu  entfernen  versucht. 

Die  Operation  mub  natürlieli  in  tiefer  Narkose  verrichtet  werden, 
weil  uuin  sonst  so  unmäßigen  Glaskorijcrverlust  bekommt,  daß  this  Auge 
doch  zugrunde  gehen  wtirde.  Die  Pupille  muß  durch  Atropin  möglichst 
erweitert  sein.  Man  macht  die  Ablösung  der  Bindehaat,  wie  es  heim 
Mcridioualschnitte  beschrieben  worden  ist,  naclidem  man  eine  Leituaht 
eingehegt  hat  und  entblößt  sieli  so  die  SklcraUläche.  Das  gut  llir  alle 
Splitter,    die  zwischen   der   Ora   serrata   und   der  Zone  der  Vortexvenen- 


^ 
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auBtritte  liegen.  Nötigenfalls  muß  ein  Aogenmuskel  abgelöst  werden,  wenn 
der  Fremdkörper  gerade  hinter  ihm  sitzt.  Man  überträgt  dann  die  berech- 
nete Masse  auf  die  Sklera  und  sticht  eine  feine  Nadel  an  dem  Punkte, 
den  man  ftir  den  richtigen  hält,  durch  die  Augapfelwand.  Sodann  bringt 
man  den  Bulbus  in  die  richtige  Stellung  und  ophthalmoskopiert.  Dazu  ist 
wohl  der  elektrische  Spiegel  von  H.  Wolf f  das  geeignetste  Instrument, 
weil  man  damit  den  liegenden,  narkotisierten  Kranken  bequem  ophthalmo- 
skopieren  kann. 

Sieht  man,  daß  die  Nadel  am  richtigen  Orte  eingestochen  ist,  dann 
wird  sofort  der  Lederhautschnitt  gemacht;  ist  sie  in  einiger  Entfernung 
vom  Fremdkörper  eingedrungen,  dann  merkt  man  sich  die  örtliche  Be- 
ziehung gut  und  stößt  eine  zweite  ein,  mit  der  man  nun  wohl  schon 
eher  an  den  richtigen  Ort  kommen  wird.  Nichts  würde  hindern,  auch 
noch  eine  dritte  zu  verwenden. 

Befindet  sich  nun  die  Nadel  am  richtigen  Platze,  dann  wird  dicht 
an  ihr  in  meridionaler  Richtung  die  Lederhaut  schichtweise  mit  bauchigem 
Skalpell  eingeschnitten  und  dieser  Schnitt  nötigenfalls  mit  einer  feinen, 
an  den  Spitzen  stumpfen  Schere  verlängert.  Unter  sehr  günstigen  Um- 
ständen drängt  der  Bulbusinhalt  den  Fremdkörper  zur  Wunde  heraus  oder 
man  muß  ihn  mit  einer  feinen  Pinzette  mit  gerieften  Armen  oder  besser 
noch  mit  einem  stumpfen  Häkchen  oder  Enapps  Hohlhaken  heraus- 
heben. 

Mir  ist  es  einmal  gelungen,  einen  äußerst  feinen  Kupfersplitter,  der  den  Hom- 
hautrand  and  die  Iris  am  Ziliarrandc  durchschlagen  hatte,  ohne  die  Linse  zu  ver- 
letzen, und  der  nun  unten  nahe  hei  der  Ora  serrata  lag,  wo  er  mit  dem  Spiegel  gut 
zu  sehen  war,  durch  solchen  skleralen  Einschnitt  zu  enthinden.  Er  lag  in  jenem  Meri- 
dian, der  dem  temporalen  Rande  des  Muse,  rectus  inferior  entsprach  und  8  tum  hinter 
der  Hornhautgrenze.  Sowie  ich  die  entblößte  Lederhaut  an  der  genannten  Stelle  mit 
dem  Skalpell  eingeschnitten  hatte,  floß  ein  Tröpfchen  Flüssigkeit  ab,  in  dem  das 
Splitterchen  (es  war  1*5  mm  lang,  0*5  mm  breit  und  sehr  dünn)  mit  herausschwamm. 
Sofortige  Naht  des  Bindehautlappens  und  reaktionslose  Heilung  mit  V=:l-5  (es  war 
ein  Knabe  von  10  Jahren).  Daß  da  ein  gut  Stück  Glück  mitgeholfen  hat,  fällt  mir 
nicht  ein  zu  leugnen. 

Natürlich  geht  das  Herausholen  leichter,  wenn  sich  der  Sitz  des 
Fremdkörpers  in  der  unteren  Hälfte  des  Augapfels  befindet.  Man  soll 
daher  bei  Sitz  oben  bei  hängendem  Kopf  und  bei  seitlichem  Sitz  bei  ent- 
sprechender Seitenwendung  des  entweder  normal  oder  hängend  gelagerten 
Kopfes  operieren. 

Sitzt  jedoch  der  Fremdkörper  hinter  dem  Äquator  (an  der  nasalen 
Seite  schon  bei  äquatoriellem  Sitze),  dann  würde  es  nach  AbUisung  des 
entsprechenden  Muskels   allerdings  möglich   sein,   den  Augapfel   so   weit 
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UMZudrdieii,  da(i  man  nieh  dio  betreuende  Skleralpartie  wohl  zu^aii|2:lieh 
machen  könnte.  Dal»ei  nehmen  nber  die  liintereii  Ziliarnen^en  und  xVrterieo 
meist  arg  Schaden  und  infolge  der  ^gewaltsamen  Drehung  des  Augapfel 
entsteht  eine  solche  Spannuij*i:8znna]nne  im  Innern  des  Augapfels.  daU 
man  leicht  viel  Glask<ir|>er  verliert. 

Es  ist  also  in  solchen  Fällen  rätlich,  die  tenjporäre  Resektion  der 
äußtTcn  Au^enhfililcnwand  voran«  zu  sehieken,  um  auf  diese  Weise  mehr 
in  öitu  operieren  zu  kihnien. 

Auch  bei  Sitz  in  der  nasalen  Wand  kann  man  nach  der  temporären 
Resektion  und  nach  der  Ablösung-  des  Reetus  internus  und  nfitigenfalk 
noch  eines  geraden  Augenmuskels  den  Augai>tel  so  weit  von  der  inneren 
Augenholdcuwand  in  den  Kiiochendefekt  abdrängen,  daliman  dajin  leiehter 
die  nötige  Drehung  des  Bulbus  vornehmen  kann.  Iiev*n'  man  die  Sklera 
einschneidet,  muß  die  orhitalo  Illutung  ganz  zum  Stellen  gebracht  sein. 
Was  die  Ortsbestimmnng  in  dieser  Gegend  betriHt,  verweise  ich  auf  das, 
was  äspäter  bei  den  Zystizerken  in  der  Makulargegend  gesagt  werden  wird. 

b)  Schwebt  oder  hangt  der  Fremdkörper  frei  im  Glaskörper  dann 
ist  er  mit  diesem  \'erfahren  nur  operierbar,  wenn  nian  ihn  durch  die 
erw^eiterte  Pupille  unmittelbar  sehen  kann.  Ist  er  ako  kJein  und  liegt  er 
weiter  hinten,  dann  stehe  man  im  allgemeinen  von  jedem  Vert^^nehe.  ihn 
heraus/.ubekomnn'n  ab,  obwohl  auch  unter  diesen  Bedingungen  vln  Fall 
erfolgreich  ojteriert  ward  (Lindner).  Denn  ttir  das  Operieren  am  Fundus 
unter  der  Leitung  des  Augenspiegels  gilt  das  von  Hirschberg  (vgKlLBd. 
S,  653)  Gesagte.  Wie  ein  größerer  Einschnitt  in  den  Bulbus  gentaeht 
ist  oder  eine  solehe  Wunde  da  ist  und  man  mit  dem  Instrumente  ein- 
geht, hört  meist  die  Mögliclikeit  zu  spiegeln  auf;  die  Hondiaut  runzelt 
sich,  alles  winl  trüb  und  verwischt. 

Nur  wpun  ein  sok'her.  nicht  zu  kleiner  Körper  nahe  hinter  der 
Linse  liegt  und  man  ibn  bei  scharfer  Beleuehtung  mit  der  Stirnlampe 
oder  dem  Stirnspiegel  gut  sehen  kann,  dann  kann  der  Versuch  geniaeltt 
werden,  ihn  tu  liolen.  Dazu  muß  man  zangenartige  Instrument»*  verwenden. 
Man  sieht  dann  durch  die  kilirstlich  möglichst  stiU'k  erweiterte  I*upiJIe 
die  vorrückenden  Arme  des  Instrumentes,  kann  den  Fremdkörper  genau 
fassen,  ohne  ihn  fortzustoßen  und  ihn  sodann  langsam  heransleiten.  Ganz 
ohne  Verlust  an  Glasköri)er  wird  »las  wohl  nie  abgehen  und  die  Vorher- 
sage ist  in  solchen  Fällen  mehr  als  zweifelhaft. 

Bei  solchen  im  Glaskörper  frei  bew  egiichen,  durch  die  Pupille  sicht- 
baren Fremdkörpern  ist  die  Narkose  nicht  nötig,  auch  nicht  erwünscht,  w  eil  man 
diese  Fälle  am  besten  in  sitzender  Stellung  operiert  (Issigonis,  rurtscher). 

Man  benützt  entweder  die  vorhandene  Wunde,  nötigenfalls  nachdem 
man  sie  entsprechend  enveitert  hat,  oder  man  nmcht  einen  Einschnitt  durch 
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die  Bulbuswand.  Dieser  ist  von  vielen  Operateuren  parallel  zum  Homhautrande 
angelegt  worden.  Allein  es  ist  hier  wie  tiberall  der  Meridionalschnitt  vor- 
zuziehen. Entweder  löst  man  vorher  die  Bindehaut  ab  oder  man  geht  gleich 
durch  die  Bindehaut  hindurch.  Die  Bindehautwunde  ist  nachher  mit  Seiden- 
nähten zu  schließen. 

c)  Ist  die  Linse  mitverletzt  und  sieht  man  trotzdem  durch  sie  den 
ihr  nahe  liegenden  Fremdkörper,  dann  kann  man  entweder  durch  die  ent- 
sprechend erweiterte  Komealwunde  oder  durch  einen  am  Limbus  ange- 
legten Starschnitt  die  Linse  und  danach  den  nun  durch  die  Pupille  und 
ein  allfälliges  Kolobom  zugänglichen  Fremdköri}er  extrahieren.^)  Es  ent- 
spricht das  dem  seinerzeitigen  Vorgange  v.  Graefes*),  der  in  Fällen  mit 
klarer  Linse,  wo  man  mit  dem  Augenspiegel  den  Fremdkörper  oder  die 
ihn  umhüllenden  Exsudatmassen  sah,  die  Extraktion  der  Linse  vornahm 
und  dann  den  Fremdkörper  extrahierte  (wie  bei  den  Glaskörperzystizerken)- 
Ebenso  kann  nach  Extraktion  eines  ganz  undurchsichtigen  Wundstares  der 
Fremdk()rper  sichtbar  werden  und  sofort  zu  extrahieren  sein. 

Hat  sich  der  Wundstar  selbst  aufgesaugt  oder  wird  der  Fremdkörper 
nach  der  Winidstaroperation  erst  später  sichtbar,  dann  hat  man  die  Opera- 
tion an  einem  aphakischen  Auge  zu  verrichten  und  wird  also  imter  den 
gegebenen  Umständen,  wo  der  Fremdkörper  nahe  der  Pupille  ist,  mit  einem 
Starextraktionsschnitte  operieren,  indem  man  dann  durch  die  erweiterte 
Pupille  geradewegs  auf  den  Fremdkörper  losgeht. 

Ist  der  Fremdkörper  nicht  zu  klein,  so  kann  man  bei  Aphakie 
ebenso  wie  bei  luxiertcn  Linsen  den  Bident  Agnews  bei  der  Extraktion 
zu  Hilfe  nehmen. 

[Eine  wesentliche  Verbesserung  dieser  Operationsmethode  bedeutet  das 
Verfahren,  das  M.  Sachs  zur  Extraktion  von  Fremdkörpern  aus  dem  Glas- 
körper angegeben  hat.] 

[Ausf&hruiig  der  Fremdkörperextraktion  aus  dem  Glaskörper  von 

M.  Sachs.  3) 

An  einer  dem  Sitze  des  Fremdkörpers  benachbarten  Stelle 
wird    ein    Meridionalschnitt    durch    die    Augenhäute    angelegt, 

M  In  solcher  Weise  ging  Berlin  vor  (('ber  zwei  Fälle  von  Extraktion  eines  Fremd- 
körpers aus  dem  Glaskörperraume.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1869,  S.  150).  Freilich  sah  man 
dort  den  Fremdkörper  nicht,  aber  er  ließ  sich  nach  unten  lokalisieren.  Es  mußte  mit  der 
Sonde  nach  ihm  gesucht  werden.  Allerdings  wurde  nachher  das  Augo  phthisisch. 

')  V.  Graefe,  Über  operative  Eingriffe  in  den  tieferen  Gebilden  des  Auges.  Arch.  f. 
Ophthalm.,  1863,  IX,  2,  S.  78.  —  Derselbe,  Über  anderweitige  Applikationen  des  peri- 
pherischen Linearschnittes.  Arch.  f.  Ophthalm.,  1868,  XIV,  3,  S.  139  (146). 

')  M.  Sachs,  Beiträge  zur  operativen  Augenheilkunde.  Zeitschr.  f.  Augenheilk.,  1902, 
VII,  H.  1.  —  Derselbe,  Über  eine  neue  Durchleuchtungslampe  und  ihre  Verwendung  in 
der  Augenheilkunde.  Münchener  med.  Wochen.«chr.,  1903,  Nr.  17. 


688 


dann  der  Ke^el  der  Sachsschen  Lampe  direkt  auf  die  Kornea 
oder  der  Wunde  benachbart  auf  die  Sklera  aufgesetzt^  der 
Fremdkörper  durch  direkte  Inspektion  durch  die  geöffnete 
Skleralwunde  zur  Anschauung  gebracht  und  mit  der  Pinzette 
extrabiert. 

Der  Eingriff  muß  in  tiefer  Narkose,  und  zwar  im  verdunkelten  Oj^e- 
rations.saale  ausgeführt  werden.  Der  Sitz  des  Fremdkürpere  soll,  wenn  nWlg- 
lich,  mit  dem  Augenspiegel  oder,  wenn  die  Linse  oder  der  (ThiHk^irper  nicht 
genügend  durehleuchtbar  sind,  durch  Untersuchung  mit  Röntgenstrahlen 
festgestellt  werden.  Die  Operation  ist  aber  auch  dann  ausführbar,  wenn 
der  Sitz  des  Fremdkörpers  zufolge  dichter  Medientrüliungen,  Cataracta 
traumatica,  OlaskürperbUUung  nicht  festgestellt  werden  kann,  wenn  er 
aber  auf  Grund  des  Röntgenbildes  oder  per  exclusionem  in  den  Glaskörper 
verlegt  werden  kann. 

Wenn  man  den  Sitz  des  Fremdkörpers  kennt,  wird  an  einer  ihm  zu- 
nächst liegenden  Stelle,  sonst  im  Bereiche  der  Ora  serrata  (är|üatoriell) 
in  der  früher  angegebenen  Weise  ein  Meridionalschnitt  durch  die  Angen- 
häute  angelegt  in  einer  Ausdehnung  von  8— 10m?>i;  der  Bulbus  wird 
mittelst  einer  ZUgelnaht  oder  durch  ein  in  die  korneale  Wundeeke  ein- 
gesetztes spitzes  Häkchen  nach  oben  gerollt,  wenn  der  Schnitt  in  der 
unteren  Bulbushälfte  angelegt  wurde,  die  Skleralwunde  mit  teinen  Dopp<:'I- 
hiikcben  auseinander  gehalten  uiul  der  Kegel  der  Sachsschen  Unrehleueh' 
tungslampe  *)  entweder  direkt  auf  die  Kornea  oder  in  der  Nachbarschaft 
der  Wunde  auf  die  C'onjunctiva  bulbi  resp,  Sklera  aufgesetzt.  Der  Fremd- 
körper erscheint  dann  als  dunkler  Fleck  in  dem  hell  aufleuchtenden  Augen- 
hintergrunde. 

Sowie  der  Fremdkörper  zur  Anschauung  gebracht  ist,  geht  man  mit  der 
geschlossenen  Irispinzette  oder  der  von  Holtli-)  angegebenen  Fremdkorjier- 
pinzette  oder  auch,  bei  blätlchenförmigen  Fn^radkörpern,  mit  der  \order- 
kamraerpinzette  in  den  Glaskörper  ein,  faßt  und  extrahiert  den  Fremd- 
körper. Es  ist  dies  gegenüber  der  Operation  unter  Leitung  des  Augen- 
spiegels deshalb  auch  wesentlich  erleichtert,  weil  man  den  Fremdkörper 
häutig  mit  beiden  Augen,  also  mittelst  binokularen  Sehens,  beobachten  kann. 

Der  weitere  Operationsverlauf  ist  identisch  mit  dem  bei  Fremdkr»r[>er- 
extraktion  mittelst  Meridionalschnitt  durch  die  Sklera.  Schluß  der  Wunde 
mit  Seidenheften,  eventuell  vorher  Abtragung  des  vorliegenden  Glaskörpers, 
Einträufeln  von  Atropin  in  das  operierte  Auge,  Schutzverband,  Wenn  l>ei 
der  Operation  starker  Glaskörpen^orfall  eingetreten  war,  soll  ruhige  Rticken- 


« 


■ 


'I  Die  Verwendung  des  langen  gebogpiien  Glasstabes  an  Stelle  des  Beleiichtungskoous 
(bei  Schwarz,  WteUi  IX.,  8pit;ii}^asse  3)  frleiclitert  das  Vorgehen  wesentlich. 
*)  HoUh,  s.  Fußnote  7  zu  Bd.  II,  S.  66f». 
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läge  durch  einige  Tage  beobachtet  werden.  Sonst  werden  am  fllnften  Tage 
nach  der  Operation  die  Nähte  entfernt  und  bei  reizlosem  Verlaufe  das  Auge 
oflFen  gelassen.  Bleiben  starke  Glaskörpertrtibungen  zurttck,  so  sind  subkonjunk- 
tivale  Injektionen  mit  2 — 4VoigGr  Kochsalzlösung  und  Schwitzkur  angezeigt. 
In  Fällen,  in  denen  der  Glaskörper  sich  gleich  bei  der  Anlegung  des  Skleral-^ 
Schnittes  einstellt,  wäre  die  von  Bocchi  angegebene  temporäre  Entnahme  von  Glas- 
körper mittelst  steriler  Pravazspritze ,  mit  nachfolgender  Wiedereinspritziing  desselben 
zu  versuchen  (s.  Bd.  ü,  S.  696). 

Verwendung  der  Operation.  Sie  eignet  sich  am  besten  für  nicht 
eiserne  Fremdkörper,  welche  im  Glaskörper,  besonders  im  vorderen  Bulbus- 
abschnitte,  suspendiert  sind.  Auch  bei  Fremdkörpern  in  den  hinteren  Linsen- 
partien, die  zufolge  eingetretener  Katarakt  von  vorn  nicht  sichtbar  sind, 
ist  das  Verfahren  brauchbar.  Der  Vorteil  gegenüber  den  Operatiousver- 
fahren  unter  Leitung  des  Augenspiegels  besteht  darin,  daß  das  Sachs- 
sche  Verfahren  auch  bei  trüber  Linse  und  bei  trübem  Glaskörper  verwend- 
bar ist  und  dem  Operateur  die  Verwendung  beider  Augen  bei  der  Operar» 
tion,  also  binokulares  Sehen  gestattet.] 

[Sachs  hat  nach  seiner  Methode  4  Fälle  operiert,  von  denen  zwei  tadellose  Re- 
sultate ergaben.  Lauber^)  hat  2  Fälle  aus  der  Klinik  Schnabel  publiziert,  in  denen 
Zündhütchensplittcr  nach  Sachs'  Verfahren  mit  vollständiger  Erhaltung  des  Auges  ent- 
fernt werden  konnten.  Ich  selbst  habe  das  Vorfahren  zweimal  versucht,  einmal  mit  nega- 
tivem Erfolg  und  nachfolgender  starker  Glaskörperblutung.] 

d)  Viel  weniger  schwierig  als  in  den  bisher  besprochenen  Fällen 
liegen  die  Verhältnisse,  wenn  der  eingedrungene  Fremdkörper  in  der  Wunde 
der  Bulbuswand  stecken  geblieben  ist,  also  nur  mit  einem  Teile  in  den 
Glaskörperraum  herv^orragt.  In  den  meisten  Fällen  läßt  er  sich  dann  mit 
der  Pinzette  fassen  und  hervorziehen.  Man  muß  nur  acht  geben,  daß  man 
beim  Fassen  nicht  abgleitet  und  den  Körper  so  erst  ins  Innere  hinein- 
treibt. Es  muß  also  nötigenfalls  die  Wunde  vorsichtig  mit  der  Schere  er- 
weitert werden,  damit  man  den  Körper  mit  der  Pinzette  tiefer  fassen  kann, 
nachdem  man  ihn  mit  dem  Hohlhaken  umgriffen  hat,  um  ihn  von  hinten 
her  zu  stützen.    Oft  genligt  der  Hohlhaken  allein   zur  Herausbefi^rderung. 

e)  In  Fällen,  wo  ein  Fremdkörper  längere  Zeit  im  Auge,  das  mehr 
weniger  geschrumpft  ist,  getragen  ward,  kommt  es  zuweilen  zur  selbstän- 
digen Ausstoßung.  Es  ist  das  besonders  an  Kupfer-  und  Messingsplittern 
beobachtet  worden.  Sieht  man  an  einem  solchen  Augapfel  unter  Rötung 
der  Bindehaut  an  einer  Stelle  eine  Prominenz  der  Lederhaut  entstehen,  die 
eine  gelbrötliche  Farbe  annimmt,  dann  schneidet  man  dort  einfach  ein  und 
es  läßt  sich  dann  der  vortretende  Fremdkörper  leicht  ausziehen. 

*)  Laub  er,  Extraktion  von  Kupfersplittem  aus  dem  Glaskörper.  Wiener  ophthalmo- 
logiscbe  Gesellsch. ;  Ref.  Zeitschr.  f.  Augenheilk.,  1905,  XIV,  S.  363  (Bericht  über  zwei  er- 
folgreich von  Schnabel  operierte  Fälle). 

Csermak,  Die  angen&ratlichen  Operationen.  2.  Aufl.  II.  44 


690 


[So  hat  Den  ig  1)  einen  Fall  beobachtet,  in  di^ii  oin  Mes-sin^splitter, 
der  zuerst  in  der  Nähe  der  Macula  lutea  in  der  Netzhaut  «:elegen  war, 
aich  iiHcb  einifj:en  Wochen  loj^löste,  durch  den  Ghiskrirper  hiiidnroh  nach 
4Vä  ^Jahren  /Aini  unteren  Hornhautrande  gelangte  und  daselbst  spontan 
austrat.  Dureli  experimentelle  Untersuchungen  hat  Denig  nachgewiesen^ 
daß  FrenidkiJrper,  die  einen  Leukozytenniantel  bikieten,  und  von  Messing- 
splittern solche^  bei  denen  aich  Knpieruxyd  bildete,  zu  einer  analogen  Wan- 
derung geeignet  sind.] 

Bei  sühr  kleiat^Q  KupfcrspHtteni  soll  auch  Anllasuij^  vorkoinmen*),  \*as  mit 
Leb  er  s  Experiiireiiteu  zusammenstimmt.') 

Anzeigen.  Was  die  aus  der  Natur  der  Fremdkörper  sieh  ergeben- 
den Anzeigen  anlangt,  so  empfiehlt  sich  eine  zuwartende  Beluoullnng  be- 
sonders bei  Schrotkörnern,  wo  uutn  weder  Extraktion  noch  Knukh'ation 
zu  Irii h  niaehen  soll  ( A  n  g e  1  u  c  c  i  * ),  O  v  i  o  ''^),  T < j r n  a  { o  1  a  ® ).  weil  die  I  Vo- 
jektile  durch  den  Schuß  sterihsiert  sind  und  sich  hliutig  abkapseln.  Auch 
bei  anderen  Substanzen  kommt  es  vor,  daß  sie,  wenn  sie  steril  sind,  längere 
oder  kürzere  Zeit  ohne  Keizzustilnde  einheilen.  Allein  die  meislen  fübren 
doch  zu  Entartnngszuständen,  rezidivierenden  Kntzthuluugen  mit  Ausgang 
in  Atrophie  des  Bulbus  oder  Netzhautabbebung,  oft  noch  nach  Jahren. 

Im  allgemeinen  gibt  also  ein  Fremdkörper  im  Angeninnern 
die  Anzeige  zur  sofortigeu  Extraktion,  wenn  eine  solche  teeli- 
nisch  überhaupt  ausftibrbar  ist.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  dann 
ist  konservativ  zu  behandeln,  wenn  keine  Reizzustiinde  da 
sind  oder  sieh  entwickeln,  die  die  Anzeige  zur  Entfernung  des 
Augapfels  geben. 

Mit  Keimen  beladene  Frcmdkön>er  erregen  häutig  stürmisehe  Eite- 
rung, aber  auch  oft  schleiehende  Entzündung,  auch  von  nur  umsebriebener 
Ausbreitung.  Aus  diesen  Gründen  soll  man  jeden  extrahierten  Fremd* 
ktlrper  auf  Keime  untersuchen,  um  sieh  bei  bedenklichen  Symptonien 
um  so  leichter  entselieideu  zu  kruinen,  ob  man  den  Augapfel  weiter 
konservativ  behandeln  kann  oder  doch  nachträglieh  ohne  viel  Zögern  ent- 
fernen soIL 


*)  Denic,  Orts  Veränderungen  von  Frenidkürpern  in  der  vorderen  Kammer  bei  Ka- 
ninchen. Bericht  der  25.  Versammlung  der  ophtbalmtilog.  GeseUschaft,  Ueidelbet^  iy05, 
S.  310. 

^)  Hirschber^,  Berb*i)&r  uphthalmolag.  Cei^ellschaft ,  Sitzung  vom  23.  Mfti  1901. 
Zentrtilbl  r  prakt.  Aiigenheilk.,  190i,  XXV.  —  Franke,  Zur  Kenntnis  der  metalleften 
Fremdkörper  im  Ame.  Zentrsübi.  f.  |>rakl.  Äa^enheilk.,  1901,  XXV,  8.  353  (358), 

**)  Lebor,   Dip  Entstehung  der  Entzündung:  usw.  Leipzig  1801. 

*)  todato«  La  progntwi  dei  traumi  ot-tihiri  per  armi  ft  fuoco  Ärcb.  dl  ott«lmoLf 
1895,  II,  fasc.9  — 10. 

^)  Ovio,  Stjr  la  penetratiüH  des  gn^aina  de  plomb  dans  k  bulbe  ocnlaire,  R«v»  g^n, 
d'ophtabii.,  1895»  f>ag:.  3Ö5. 

")  Turtiatola,   8uUe  ferit©  deU' uccbio  per  arma  da  fuoco.    Ärch.  di  ottaln]..  1896, 
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Sehr  häufig  wird  somit  in  den  unter  a — d  angeführten  Fällen  nach 
der  gelungenen  Extraktion  des  Fremdkörpers  doch  die  Enukleation  das 
Drama  beschließen. 

So  wie  sich  jedoch  an  einem  Auge,  in  dem  ein  Fremdkörper  steckt, 
eine  intensive  und  ausgebreitete  Entztindung  eingestellt  hat,  ist  von  einem 
Extraktionsversuche  keine  Rede,  sondern  es  muß  abgewartet  werden,  ob 
sich  etwa  die  Entzündung  legt  und  sich  die  Medien  wieder  klären  können, 
oder  ob  die  Enukleation  oder  Exenteration  des  Augapfels  den  Gefahren,  die  ein 
solches  Auge  fürs  andere  birgt,  und  dem  langwierigen  Leiden  vorbeugen  muß. 

Früherer  Zeit  beschränkte  sich  die  Entfernung  von  ins  Auge  eingedrungenen 
Fremdkörpern  auf  jene  Fälle,  wo  ein  Stück  des  Fremdkörpers  noch  in  der  Wunde  zu 
sehen  war,  wo  bei  Sondierung  der  Wunde  der  unsichtbare  Fremdkörper  getastet  wurde 
and  endlich,  wo  eine  umschriebene  Entzündung  in  der  Wundgegend  eine  benachbarte 
Lage  des  Fremdkörpers  vermuten  ließ. 

Knappt)  hat  im  Jahre  1879  in  seiner  Zusammenstellung  der  gelungenen  Fremd- 
körperausziehungen aus  dem  Glaskörper  nicht  mehr  als  20  Fälle  aufgefunden  (darunter 
drei  eigene),  wo  es  gelungen  ist,  den  Fremdkörper  entweder  aus  den  Umhüllungsmem- 
branen des  Glaskörpers  (dreimal)  oder  aus  der  Tiefe  des  Auges  herauszubringen  (17mal). 
Sehr  zahlreich  sind  diese  Operationen  auch  seitdem,  soweit  es  sich  nicht  um  magueti- 
sierbare  Fremdkörper  handelt,  nicht  geworden,  wenngleich  man  immerhin  bemerkt, 
daß  infolge  der  durch  die  Aseptik  gesteigerten  operativen  Technik  doch  häufiger  der- 
artige Eingriffe  gewagt  werden.  Als  Beispiele  können  hier  angeführt  werden  die  Fälle 
von  Prout*),  Issigonis'),  Bournonville*),  Lindner*),  Purtscher')  und  Hirsch- 
berg.') 

[Im  Jahre  1905  hat  Brckle*)  aus  der  Klinik  Tübingen  über  die  Extraktion 
von  Kupfersplittern  aus  dem  Auge  berichtet.  Er  führt  44  durch  Zündhütchen  verletzte 
Augen  an,  von  denen  7  durch  Extraktion  des  Fremdkörpers  gerettet  wurden,  und  zwar 
teils  aus  der  Vorderkammer,  teils  aus  der  Iris,  teils  aus  der  Linse  und  dem  Glaskörper. 
In  den  2  Fällen,  in  denen  der  Splitter  aus  dem  Auge  durch  Meridionalschnitt  entfernt 
wurde  —  die  Kontrolle  der  Entfernung  des  Fremdkörpers  mit  dem  Augenspiegel  miß- 
lang immer  —  blieb  einmal  eine  befriedigende  Sehschärfe  zurück,  das  anderemal  trat 
Netzhautablösung  ein. 

Über  nach  Sachs  erfolgreich  operierte  Fälle  wurde  schon  oben  berichtet.] 


*)  Knapp,  Entfernung  von  Fremdkörpern  aas  dem  Innern  des  Auges.  Arch.  f. 
Augenheilk.,  1879,  VIII,  S.  71  (88). 

')  Prout,  Entfemnng  eines  Eisenstückes  ans  dem  Glaskörper  mit  Erhaltung  des 
Baibus  and  der  Lichtperzeption.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1881,  I,  S.  329. 

')  Issigonis,  Extraktion  eines  ziemlich  großen  Zündhütchens  aus  dem  Glaskörper. 
Zentralbl.  f.  prakt.  Auf?enheilk.,  1884,  VIII,  S.  80. 

*)  Büurnonville,  Extraktion  eines  Zündhuisplitters.  Zentralbl.  f.  prakt.  Augenheilk., 
1887,  XI,  S.  136.  ^ 

*)  Lindner,  Drei  seltene  Fälle  von  Aagenverletzangen.  Wiener  med.  Wochenschr., 
1889,  Nr.  38-39. 

®)  Purtscher,  Ausziehang  von  Kupfersplittern  aus  dem  Glaskörper.  Zentralbl.  f. 
prakt.  Augenheilk.,  1898,   S.  129. 

')  Hirschberg,  Über  Kupfersplitter  im  Auge.  Münchener  med.  Wochenschr.,  1897, 
S.  316. 

^)  Brekle,  Kasuistische  Mitteilungen  aus  dem  Materiale  der  Klinik.  Inaug.-Dissert., 
Tübingen  1904. 
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Operationen  von  Schmarotzern  im  GIasi<örper  und  unter  der 

Netzhaut. 

DöT  cnte^  der  einen  Zystizcrkus  aus  dem  hinteren  Auirenraume  hollo^  war  A.  von 
Graefe,  *)  Er  bediente  sicli  hierzu  zuerst  eines  Skleralsrhnittes  oder  nach  EntfemuD^ 
der  dnrehßiehtigen  Linse  eines  Ilarnhaiitgchiiitteja.  Es  handelte  sieh  hierbei  um  Zysti- 
zerken  im  vorderen  Teile  des  Glaskörperfi,  die  durch  die  erweiterte  Pupille  oder  nach 
einer  zu  diesem  Zwecke  angelegten  Iridektoraie  deutlieh  giichtbar  waren. 

Das  erstemal  maehte  er  hloü  einen  Sklerahchuitt  mit  einer  Reklijiationsuadel 
und  holte  das  Tier  mit  einer  Pinzette;  dsi*  zweitenial  machte  er  erst  Iridektomie.  dann 
wenige  Wochen  später  Lappen  ext  raktion  der  klaren  Linse .  endlich  nach  weiteren 
Ö— 8  Wochen  Extraktion  der  Finne  durch  die  Pupille  mit  linearem  Hornhautsehüitt* 
W^ährend  er  weiterhin  ftkr  ganz  nackt  im  Ulaskörper  liegende  Finnen  dieses  Verfahren 
fiir  das  geeignetste  hielt,  fand  er  fftr  Fälle,  wo  bereits  eine  stärkere  Entartung  des  Glas- 
körpers im  Gange  und  daher  keine  Zeit  zu  verlieren  war,  während  doch  die  Hornhaut- 
extmktion  mindeiütens  in  zwei  Zeiten  gemacht  wurde,  einen  Ausweg  in  der  &tniktion 
mit  großem,  üquatorieilem  Skleralschnitt,  wie  er  ihn  auch  für  Fremdkörper  übte.  Nach- 
dem er  aber  die  periphere  Linearextraktion  mit  Iridektomie  ftir  die  Ällarsetare  erda^dit 
hatte,  verwandte  er  diese  Operation  auch  für  die  Zystizerkusoperation,  indem  er  in  einer 
Sitzung  den  Linearschnitt  nach  unten,  Iridektomie,  Extraktion  der  klarcji  Linse  und 
des  SehmarotzerB  durch  den  peripheren  Linearsch uitt  verrichtete.  Die  Finne  wtirde  dabei 
mit  einem  stumpfen  Zughaken  geholt.  Nur  im  iiußersten  Nütfalle  nahm  er  noch  zum 
Äiiuatorialschnitte  Zuflucht. 

Die  Operation  wurde  jedoch  von  anderen  nicht  gerade  hiUifig  gemacht.  Man  ver- 
richtete sowohl  tlie  korueale  Extraktion  als  den  Sklerotikalschnitt,  teils  uiit  ilquatorieller, 
teils  auch  schon  mit  meridionaler  Schnittlage  (v.  Arlt).  Die  Versuche^  subretinal  sitzen- 
den Zystizerken  mit  der  Nadel  beizukommen,  scheiterten.  *) 

Am  meisten  wurde  die  Zystizerkusoperation  durch  Alfred  Graefe  gefordert.  •> 
Er  ermöglichte  durch  eine  krittBche  Darlegung  der  den  Erfolg  beeinflussenden  Umstände, 
durch  Angabe  eines  den  Erfolg  in  hohem  Mafle  sichernden  Lokalisat  Ions  Verfahrens,  djinn 
durch  systematische  Einführung  des  auch  schon  von  anderen  he  nützten  Meridional- 
Bchnittea  (v,  Arlt)  die  Durchführung  der  Operation  in  der  Praxis  in  weiterem  Umfange 
als  bisher. 


* 


*)  V.  Oraefe,  Weitere  Beobachtungen  über  Zystjzerken  am  und  im  Auge.  Arch,  f. 
Ophthahn.,  1857,  111,  9.  S.  308  (318).  —  Derselbe,*  Zjstizerkas  im  Glaskörper,  durch  die 
Kornea  extrahiert.  Arch.  L  G|ihthaltü,,  1858,  IV,  2,  S.  17L  —  Derselbe,  Über  opera- 
tive Eingriffe  in  die  tieferen  Gebilde  des  Auges.  Ärch,  t  Ophthalm.,  1863,  IX,  2,  S.78<84), 

—  Derselbe,  Bemerkungen  über  Zystizerkus.  Arch.  f.  Ophthal  ra.,   1866,  XII,  2,  S.  174  (189  J- 

—  Derselbe,  Weitere  ZuRätze  über  das  Verfahren  dm  |>eripheren  Linearschnittes.  tjb*r 
anderweitige  Applikationen  des  ]>eripheren  Unearschnittes.  Arch»  f.  Ophthalm.,  1868,  XIV, 
S,  106  1143). 

*\  w  Wecker  im  Handbuche  von  tJraefe  a,  Saemisch,  IV,  1.  Aufl.,  S.  177.  — 
Vorgeschlagen  ward  der  Vorgang  von  v.  Graefe,  Arcb.  f.  Ophthiilm.,  1854,  I,  1,  8.  462, 

*}  Alfred  Graefe,  Über  die  Entbindung  von  Zystizerken  aus  den  tieferen  und  tiefsten 
Teilen  des  Bulbus  mittelst  meridionalen  iskleralachnittes.  Areh.  f.  Ophthalm,,  1878,  XXIV, 
1,  S.  208.  ^  Derselbe.  Weitere  Bemerkungen  über  die  Extraktion  von  Zystizerken. 
Arch,  f.  Ophthalm.,  1878,  XXIV,  3,  Ö,  267.  —  Derselbe,  Epikritische  Bemerkungen  über 
Zystizerkusnperationen  und  Beschreibung  eines  Lokalisatitjnsiüphthalmoskops.  Areh.  t  Oph- 
thulmoskopie,  1882,  XXVID,  1,8,187.  —  Derselbe,  Weitere  MitteiJnngen  Ober  Extraktion 
von  Zystisterken,  Arch.  f.  Ophthalm.,  1885,  XXXI,  4,  S.  33. 
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Vor  allem  aber  schuf  er  dadurch  einen  ungeheueren  Fortschritt,  dafi  er  die  Ope- 
ration auch  auf  die  bis  dahin  für  operatives  Eingreifen  für  unerreichbar  gehaltenen, 
im  hintersten  Augapfelabschnitt  befindlichen  Finnen  ausdehnte,  die  v.  Graefe^)  noch 
1866  für  ausgeschlossen  von  der  Operation  erklärte. 

Im  wesentlichen  ist  das  Verfahren  seit  Alfred  Graefe  bis  jetzt  unverändert 
geblieben,  nur  in  der  Zuhilfenahme  der  temporären  Resektion  der  äußeren  Augenhöhlen- 
wand dürfte  in  gewissen  Fällen  eine  weitere  Entwicklungsstufe  gelegen  sein. 

AusfOhrimg  der  Ausziehung  der  Zystizerken  durch  den 
Meridionalschnitt. 

Der  Meridionalschnitt  wird  in  ähnlicher  Weise  ausgeführt,  wie  dies 
bei  der  Extraktion  der  Fremdkörper  (II.  Bd.,  S.  667)  beschrieben  ward.  Nur 
ist  folgendes  zu  beachten. 

Die  Operation  ist  im  allgemeinen  in  tiefer  Narkose  zu  verrichten. 
Bei  weiter  vom  liegenden  Blasen  kann  indes  auch  ohne  Narkose  vorge- 
gangen werden,  wenn  es  die  Individualität  des  Kranken  zuläßt. 

Nach  vorher  möglichst  genau  gemachter  Ortsbestimmung  des  Schma- 
rotzers und  nachdem  man  sich,  dem  Eate  Schm  idt-Eimplers  *)  folgend, 
unmittelbar  vor  der  Operation  tiberzeugt  hat,  daß  der  Blasenwurm  noch 
an  derselben  Stelle  sitzt  und  nicht  eine  Verschiebung  erfolgt  ist,  bezeichnet 
man  sich  den  Meridian  des  Einschnittes  am  Hornhautrande  nach  dem  Vor- 
gange Försters  3)  mit  Tasche  oder  einem  eingezogenen  schwarzen  Seiden- 
faden (Schmidt-Rimpler*).  Peschel*^)  macht  die  Tätowierung  am 
kokainisierten  Auge  mit  drei  Pünktchen  im  Meridian  des  Einschnittes,  und 
zwar  in  der  Länge  von  1  cm.  Diese  Tätowierung  muß  sehr  fein  gemacht 
werden,  um  später  am  geheilten  Auge  nicht  sichtbar  zu  sein,  und  muß 
doch  tief  gehen,  denn  während  der  Operation  wird  die  Bindehaut  abgelöst 
und  mit  ihr  eine  nur  oberflächliche  Tätowierung. 

Nun  legt  man  einen  starken  Leitfaden  durch  die  Bindehaut  und 
Episklera,  am  besten  vor  einem  Muskelansatze«),  und  legt  dann  die  Leder- 
haut bloß.  Es  wird  ein  dreieckiger  Abschnitt  der  Bindehaut  und  Episklera 
abgetrennt  und  abgelöst,  so  daß  die  Bindehautwunde  immer  möglichst  weit 
von  der  Lcderhautvvunde  zu  liegen  kommt.  Dabei  wird  gegebenenfalls 
auch  ein  Muskel  mitgenommen.  Es  ist  am  besten,  diesen  mit  seinen  Ein- 


^)  V.  Graefe,  Arch.  f.  Ophthalm.,  1866,  XII,  2,  S.  190.  —  Auch  Hirschberg  hielt 
noch  1874  den  subretinal  sitzenden  Zystizerkus  für  unangreifbar. 

')  Schmidt-Rimpler,  Sieben  Extraktionen  von  intraokularen  Zvstizerken.  Zeitschr. 
f.  Augenheilk.,  1900,  IV,  S.  93. 

»)  H.  Cohn,  Breslauer  ärztl.  Zeitschr.  f.  1881,  Nr.  23  u.  24. 

*)  a.  a.  0. 

*)  P  esc  hei,  Klinischer  Beitrag  über  Cysticercus  intraocularis.  Beiträge  zur  Augen- 
heilkunde, 1899,  II.  39,  IS.  29  (39). 

•)  V.  Arlt,  Operationslehre,  iS.  394.  —  Haltenhoff,  Une  extraction  de  cysticerque 
du  Corps  vitre.  Ann.  d'ocul.,  1885,  T.  XCIV,  pag.  236. 
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Scheidungen  und  der  darüber  liegenden  Bindehaut  zusammen  abzalosen. 
Die  Durchschneidung  erfolgt  so,  daß  ein  genügender  Stuuiijf  am  Ansatz 
stehen  bleibt  (1  mm),  mn  die  Wiederanheftung  gut  vornehmen  zu  können^ 
nachdem  man  im  zentralen  Sehnenendc  einen  doppelarmierten  CatgiitfaJen 
so  eingelegt  hat,  daß  dieser  mit  beiden  Enden  von  vorn  nach  hinten 
durchgestochen  wird.  Die  beiden  Einstiche  Hegen  nahe  am  oberen  nnd 
unteren  Muskelrande. 

Nun  muß  im  bezeichneten  Meridian  der  Ort  des  Einschnittes  bestimmt 
werden,  indem  man  die  auf  die  eine  oder  andere  Weise  nach  dem  Sitze 
des  Schmarotzers  berechneten  Maße  mit  dem  Zirkel  oder  Meßband  auf  die 
Lederhautohedlächo  auftrHgt. 

Der  Einschnitt  erfolgt  bei  subretinalen  Zystizerken  mit  dem  Graefe- 
messer  oder  einem  kleinen  Skalpell,  vorsichtig,  schichtweise  schneidend, 
bis  der  Schnitt,  der  nötigenfalls  mit  der  Schere  zu  verlängern  ist,  mindesten» 
die  Länge  von  8  mm  hat, 

PoBcheP)  ist  gegen  die  präparierende  Fühniug  des  Schnitten.  Er  nuirbt  feltend, 
daJ  der  dabei  erfoli^ende  Abfluß  seröser  Flüssigkeit,  die  den  Schmarotzer  umgibt,  oder 
des  Glaskörpers  und  das  dadurch  cutstebcnde  Zusammensinken  des  Augapfels  den  Aus- 
tritt der  Blase  erschwere.  Er  macht  daher  den  Schnitt  rasch,  mit  einem  Zu^je,  ohne 
Sägebewegungeii ,  mit  der  Spille  eines,  vorzüglich  gesebliffenen  (ioefemessers,  desi*en 
Rfteken  der  Lederhaut  zugewandt  vvird.  Der  intraokulare  Druck  treibt  dann  den  Warm 
»ofort  ans, 

Die  Führnng  des  Messers  mit  dem  Rücken  zur  Lederhaut  stammt  von  v.  Arlt*> 
und  von  TreiteL*) 

Bei  Glaekörpentystizerken  kann  das?  Sehmalmesser  in  der  genannten 
oder  V.  Arlts  Weise  nnd  ebenso  auch  die  Lanze,  alleiüalls  mit  schräger 
Einttihrung  (Leber*)  benutzt  werden. 

In  den  günstigen  Fällen  (subretinale  und  in  der  Nähe  der  Wand 
fixierte  iTlaskörperzystizerken)  sehKlpft  die  Blase  sofort  aus,  indem  dabei 
etwas  seröse  Flüssigkeit  (bei  snbretinalen  Zystizerken)  oder  verüüssigter 
Glaskörper  mitkommt.  In  anderen  Füllen  muß  man  die  Wunde  mit  feinen 
DoppelhHkehen  etwas  auseinander  ziehen  imd  erbliekt  die  Blase  mehr 
weniger  tief  in  der  Wunde.  Darauf  holt  man  sie  mit  einer  feinen,  analo- 
mischen  (gerieften)  Jrispiiizette. 

Schwieriger  wird  die  Sache,  wenn  sich  der  Schmarotzer  in  der  Wunde 
nicht  einstellt.  Dann  muß  man  eben  mit  der  Pinzette  nach  den  verschie- 
denen Seiten  suchend  eingehen,  um  ilin  noch  zu  erlangen.  Sehr  angenehm 


^)  a.  a.  0, 

^)  V.  Arlt,  OiiemtionBlehre,  8.394. 

^)  Treitel,  Bericht  üb<?r  vier  Ofieratiünen  von  Cysticercus  intraucnlaris.  Arch.  f 
AugenhHlk.,  1885,  XV,  !^.  257. 

*)  LebcTt  ZvstizerkusextraktitiD  und  Zvstixf^rkiiseutiüudung.  Arch.  f.  Opfathalm.,  1886, 
XXXII,  1,  S,  28L 
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ist  es,  wenn  man  vorher,  nachdem  sich  also  die  Blase  nicht  eingestellt 
hat,  mit  dem  Augenspiegel  nachsehen  kann,  wo  die  Blase  im  Verhältnisse 
zum  Schnitte  liegt.  Wo  die  Spannung  des  Bulbus  noch  so  gut  ist,  daß 
seine  Form  erhalten  ist,  wird  das  zuweilen  gelingen.  Man  weiß  dann 
wenigstens,  nach  welcher  Seite  man  suchen  soll. 

Nur  wenn  der  Schnitt  nicht  weit  hinten  liegt,  kann  es  unter  Um- 
ständen gelingen,  unter  Leitung  des  Augenspiegels  mit  dem  Faßinstrnmente 
einzugehen  und  die  Blase  zu  holen,  i)  Gewöhnlich  wird  aber  das  Fundus- 
bild dabei  so  undeutlich,  indem  Glaskörper  abfließt  und  der  Augapfel  ein- 
sinkt, daß  man  den  Augengrund  nicht  mehr  deutlich  wahrnimmt. 

Dieses  Verfahren  empfiehlt  sich  bei  frei  beweglichen  Glaskörperzysti- 
zerken,  die  ja  am  schwersten  zu  holen  sind.  Nach  dem  Vorgange  Treitels 
möchte  sich  hierbei  zunächst  der  Versuch  lohnen,  statt  einer  Pinzette  ein 
scharfes  Irishäkchen  zum  Fassen  der  Blase  zu  verwenden.  Seine  Hand- 
habung ist  für  den  Glaskörper  viel  schonender.  Erst  wenn  es  versagt, 
dann  greife  man  zur  Pinzette. 

Zur  Beendigung  der  Operation  wird  die  Bindehaut-Scheidenhautwunde 
durch  Seidennähte  gut  geschlossen,  nachdem  man  vorher  einen  etwa  durch- 
trennten Muskel  wieder  vereinigt  hat.  Dazu  zieht  man  das  schlingenförmig 
auf  der  Vorderseite  der  Sehne  liegende  Stück  des  Catgutfadens  entsprechend 
lang  hervor,  durchschneidet  es  sodann  und  hat  nun  zwei  armierte  Fäden, 
die  durch  den  Sehnenstumpf  von  hinten  nach  vom  durchgestochen  und 
dann  geknlipft  werden. 

In  Fällen  aber,  wo  der  Sitz  des  subretinalen  Schmarotzers  sehr  weit 
hinten  ist,  kann  man  heute  in  anderer  Weise  vorgehen,  indem  man  sich 
den  hinteren  Augapfelabschnitt  durch  die  temporäre  Resektion  der  äußeren 
Augenhöhlenwand  nach  Krönlein  freilegt  und  nun  in  viel  beiinemercr 
Weise  bei  fast  in  situ  bleibendem  Augapfel  den  Einschnitt  vornimmt.  Der 
zu  durchtreunende  Muskel  (rectus  externus)  wird  hinter  seinem  Eintritte  in 
die  Tenonsche  Kapsel  (hinter  dem  Abgange  des  BindenflUgels)  durch- 
schnitten, nachdem  man  vorher  CatgutfUden  cingeknUpft  hat.  Vor  dem 
Einschnitt  muß  eine  vollständige  Blutstillung  vorgenommen  sein. 

Die  Ortsbestimmung  ist  hier  vom  Homhautrande  etwas  schwierig, 
weil  der  die  laterale  Lidbrücke  und  den  Muskclansatz  enthaltende  Geweb- 
streif zwischen   der  Hornhaut  und   der  hinteren  Augapfeloberfläche   liegt. 

Aber  man  hat  hier  rückwärts  Anhaltspunkte  für  die  Bestimmung  des 
Meridians  in  dem  sichtbaren  Verlaufe  der  hinteren  großen  Ziliararterie, 
die  genau  den  horizontalen  Meridian  bezeichnet  und  in  dem  Ansätze  des 
Optikus  mit  seinen  Scheiden. 

M  Vgl.  Treitel.  Ein  Fall  erfolgreicher  Extraktion  eines  Zystizerkus  aus  dem  Glas- 
körper unter  Leitung  des  Augenspiegels.  Arch.  f.  Augenheilk.,  1890,  XXI,  S.  269. 
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Man  kann  dann  vom  Sehnervt?n  aus  die  am  Fondus  in  Papillen- 
breiten  gefundenen  und  autWIillimeter  uragereehneten  .MaOe(vgl  lLBd.,S*653) 
mit  dem  Meßbande  auf  der  Lederhaut  auftragen,  wobei  jedoch,  da  der 
Hallmiesser  des  Sehnerv^enansatzei^  außen  um  Tl  mm  gr^^ßer  ist  als  der 
Pii|»il]rnlialbmesserT  inimer  1^1,  nind  1mm  von  dem  gefundenen  Maße  ab- 
xnzieben  hi,  *So  liegt  also  z.  B.  die  Fovea  ;V.'>  mm  vom  temporab^n  l*apillen- 
runde;  es  muß  also  außen  3*5— 1  =  2*5  mm  gereehiiet  werden. 

Man  kann  80  den  Ort,  wo  die  Blase  in  der  Makulargegend  sitzt. 
recht  genau  tretlen.  Man  braucht  ja  nur  bestimmt  zu  haben,  wieviel 
Papillenbreiten  der  Rand  oder  der  Mittelpunkt  der  Blase  von  der  Papille 
im  horizontalen  Meridian  entfernt  und  wieviel  Papillenbreiten  er  davon 
nach  ol»eu  oder  unten  liegt.  Das  \>r fahren  eignet  sich  also  für  die  in  der 
Makulargegend  sit/-enden  Sclnuarotzer.  wa  die  Maße  in  l^ipillenbreiteo  leicht 
geschätzt  und  auf  zwTi  Ordinalen  aufgetragen  werden  kimnen. 

Bei  weiter  vorn  sitzenden  Blasen  kann  man  den  Einsehnittsort 
l*equeui  mit  dem  Verfahren  von  Alfred  Graefe  erreichen. 

[Ein  bemerkenswerter  \'orscblag  flir  die  Operation  des  Zystizerkus 
Btanimt  von  Bocehi.i)  Nach  Vollendung  des  Sklerulschnittes  hat  Bocchi 
mit  einer  gläserneu  Kolbensfiritze  Glaskörper,  zirka  ^/j  Sjiitze .  aspiriert, 
um  Glaskurimrvorfall  zu  vermeiden,  nnd  nach  Vollendung  der  t>|>eratiün 
und  Anlegung  der  N^hte  den  aspirierten  Glaskörper  wieder  injiziert. 
Xaeli  drei  Stunden  war  der  intraokulare  Druck  normal  es  trat  keinerlei 
Heizung  ein.] 

In  einem  Fallt^  sali  Moh  Alfred  Graefe*)  veniidaiJt,  statt  des  Mendioiial seh nitteiJ 
zum  alten  Aquatonalschnitte  zu  frreifcn.  Es  liandelte  sirh  um  ein  Aiijfc.  wnrio  zwei 
freie  (ilasköri»erzystizerken  waren,  die  uoteu  in  der  äquatorjellen  Region,  der  eine 
lateral,  der  lindere  nasal,  so  nebeneinander  lagea^  daß  sie  sich  in  der  lotrechten  Teilungs- 
ebene des  Anpapfels  berührten.  Der  Sehnitt  lag  \2mm  vom  Ftornhsuitriinde  entfernt 
im  äijüatmiclliMi  Lederlmiit^ürtel  und  war  14  mm  lang. 

Voraussage,  Erfolge  und  Mißerfolge  der  Operation. 

Was  die  Voranssage  der  U[>erati(Hi  anhingt,  so  ist  es  Alfred  tiraefe 
gelungen*),  unter  45  Füllen,  die  er  vom  Jiinner  1H77  bis  Anfang  Aujrust  1885 
operierte,  HOinal  die  Ü|»eration  mit  positivem  Erfolge  (=  t>7Vo)  durchzu- 
führen. Dns  unmittelbare  Ergebnis  war  mit  einer  Ausnahme  so  vorzüglich, 
als  sieh  bei  der  individuellen  Form  und  Phase  der  Erkrankung  überhaupt 


I 


^1  Boeehi,  XIX.  Versanimlunff  der  italienischen  GeseUscbaft  für  Ophthalmologe  1907  ; 
Ref,  Zeitsdlr  i\  AngenbeUk..  1^8,   XIX,  S.  75. 

*)  Alfrpd  Graefe,  Extraktion  xweier  Zvstizerken  aus  emem  Auge.  Klin.  Mon&is- 
blRtt  f,  Au-eiiheilk.,  18U2,  XXX.  S.  2^)7. 

*)  Alfred  Ür liefe.  Weitere  Mitteilungen  über  Extraktion  von  Zvstixerken.  Arch. f. 
Ophthiilm.,  1885,  XXXI,  4,  S,  33. 
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erwarten  ließ.  In  dem  einen  Falle  war  der  üble  Ausgang  durch  massen- 
haften Glaskorperverlust  hervorgerufen  worden. 

Die  33®/o  Mißerfolge  der  Operation,  d.h.  also  jene  Fälle,  wo  es 
nicht  gelang,  den  Schmarotzer  herauszubringen,  bezogen  sich  zum  größten 
Teile  auf  solche,  wo  die  Finne,  frei  im  Glaskörper  beweglich,  von  den 
Augapfelwandungen  mehr  weniger  weit  entfernt,  überdies  von  dichten 
Trübungen  umgeben  war  und  nur  unsichere  Anhaltspunkte  für  eine  zweck- 
mäßige Wahl  des  Operationsgebietes  bot. 

Die  24  Operationsfälle,  die  späterhin  noch  kontrolliert  werden  konnten, 
zeigteh  durchwegs  einen  befriedigenden  Zustand  des  operierten  Auges,  so 
daß  also  die  Erfolge  der  glücklich  abgelaufenen  Operation  im  allgemeinen 
als  dauernd  betrachtet  werden  können. 

Die  Vorhersage  für  das  weitere  Schicksal  des  operierten  Auges 
hängt  natürlich  von  dem  Zustande  ab,  worin  es  sich  zur  Zeit  der  Operation 
befindet.  Sind  durch  die  Anwesenheit  des  Schmarotzers  bereits  wieder 
ausgedehnte,  entzündliche  und  degenerative  Vorgänge  und  Netzhautab- 
hebung eingeleitet,  so  wird  in  solchen  Fällen  der  weitere  Verfall  des 
Auges,  chronische  Iridochorioiditis  mit  Starbildung,  Atrophia  bulbi  öfters 
nicht  mehr  aufzuhalten  sein. 

Auch  Lebers >)  Erfahrungen  stimmen  mit  denen  von  Alfred  Graefe 
überein;  in  allen  Fällen,  wo  überhaupt  durch  die  Operation  brauchbares 
Sehvermögen  erhalten  worden  war,  blieb  es  auch  nach  Jahren  mindestens 
unverändert  oder  es  trat  eher  noch  eine  Besserung  ein. 

Die  beste  Prognose,  sowohl  für  einen  regelrechten,  unkomplizierten 
Operationsverlauf  als  ftlr  dauernde  Heilung,  geben  die  subretinalen  Zysti- 
zerken.  Hier  gelingt  es  eben  meist,  nicht  bloß  ohne  Glasköq)erverlust, 
sondern  auch  ohne  Netzhautverletzung  durchzukommen. 

Diesen  Fällen  zunächst  stehen  jene,  wo  die  Blase  zwar  im  Glas- 
körper liegt,  aber  nahe  der  Wand  und  durch  Stränge  und  Fäden  noch 
mit  dieser  in  Verbindung  steht.  Der  Umstand,  daß  der  umgebende  Glas- 
körper verflüssigt  ist  und  andererseits,  daß  man  hier  eine  genaue  Orts- 
l>estimmung  machen  kann,  bewirkt,  daß  die  Blase  meist  leicht  austritt 
oder  geholt  werden  kann. 

Die  für  das  Gelingen  der  Operation  ungünstigsten  Fälle  sind  jene, 
wo  der  nackte  oder  von  Membranen  umhüllte  Schmarotzer  ganz  frei  be- 
weglich im  Glaskörperraume  ist,  wie  Alfred  Graefe  und  nach  ihm  alle 
Operateure  von  reicher  Erfahrung  angeben.  Hier  tritt  eben  sehr  leicht 
eine  Verlagerung  ein,  der  vorstürzende  Glaskörper  drängt  die  Blase  irgend- 
wohin ab,  und  so  erlebt  man  oft  einen  vollständigen   Mißerfolg.    Für  die 


*)  Leber,  a.  a.  0. 
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Fälle  vollständiger  Freibewe^Iichkeit  des  Blasenwurmes  im  GlaskÖq>er 
hat  die  Urtsbestiiimmng  keinen  Wert.  TreitelM  rät  daher,  die  Sehnitt- 
lage  80  m  wählen,  daß  mau  am  bequemsten  Instrumente  in  den  Au^r- 
apfel  einführen  kann,  d.h.  außen -unten,  und  die  Führung  des  Instru- 
mentes mit  dem  Au*j^ensi)iegel  zu  kontrollieren.  Er  Iiat  auf  diese  Weise 
eine  Extraktion  erfolgreich  aus^efiihrt. 

Für  die  Erhaltung  und  BcBsening  des  Sehens  geben  allerdings  Fälle, 
wo  die  Finne  primär  im  Glaskörper  aufgetreten  ist  und  keine  Netzhaut- 
vermiderungen  tla  sind  —  sie  stammen  in  Bolchen  Fällen  aus  dem  Ziliar* 
körper*)  —  insofern  eine  bessere  Voraussage,  als  w^enn  die  Ausztehang 
gelingt,  das  Sehen  wieder  besser,  ja  nonnal  werden  kann.  B*:^i  den 
subretinal  sitzenden  und  solchen  Schmarotzern ,  die  vordem  subretinal 
saßen  und  erst  dann  in  den  (Tiaskörper  durch  brachen,  w^o  daneben  keine 
Netzhautabhebang  besteht,  bleibt  an  der  betreffenden  Stelle  der  Netzbaut 
immer  ein  Skotom  xurUck,  wo  das  Lager  der  l^'inne  war 

Dazu  kommt  bei  Netzbauta,bhebung  Jiocb  die  ihr  entsprechende  Ein- 
engung des  Gesichtsfeldes  und  Abnahme  des  zentralen  Sehens. 

Eine  Wiederanlegung  der  abgelösten  Netzhaut  ist  allerdings  beob- 
achtet worden. 

AnzeigeTl.  Die  Extraktion  ist  somit  in  allen  Fällen  angezeigt,  wo 
der  Nachweis  eines  Binnenschmarotzers  (Finne,  Filaria)  erbracht  ist,  auJjcr 
wo  erstens  der  Schmarotzer  noch  zu  klein  ist  und  man  daher  eine  ent- 
sprechende Vergrößerung  abwarten  muß^),  zweitens,  wo  bereits  derartige 
Veränderungen  eingetreten  sind,  daß  durch  die  Entfernung  des  Schmarotzers, 
die  in  solchen  Fällen  übrigens  meist  nicht  mehr  gelingt,  auch  die  Er- 
haltung der  Form  des  Augapfels  nicht  mehr  erreicht  werden  kann;  drittens, 
wo  bereits  ein  vergeblicher  Versuch  der  Extraktion  gemacht  worden  ist 
und  von  schleichender  oder  heftigerer  Entzündung  gefolgt  ist. 

In  solchen  Fällen  ist  die  Enukleation  oder  Exenteradon  des  Aug- 
apfels vorzunehmen,  ebenso  wie  in  vielen  Fällen,  wo  zwar  flie  Entfernung 
des  Schmarotzers  gelungen  ist,  aber  an  ihm  durch  den  Kulturversuch  die 
Anwesenheit  von  Mikroorganismen  festgestellt  werden  konnte.*)  In  solchen 
Fällen  besteht  nämlich  die  Mtiglicbkeit,  daß  eine  sympathische  Entzündung 
am  andern  Auge  auftritt,  während  an  sich  die  vom  Zystizerkus  durch 
seine  Lehen svorgänge  entstandenen  Entzündungen    keinerlei  Gefahr    einer 


*)  Treitel,  a.a.O. 

*)  Leber,   a.  n.O. 

^}  VgL  z.  ß.  den  von  mir  operierten  xmü  von  Salz  mann  veroffent  lichten  FalL 
(SalKniann,  Eme  Beobachtung  früherer  Kntwioklongsstafen  des  «üb retinalen  Zystixerkuä.) 
Klin.  Moßütsbl.  f.  Augenheilk.,  1891,  XXIX.  S.  302. 

*)  Leber,  a,  a.  0. 
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sympathischen   Eatzttndang  herbeiftihren  und   somit  die  Enukleation  aus 
diesem  Grunde  nicht  notwendig  wäre. 

Außer  Zystizerken  ist  auch  die  Filaria  mit  dem  Meridionalschnitte 
bei  Sitz  am  hinteren  Augenpol  operiert  worden.^) 

Operationen  bei  Netzhautabhebung. 

[Die  operative  Behandlung  der  Netzhautablösung  ist  knapp  50  Jahre 
alt;  sie  ist  in  diesem  Zeitabschnitte  kaum  über  das  Versuchsstadium  hinaus- 
gekommen. Es  liegen  wohl  über  die  eine  oder  die  andere  operative  Maß- 
nahme zum  Teil  relativ  günstige  Berichte  vor,  aber  die  Behandlung  ist 
mit  wenigen  Ausnahmen  noch  eine  rein  symptomatische  und  nicht  eine 
kausale.  Es  ist  dies  dadurch  bedingt,  daß  die  Ätiologie  der  Netzhautab- 
lösung auch  heute  noch  nicht  einwandfrei  festgestellt  ist. 

Es  ist  ^'ohl  zweifellos,  daß  zur  Entstehung  der  Netzhautablösung  in  verschiedenen 
Fällen  verschiedene  Ursachen  vorliegen.  Eine  Zeitlang  hat  sich  die  Leb  ersehe  Theorie, 
die  von  Nordenson  durch  zahlreiche  anatomische  Untersuchungen,  insbesondere  auch 
von  Deutschmann  durch  reiche  klinische  Erfahrungen  gestützt  wurde,  des  größten 
Ansehens  erfreut.  Leber*)  hat  seinen  Standpimkt  in  jüngster  Zeit  dahin  präzisiert,  daß 
er  in  den  verschiedenen  Fällen  von  Netzhautablösung  drei  Entstehungsvarianten  annimmt. 

1.  Glaskörperschrumpfung,  Bildung  eines  präretinalen  Flttssigkeitsergusses, 
der  bei  der  durch  die  Glaskörperschrumpfung  bedingten  Entstehung  eines  Netzhaut- 
risses unter  die  Netzhaut  austritt.  Es  ist  dies  die  Entstehungsart  der  plötzlich  auf- 
tretenden akuten  Netzhautablösung. 

2.  Bei  langsam  entstehenden  Netzbautablösungen  ist  Glaskörper- 
schrumpfung ohne  Netzhauteinriß  und  ohne  Übertritt  präretinaler  Flüssigkeit 
unter  die  Netzhaut  die  Entstehungsursache. 

3.  Netzhautablösung  bei  Kyklitis  hat  Schrumpfung  des  in  den  Glas- 
körper gesetzten  fibrinösen  Exsudates  zur  Ursache. 

Demgegenüber  hat  die  Raehl  mann  sehe  Theorie  (Entstehung  der  Netzbaut- 
ablösung  auf  osmotischem  Wege),  ebenso  die  neurotische  Theorie  Schnabels  in  den 
Hintergrund  treten  müssen;  nur  die  Exsudations-  resp.  Sekretionstheorie, 
welche  die  Abhebung  als  Abdrängung  der  Netzhaut  durch  C  h  orio  ideal  ex  sudat  erklärt 
und  die  Schweigger  und  Horstmann  propagiert  hatten,  wurde  insbesondere  durch 
Schmidt-Rimpler  in  neuester  Zeit  wieder  gestützt. 

L.  Müller  hat  auf  Grund  seiner  Beobachtungen  bei  der  operativen  Behandlung 
der  Notzhautablösung  diese  Sekretionstheorie  deshalb  modifiziert,  weil  sich  bei  der 
Netzhautablösung  nicht  nur  zwischen  Chorioidea  und  Netzhaut,  sondern  auch  im  Supra- 
chorioidealraunie  eine  Ansammlung  gelblicher  oder  gelblichgrttner  seröser  Flüssigkeit 
findet.  Müller')  gibt  seine  Ansicht  in  folgendem  wieder: 


^)  Kuhnt,  Extraktion  eines  neuen  Entozoon  aus  dem  Glaskörper  des  Menschen. 
Arch.  f.  Augenheilk.,  1892,  XXIV,  S.  205. 

')  Leber,  Bemerk uDgen  über  die  Entstehung  der  Netzhautablösung.  Klin.  Monatsbl. 
f.  Augenheilk.,  1904,  XLII,  2,  S.  1. 

')  L.  Müller,  Ein  neues  Operationsverfahren  zur  Heilung  der  Netzhautabhebung. 
Münchener  med.  Wochenschr,  1903,  Nr.  23,  und  Klin.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1903,  XLI, 
I,  S.  459. 


100 

„L  Die  Ketzbaut  wird  in  den  Fällen  ?on  priiiiiirer  Abhebuugf  von  der  AdeThatit 
aktiv  abgedrängt. 

IL  Die  Ursache  der  AlHlräBtrunff  ist: 

1.  ein  cntzüiidliehcii  Kxsndal  Itci  Cborioiditis ; 

2.  eine  Blutunj?; 

3.  ein  Traugsimlat.  vmaidaüt  dtircb: 

aj  Blutstauung  in  der  Äderhiiut,  die  als  Vorläufer  einer  akut  einsetzenden  zirkum- 
Skripten  Atrophie  der  Aderbsint  zu  betrachten  ist  und  so  wie  diese  mit  der  Dehnung 
der  Aderhaut  ziii^iuiiineiilutngt,  Aneh  lui  Einrisse  einer  Tunika  eines  GefüBcs  maß 
nijin  denken; 

h)  KonipressioD  der  Aderhautgefäße; 

c}  Erkrankung  des  Blutes. 

In  die  er?;te  firnppe  wilreu  die  prinijlren  NetzhautAblösungeu  bei  Augen  mit 
nornialen  Bulbushiiuteii  einzureiben-^ 

In  die  Gruppe  3a  gehinen  die  Fiillo  von  Netzliiintablnsuntr  in  Aiitren  mit  gedehnten 
Augenhäuten,  in  die  tiruppe  36  die  serösen  Ablu^bungen  bei  AderhantgeschwülBtcnT  in 
die  Gruppe  3  c  die  Abhebung  bei  Morbus  Brightii  usw, 

Je  nach  der  Theorie,  welche  die  einzelnen  Autoren  annabnien.  haben 
sie  verschiedene  operative  Verfuhren  anzuwemlcn  versucht. 

So  hat  V,  Graefe*)  1857')  äu  beolmchten  geglaubt,  daß  KetxhautablöBuogen  mit 
Einriß  der  Xctzbnut  stationier  zu  bleiben  pflejjeu  und  bat  deshalb  eine  Kommunikation 
zwischen  dem  (flasktvrpcnaume  tuid  dem  subretiuLilen  Räume  im  Bereiche  der  Netzhaut- 
ablösung herzustellen  gesuelit.  Er  führte  dnrcli  die  l^klera  vor  der  Ora  serratA  eiue 
Diszissionsuadel  in  den  Glaskörper  cin^  uud  zcrriÜ  damit  die  abgelöste  Netzhaut 
Bowmau*)  operierte  ebenfalls  von  vorn  her  mit  zwei  Nadeln.  Weder  er»  noch 
V.  Graefe,  der  die  Operation  tiber  füufzigmal  ausgefahrt  hatte,  haben  Heihittgea 
erlebt.  Schwere  entzilndiiehe  Ersciieinungen  folgten  wiederholt  dem  Eingriffe  (Pagen- 
ßtecher,  Hasnerj  de  Wecker,  Hansen  n.  a),  obuold  auch  von  einzelnen  Autoreu 
(Secondi,  v.  Ärlt,  Lava(^nc,  LandeHberg)  günstige  Resultate  berichtet  werden, 

Wenig  später  wurde  die  Entleerung  der  subretinalen  Fltlssigkeit  bei 
Netzhantablosung  ilurcli  Sklera Ipunktioii  im  Bereiche  der  Abirisung 
durch  Kittel*),  später  von  v.  Arlt  ani^gertihrt  und  empfohlen^  obwohl 
V,  Graefe  Bedenken  dagegen  erhoben  hatte,  Secondi^)  und  de  Wecker 
haben  die  beiden  angege!>enen  Verfahren  miteinander  vereinig,  indem  sie 
dit^  Skeralirunktion  an  der  ^tclhi  der  Netzhamabir^snng  mit  der  Zerreißung 
dersell>en  an  gleicher  ^Stelle  verbimden.  Die  Skleralpuiiktion  wurde  hniipr- 
säehlich   durch   Alfred    Kraefe    in    ausgedehnter  Weise    angewendet   und 


^)  Ich  verweise  hier  bezügh^ch  Uteratur  auf  die  ausgezei ebnete  DargteUuni^  der 
operativen  Behandlung;  der  Netzhautablüsitng  durch  IJhthoff:  t'ber  die  Behandlang  der 
Netzhautaldösutig'.  Saminhing  zwangloser  Abhaudlungeii  aus  dt*ui  Gebiet©  der  Augeiüi«il- 
kimde,  HaOe  KKJT. 

*)  V.  Graofe,  Zor  Lehre  von  der  NetzbuutabbebuujEr.  Arch.  f.  Ophthalni.,  1858,  IV» 
2,  8.235.  —  Üer««elbe  Perloration  von  abgelösten  Netzhäuten  und  Gla$k5rpermemt>raneii. 
.^j-ch.  f.  ^jphthalm.,  186:i  IX,  2,  S.  85. 

«1  Bowman,  Ophthalm.  Ilosp.  Report.,  1864,  IV. 

*}  Kittel,  Wiener  med.  Zeitsehr..   1860.  Nr.  22. 

*)  Seeondi,  l'ura  radic:dft  del  distiieeo  retinitfco  mediante  la  idrudictioti^miu, 
Genova  1878, 
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liegen  eine  Reihe  von  kleinen  Mitteilungen  über  Heilungen  mit  diesem 
Verfahren  vor;  nach  Uht hoff s  Schätzung  dürften  sie  etwa  einem  Prozent- 
satze von  5  entsprechen. 

Pagenstecher  ersetzte  die  Punktion  durch  multiple  Stichelungen 
durch  die  Sklera,  Aderhaut  und  Netzhaut,  ähnlich  wie  Uhthoff ,  der  diese 
mehrfachen  Punktionen  mit  dem  Knappmesser  ausführte.  Wolfe  legte  eine 
Skleralinzision ,  8 — 12  mm  lang,  an,  Galezowski  punktierte  die  Sklera 
im  Bereiche  der  Ablösung  doppelt  mit  dem  Ophthalmotom,  Parinaud  und 
Higgers  trepanierten  die  Sklera  und  perforierten  danach  die  Chorioidea 
und  Retina,  de  Wecker  hat  an  Stelle  der  Punktion  mit  dem  Messer  die 
Perforation  der  Sklera  mit  dem  Glühdrahte  vorgenommen ;  Deutschmann 
(1907)  führt  an,  daß  er  dieses  Verfahren  ab  und  zu  bei  ganz  seichten 
Netzhautablösungen  anwende. 

Radikaler  ging  v.  Wecker  vor,  welcher  die  Sklerotomie  durch 
Drainage  des  Bulbus  zu  verbessern  gesucht  hat.  Er  legte  durch  die 
Augenhäute  im  Bereiche  der  Ablösung  einen  Golddraht  schlingenförmig 
durch,  so  daß  die  beiden  Enden  des  Fadens  außerhalb  des  Augapfels 
blieben,  die  Schlinge  selbst  im  subrctinalen  Räume  lag.  Galezowski  ver- 
wendet in  gleicher  Weise  eine  Catgutschlinge,  Martin  zwei  Seidennähte, 
Evers  ein  Pferdehaar  u.  dgl.  m. 

Mooren  nahm  die  Elntfemung  der  subretinalen  Flüssigkeit  mit  der 
Pravaz sehen  Spritze  vor. 

Der  Vorläufer  jener  Operateure,  welche  den  Glaskörper  selbst  zum 
Gegenstand  der  operativen  Therapie  machten,  war  Weber,  der  nach  dem 
Berichte  v.  Arlts^)  ein  Doppelröhrchen  durch  die  Sklera-Chorioidea  resp. 
Netzhaut  so  durchlegte,  daß  das  längere  Röhrchen  im  Glaskörper,  das 
kürzere  im  subretinalen  Räume  verblieb;  durch  letzteres  wurde  die  sub- 
retinale Flüssigkeit  mittelst  Aspiration  entleert,  während  gleichzeitig  durch 
ersteres  Flüssigkeit  in  den  Glaskörper  eingespritzt  wurde. 

Frühzeitig  glaubte  man  erkannt  zu  haben,  daß  das  Wiederauftreten 
einer  Netzhautablösung  nach  Entleerung  der  subretinalen  Flüssigkeit  nur 
durch  Verklebung  zwischen  Netzhaut  und  Chorioidea  verhindert  werden  könne. 
Zu  diesem  Zwecke  hat  Schöler  und  andere  die  Elektrolyse  der  subrctinalen 
Flüssigkeit  verwendet  —  Einführung  einer  Nadel  aus  Platiniridium  im  Bereiche 
der  Netzhautablösung  durch  eine  kleine  Skleralöffnung  in  den  subretinalen 
Raum,  Anschluß  derselben  an  den  positiven  Pol  einer  galvanischen  Batterie, 
Einwirken  eines  Stromes  von  5  Milliampere  durch  zirka  1  Minute  lang. 

Galezowski  hat  zu  gleichem  Zwecke  Jodlösung  in  den  subretinalen 
Raum  eingespritzt   oder   die  Netzhaut   nach   der  Punktion   der  Sklera  an 


*)  V.  Arlt,  Operationslehre,  S.  372. 
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tiiene  angenäht  (1).  Diese  A'ersuehe,  ebens^o  wie  die  Schölers,  später 
Abadies,  Jod-  resp.  Jodkalilösun^  direkt  in  den  Glaj^körjjer  einzuspritzen, 
sind  als  sehr  geflilirlicb  für  den  Bestand  des  Auj^es  wohl  dauernd  vcr- 
hisBen;  konnte  doch  Wolff*)  an  der  Kuhnt sehen  Klinik  naehweisen.  daü 
Injektion  von  Jodtinktur  in  den  Olaskcirper  von  Hnndeaugen  XeHzhaut- 
ablimunf^  erzeuge. 

Neue  Gesieh tspunkte  und  wertvolh?  Anregungen  in  der  operativen 
Behandlung  der  Xetzhautabhisung  sind  Deut  sehmann  7a\  verdanken.  Er 
durchsehuitt  ursprünglich  alle  Augenhliute  an  zwei  symmetrischen  Stellen 
im  Bereiche  der  Abltisnng  mit  einem  schmalen,  doppelschneidigen  Messer 
und  zerriü  oder  zerschnitt  beim  Zurückziehen  desselben  die  als  Ursache 
der  Entstehung  der  Netzhautablösung  su])ponierten  Olaskiirperstriinge.] 
Deutschmann-)  ging  von  folgenden  Grundsätzen  aus: 
Eine  NetzhautabhelMing  kann  sich  nur  anlegen,  wenn : 

1.  die  subretinale  Flüssigkeit  beseitigt  wird ; 

2.  an  Stelle  der  beseitigten  subretinalen  Flüssigkeit  genügend  prä- 
retinale tritt,  um  das  dadurch  entstandene  DeJizit  zu  decken  oder  etwas 
mehr  als  ebc^n  nur  zu  decken  und  eventuell  die  Netzhaut  dadurch  gleich- 
zeitig an  die  Aderhaut  anzudrücken  und  angedrückt  zu  halten; 

3.  bei  fortdauernder  Zerning  von  der  Ä<|uatorialgegend  her,  als 
Folgezustand  der  dort  etablierten  entzündlichen  Prozesse,  die  Netzhaut 
durch  Perforation  entspannt  wird; 

4.  etwaige  8tranglüldungen,  die  Glaskörper  und  Netzhaut  in  einigen 
Fällen  verbinden,  durchtrennt  werden. 

D e u  t s c h  m an  n  s  Nctzhautglaskörperdurchschueidun gen  erfüllen  von 
diesen  Forderungen  so  viel  als  möglich :  zunächst  lilüt  er  die  subretinale 
Flüssigkeit  an  zwei  diametral  gegenüberliegenden  Stellen  ah,  dabei  tritft 
er  die  Netzhaut  an  mehreren  Stellen;  zugleich  latU  er  die  |uiiretinale 
Flüssigkeit  ab  und  schafft  so  ein  \'akuum,  in  das  sieh  durch  Transsudation 
ein  neues  größeres  Quantum  ergießt  und  so,  aber  durch  Nachsickern  einer 
größeren  Menge  präretinaler  Flüssigkeit,  die  Netzhaut  an  ihre  rnterlage 
anpreßt.  Kleine  Blutergüsse  an  den  Perforationsstellen  sollen  die  Netzhaut 
an  die  Aderhaut  ankleben  oder  dauernd  befestigen;  er  schafft  zugleich 
durch  die  NetzhautpertVu'ation  eine  Entspannung  der  Jlembran  und  durch- 
trennt etwa  vorhandene  Verbindungsstrange  zwischen  Netzhaut  und  Gin»- 


^)  Wolt'f,  Jcidinjekl Ionen  in  den  Glaskörper  vtm  Hunden.  Arcb.  f.  t^plilhalm.,  18^4, 
XU  2,  Ö.  05. 

'')  i>üut  seh  mann.  Über  eiß  neues  Heilverfahren  Wi  Netzliantabhebtnij:.  Beitrage 
zor  Aiiffenheilk..  1895.  Hoft  20.  S,  L  —  Derselbe,  Weitere  Mitteilunp-n  üb(*r  mein  Heil- 
verfahren bei  Netzhaatabb>suu#?  usw,  Bmtnigo  zur  Aug^aheilk.,  189i>.  Hrft  40,  8.1.  — 
Deraelbe,  Demonslniii^jn  von  Patienten  mit  g<»heilter  Netihautiibhebiing-  Bericht  der 
XXXI.  Versammlung:  der  ophthalm,  Gesellsch.  zu  Heidelberg,   1903  S.  258 ff. 
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körper,  abgesehen  davon,  daß  diese  auch  beim  Abströmen  der  Flüssigkeit 
durchreißen  können. 

[Im  Laufe  der  reichen  Erfahrungen,  die  Deutschmann  mit  diesem 
Verfahren  gesammelt  hat,  hat  er  es  dahin  modifiziert  i),  daß  er  im  Grunde 
genommen  eine  Skeralpunktion  mit  gleichzeitiger  Punktion  der  Netzhaut 
ausführt,  um  auf  diese  Weise  nach  Ablassen  des  subretinalen  Ergusses 
Adhäsionen,  vorerst  durch  Blutung,  zwischen  den  verletzten  Augenhäuten 
zu  erzeugen. 

Denselben  Zweck  verfolgt  die  jüngste  Modifikation  der  Skleralpunk- 
tion  von  M.  Sachs,  welcher  den  kleinen  Schnitt  hinter  den  Äquator  ver- 
legt und  den  Einschnitt  nicht  mehr  meridional,  sondern  parallel  dem 
Äquator  des  Auges  vornimmt. 

Deutschmann  hat  noch  einen  zweiten  Heilfaktor  in  die  operative 
Therapie  der  Netzhautablösung  eingeführt,  welcher  dem  Defekte  an  Glas- 
körperflüssigkeit nach  Ablauf  des  subretinalen  Ergusses  durch  Punktion 
gerecht  werden  und  gleichzeitig  durch  Erzeugung  adhäsiver  Eiitzündung 
zwischen  Netzhaut  und  Aderhaut  eine  dauernde  Verklebung  schaffen  soll: 
die  Einspritzung  von  verdünntem  Kaninchen-  oder  Kalbsglaskörper  in  den 
Glaskörper  nach  Entleerung  der  subretinalen  Flüssigkeit. 

Ein  ganz  neues  Prinzip  hat  L.  Müller*)  in  die  operative  Behandlung 
der  Netzhautablösung  gebracht.  Er  suchte  die  übermäßige  Dehnung  und 
Spannung,  unter  der  die  inneren  Augenmembranen  nach  seiner  Meinung 
bei  der  Netzhautablösung  stehen,  dadurch  zu  beseitigen,  daß  er  ein  großes 
Stück  der  Sklera  resezierte  und  dadurch  das  Kontentum  der  Bulbuskapsel 
wesentlich  verkleinerte. 

Vorzüglich  als  Unterstützung  der  Wirkung  der  Punktion  der  Netz- 
haut zum  Zwecke  der  Erzeugung  von  Adhäsionen  zwischen  der  wieder- 
angelegten Netzhaut  und  Aderhaut  sind  zuerst  von  v.  Wecker,  dann  von 
H.  Dor»)  punktförmige  Kauterisationen  der  Sklera  im  Bereiche  der 
Ablösung  vorgenommen  worden.  Mit  diesen  in  Verbindung,  ebenso  in  Verbin- 
dung mit  Punktion  der  Sklera  resp.  Netzhau tdurchschneidung  werden  Inj  ektionen 
von  hochprozentigen  Kochsalzlösungen  in  den  T  e  n  o  n  sehen  Raum  (subkoiy  unk- 
tivale  Injektionen)  vorwiegend  als  unterstützende  Maßnahmen   epipfohlen. 

^)  Doatschmann,  Weitere  Mitteilungen  über  mein  Heilverfahren  bei  Netzhautab- 
lösong.  ßeiträge  zur  Augenbeilk.,  1904,  Heft  59.  —  Derselbe,  Noch  einmal  die  Behand- 
lung der  Netzhautablüsung.  Ebenda,  1907,  Heft  17.  —  Derselbe,  Die  Behandlung  der 
Netzhautablösung.  Münchener  med.  Wochenschr.,  1907,  Nr.  12. 

*)  L.  Müller,  a.a.O.  (Fußnote  3  zu  Bd.  II,  iS.  679.) 

')  H.  Dor,  Le  traitement  du  d^collement  retinien.  Lyon  1896  und  Revue  gen. 
d'opbtalm.,  1896,  S.  280.  —  Derselbe,  Ergänzungen  zu  dem  Vortrage  über  die  Behand- 
lung der  Netzhautablösung.  Ber.  der  XXV.  Versammlung  der  ophthalm.  Gesellsch.  zu  Heidel- 
berg 1896,  S.  332.  —  Derselbe,  Meine  früheren  Erfolge  in  der  Behandlung  der  Netzhaut- 
ablösung. Ophthalm.  Klinik,  1907,  Nr.  20,  S.  618.  —  L.  Dor,  Endergebnis  der  Behandlung 
von  25  Netzhautablösungen.  Ophthalm.  Klinik,  1907,  Nr.  20,  S.  619. 
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Eine  Reihe  von  operativen  \'erfahren,  welche  außer  den  angegebenen 
bei  Netzhauüiblösung  versucht  wurden,  wie  Iridektomie,  Diszission  der 
durchsichtigen  Linse  u.  dgl.uL.  ghmbe  ich  fflglich  tibergehen  zu  können. 
Nur  bezüglich  der  Uurchsehneidungen  von  Glaskürpersträngen  ist  zu  be- 
merken, daß  zwar  in  jüngster  Zeit  wieder  (IL  Bd.,  8.  718)  dies  Verfahren 
in  einem  I'alle  traumatiHcher  Ketzhautahlftsnng  mit  gutem  Erfolge  aui?- 
geübt  wurde,  daß  es  aber  wohl  nur  für  seltene  Falle  ausgesprochener 
Strang-  oder  Membranbildung  zu  reservieren  sein  dürfte.  Denn  Deutsch- 
mann seilest,  der  wackere  Anwalt  dieser  Dnrehschneidtiiigen ,  hat  sie 
eigentlich  völlig  verlassen.] 

[Aiisfiihrung  tier  einfachen  Punktion  der  NetzhautahlÖsung  dureh 

die  Sklera. 


[Die  Technik  der  einlachen  Punktion  der  Sklera  mit  dem  ein-  oder 
doppelschneidigen  CTraofemesser  ist  schon  oben  geschildert  w^ordcn  (8clero- 
tomia  posterior,  IL  Bd,.  S.  L57). 

Viele  Operateure  (nach  Wolfe)  machen,  wie  schon  an  anderen  Orten 
erwähnt  ist,  größere  Einschnitte  in  die  Sklera,  um  einerseits  die  snbretinale 
FIftsjiigkeit  ausgiebiger  ablaufen  lassen  zu  können,  andererseits  ausgedehntere 
Adhäsionen  zwischen  Netzhaut  und  Aderhaut  zu  erzielen.  Es  wird  dann  in 
der  Weise  vorgegangen  (analog  wie  bei  Fremdköqjerextraktion  aus  dem 
Glasköri)erT  IL  Bd.,  S.  667),  daß  durch  einen  radiären  Einschnitt  in  der 
Bulbusbindchaut  und  den  Ten on  sehen  Faszien  bis  gegen  die  Übergangsfalte 
zu  die  Sklera  freigelegt  und  dann  der  Bulbus  mit  der  Fixationspinzette 
(oder  einer  Kutsehiernaht)  stark  nach  der  entgegengesetzten  Seite  gerollt 
wird.  Die  Bindehaut  und  Tenonsehe  Kapsel  werden  ntit  spitzen  Häkchen 
oder  Pinzetten  auseinander  gehalten  und  in  die  freigelegte  Sklera  nahe 
dem  Äquator  mit  dem  Graefemesser  oder  einer  schmalen  Lanze  ein  senk- 
rechter Einstich  durch  die  Sklera-( 'horioidea  in  radiärer  Richtung  ausge- 
führt. Jedenfalls  ist  der  horizontale  Meridian,  in  dem  die  Art.  ciliares 
post.  longae  verlaufen,  beim  Einschnitte  zu  vermeiden. 

Beim  Zurückziehen  des  schneidenden  Instrumentes  wird  dasselbe 
etwas  um  seine  Achse  gedreht,  so  daß  daneben  langsam,  tropfenw^eise  die 
subretinale  Flüssigkeit  ablaufen  kann. 

Will  man  eine  größere  Öffnung  erzielen,  so  schneidet  man  noch  teini 
Zurückziehen  des  Messers  re^p,  der  Lanze  die  Sklera-Chorioidea  in  ge- 
wünschter Breite  ein, 

Naht  der  Bindehantwunde  mit  1  oder  2  Seiden-  oder  Catgutheiten. 
Einträufeln  von  Atropin,  Verband  über  beide  Augen,  ruhige  Rückenlage 
durch  8—14  Tage. 
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Das  geschilderte,  gegenüber  der  einfachen  Sklerotomie  wesentlich 
kompliziertere  Verfahren  wird  hauptsächlich  dann  angewendet,  wenn  man 
mit  dem  Zwecke,  die  subretinale  Flüssigkeit  ablaufen  zu  lassen,  gleich- 
zeitig die  Intention  verbindet,  Adhäsionen  zwischen  der  wieder  angelegten 
Netzhaut  und  Aderhaut  zu  schaffen.  Die  einfache  Punktion  ist  in  den 
allerseltensten  Fällen  dazu  ausreichend;  nur  bei  sehr  gutartigen  Fällen 
gelingt  es  mitunter  tatsächlich,  durch  eine  Punktion  die  Netzhaut  wenigstens 
vorübergehend  zur  völligen  Anlegung  zu  bringen. 

Allerdings  haben  —  am  normalen  Kaninchenauge  —  ausgeltihrte 
Skleralpunktionen  zu  Verklebung  zwischen  Netzhaut-Aderhaut- Sklera  ge- 
führt i);  ob  sich  diese  Resultate  aber  auf  die  Augen  mit  Netzhautablösung 
tibertragen  lassen,  ist  doch  fraglich. 

Wie  oben  schon  erwähnt,  wird  der  Intention  des  Schaffens  von  Ad- 
häsionen zwischen  Netzhaut  und  Aderhaut  dadurch  Rechnung  getragen, 
daß  man  im  Bereiche  der  Sklcrotomicstelle  hochprozentige  Kochsalzinjek- 
tionen oder  punktförmige  Kauterisationen  setzt.  Manche  Autoren,  wie 
Sattler  und  Uhthoff,  gehen  hierbei  so  vor,  daß  sie  zuerst  die  punkt- 
förmigen Kauterisationen  vornehmen  und  dann  unmittelbar  darauf  oder 
einige  Tage  später  im  Bereiche  der  Skleralstelle  die  Punktion  anschließen. 
Ich  pflege  zuerst  zu  punktieren  und  dann  zu  kauterisieren. 

M.  Sachs ^)  hat  die  Skicralpunktion  dadurch  abgeändert,  daß  er  —  mit  einem 
eigenen  sichelförmigen  Messer  —  nach  Ablösung  der  Bulbusbindehaut  allein  oder  eines 
Muse,  rectus  hinter  dem  Aequator  bulbi  und  in  einer  frontalen  Ebene  (dem  Äquator 
parallel)  den  Einschnitt  vornahm.  Er  hofft  mit  diesem  Verfahren  feste  Verwachsungen 
zwischen  Netzhaut  und  Aderhaut  zu  erzielen,  und  dadurch,  da  nach  seiner  Meinung  die 
Abhebung  in  der  Peripherie  beginnt  und  gegen  den  hinteren  Pol  vorrückt,  gegen  das 
Vordringen  der  subretinalen  Flüssigkeit  ^ einen  wirksamen  Damm"  zu  schaffen.  Die 
wenigen  und  kurz  beobachteten  Fälle  des  Autors  sind  nicht  ausreichend  für  ein  ab- 
schließendes Urteil.  Ich  selbst  habe  in  drei  Fällen  nach  Sachs  operiert  und  in  zweien 
der  Fälle  eine  so  ausgedehnte  (ilaskörperblutung  erhalten,  daß  ich  von  weiteren  Ver- 
suchen Abstand  nehmen  werde.  Offenbar  wurde  eine  größere  Ziliararterie  oder  vielleicht 
eine  Vortexveiie  verletzt. 

Es  ist  nicht  möglich,  eine  auch  nur  einigermaßen  genaue  Statistik 
über  die  Erfolge  der  Skicralpunktion  aufzustellen,  da  wenige  Operateure 
dieselbe  allein  anwenden;  meist  ^vird  ein  kombiniertes  Verfahren  einge- 
leitet und  es  läßt  sich  dann  nicht  feststellen ,  was  auf  Rechnung  jeder 
einzelnen  Maßnahme  zu  setzen  ist.  Nur  Vossius^)  läßt  berichten,  daß  er 
unter  7  Fällen,  von  denen  einer   einmal,  4  zweimal,   2  dreimal  punktiert 

^)  Wem  icke.  Klinische  und  anatomische  Beiträge  zur  operativen  Behandlung  der 
Netzhautablösung.  Kliii.  Monatsbl.  f.  Augenheilk.,  1906,  XLIV,  1,  S.  134. 

*)  M.  Sachs,  Über  ein  operatives  Verfahren  zur  Beseitigung  von  Netzhautabhebung. 
Wiener  klin.  Wochenschr.,  1907,  Nr.  43. 

*)  O.Gros,  Bericht  über  170  Fälle  von  Netzhautablösung.  Inaug.-Dissert.,  Gießen  1903. 

Czermak,  Die  augenarztlichon  Operationen.  2.  Aufl.  n.  45 
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wurden^  keine  Heilung*:,  nur  vorübergehende  Wiederanle^n;^  der  Netz- 
haut gesehen  hat.  Oerling^j  berichtet  aus  Bachs  Klinik,  daß  unter 
144  nicht  tninmatischen  Netzhau lablosiingen  13  Heilungen  vorgekommen 
sind.  Nach  den  Krankengeschiehten  muß  ieh  die  Fälle  75,  142,  143,  151 
als  ungeheilt  bezeichnen,  so  daß  9  Heilunf^en^  also  6'2^/o ,  erübrigen. 
Davon  wurden  4  Fülle  mit  ein-  oder  mehrmaligen  l'unktionen  beliandelt; 
es  wurde  von  diesen  nur  ein  Auge,  in  dem  gleichzeitig  nach  Seh  Hier 
Jodtinktur  injiziert  worden  war,  blind.  Bei  den  Übrigen  5  handelt  es  sich 
um  «Spontanheilungen^  resp.  solche  unter  i'riedlieher  Behandlung,  aber  da- 
von ist  ein  Auge  blind,  von  einem  das  Sehvermögen  nicht  angegeben  und 
von  einem  wird  nur  aus  dem  Spiegelbefund  erschlossen,  daß  es  an  Netz- 
hautabliebung  gelitten  hatte!  Es  scheint  also  diese  Statistik,  wenn  man  die 
Seltenheit  der  operativen  Eingriffe  in  Betracht  zieht,  unbedingt  tilr  den 
positiven  Wert  derselben  zu  sprechen!] 

[Ansf ühmng  der  punktförmigen  Kanterination  der  Sklera. 

[Die  Sklera  wird  durch  einen  meridionalen  Einschnitt  in  die 
Bindehaut  des  Augapfels  bloßgelegt  und  mit  dem  rotglühenden 
Galvanokanter  in  punktförmigen  Herden  verschorft. 

Der  kleine  Eingritl*  wird  in  Lokalanästhesie  (Einträufelung  von 
Kokain-Adrenalin)  ausgeftibrt,  nur  bei  eniptindlichen  Kranken  kann  man 
eine  subkonjnnktivale  Kokaininjektion  im  Operationsfelde  hinzufügen. 

Nächst  der  Ühergangsfalte  wird,  am  besten  zwischen  zwei  geraden 
Augenmuskeln,  nach  Einlegen  des  Sfierrlidhalters,  eine  Bindehautfalt(^  mit 
der  Pinzette  aufgehoben  und  in  zum  Ilornhautrande  senkrechter  Richtoiig 
eingeschnitten,  ebenso  die  darunter  liegenden  Ten on sehen  Faszien,  der 
Schnitt  auf  eine  Länge  von  8  —  12  mm  erweitert,  also  vorgegangen  wie  beim 
Meridionalschnitte  durch  die  Sklera  (IL  Bd.,  S,  704). 

Die  Wnndninder  werden  mit  spitzen  Häkchen  auseinandergezogen, 
der  Bullms  in  entgegengesetzte  Richtung  mit  der  Fixationspinzette  oder 
einer  Kutschiernaht  gerollt,  so  daß  die  Sklera  nahe  der  Äquatorgegend  in 
der  Wunde  tVeiliegt.  Unter  Umständen  muß  die  Bindehaut  und  die  Faszien 
an  der  äquatoriellen  Wundecke  mit  einem  stumpfen  Haken  gegen  die 
Übergangs falt*^  abgezogen  werden. 

Es  wird  dann  die  rotglühende  Galvanokauterschlinge  an  verschiedenen 
Punkten  auf  die  Sklera  autgesetzt  und  dieselbe  tief,  aber  ohne  sie  zu  per- 
forieren, verschorft.  5—6  solche  Kauterisationen  reichen  aus. 


*)  Gerling,    Stulistiscbe  Unlersachutig^eo  über  das  AuftrHen  and  die  Proj^nose  der 
Netzhautublösung.  Inaa^.-Disisert.,   Marborg  1904. 
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Sattler  führt  die  kalte  Galvanokauterschlinge  in  die  Bindehaut- 
Faszienwunde  ein,  legt  sie  an  die  Sklera  an  und  schließt  dann  den  Strom. 

Beim  Entfernen  der  Glühschlinge  aus  der  Wunde  klebt  sie  öfters  an 
die  Faszien  an;  dann  muß  die  Schlinge  rasch  wieder  glühend  gemacht 
und  während  dessen  vom  verschorften  Gewebe  abgerissen  werden. 

Die  Bindehautfaszienwunde  wird  mit  1 — 2  Seiden-  oder  Catgutheften 
geschlossen  und  Yerband  angelegt,  dessen  Dauer  von  der  Behandlung 
des  Grundleidens  abhängt.  Entfernung  der  Hefte  nach  2  Tagen. 

In  den  meisten  Fällen  wird  an  die  Kauterisation  die  Punktion  der 
Netzhautablösung  per  skleram  angeschlossen  oder  ihr  unmittelbar  voraus- 
geschickt. 

Der  Eingriff  kann  wiederholt  werden,  sobald  das  Auge  reizfrei  ge- 
worden ist.  Bei  öfterer  Wiederholung  der  Prozedur  ist  es  dann  nötig, 
wenn  die  Ten on  sehe  Kapsel  inniger  mit  der  Sklera  verwächst,  einen  ge- 
raden Augenmuskel  abzulösen,  um  freie  Skleralfläche  zu  erhalten.  In  solchen 
Fällen  wird  der  Bindehautschnitt  besser  konzentrisch  dem  Hornhautrande 
angelegt,  zum  Schluß  der  abgelöste,  in  eine  Fadenschlinge  gefaßte  Augen- 
muskel wieder  an  seine  Sehnenleiste  angenäht. 

H.  Dor  verwendet  zu  den  punktförmigen  Kauterisationen  die  Nadel  von  Guer- 
sant,  einen  dünn  auslaufenden  Eisenkolben  an  einem  Holzgriffe,  der  in  der  Flamme 
glühend  gemacht  wird.  Er  setzt  das  glühende  Instrument  anscheinend  auf  die  Konjunk- 
tiva  auf!  Dies  erzeugt  schließlich  hochgradige  Verkürzung  der  Bulbusbindehaut  und 
narbige  Adhäsionen  derselben  an  die  Sklera. 

Der  Zweck  der  Operation  ist,  umschriebene  Entzündungsherde  an 
der  Aderhaut  zu  schaffen,  welche  —  nach  Punktion  —  die  angelegte  Netz- 
haut dauernd  an  die  Aderhaut  fixieren  sollen. 

Durch  experimentelle  Untersuchung  und  klinische  Beobachtung  (Wer- 
nicke-Uhthoff,  Bonte*)  wurde  diese  Auffassung  gestützt,  und  auch  die 
Versuche  von  Wessely  sprechen  dafür,  daß  die  Aderhaut  durch  die 
Kauterisation  der  Sklera  intensiv  beeinflußt  werden  kann. 

Wessely*)  konnte  durch  kurze  Applikation  von  heißem  Wasserdampf  mittelst 
eines  Metallhohlzylinders  auf  die  Sklera  exsudative  Netzhautablösung  erzeugen;  nach 
Wiederanlegung  blieb  ein  chorioretinitischer  Herd  zurück. 

Nach  meiner  Meinung  besteht  aber  der  Hauptwert  der  Kauterisation 
darin,  daß  die  Sklera  durch  die  Narben  in  ihrer  Flächenausdehnung  ver- 
kleinert, daher  das  Bulbuskontentum  verringert  wird,  in  ähnlicher  Weise, 
wie  dies  durch  die  Skleralresektion  Müllers  mit  einem  Schlage  erreicht 
wird.  Ich  habe  daher  auch  in  mehreren  Fällen  sehr  ausgedehnte  Verschor- 


^)Bonte,  Toarcoing,  Zur  Bebandlang  der  Netzbautablösung.  Opbthalm.  Klinik, 
1907»  Nr.  8,  S.  230. 

*)  Wesselv,  Demonstration  von  künstlich  an  Tieren  erzeugten  Netzhautablösungen. 
Ophthalmol.  Kongreß.  Luzern  1904  (C.  158). 

45* 
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funj;:en  der  Sklera  gesetzt,  und  zwar  unniittelliar  im  Aiiisehluß  an  die 
Punktion  der  Netzhaiihiblüsunj;:  per  ^kleram,  und  mit  diesem  Vor]£^ehen 
keine  ungüiisti;!:eii  Resultate  erzielt.  In  keinem  Falle  trat  eine  deutlicher 
bemerkbare  Aderhautentzlindung  auf* 

Während  H.  Dor,  Sattler,  Uhthoff  u.a.  t^ieli  sehr  zugunsten  der 
Kauterisationen  ausgesprochen  haben,  konnte  Deutschmann  sieh  nicht 
die  fiberzeugung  verschaffen,  daß  sie  auf  den  Krankheitsprozefl  günstige 
Einwii'kong  haben. 

Auch  mit  Injektionen  hoeh|trozentiger  Kochsalzlösung,  unmittelbar 
an  die  Kauterisation  anschließend,  wurden  diese  kombiniert. 

Deutschmann")  fuhrt  an  (1907),  daß  er  10  Augen  mit  Netzhaut- 
ablösung in  fier  Weise  behaiuJelt  habe,  daß  er  medial  und  lateral  an  der 
vorderen  Grenze  der  unteren  Übergangsfalte  die  Sklera  treilcgte.  kauteri- 
sierte  und  dann  seine  Durchschneidung  vornahm;  es  habe  sich  kein 
besserer  Eftekt  gezeigt  als  bei  cinlaelier  Durchschneidnng. 

Uhthoff  führt  an,  daß  er  von  zehn  mit  Punktion  und  Kauterisation 
behandelten  Fallen  zwei  geheilt  habe,  denen  gegenüber  stehen  nenn  nur 
mit  Funktion  allein  behandelte  Yäilv  von  Netzhautablösung  mit  einer 
Heilung,  also  zirka  Ib^/o  gegen  zirka  11%  Heilungen. 

H.  Dor*)  berichtet  über  40  Fälle  von  Netzhautablösung,  in  denen  er 
die  kombinierte  Behandlung  (Heurteloup,  l'nnktf firmige  Kauterisation 
und  lOVoigo  Na (1~ Injektionen  in  die  Teno n  sehe  Kapsel)  durchgeführt. 
Das  Referat,  das  mir  darüber  zuganglich  ist,  sprieht  sich  nicht  klar  über 
das  Verhalten  der  Netzhaut  aus,  e«  wird  nur  angegeben,  daß  7  sehr  gute 
Erfolge  erzielt  wnirden  (^mit  dem  Augens|negel  keine  Veniuderungen  fest- 
zustellen, Sehschiirfe  zurllekgckehrt**),  5  gute  Erfolge  (Autnahnie  der  Arbeit 
möglich,  ebenso  Zeitung  lesen,  aber  Sehschärfe  herabgesetzt),  3  Besserungen 
(Finger  in   1 — 3"o  w),  10  Mißerfolge. 

Wenn  man  die  ersten  zwei  Kategorien  als  Heilungen  der  Ablösung 
annimmt,   so  wäre  das  ein  Heilerfolg  von  .H0**/ü, 

L.  Dor')  hatte  unter  25  Fällen  frischer  Netzhautablösung  bei  einer 
analogen  Behandlung  14  iMißerfoIge  nud  2  Dauerhei langen,  also  H^o-] 


« 


Ausführung  von  Deutschniann»  Netzhaut-Glaskörperdarelischiieidun^. 

Das  Auge  wird  gut  kokainisiert,  die  Pupille  durch  Atropin  maximal 
erweitert. 


*)  Deutsch  mann,  Koch  einmal  die  Behandlung  der  NetshftutotitQsiingen,  Beiträge 
zur  AttKenbeük.,  1907,  Heft  17. 

')  H.  Dor,  Societe  Iran^'.  d'ophtalin.,  Paris  1907.  Ref,  der  C'liniqae  ophtalm.  in 
Ophthalm.  Klinik,  1907,  Nr.  20,  0,618. 

*J  L.  Dor,  Dfihtbalm.  Klinik.  1W7,  Nr,  20,  S.  619. 
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Bei  möglichst  nach  oben  gerichtetem  Augapfel  [ich  fixiere  dazu,  ohne 
einen  Lidhalter  einzulegen,  den  Bulbus  mit  der  l^xationspinzette  dicht  am 
unteren  Homhautrande  und  rolle  ihn  damit  nach  oben;  das  untere  Lid  wird 
vom  Assistenten  mit  dem  Zeigefinger  nach  unten  gedrängt]  wird  in  der  vor- 
deren, nach  der  Hornhaut  zu  schauenden  Grenze  der  Übergangsfalte  ein  zwei- 
schneidiges, der  Bequemlichkeit  halber  auch  bajonettförmiges  Linearmesser 
streng  tangential^)  außen  in  die  Sklera  gestoßen.  Das  Messer  wird  rasch 
in  gerader  Richtung  durch  den  Augapfel  geführt  (als  ob  man  einen  Star- 
schnitt machen  wollte)  und  gegenüber  dem  Einstiche  innen  durch  die  Sklera 
ausgestochen.  An  der  Kontrapunktionsstelle  schont  man  die  Bindehaut.  An 
beiden  Stellen  fließt  bei  leichter  Drehung  des  Messers  gelbliche  bis  bräun- 
liche Flüssigkeit  aus,  die  die  Bindehaut  blasig  emporhebt.  Dann  zieht  man 
das  Messer  in  gleicher  Richtung  heraus,  wobei  dieses  zuletzt  eventuell 
nochmals  etwas  gedreht  wird,  um  die  subretinale  Flüssigkeit  bequem  ab- 
fließen zu  lassen.  Der  Schnitt  verletzt  angeblich  den  Glaskörper  nicht,  da 
an  der  Stelle,  wo  der  Bulbus  durchquert  wird,  nur  Flüssigkeit  —  sub- 
retinale und  präretinale  —  sich  befindet.  Die  dem  Abfluß  folgende  stärkere 
Transsudation  in  den  präretinalen  Raum  soll  die  Netzhaut  an  die  Ader- 
haut andrücken;  die  Netzhaut  wird  durch  die  Durchschneidungen  entspannt, 
durch  die  kleinen  Blutungen  an  den  Schnittstellen  der  Netzhaut  diese  an 
die  Aderhaut  angeklebt. 

[Nach  Schluß  der  Operation  wird  ein  ganz  leicht  anliegender,  nicht 
drückender  Verband  angelegt  (Heftpflasterstreifen)  oder  lediglich  in  Bor- 
wasser getränkte  Hydrophilgazebäuschchen  aufgelegt.  Der  Kranke  soll 
durch  8  Tage  ruhige  Rückenlage  bewahren,  bei  Rtickgehen  der  Mydriase 
ward  Atropin  eingeträufelt. 

Nach  8  Tagen  bleibt  das  Auge  tagsüber  unter  Schutzbrille,  des  Nachts 
wird  eine  Zelluloidmuschel  aufgelegt. 

In  seltenen  Fällen  genügt  eine  solche  Durchschneidung,  um  die  Netz- 
haut dauernd  zur  Anlegung  zu  bringen,  meist  muß  sie  jedoch  oft  und  oft 
wiederholt  werden  (20 — 25mal),  und  zwar  immer  wieder  nach  unten 
mit  geringer  Abänderung  der  Richtung. 

Der  Zeitraum  zwischen  den  einzelnen  Operationen  wird  so  lange  be- 
messen, daß  das  Auge  sich  nach  jedem  Eingrifle  völlig  erholen,  also  reiz- 
frei werden  kann  und  daß  der  Kranke  soweit  gekräftigt  ist,  daß  er  neuer- 
lich achttägige  Rückenlage  auszuhalten  vermag. 

Hatte  die  erste  Durchschneidung  einen  ungünstigen  Erfolg  (eventuell 
Glaskörperblutung),   so   ist  längere  Zeit  zu  warten,  bevor  ein  neuer  Ein- 


')  [Deutsch mann   schreibt   auch  in   seiner  jüngsten  Publikation    ^ytangential*^.    Es 
soll  wohl  richtig  heißen:  in  der  Richtung  einer  Sehne.] 
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^ritt'  vor^enoiiimeu  werden  darf.  Die  Zwischenzeit  kann  jeweilig  zur  Aas- 
ftihrung  der  stibkonjuuktiAalen  Injektionen  (4—10%  NaCl)  verwendet 
werden.] 

i)ben  oder  vertikal  soll  man  nach  Deiitseliniann  niemals  operieren, 
daher  aueh  nicht  l)ci  frischen  Abhelnin|?en^  die  oft  oben  sitzen.  Es  l»estelit 
dabei  die  l5efahr  intraokularer  Blutungen. 

Wurden  so  im  Laute  von  2 — ^1  Monaten  mehrere  Dnrchschneidnngen 
gemacht,  dann  cntläüt  man  den  Kranken  für  mehrere  Monate,  um  dann, 
wenn  die  Abhebung  noch  nicht  gjeheilt  ist,  die  Durchschneidungen  zu 
wiederholen.  nfHigenfalls  eine  (ibiskürperinjektion  zu  machen. 

[fiiszum  JahjT  19U7  hat  Dentsehmann  zirka  4(X)  Netzhantablösungen 
behandelt.  Davon  trat  hei  dreien  Spontanheilung  ein  (ö*7.j%),  bei  zweien 
Heihrng  unter  ., friedlicher'^,  bei  52  unter  operativer  Behandlung,  und  zwar 
letztere  auf  i^'jI  klinisch,  i.  e.  ojjerativ  behandelter  Fülle,  demnach  24'1^/q 
(bei  41  Milien  war  die  Behandlung  noch  nicht  abgeschlossen,  in  3  Fällen 
davon,  unter  einem  Jahr  beobachtet,  war  gleiehtalls  Anlegung  der  Netz- 
haut erfolgt).  Der  Vergleich  gegenüber  den  Gl^o  Heilungen  unter  anderer 
Belmndlung  bei  Ulitlioff  ergibt  also,  daLS  die  Deutsch  mann  sehe  operative 
Therapie  viermal  bessere  Kesultate  liefert,] 

Äusfülirung  der  Einspritzung  Ton  Kaninchen-  oder  Kalbs^laskörper 

nacli  Dentsehmann* 

Zuber oit  11  u^r  tlc^  ei nzuspritz enden  Glaskörper».  Nacb  sdrgfiLlti^er  Heini- 
giniR  wird  das  Aiij^e  eines  jmig«Mi  Kaninchens  euukleicrt.  peiulichst  ifonaii  von  anhüngeo- 
deiti  Gewebe  befn.nt»  in  sehwaeher  8ublini:itlös*iiig  und  heiUem,  sterilem  Wasser  abge- 
spült  und  dann  mit  der  Schere  eröffnet.  I>er  (ilaskorper  wird  in  einem  sterilen  Nftpf* 
clien  .lufgeftinfTcn,  das  eingesdiliffenen  Deckel  kiU. 

Mit  Hilfe  eioes  vorher  sterilisierten  (ilasstahes  zerrührt  man  sodann  den  Kaninchen- 
glaskörper  unter  Zusatz  von  V«— */»  ^on  '/4%iger  titerih'r  Miloniatnumlösimg,  Dann 
siiugt  man  die  dadtirch  tnlb  gewordene  Fiilssigkeit  in  eine  Glassipritze. 

Man  kann  auch  den  Kaniiiehenglaskörper  iu  dem  Näpfchen  «hne  Zusatz  bei  35 
hiü  40**  r  5  — lü  Miuuteu  stehen  lassen.  Dimn  scheidet  er  sich  in  einen  srhleiraig-flockigen 
Bodensatz  und  eme  darüber  stehende  klare  FlüSBigkeit.  Man  nimmt  imn  Ton  dieser  in 
die  Spritze  imd  mehr  mler  weniger  vom  Niederschlage^  je  nachdem  mtiu  eine  stjlrkere 
oder  weniger  starke  Wirkung  heahsichligt, 

[Später  hftt  Deut&^fhmann  (Maskörper  vom  Kalbe  zur  Injektion  ver- 
wendet, und  zwar  in  zwei  Konzentrationen:  L  Filtrate  von  weich  i^ekorlitcm 
Oiaski>r])er  —  für  schwache  Wirkung,  und  2.  Glaskörper  wird  bei  40'^ 
im  Vakuum  eingedampft,  der  Rückstand  mit  pliysiologiaclier  Kochsal/Jösung 
aufgenommen,  so  daß  die  Flüssigkeit  die  Bestandteile  des  normalen  Glas- 
körpers in  feinst  verteiltem  Zustande  entliält.  Diese  Flüssigkeit  gibt  injiziert 
stärkste  Reaktion,  sie  wird  zu  V»>  V«  oder  Vs  verdünnt  injiziert,  je  nach 
der   beabsichtigten    Wirkung.    Beide   Injektionsflüssigkeiten  sind   steril    in 
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Glasflaschen  eingeschmolzen  in  der  Schwanenapotheke  Dr.  W.  Mielk  in 
Hamburg  vorrätig. 

Man  verwendet  zuerst  ganz  schwache  Lösung,  um  stärkere  Reaktion 
zu  vermeiden,  und  erst  zu  den  Wiederholungen,  wenn  die  ersten  Ein- 
spritzungen erfolglos  waren,  zunehmend  stärkere  Konzentrationen.] 

Aasfahmng  der  Einspritzung.  Es  wird  entweder  die  Kanüle  der 
Spritze  in  den  Augapfel  eingeführt  und  dann,  während  die  Kanüle  liegt, 
die  Punktion  mit  dem  Messerschnitte  vorgenommen  oder  man  benutzt  das 
von  Deutschmann  angegebene  Kanülenmesser.  Es  ist  das  ein  als  Kanüle 
auf  die  Spritze  aufsetzbares,  möglichst  breit  durchbohrtes,  zweischneidiges 
Linearmesser,  das  die  Ausflußöifnung  wenige  Millimeter  unter  der  Spitze 
hat.  Dieses  Kanülenmesser  wird  genau  so  wie  das  Lineamiesser  zur  Netz- 
hautglaskörperdurchschneidung  eingestochen,  jedoch  nur  bis  zur  entgegen- 
gesetzen  Augapfelwand  geführt  (ohne  Kontrapunktion),  dann  werden  1  bis 
15  Teilstriche  der  Pravazspritze  eingespritzt  und  dies  mit  der  Durch- 
schneidung kombiniert,  um  die  subretinale  Flüssigkeit  zu  entfernen. 

Bei  der  Injektion  und  nach  ihrer  Vollendung  darf  der  Finger  niemals 
vom  öpritzenstempel  entfernt  werden,  sonst  tritt  eine  Saugwirkung  auf  den 
Augapfelinhalt  auf,  die  verhängnisvoll  werden  kann.^  Nach  dem  Heraus- 
ziehen der  Kanüle  hält  man  die  kleine  Skleralwunde  mit  einer  Pinzette 
einige  Minuten  zu.  Sie  verklebt  rasch  und  es  wird  so  ein  Abfließen  der  ein- 
gespritzten Masse  verhütet. 

Folgen  der  Einspritzung.  Am  nächsten  Tage  pflegt  der  intra- 
okulare Druck  durch  Quellung  der  eingeführten  Massen  etwas  zu  steigen, 
doch  ist  dagegen  meist  kein  Eingriff  nötig.  Sollte  der  Druck  zu  hoch 
werden,  dann  ist  dagegen  wieder  eine  Durchschneidung  vorzunehmen. 

[Nach  einigen  Tagen  stellt  sich  eine,  wenn  genügend  schwache  Uy 
sungen  verwendet  wurden,  ganz  geringfügige  entzündliche  Reaktion  ein, 
die  mit  Atropin  und  warmen  Umschlägen  zu  bekämpfen  ist.  Nur  dann, 
wenn  man  sogleich  konzentrierte  Glaskörper  injiziert  hatte,  kommt  es 
zu  einer  heftigen  Reaktion  mit  gelblicher  Glaskörperinfiltration,  die  erst 
nach  vielen  Wochen  sich  zurückbildet. 

Hat  die  erste  Injektion  nicht  den  gewtlnschten  Erfolg,  so  wird  sie 
mit  konzentrierteren  Lösungen  eventuell  mehrmals  wiederholt.] 

Zweck  der  Iigektion.  Was  Deutschmann  mit  diesem  Verfahren 
bezweckt,  ist  folgendes.  Der  Augapfel  soll  einen  Inhalt  zugeführt  erhalten, 
der  seinen  Binnendruck  hebt  und  die  Netzhaut  der  Aderhaut  nähert.  Zu- 
gleich erregt  der  eingebrachte  Glaskörper  eine  entzündliche  Reaktion,  die 
zur  Fixation  der  Netzhaut  an  die  Aderhaut  flihrt. 


^)  [Die  Deatschmannsche    Originals  pritze   ist    mit    einer  Arretier  Vorrichtung   des 
Kolbens  versehen.] 
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Dieser  Eingriff  wird  von  Deiitsohmaon  in  jenen  Fällen  angewandt, 
wo  das  Auge  ganz  weich  ist,  wo  alle  Durehsehneidiingsversuche  erfolglos 
w^aren  oder  die  Funktion  raseli  zu  erlüsclien  droht. 

[Den tt^ch mann  hat  bis  zum  Jahre  1907  67  Augen  mit  Glaskörper-- 
Injektion  beliandelt.  Hiervon  %vurden  3  geheilt  (4*öVo)t  ^5  gebessert, 
38  büehi'n  ungeheilt. 

Da  nur  als  hoffnungslos  angesehene  Augen,  die  trotx  friedlicher 
Jii^luuidlung  und  Durchschnt^idungee  sieh  immerwährend  verschlimmerten^  in 
der  geschilderten  Wdm  behaitdt^lt  wurden,  mlissen  die  Erfolge  als  zufrieden- 
stellende bezeiehnet  werden.] 

AuHfiihrnug  der  Lederhaatresektion  von  L.  MüllerJ) 

Die  U|>eration  muß  in  tiefer  Narkose  ausgefiilut  werden. 

Vor«|ieratiou»  Zuerst  wird  die  temporiire'  Resektion  der  äußeren 
Augenhöhlen  wand  nach  KrOnlein  gemacht.  Danach  spaltet  man  die  Peri- 
orbita in  senkrechter  Kiehtung,  legt  den  Muse.  rect.  extemus  frt^i  und  zieht 
nebejicinander,  am  oberen  und  unteren  Rande  je  zwei  Fadensehlingen 
durch,  durchtrennt  den  Muskel  zwischen  den  Fadcnj>aaren  senkrceht  und 
vollständig.  So  wie  man  die  Enden  des  durchschnittenen  Muskels  aus- 
einander zieht,  stellt  sich  einem  der  Ansatz  des  unteren  schiefen  Muskels 
dar,  der  in  si-iueiu  vorderen  Drittel  von  der  Lederhaut  abgelöst  wird,  ujn  nach 
unten  und  hinten  mehr  Platz  zu  gewinnen.  Nun  ist  auf  genaueste  und  pein- 
lichste Blutstillung  zu  achten,  so  daü  die  ganze  Wundhi»hle  schön  trocken  ist. 

[Die  temporäre  Resektion  der  lateralen  Orbitalwand  kann  unter- 
bleiben, wenn  der  Augapfel  so  prominent  ist.  daß  der  Aequator  bulbi  hei 
gerader  Blickrichtung  vor  dem  lateralen  Orbitalrande  zu  liegen  konmit. 
Es  wird  dann,  wie  rzermak")  in  einem  Falle  es  ausgeführt  hat,  zuerst 
die  äußere  Lidbriicke  bis  zum  lateralen  Orbitalrande.  ebenso  tlaselbst  die 
Auga|)t<elbindchaut  in  wagreehter  Richtung  bis  zum  lateralen  Hornbaut- 
rande  durelitrennt,  der  Rectus  extemus  bis  zum  Abgange  des  HimlenHügels 
bloßgelegt  und  1  cm  hinter  seiner  Insertion  nach  Einlegen  der  üxicrenden  Fäden 
samt  der  Ten on sehen  Kapsel  in  senkrechter  Richtung  durchschnitten.] 

Hiiuptoperatioii.  Daran  schließt  sich  die  Resektion  eines  lotrechten 
Ledcrhautstiickes  von  S— 10  mm  Breite  und  etwa  20  mm  Länge.  Der  vor- 
dere Rand  dieses  Stückes  liegt  1 — 2  mm  hinter  dem  Ansätze  des  Muse. 
reet.  externns,  der  hintere  in  der  Gegend  des  Augapfclätjuators. 

Man  nimmt  ein  feines,  bauchiges  Skalpell  und  umschnriilct  mit 
seichten  Zügen  das  zu  entfernende  Stück  bis  zur  halben  Lederhauttlieke. 
Man    beginnt    dazu    am    oberen   Ende    und   schneidet    den   vorderen    und 


*)  L.  Mttller,  a.  ii.  0.,  ond  Wiener  ÜtilithaJmol.  GcÄeUschaft.  Ret  Zeitschr.  f.  AogiMi- 
heilkande.  1905,  XIV,  S.  365. 

'^)  Czernuik,  Operations] ehre,  L  Autl.,  S.  1219. 
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hinteren  Kand  so  weit,  bis  man  eine  Naht  einlegen  kann.  Es  sollen  fünf 
solcher  Nähte  gelegt  werden,  eine  in  der  Mitte,  je  zwei  in  der  oberen  uöd 
unteren  Hälfte.  Wie  also  die  beiden  oben  begonnenen  Schnitte  die  halbe 
Lederhautdicke  erreicht  haben  und  jeder  etwa  5mm  lang  ist,  legt  man 
die  erste  horizontale  Naht  an.  Man  nimmt  dazu  feinste  Seide  und  armiert 
die  Fäden  doppelt.  Man  sticht  dann  von  der  Wundfiirche  aus  durch  die 
peripheren  Skleralränder.  Das  Mittelsttick  des  Fadens  zieht  man  schlingen- 
förmig  heraus.  Nun  schneidet  man  den  vorderen  und  hinteren  Rand  weiter, 
setzt  die  zweite  Naht  und  fährt  so  fort,  bis  das  ganze  Stück  auf  halbe 
Tiefe  umschnitten  ist  und  alle  fünf  Nähte  gesetzt  sind. 

Hierauf  kommt  der  schwierigste  Teil  dieser  technisch  höchst  reiz- 
vollen Operation.  In  der  Nähe  des  oberen  Endes  schneidet  man  vorsichtig 
die  Sklera  in  der  hinteren  Wundlinie  an  einem  Punkte  durch,  bis  man 
die  dunkle  I7vea  sieht,  und  verlängert  diesen  Einschnitt  nun  weiter  mit 
einer  sehr  feinen,  an  den  Enden  stumpf  abgeschliffenen  Schere.  Alles  das 
muß  ohne  Verletzung  der  sich  aus  der  an  Gniße  zunehmenden  Wunde  mehr 
und  mehr  vordrängenden  Aderhaut  geschehen.  Man  schneidet  also  von  dem 
Einschnitte  mit  der  Schere  bis  zur  oberen  und  von  dort  zur  unteren  Spitze 
herab,  l)is  der  Lappen  an  seinem  hinteren  Rande  völlig  abgetrennt  ist. 

Währenddessen  muß  der  Gehilfe,  auf  dessen  Umsicht  und  Flinkheit 
hier  viel  ankommt,  die  Fadenschlinge  mit  einem  stumpfen  Häkchen  lüften 
und  die  Fäden  dabei  so  lenken,  daß  sie  durch  die  Scherenschläge  nicht 
gefährdet  werden. 

[D(U'  umschnittene,  aber  nur  in  seiner  hinteren  Begrenzung  ganz  ab- 
getrennte Sklerallappen  wird  nun  zwischen  die  Sklera  und  Aderhaut  nach 
hinten  eingeschoben,  so  daß  eineDuplikatur  gebildet  wird,  indem  nacheinander 
sorgfältig  die  Fäden  (von  oben  nach  unten)  angezogen  und  geknüpft  werden. 
Sobald  die  Aderhaut  sich  vordrängt,  wird  sie  nahe  dem  unteren  Rande  der 
Lederhautwunde  mit  dem  Graefemesser  punktiert.  Drängt  sich  die  Aderhaut 
trotzdem  vor,  so  wird  sie  mit  einer  Spatel  vorsichtig  zurückgeschoben. 

Ursprünglich  hat  Müller  den  umgrenzten  Sklerallappen  total  rese- 
ziert, aber  das  Verfahren  dann,  da  es  sehr  schwierig  ist,  in  der  eben  an- 
gegebenen Weise  modifiziert. 

Will  man  den  Sklerallappen  resezieren,  so  ist  es  vorteilhaft,  die 
Durchtrennung  beider  Lappenränder  sukzessive  von  oben  her  vorzunehmen 
und  nach  Aderhautpunktion  die  entsprechenden  Fäden  zuzuziehen,  damit 
nicht  bei  völliger  Resektion  des  Lappens  die  Aderhaut  in  großer  Ausdeh- 
nung vorliegt  und  bersten  kann.] 

Nun  wird  die  Operation  rasch  beendet.  Man  vereinigt  den  durch- 
trennten Muskel  mit  den  in  ihn  eingelegten  Fäden  sorgfältig,  am  besten 
noch  durch  eine  mittlere,   die  Scheide  vereinigende  dritte  Naht.    Sodann 

Ccermak,  Die  angenftrstliohen  Operationen.  2.  Anfl.  II.  4ß 
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wird  die  Knochen-Hautwunde  in  f^ewljlmlidier  Woise  durch  Periost-  und 
Hautiiähte  vereinigt,  wenn  temporäre  Resektirui  der  lateralen  Orbit alwand 
vorgenommen  worden  war. 

Man  Icf^  dann  einen  8cli1aQ verband  an. 

Ruhige  Kückenlage  dureh  H  Ta^e.  Eintrituflung  von  A tropin;  dann 
Entfernung  aller  Hefte. 

Die  Verkleinerung  des  Augapfels  ist  sofort  sehr  sinnfällig,  [Sie  er- 
füllt nehen  der  Entspannung  der  Aderhaut  jedenfalls  auch  den  Zweck,  daß 
der  bei  NetzhautaUösung  in  seinem  Volumen  verringerte  Glaskörper  wieder 
völlig  oder  wenigstenn  gniütenteils  den  Bulbusraum  ausfüllt. 

M tu  1er  hatte  bis  1903  7  FäUe  operiert,  davon  3  geheilt.  1905  hat  er 
in  der  Wiener  ophthalniologisehen  (tesellsehaft  3  geheilte  Fülle  demon- 
striert; danmls  hatte  er  zweimal  die  oben  geschilderte  Verschiebung  des 
Sklerallappens  ausge führt.  Eine  genauere  Statistik  aller  von  ihm  operierten 
Fülle  vermissen  wir  leider  noch. 

HäuHg  seheint  nach  der  Operation  Glaskörperblutung  aufzutreten, 
wodurch  aber  der  schließliche  Erfolg  —  bei  den  drei  vorgestellten  Fällen 
bestand  je  einnnil  Fingerzählen  in  4w,  3w?  und  Im  —  nur  verziSgert, 
nicht  aufgehoben  wird.] 

[Die  expenmentellen  üntersiichungen  von  KadinBki\),  welcher  au  Huniieuu^en  die 
Opcratiou  von  MüHer  vornabm,  erifaberi  in  52  3^^  gute  Heilunicren.  Die  Hoiliine-  der 
Sklcralwiiiido  erfolgt  zunächst  durch  AneinandoHc^en  der  Wundrintier  und  adhäsive 
EntÄtnuhing-;  dann  liildet  sich  ein  KuijTsaraes  Aui«einandenveiehen  der  durch  Oranula- 
tionsfrevvehe  Ttvrbundcneu  Wumiritnder  aus,  und  schUeßUch  resultiert  darauis  ein  Sklera* 
ähnliches  Bindete  wehe  in  fast  der  Aufidehnuug  des  resezierten  Stftckes. 

Hülth  hat  nach  einer  Mitteilung  an  Czermak')  3  Fidle  nach  Mtlller  operiert^ 
davon  2  mit  hleihendem  Erfolge. 

Czcrmak  (ft.  a.  O,^  hcrichtct  üher  einen  Mißerfolg ,  und  in  eiuein  Falle  van 
Schultz*)  trat  zwar  Wiederaulegen  der  Netzhnut  aufweite  Streckeü  mit  Bessening  der 
Sehkraft,  aber  rinfjffirmige  hinter©  Synechie  und  vordere  KortiUalkatanikt  auf.] 

Müller  wirft  srhlieölich  die  Frage  auf,  ob  man  hüchgratlige  Myopie  ohne  Netz- 
bautablösung  auch  so  operieren  sollte ^  und  heautwoitct  sie  unter  Hinweis  auf  Salz* 
mnuns  Befunde  in  bejahcadetu  Siiitie. 


[Indikationen  zur  operativen  Behandlung  der  Netzhautablösung. 

[Wie  ich  eiTigaugs  dieses  Abschnittes  hervorgehoben  habe^  sind  wir 
von  einer  kausalen  Behandlung:  '1er  Netzhautablüsnng  noch  weit  entfernt. 
Aber  auch  über  die  Indikationen  zu  den  einzelnen  beschriebenen  operativen 


')  Kadinnki,  Üher  Resektion  der  Sklera.    Kongreß  M(»skau ;   Eef.  üphthalm.  Rlinik« 

1907.  S.  653. 

*)  Czerniak,  Opera ti(>ni?lehr©,   L  Aufl.,  S.  1214,,  Anmerkung^  2* 

*)  Paul  Schultz,     Znr   Therapit?   der    Netzbautabhebung    unter    besonderer    Berück- 

äichtig;ting  der  Skleralresektion  zur  Heilung  dprselben.  Therap.  Mcmatsh.,  1904,  Oktober;  K«f. 

Zentralbl.  i\  Aag«iiheilk,,  1905,  S,  156. 


715 

Eingriifen  dürfte  sich  heate  unter  den  erfahrensten  Ophthaknologen  keines- 
wegs eine  auch  nur  annähernde  Übereinstimmung  erzielen  lassen.  Der 
vielleicht  einzige  Ophthalmologe,  der  in  konsequentester  Weise  und  an 
einem  staunenswert  reichen  Materiale  die  operative  Behandlung  studiert 
hat,  Deutschmann,  hat  sich  fast  ausschließlich  auf  die  von  ihm  erdachten 
Behandlungsmethoden  beschränkt,  aber,  was  nochmals  hervorgehoben 
werden  muß,  mit  denselben  die  besten  Erfolge  erreicht,  die  bis  heute  über- 
haupt verzeichnet  worden  sind. 

£s  muß  allerdings  zugegeben  werden,  daß  Deutschmann  einen  günstigeren 
Standpunkt  seinen  Patienten  gegenüber  einnimmt  als  die  meisten  Augenärzte.  Durch 
die  jahrelang  fortgesetzten  Mitteilungen  in  Fachzeitschriften  und  politischen  Tages- 
blättern  über  seine  Verfahren  rekrutiert  sich  Deutschmanns  Krankenmaterial  aus 
aller  Herren  Ländern  und  wohl  vorwiegend  aus  intelligenteren  Bevölkerungsschichten; 
es  wäre  sonst  demjenigen,  der  die  Abneigung  der  Kranken  gegen  monatelang  dauernde 
strenge  Anstaltsbehandlung  und  gegen  oft  wiederholte  operative  Eingriffe  kennt,  nicht 
verständlich,  wieso  es  Deutschmann  möglich  war,  unter  zirka  400  Fällen  von  Netz- 
hautablösung bei  fast  300  Fällen  in  konsequenter  Weise  eine  Behandlung  durchzuführen. 

Leider  ist  bisher  bei  keiner  anderen  Behandlungsmethode  der  Netz- 
hautablösung in  gleich  ausgedehnter  und  gleich  beharrlicher  Weise  die 
Nachprüfung  erfolgt,  so  daß  wir  heute  bei  der  Erörterung  der  Indikationen 
im  wesentlichen  von  Deutschmanns  Anschauungen  uns  müssen  leiten 
lassen.  Ich  selbst  habe  erst  seit  Jahresfrist,  allerdings  an  einem  recht 
großen  Materiale,  die  operative  Behandlung  der  Netzhautablösung  ein- 
gehend zu  prüfen  begonnen  und  bin  daher  heute  nur  in  der  Lage,  einige 
wenige  Gesichtspunkte  zu  dieser  Frage  beizutragen. 

Darüber  herrscht  kein  Zweifel,  daß  bei  frischer  Netzhaut- 
ablösung unbedingt  ein  abw^artendes  Verhalten,  „friedliche" 
Behandlung  einzuschlagen  ist.  Die  direkten  Erfolge  derselben  sind 
allerdings  nicht  hoch  anzuschlagen,  da  wohl  nur  bei  den  im  allgemeinen 
seltenen  Fonnen,  in  denen  mit  einiger  Sicherheit  eine  Chorioiditis  als  Ur- 
sache der  Abir)sung  anzuschuldigen  ist,  eine  Beeinflussung  des  Krankheits- 
prozesses durch  die  Behandlung  zu  erwarten,  im  übrigen  wohl  die  eventuell 
erfolgende  Wiederanlegung  als  Spontanheilung  zu  betrachten  ist,  wie  ich 
sie  selbst  an  drei  aufgegebenen  Fällen  habe  eintreten  sehen.  Deutschmann 
geht  daher  so  weit,  daß  er  von  „friedlicher"  Behandlung  bei  frischer  Netzhaut- 
ablösung überhaupt  absieht  und  nur  allgemein  hygienische  Ratschläge  erteilt. 

Für  die  Richtigkeit  dieser  Anschauung  spricht  die  Statistik,  die  AVer  nie  ke^ 
über  sämtliche  bis  1905  in  der  Literatur  vorfindlichen  Dauerheilungen  von  Netzhaut- 
ablösung aufgestellt  hat.  Dadurch  kommen  (von  Deutschmann*)  richtiggestellt)  auf 
351  Heilungen  38-67o  „friedlich",  29'37o  nicht  behandelte  Fälle  I 


M  Wernicke,  Klinische  und  experimentelle  Beiträge  zur  operativen  Behandlung  der 
Netzbautablösang.  Klin.  Monatsbl.  f.  Aagenboilk.,  1906,  XLIY,  1,  S.  134. 
*)  Deutschmann,  Beiträge  zur  Augeoheilk.,  1907,  Heft  67. 
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Ist  ruieli  etwa  0  Wochen  keine  Wiederaiilo>::uni]:   erfoly:!,    «o  ist  dta^ 


durch  das  Verhalten    der  l^'ynktion   des  Auge? 


^ehen. 


weitere   vor^e 

ßoferne  die  Netzhautablösung  sich  bereits  gesenkt  hat.  Bleibt  — 
bei  benU »gesetzter  Releuehtun^  Unterfrucht  —  das  Gesichtsfeld  stationär, 
die  Sehschärfe  ^Iciehfalls,  nimmt  die  Ahhij;ung  nicht  zu,  so  kann  man 
noch  weiter  abwarten  resp.  friedlich  behandeln.  Trifft  eine  der  ge- 
nannten Voraussetzungen  nicht  zu,  sn  ist  unbedingt  operativ 
einzuschreiten. 

Letzteres  wtirde  ich  auch  in  jeni^n  selteneren  AusnabmsfäUen  indi- 
ziert halten,  in  denen  die  Netzhautablösun^  sich  noch  nicht  gesenkt  hat, 
falls  SIC  den  oberen  äußeren  i^ulbus<iuadranten  betrifft  (die  t^cnkung  also 
zur  Ablösung  der  Makula  führen  muß),  falls  sie  zunimmt  und  da.s  riesiehts- 
feld  verfiillt,  aber  nur  dann,  wenn  ein  Einriß  der  Netzhaut  nicht 
auffindbar  ist.  Unter  der  letzteren  Voraussetzung  soll  also  auch  bei  Netz- 
hautabKisung  in  der  oberen  liulbushillfte  operiert  werden,  insbesondere 
wenn  der  Glaskörper  rasch  trliber  wird. 

Dies  Vorgeheu  scheint  mir  deshalli  indizi<"rt,  weil  I>ei  jeder  lungere 
Zeit  bestehenden  Netzhautablösung  die  Integrität  der  abgelösten  Netzhaut 
wesentlieh  leidet*  Wenn  man  dalier  auch  spater  noch  Heilung  im  anato- 
mischen Sinne,  also  Wiederanlegen  der  Netzhaut  eneieht,  so  lilcibt  die 
Funktion  des  Auges  doch  sehr  wesentlich  geschädigt, 

Als  operative  Eingriffe  kommen  für  die  frischeren  Falle  njcines  Er- 
achtens  in  erster  Linie  die  P  u  n  k  t i  o  n  d  e r  8  k l  e  r  a -  ( '  h  o  r  i  o  i  d  e  a ,  dann  die  —  in 
ihrer  Wirkung  wohl  nicht  wesentlich  vei-schiedcne  — Deut  seh  mann  sehe 
Durchschneidung  in  Betracht,  Will  man  mit  der  erstercn  —  und  ich  hidte 
dies  bei  myopischer  Netzbautabh'^sung  zum  Zwecke  der  Verkleinerung  des 
Bulbuskontentums  (s.  o.  IL  Bd.,  8.  707)  für  indiziert  —  die  punktförmigen 
Kauterisationen  verbinden,  so  ist  die  Funktion  in  der  oben  lI.Bd.,  S.  7iU 
geschilderten  AusfUhruugsart  vorzuziehen.  Jedenfalls  habe  ich  mich  aber 
auch  selbst  davon  überzeugt,  daü  die  Dcutseh  mann  scheu  Durehschnei- 
dungen.  die  ja  heute  niclits  anderes  mehr  sind,  als  eine  besondere  Art  der 
Funktion  ilcr  Sklera-4'horiaidea,  ausgedehnterer  Nacliprüfung  wert  sind. 

Hat  die  Funktion  (oiier  Durchschneidung)  nielit  zur  Anlegung  der 
Netzhaut  geführt  —  die  ersten  Untersuchungen  snjlen  keinesfalls  vor  Ab- 
lauf von  zirka  2  Wochen  nach  der  tl|>eration  vorgenommen  werden  — , 
so  ist,  reizloses  Verhalten  des  Auges  vorausgesetzt,  die  Funktion  des  Auges 
und  der  Zustand  des  Glaskörpers  genau  zu  beaehten.  Sinkt  die  Funktion, 
so  solL  aber  keinesfalls  trliher  als  etwa  2  Wochen  nach  Ablauf  aller 
Keizerseheinungen,  neuerlich  in  gleicher  Weise  operiert  werden  ;  man  w*artf! 
aber  lieber  Uinger,   wenn  der  Glaskörper  dichter  getrübt   ist    als  vor  der 
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Operation,  und  wende  friedliche  Behandlung  (subkonjunktivale  Injek- 
tionen) an. 

Hält  sich  die  Funktion,  so  ist  bei  Netzhautablösung  in  der  oberen 
Bulbushälfte  jedenfalls  zu  warten,  bei  Netzhautablösung  nach  unten  nur, 
wenn  sich  eine  Abnahme  der  Ablösung  und  bestehender  (llaskörpertrü- 
bungen  und  Zunahme  der  Funktion  zeigt.  Ist  der  Glaskörper  nicht  trüber 
als  vor  der  Operation,  so  soll  bei  stationärer  Ablösung  nicht  länger  als 
längstens  4 — 6  Wochen  nach  der  ersten  Operation,  wenn  bishin  nicht 
Heilung  erfolgt  ist,  neuerlich  operiert  werden. 

Die  Zeitintervalle  zwischen  den  unter  gleichen  Voraussetzungen  nötig 
werdenden  Wiederholungen  glaube  ich  zunehmend  größer  bemessen  zu 
sollen,  sofern  Erscheinungen  von  Iridokyklitis  bestehen ;  fehlen  solche  und 
ist  der  Kranke  imstande,  die  wiederholte  ruhige  Rückenlage  durch  8  Tage 
einzuhalten,  so  kann  mehrmals  in  den  ungegebenen  Inter\^allen  von  3  bis 
6  Wochen  operiert  werden.  Eine  Unterbrechung  hat  unbedingt  Platz  zu 
greifen,  wenn  nach  einer  Operation  die  Funktion  des  Auges  verschlechtert 
wurde  oder  schleichende  Iritis  eintritt. 

Operative  Eingriffe  anderer  Art  —  z.  B.  nach  Pupillarverschluß  die 
Iridektomie,  die  Extraktion  der  kataraktös  gewordenen  Linse  —  sind  nur 
bei  völlig  reizfreiem  Auge  frühestens  3 — 4  Wochen  nach  einer  Punktion 
(Durchschneidung)  der  Netzhautablösung  und  möglichst  schonend  vorzu- 
nehmen, die  Extraktion  wohl  am  besten  mit  pniparatorischer  Iridektomie, 
sofern  Lappenschnittextraktion  nötig  ist. 

Eine  Ausnahme  bildest  natürlich  eine  eventuell  wegen  Drucksteigerung 
nötig  werdende  Iri(](»ktomie. 

Erst  wenn  mehnnals  wiederholte  derartige  Behandlungszyklen  er- 
folglos waren,  soll  zu  eingreifenderen  Verfahren  übergegangen  werden.  Es 
kommt  hier  derzeit  wohl  nur  die  Deutschmann  sehe  Glaskörperinjektion 
in  Betracht,  da  über  die  Skleralresektion  nach  L.  Müller  keine  genauen 
statistischen  Daten  vorliegen. 

Diszission  von  Glaskörpermembranen. 

Die  von  v.  Graefe')  angeregte  Durchschneidung  von  Glaskörper- 
strängen und  -membranen  hat  nur  in  sehr  vereinzelten  Fällen  Nachahmung 
gefunden. 

V.  Graefe  handelte  es  sich  um  jene  Fälle,  die  allen  Mitteln  wider- 
standen, wo  die  Membranen  teils  das  Sehen  unmittelbar  störten,  teils  durch 
ihre  Rückwirkung  auf  die  Netzhaut  gefährlich  erschienen.  Er  machte  in 
einem  solchen  Falle  die  Zerschneidung,   eigentlich  Verlagerung  einer  aus- 

M  V.  Gracfe,  Über  operative  Eingriffe  in  die  tieferen  Gebilde  des  Anges.  Arch.  f. 
Ophthalra.,  1803,  IV,  2,  S.  101. 

Csermak,  Die  »Ufrenftrstlichen  Operationen.  8.  Anfl.  n.  47 
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gedehnten  Glaskörpermembran  mit  der  vor  dem  Äquator  eingestochenen 
Diszissionsnadel  und  erreichte  eine  wesentliche  Besserung  des  Sehens.  (Es 
ward  Jäger  Nr.  3  fließend  gelesen,  gegen  vorher  Jäger  Nr.  20  mit +  6  D. 
Die  verlagerte  Membran  resorbierte  sich  in  der  Folge  ganz. 

Bull*)  hat  das  Verfahren,  fixierte  Glaskörpermembranen  zu  diszin- 
dieren,  1890  wieder  empfohlen.  Der  Einstich  ist  vor  dem  Äquator  unter- 
halb des  unteren  Randes  des  M.  rect.  externus  zu  machen.  Man  bedient 
sich  dazu  einer  Diszissions-  oder  einer  stärkeren  Nadel.  Das  Auge  muß 
zur  Oi)eration  reizlos  sein.  Je  w^eiter  hinten  die  Membranen  liegen,  desto 
leichter  ist  die  Operation  und  desto  besser  auch  die  Vorhersage.  Von 
29  Fällen  gaben  25  guten  Erfolg,  4  mißlangen. 

Auch  Bull  gibt  an,  daß  die  Zerreißung  zuweilen  die  Aufsaugung  der 
Membran  anregt. 

[Zimmermann*)  berichtet  über  einen  Fall  von  Netzhautablösung  nach 
Magnetextraktion,  in  dem  es  ihm  gelang,  durch  Durchschneidung  der 
dichten,  vor  der  abgel()sten  Netzhaut  gelegenen  Glaskörpersträuge  wieder 
Anlegen  der  Netzhaut  und  Wiederherstellung  des  Sehvermögens  zu  erzielen. 

Zi  mm  ermann  stach  —  die  Netzhaut  war  lateral  abjrelöst.  die  Glaskörpers  trangc 
zogen  von  da  nasalwärts  —  oben  ein  Graefemesscr  durch  die  Sklera,  führte  es  unter 
Leitung  des  Augenspiegels  zwischen  hinterem  Linsenpol  und  Glaskörpersträngen  nach 
unten  und  durchschnitt  letztere  von  vorn  nach  hinten  in  langem  Zuge.J 

Durch  Elektrolyse  hat  Ab  ad  ie')  versucht,  dichte  Glaskörpertrlibung, 
wahrscheinlich  nach  Blutung,  aufzuhellen ,  indem  er  eine  feine  Platin- 
iridiumnadel von  8 Wim  Liinge  in  den  Glaskörper  einführte,  die  mit  dem 
positiven  Pole  (»ines  konstanten  Stromes  verbunden  war ;  die  negative  Elek- 
trode auf  den  Arm,  ö  Minuten  ein  Strom  von  3 — 4  Milliampere.  Es  trat 
auffallige  Besserung  ein. 


*)  ('.  J:^.  Bnll,  The  surgical  treatnient  of  tixed  meuibraneoüs  opacities  in  the 
vitreous  hunior.  Kev.  ophthalni.,  1890,  pag.  161.  (Ref.  Zentralbl.  f.  prakt.  Aügenheilk.,  1890. 
XIV,  S.  348.) 

-)  W.Zimmermann,  Durchschneidung:  von  Glaskörperstrüngen  bei  traumatischer 
Netzhautabli•.sunf,^  Klin.  Monatsbl.  f.  Aug:enheilk.,   U)07,  XLV.  2.  S.  11)2. 

')  Abadie,  l)eH)r^anisation  du  Corps  vitre,  c6cit^,  electrolvse,  restitution  de  la  vision. 
Annal.  d'ocul.,  lH\)b,  V\l\\  pap.  12(5. 


Druck  von  Gottlieb  Cfietel  A  Cic,  Wien,  III.,  MttDEga«ie  6. 
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